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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


The  first  18  days  were  extremely  cold  and 
snowy.  Heavy  snow  and  drifted  roads  closed 
many  schools  January  15  and  16.  A  general 
thaw  greatly  reduced  the  snow  depths  on  January 
21  and  the  balance  was  washed  away  by  the 
rainfall  near  the  end  of  the  month.  Continuous 
snow  cover  at  Huntington,  from  December  28 
through  January  20,  was  the  longest  since  snow 
records  began  in  1948.  Although  statewide  snow- 
fall was  generally  above  average  for  January, 
monthly  precipitation  at  most  stations  was  be- 
tween 1  and  2  inches  below  normal. 


Monthly  temperatures  averaged  about  7*  below 
normal.  It  is  interesting  to  note  that,  in  the 
decade  of  the  1960's  so  far,  most  Januarys  have 
had  below  normal  monthly  temperatures.  January 
1967  was  warmest  and  considerably  above  normal, 
January  1960  averaged  only  slightly  above  normal, 
while  January  1962,  1964,  and  1965  were  below 
average,  and  January  1961,  1963,  1966,  and  1968 
were  all  very  cold,  with  average  temperatures 
greater  than  5°  below  normal.  The  current  normal 
temperatures  are  based  on  1931-1960  averages. 


*  These  notes  highlight  several  noteworthy 
weather  events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia  26506 
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Soo  Fteferenco  Notos  Following  Station  Index 
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13   12   21 


45   4B 
11   12 


45   41 
20   36 


47   43 
21   35 


43 

29   33 


50   45j 
16   30 


47   49 
14   14 


50   52 
15   20 


47   41 
10   30 


50   42 
12   36 


43   45 
28   33 


46   42 
21   32 


48   48 
19   18 


49   43 
15   32 


50   46 
20   29 


50   46 
28   25 


27   31   18 


47   47 
22   22 


55   53 
16   20 


16   12   31 


43   33   33   32   35   47 


14   31   24 


33   32   31 
30   23   22 


39   34 
31   27 


45   50 
28   28 


45   48 
29   32 


47   41 
26   27 


<.<. 

40 

30 

36 

29 

11 

45 

45 

?0 

28 

19 

5 

<.5 

44 

26 

25 

27 

10 

43 

56 

47 

27 

26 

15 

47 

43 

50 

32 

30 

12 

22  35 

1  4 

30  42 

3  7 

32  42 

6  11 

30  39 

6  11 

32  44 


27   29 
5    5 


35   43 

0    5 


29   39 
-  1    8 


32   40 
5   10 


51 

54 

u 

38,3 

33 

33 

34 

9.9 

57 

54 

55 

38.5 

38 

42 

32 

15.2 

56 

49 

55 

38.1 

37 

41 

31 

16.2 

52 

49 

54 

35. ft 

39 

39 

39 

16.6 

51   57   40. 


50 
35 


56   53 
25   35 


54   50 
33   34 


58   49 
36   40 


36   41   27 


52   56 
42   42 


52   52 

39   40 


48 
39 


30   32   41   55   54   58 
9    9   111  20   38   38 


48   48 
29   23 


33   43 
2    7 


29   43 
8   10 


54   53   56   49   55 
18   35   36   40   28 


40:  38   45   52 


26   30   17 


50   45 
19   33 


58   62   53   57 
37   39   42   41 


36.8 
U. 6 


38.3 
14.9 


37. R 
11.6 


37.2 
12.4 


35.4 
15.7 


37.4 
16.9 


37.9 
13.7 


38.7 
15.0 


39.2 
19.0 


54   61   65   52 


29   39   50   48 


47   45 
28   36 


37   45 
10    9 


55   52   50 
16   23   23 


33   16   11 


47  52 

10  19 

45  55 

11  22 


35 

37 

41 

17.9 

54 

46 

58 

41.0 

33 

35 

38 

16.0 

64 

57 

53 

41.7 

44 

46 

38 

20.8 

63 

65 

53 

39.8 

34 

38 

40 

15.1 

61 

61 

53 

38.1 

3fl 

40 

28 

14.6 

51   49   26 


45   53 
11   24 


52   51   34|  34   47 
35   32   16'   11   13 


62   62   54   45 

41   45   40   38 


37   39   45   38 


38.2 
20.6 


41.3 
21.8 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY    1968 


Day 

01  Month 

• 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ID 

> 
< 

LOGAN 

MAX 
MIN 

35   25 
18   18 

37 
22 

37 
32 

33 

9 

31 

8 

36   23 
17    2 

28 
2 

33 

26 

35 

28 

41 

20 

43 
20 

38 
31 

33 

2e 

32 

22 

38 
13 

42 

12 

50 
17 

49 
22 

48 
26 

54 
31 

54 
31 

42 
22 

30 
12 

35 

12 

44 
14 

53 

23 

55 

37 

62 

37 

50 
39 

40.2 
20.9 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

35   2* 

18    7 

35 
6 

37 
30 

34 

7 

28 

7 

37   25 
20    2 

25 
-  1 

34 
21 

35 
21 

39 
17 

42 

17 

47 
32 

35 

25 

33 

20 

33 
15 

42 
15 

48 
21 

50 
25 

50 
27 

52 
30 

49 
32 

42 

23 

30 
12 

35 
12 

46 

16 

48 
25 

52 
35 

59 
36 

49 
37 

39.7 
19.7 

MAO  I  SON 

MAX 
M]N 

35   2* 

17   17 

35 
19 

39 

30 

32 
5 

27 

38   22 

18  -  1 

23 
0 

34 

20 

35 
23 

38 
16 

43 
17 

39 
32 

34 

25 

32 
18 

32 
9 

38 
9 

42 

14 

47 
22 

50 
23 

51 
29 

51 
30 

43 
21 

29 
9 

32 
8 

46 
13 

51 
22 

55 
34 

62 
37 

53 
40 

39.1 
18.7 

POINT  PLEASANT  9  NNE 

MAX 
MIN 

33   16 

-1-7 

37 
9 

37 
25 

25 
-IT 

22 

u 

31   16 
9  -14 

15 
9 

29 

15 

30 
11 

31 
12 

38 
31 

33 
32 

32 
22 

33 

3 

31 
2 

40 
8 

50 
16 

46 
17 

47 
18 

43 
32 

47 
33 

36 
12 

25 

5 

26 

7 

43 
18 

52 
36 

58 
37 

59 
49 

49 
37 

35.8 
19.4 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

33   23 

-7-4 

38 
22 

34 
24 

34 
-  3 

32 
12 

30   18 
11  .11 

30 
12 

32 

25 

33 
9 

39 
10 

39 
31 

34 
27 

32 
23 

32 

1 

43 
3 

54 
10 

52 
17 

49 
16 

49 
37 

47 
33 

47 
32 

45 
13 

37 
5 

43 
10 

55 

20 

58 
36 

60 
38 

62 

45 

50 
39 

40.8 
17.3 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

34   26 

4-4 

30 
24 

36 
24 

26 
-  3 

33 
12 

31   18 
8  -11 

33 

9 

33 
27 

36 
8 

40 
10 

37 
31 

34 
30 

32 
24 

28 
5 

39 

3 

49 
10 

48 
12 

49 
15 

45 
35 

43 
33 

40 
30 

31 
15 

30 

5 

43 
10 

53 
21 

55 
35 

60 
37 

55 
41 

53 

39 

38.7 
17.4 

SPENCER 

MAX 
MIN 

33   28 

5-9 

41 
27 

34 
22 

23 
5 

32 
10 

30   16 
10   12 

32 
10 

32 
25 

32 

15 

37 
13 

37 
28 

35 
25 

30 
22 

28 

7 

39 
3 

50 
10 

48 
18 

49 
23 

47 
34 

42 
30 

47 
30 

33 

14 

30 

6 

43 
8 

53 

19 

57 
36 

61 

40 

58 

43 

56 
41 

39.1 

18.8 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

36   27 
21   21 

38 
26 

37 
32 

33 

9 

32 
8 

37   28 
25    2 

28 
2 

34 
21 

38 
30 

43 
24 

42 
25 

40 
32 

33 
20 

33 
22 

40 
14 

45 
14 

54 
18 

53 
22 

52 

26 

57 
31 

53 
31 

45 
22 

30 
12 

35 
11 

50 
15 

57 
24 

63 
35 

61 
36 

52 
42 

42.1 
21.7 

"INFIELD  LOCKS 

•     •      * 

MAX 
MIN 

35   17 
15    9 

35 
13 

39 
30 

30 
5 

27 

2 

34   20 

16-2 

20 

-  4 

33 
18 

32 

15 

36 
12 

42 
16 

35 
32 

34 

24 

32 
14 

32 

9 

43 
12 

47 
18 

50 
24 

51 
23 

46 

30 

44 
31 

42 
17 

28 
10 

32 

9 

44 
14 

54 
24 

60 
37 

62 
38 

50 
39 

38.3 

17.7 

CENTRAL             04 

AR60VALE  2 

MAX 
M[N 

38   29 

8  -11 

41 
27 

39 

8 

29 
-  9 

28 
0 

32   23 

8-5 

21 
0 

31 

19 

34 
5 

34 

-  6 

34 
13 

42 

19 

31 
17 

31 
3 

38 
-  5 

48 
-  1 

43 

4 

46 
16 

45 
32 

50 
11 

45 
31 

31 

14 

38 
13 

42 

-  1 

49 
10 

44 
29 

55 
25 

49 
29 

44 

34 

38.2 

10.9 

BAYARD 

MAX 
MIN 

38   28 

1  -27 

40 
14 

29 
12 

17 
-10 

31 

-  7 

31    7 
1  -11 

29 

-10 

29 
16 

22 

1 

30 
-22 

23 
8 

34 
15 

34 
14 

24 

4 

35 
1 

42 
3 

40 

7 

41 
18 

40 
26 

48 
13 

42 
22 

27 
2 

27 
-14 

36 
-  4 

46 
11 

50 
25 

46 
29 

46 
30 

41 
30 

34,0 
6.4 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

33   38 
15    * 

42 
32 

40 
20 

28 
-  2 

38 
11 

35   21 

9-9 

30 
9 

33 

26 

32 
22 

31 
13 

37 
17 

34 
24 

26 
18 

31 
12 

45 
-  1 

50 
3 

44 

10 

44 
18 

46 
37 

52 

19 

46 
26 

27 
14 

34 
6 

45 
1 

54 
17 

52 
33 

60 

31 

52 
38 

48 

3  8 

39.7 
16.5 

BECKLEY  WB  AP 

MAX 
MIN 

27   35 

13   17 

41 
32 

35 

10 

28 
-  2 

35 
20 

32   20 
1  -  7 

31 
17 

31 
25 

28 
18 

28 

16 

33 

21 

32 

20 

24 
17 

27 
12 

40 
12 

53 

21 

42 
26 

42 
22 

46 
30 

49 
27 

45 
21 

21 
11 

30 

8 

44 
9 

51 
25 

52 
39 

59 
36 

52 

43 

44 
36 

37.3 

19.2 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

32   18 
0  -12 

38 
-  5 

39 
24 

25 
-  5 

19 
-  3 

30   10 
8-6 

13 
-  5 

28 
12 

28 

11 

23 
-  6 

35 
-  4 

28 
20 

37 

19 

26 
9 

27 

7 

38 
10 

47 
18 

41 
25 

44 
27 

39 
24 

47 
26 

36 

-  1 

21 

-10 

34 
-  6 

38 
3 

49 
22 

46 
37 

50 
39 

46 
36 

33.3 

10.1 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

33   30 
4  -13 

40 
27 

39 
22 

24 
-  9 

27 
-  3 

27   20 
10  -15 

22 
-  3 

34 
12 

32 
3 

35 

-  7 

34 
19 

41 
28 

40 

19 

32 

0 

40 
-11 

49 
-  8 

46 
-  2 

49 
5 

47 
38 

48 
15 

45 
23 

36 
18 

38 
12 

41 
-  2 

46 

7 

45 
25 

52 

20 

43 
26 

42 

32 

38.0 
9.4 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

30   32 
3  -21 

38 
28 

34 
11 

15 
-  9 

28 

10 

28   10 
0  -10 

26 

-  4 

27 
17 

22 
8 

30 
0 

25 

18 

33 
18 

28 
1» 

21 
6 

37 

7 

42 
18 

40 
17 

37 
23 

37 
32 

47 
10 

42 
24 

29 

7 

28 

0 

39 
-  4 

46 
14 

46 
31 

50 
34 

47 
37 

41 
32 

33.4 
12.0 

ELKINS  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28   29 

-11  -17 

43 
29 

33 
6 

25 

-  8 

34 
5 

33   19 
2  -13 

32 
6 

33 
23 

35 
6 

41 
-  4 

42 

26 

44 
23 

27 

19 

28 
10 

46 
1 

52 
1 

45 

8 

46 
17 

42 
33 

54 
18 

48 
22 

23 

5 

33 
1 

43 
2 

47 
14 

49 

31 

49 
29 

45 
35 

49 
33 

38.6 
11.4 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

32   22 
15    9 

41 
IB 

42 
27 

29 
-  1 

28 
0 

36   16 
14-6 

23 

-  7 

33 
13 

28 

17 

25 

11 

24 
12 

30 
22 

28 
13 

21 
13 

25 

5 

42 
6 

51 
20 

39 
27 

40 
27 

44 
23 

51 
28 

41 

14 

20 
10 

30 
9 

48 
14 

52 
35 

51 
31 

57 
36 

50 
38 

35.5 

15.9 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

30   33 

11  -  1 

36 
27 

36 
21 

29 
-  5 

32 
5 

33   22 

6  -10 

22 

4 

32 

21 

32 

15 

32 
9 

34 
18 

34 
26 

28 
17 

28 
6 

48 
-  6 

50 
-  1 

45 
5 

47 
10 

48 
34 

53 
25 

50 
29 

31 
16 

32 

7 

47 
1 

53 
14 

52 
29 

56 
28 

50 
30 

44 
34 

38.7 
13.7 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

33   21 
13    7 

37 
21 

39 
29 

30 
1 

28 
0 

35   17 

14-4 

23 
-  2 

32 
19 

33 
2* 

34 
15 

33 
17 

38 
23 

32 
19 

28 
14 

33 
9 

47 
8 

55 
16 

48 
22 

52 
23 

50 
24 

58 
26 

44 
12 

22 

8 

31 
8 

47 

11 

52 
25 

52 
34 

62 

34 

52 
37 

38.6 
16.4 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

33   23 
12  -12 

42 
-  3 

43 
28 

29 
-  7 

22 
-  4 

34   12 
11-7 

13 
-  2 

32 
12 

31 
16 

29 

-  5 

38 

-  1 

40 
26 

42 
21 

28 
11 

26 
2 

39 

2 

45 

4 

44 
13 

47 
25 

41 
22 

52 
23 

45 
13 

21 

5 

33 

5 

42 
9 

45 
20 

50 
31 

47 
34 

41 
35 

35.8 

10.9 

PICKENS  I 

MAX 
MIN 

29   36 

0-3 

40 
32 

34 
13 

16 
-11 

35 
12 

34   18 
3  -16 

30 
-  2 

31 
22 

39 
10 

42 

7 

41 
25 

36 
24 

25 

15 

26 
8 

42 

5 

51 
14 

42 

20 

43 
16 

39 
33 

52 
25 

43 
23 

24 

7 

30 

0 

43 

5 

50 
23 

49 
34 

56 
31 

49 
35 

50 
31 

37.9 
14.2 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 
MIN 

32   32 

0  -12 

40 
24 

33 

16 

18 
-13 

29 

0 

30   11 
7-8 

28 

-  4 

28 
11 

29 
11 

32 

4 

32 

21 

37 
25 

33 
19 

25 

7 

38 
2 

45 

6 

44 
15 

44 
23 

42 
36 

47 
20 

45 
26 

27 
-  3 

32 
-  4 

38 
-  2 

51 
15 

51 

34 

50 
30 

46 
37 

43 
34 

39.9 

12.2 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

30   36 

10    3 

42 
33 

35 
18 

27 
-  6 

30 
14 

38   20 
7  -11 

29 

8 

36 
8 

36 

10 

33 
11 

33 
22 

36 
21 

30 
18 

29 

11 

41 
3 

52 

7 

56 
22 

47 
12 

46 

14 

55 

24 

45 
27 

27 
8 

45 
9 

46 

4 

49 
21 

46 
14 

60 
23 

47 
32 

41 
27 

39.5 
13.7 

ROWLESBURG  1 

MAX 
M]N 

33   24 

11-6 

42 
23 

35 
19 

22 
-  2 

25 

4 

32   15 
10-9 

26 

0 

32 
25 

29 

10 

39 
.  2 

32 

21 

39 
27 

34 
22 

27 
9 

44 

3 

51 

4 

45 

9 

48 
16 

43 
29 

52 

24 

47 
29 

29 

7 

35 
-  1 

42 

4 

48 
17 

51 
33 

46 
34 

40 
35 

50 
34 

37.3 
14.2 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

28   30 
-  4  -11 

30 

-11 

37 
9 

26 
-  5 

31 
-  2 

33   25 

0  -12 

30 

5 

34 
1 

33 

4 

37 
.  8 

33 

19 

44 
22 

29 

20 

36 
1 

47 
-  9 

52 

-  5 

47 
-  5 

50 
14 

48 
26 

52 

13 

44 
26 

2  8 
16 

39 
10 

47 
.  3 

51 

9 

45 
26 

53 
23 

41 
28 

44 

33 

38.8 

7.4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

30   22 
9    2 

40 
13 

41 
29 

35 

-  8 

31 
0 

34    9 
7-8 

19 
2 

30 
15 

28 
8 

22 
3 

31 
12 

28 
14 

32 

15 

24 
7 

30 

8 

45 
26 

52 
32 

42 
27 

43 
27 

41 
27 

52 

39 

41 
12 

14 
10 

28 
9 

46 

14 

52 
35 

53 

38 

57 
42 

50 

32 

39.9 

16.1 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

35  22 

15    3 

37 

10 

39 

28 

29 

-  4 

27 

3 

37   16 
12  -10 

24 

-10 

31 

24 

32 

21 

38 

9 

39 
9 

42 
29 

32 
20 

27 
14 

28 
5 

41 
5 

50 
13 

47 
17 

46 
17 

46 
25 

55 
25 

40 
18 

22 

30 

4 

44 
9 

51 
23 

52 

30 

59 
34 

52 

35 

37.8 
14.1 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

MIN 

30   19 
1  -  5 

37 
•  3 

38 
23 

34 
-  6 

23 
-  6 

30   10 
5-9 

13 
-  7 

22 

U 

27 

7 

21 

1 

30 

7 

30 
14 

.33 
11 

23 

6 

19 
6 

37 
13 

45 
15 

38 
25 

41 
27 

35 
20 

47 
20 

38 

-  4 

20 
-  5 

31 

-  4 

34 
6 

45 

20 

45 
19 

47 
35 

44 

34 

31.8 

8.9 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

•     *     • 

MAX 
MIN 

33   31 
15    0 

37 

31 

34 
22 

23 
-  3 

33 

11 

33   14 
12-8 

31 
5 

34 
28 

32 
I* 

40 

9 

42 
29 

38 
31 

31 
22 

28 
15 

33 

16 

40 
1 

42 

16 

43 

16 

43 
33 

52 

25 

41 
31 

31 
20 

32 
6 

40 
9 

48 
20 

45 
32 

50 
29 

43 
33 

50 
34 

37.0 
17.9 

SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

33   30 
IS   10 

43 
26 

39 
22 

30 
3 

30 
15 

34   25 
7-4 

27 

12 

31 

16 

31 

19 

31 
10 

32 

IB 

31 
20 

31 
10 

33 

14 

46 

7 

53 
15 

52 

14 

45 
25 

49 
38 

56 
21 

49 
18 

36 
18 

35 
15 

47 
10 

54 
20 

57 
34 

62 
29 

55 
35 

64 
32 

41.0 
17.7 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 
M[N 

26   36 
18   16 

43 

32 

42 
12 

30 

4 

36 
20 

31   23 

4  -  1 

32 
IB 

30 
22 

25 

17 

25 
14 

32 
21 

32 

19 

23 

14 

29 
18 

43 
18 

50 
33 

40 
31 

45 
28 

46 
39 

52 
36 

47 
23 

23 
16 

27 
12 

45 
14 

52 

30 

53 
41 

60 
39 

55 

44 

54 
33 

38.3 
22.1 

BLUESTONE  OAM 
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MIN 

34   28 
22         7 

33 

13 

38 
32 

35 
6 

28 

6 

36   22 

19    2 

25 

0 

31 

19 

36 
26 

32 

12 

34 
12 

36 
29 

3B 
23 

32 

21 

34 

7 

33 

7 

37 
9 

46 
15 

49 
22 

53 
28 

41 
29 

39 
25 

28 
20 

38 
11 

40 
11 

46 
19 

46 
30 

51 
30 

45 

3* 

36.9 

17.6 

GARY 

MAX 

M]N 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


west  vii'.im 

M'ljAOY 


Sl.tlon 


KOPPERSTON 
LEwISBURG  2  SSW 
PINEVILLE 
UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
•     •     • 
NORTHEASTERN       06 
BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  Nt 
HARPERS  FERRT  NAT  HON 
KEARNEYSVLE  1  N«  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MATHIAS 

WOOREF1ELD  2  SSE 
OHPS 

PETERSBURG 
PIEDMONT 
ROMNEY  3  NNE 
KARDENSVILLE  R  M  FARM 


WAX 
iMIN 


MAX 
M|N 


MAX 
M1N 


"AX 
KIN 


MAX 
MIN 


MIN 


1*< 
MIN 


MAX 
"IN 


M»x 
MIN 


MAX 
M[N 


MAX 
MIN 


Max 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


34 
-  2 


22 
9  . 


30 
1*  - 


SS   J7   20 

13   12    2 


19   26 
11   IS 


16   29 


34   22   20 


25   25 
0    I 


33   21 
9-2 


3*   23 
12-2 


2* 

25 

-  1 

29   16 
12    1 

:e 

32 

a 

30   23 
12-9 

36 

22 

10 

28   22 

20    6 

38 

20 

-  4 

31   22 
13  -  1 

14 

25 
-  1 

31   16 
9    1 

2  7 

26 
6 

26   18 
10  -  T 

31 

22 

-  1 

33   22 

13-2 

33 

14 
2 

28   19 

9    1 

18   19 
3  -  1 


26   20 

9  -10 


28   28 
12-2 


29   20 
10  .  4 


31   19 
7  -16 


19   19 
■  6  -13 


24   21 
8  -12 


28   21 
6  .12 


28   16 
9  -10 


28   20 
10  -10 


Day  Ol  Month 
14   15   18   17   18 


38   41 
14   31 


32   35 
11   25 


33   38 
20   22 


33   39 

7   12 


19  20 

41  44 

17  1ft 

44  49 

ft  12 


21   22   23   24   2S 


28   29   30   31 


50   4  1 
36   21 


38   44   50   44   47 


28   34   37 
13-5-1 


33   43   46 


30   42 
13   10 


21 

-10 


35   "   47 

291   2    2 


36   35   38 


36   27 
16   11 


2B   38 
17   12 


48   52 
29   29 

37 

10 


35   38   44 


30   23 
14   10 


35   37 
18    5 


49 


91   52 
28   29 


51   40 
19   23 


14   22   35 


49   50   50 
14   33   34 


47   44   45 


15 

45]  53 


45   55i  50   52   50 


35   37'  36   32   451  56   51 


36   43 
10   20 
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It 


45   <•« 
15   31 


47   34 
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II 
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17.  « 
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II  .1 
13.8 
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48   23 
2o!  17 
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22   26   18   14 
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19 
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6   16   31 
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32   33   35 
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36.3 
10.5 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
BAYARD 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FLAT  TOP 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MATHIAS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BERKELEY  SPRINGS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SPRUCE  KNOB 


greatest  depth  of  snow 
Alpena  i  nw 


65 

DATE 

30 

-  27 

DATE 

02 

3.97 

1.58 

2.09 

DATE 

14 

36.0 

39 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY    1968 


Day  of  month 
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2 
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11 
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13 

14 

15 

16 
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19 

20 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

U     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    12 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Precipitation  was  considerably  below  normal 
throughout  the  State,  and  record  or  near-record 
low  amounts  were  reported  at  many  stations. 
It  was  the  lowest  February  precipitation  since 
records  began  atMorgantown(1873),  Parkersburg 
(1885),  and  Charleston  (1902).  Most  of  the  State 
had  less  than  1  inch  of  precipitation,  which 
occurred  in  the  form  of  snow  on  February  9, 
20,  and  29.  The  State  has  now  experienced  below 
normal  precipitation  2  months  in  a  row. 

In  addition  to  the  dryness,  the  month  was  also 
bitterly  cold,  due  to  many  windy  periods  and  below 
normal    temperatures.       The    average    monthly 


temperature  at  Charleston  was  the  coldest  of 
record  (since  1902).  Elkins  reported  wind  gusts 
of  45  m.p.h.  on  both  February  2  and  9,  and  up 
to  56  m.p.h.  on  February  17.  Kearneysville 
reported  that  this  was  the  windiest  month  in 
several  years.  The  wind,  in  combination  with 
the  low  humidity,  also  caused  high  fire  potential 
throughout  the  month.  There  were  65  forest  fire 
reports  on  February  17,  mostly  on  the  snow- 
free  south  sides  of  the  mountains.  This  February 
also  had  an  unusually  high  number  of  sunny  days. 
Parkersburg  had  66  percent  of  possible  sunshine; 
the  long-term  normal  there  is  36  percent. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia    26506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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wELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

51   57   38 
30   37   28 

25 

46 
15 

49 
16 

50 
15 

45 
19 

38 
23 

24 
3 

IB 
2 

21 
12 

20 
9 

34 
8 

32 

21 

41 
16 

39 
18 

29 
13 

36 
10 

34   18 
17  -11 

27 

5 

37 
13 

35 

15 

34 

5 

42 

4 

39 
16 

38 

30 

34 
22 

36.2 

15.0 

WHEELING  WARWOOO  DM  12 

MAX 
MIN 

52 
38 

55 
34 

5* 
29 

43 

26 

44 

20 

48 
21 

49 
20 

42 
24 

31 

30 

30 
6 

19 
7 

21 

8 

24 
9 

35 

15 

32 
23 

41 
20 

29 
28 

30 
13 

36 
15 

32   2B 
28  -  1 

28 
2 

36 
8 

34 
15 

32 

11 

42 

11 

39 
21 

37 
21 

32 

25 

36,4 
18.2 

NORTH  CENTRAL       02 
BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  N* 
MANNIN6T0N  1  N 
MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MOR&ANTOWN  l  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 

SOUTHWESTERN        03 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOw  5  E 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIP0LI5  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  wB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEw  TRMT  PL 


MAX 

53 

54 

52 

33 

45 

47 

48 

52 

42 

26 

15 

18 

26 

22 

32 

30 

35 

38 

27 

34 

33 

16 

23 

35 

39 

27 

39 

42 

37 

MIN 

31 

31 

30 

26 

14 

13 

14 

14 

16 

-  1 

-  6 

-  1 

7 

-  7 

-  3 

12 

8 

10 

1 

1 

•  10 

-15 

-  8 

4 

4 

0 

-  1 

7 

25 

MAX 

66 

60 

36 

43 

45 

46 

50 

44 

35 

28 

15 

22 

21 

32 

30 

38 

35 

28 

34 

31 

"  18 

21 

33 

37 

30 

36 

38 

36 

32 

MIN 

28 

38 

26 

21 

13 

13 

15 

24 

27 

1 

0 

6 

10 

0 

16 

19 

21 

10 

6 

la 

-12 

-13 

-  3 

1 

6 

0 

6 

26 

24 

MAX 

63 

58 

36 

45 

47 

49 

50 

42 

33 

17 

19 

25 

18 

35 

32 

40 

37 

31 

36 

34 

16 

17 

32 

37 

32 

40 

42 

37 

31 

MIN 

30 

34 

28 

22 

17 

11 

12 

26 

16 

3 

5 

12 

9 

3 

20 

23 

16 

12 

9 

11 

-12 

-  5 

10 

8 

9 

5 

11 

29 

23 

MAX 

60 

54 

35 

42 

43 

47 

50 

40 

31 

14 

17 

23 

21 

35 

29 

40 

35 

32 

39 

30 

17 

26 

34 

37 

32 

39 

40 

34 

27 

MIN 

36 

31 

30 

26 

19 

20 

21 

25 

14 

0 

4 

9 

10 

10 

20 

21 

13 

10 

14 

8 

-  * 

2 

12 

12 

10 

10 

15 

27 

20 

MAX 

66 

67 

62 

45 

49 

49 

53 

49 

42 

34 

21 

30 

30 

38 

39 

44 

42 

32 

38 

36 

31 

31 

31 

39 

36 

42 

42 

40 

34 

MIN 

30 

41 

33 

16 

15 

15 

15 

20 

27 

2 

-  2 

2 

14 

0 

11 

19 

21 

11 

4 

26 

1 

-11 

-  3 

7 

14 

6 

10 

21 

27 

MAX 

55 

65 

58 

40 

44 

47 

48 

53 

42 

36 

17 

20 

28 

23 

3b 

34 

43 

38 

30 

37 

3* 

19 

26 

35 

38 

36 

39 

43 

39 

MIN 

30 

32 

33 

12 

14 

15 

15 

15 

19 

3 

-  2 

4 

12 

3 

5 

15 

16 

12 

3 

4 

-  6 

-11 

-  4 

-  3 

6 

4 

5 

13 

29 

MAX 

59 

66 

53 

43 

47 

50 

51 

54 

44 

36 

20 

22 

29 

26 

38 

35 

43 

33 

32 

40 

34 

20 

26 

38 

40 

33 

43 

43 

39 

MIN 

32 

35 

33 

19 

16 

17 

16 

20 

27 

3 

-  2 

3 

15 

4 

13 

14 

21 

10 

3 

13 

•  2 

-12 

-  1 

5 

6 

4 

11 

18 

29 

MAX 

58 

56 

36 

36 

45 

48 

53 

43 

34 

32 

19 

24 

23 

29 

■33 

40 

37 

32 

37 

30 

19 

27 

25 

37 

34 

42 

43 

42 

34 

MIN 

28 

34 

30 

20 

13 

13 

13 

13 

20 

0 

3 

7 

5 

0 

5 

9 

20 

10 

3 

17 

-le 

-  7 

1 

10 

5 

2 

9 

IB 

25 

MAX 

54 

57 

39 

40 

45 

49 

54 

47 

39 

26 

19 

23 

22 

35 

33 

41 

37 

31 

37 

33 

24 

26 

35 

37 

32 

39 

42 

38 

33 

MIN 

30 

39 

24 

19 

14 

16 

15 

22 

25 

0 

0 

2 

11 

-  1 

16 

10 

24 

10 

9 

24 

-15 

-  8 

-  2 

8 

5 

3 

11 

30 

25 

MAX 

58 

57 

35 

43 

45 

46 

52 

41 

31 

12 

15 

20 

18 

33 

30 

39 

37 

26 

35 

33 

13 

24 

34 

35 

31 

39 

40 

37 

30 

MIN 

40 

33 

30 

26 

16 

20 

19 

25 

12 

-  1 

5 

9 

10 

10 

22 

23 

14 

10 

13 

3 

-  a 

2 

12 

10 

9 

8 

16 

28 

23 

MAX 

58 

57 

40 

44 

45 

46 

52 

42 

35 

25 

20 

24 

22 

35 

32 

42 

36 

31 

36 

34 

18 

27 

36 

36 

32 

40 

42 

38 

MIN 

32 

36 

31 

25 

IB 

IB 

16 

25 

25 

2 

5 

9 

11 

8 

20 

21 

20 

12 

12 

17 

-  7 

1 

11 

10 

10 

7 

13 

28 

MAX 

56 

65 

57 

37 

44 

46 

49 

52 

43 

33 

16 

18 

26 

21 

36 

33 

41 

37 

30 

37 

32 

21 

25 

36 

36 

29 

41 

42 

38 

MIN 

30 

30 

33 

20 

16 

16 

17 

17 

26 

* 

1 

* 

11 

8 

8 

21 

23 

12 

5 

5 

-  7 

-  7 

-  7 

2 

10 

5 

5 

12 

27 

MAX 

62 

60 

42 

45 

47 

50 

53 

47 

39 

38 

20 

25 

23 

35 

33 

42 

39 

31 

37 

33 

20 

27 

36 

40 

32 

42 

43 

38 

34 

MIN 

30 

39 

32 

17 

13 

15 

15 

22 

28 

-  1 

-  4 

0 

13 

1 

14 

15 

20 

11 

4 

19 

-11 

-  7 

2 

7 

5 

4 

11 

30 

27 

48   51 
24   20 


36   18   22   31 


max 

MIN 


39   31   22 


51   52   53   48   43 
22   20   19   28   30 


35       26       34 


27 

36 

36 

45 

36 

32 

38 

35 

18 

25 

13 

12 

23 

22 

17 

12 

10 

16 

6 

-  5 

30 

40 

40 

46 

46 

35 

42 

36 

27 

30 

15 

10 

25 

21 

28 

15 

6 

26 

8 

-  1 

35.2 

7.5 


39.3 

12.0 


35.6 
13.7 


34.6 
15.3 


41.1 
13.6 


38.0 
10.1 


39.3 
12.8 


36.2 
10.6 


36.8 
12.6 


34.2 
13.2 


36.8 
15.6 


37.3 
12.0 


MAX 

67 

59 

43 

45 

46 

46 

53 

43 

37 

19 

20 

29 

26 

38 

35 

42 

38 

31 

37 

35 

17 

24 

34 

37 

26 

40 

42 

39 

31 

37.4 

MIN 

43 

37 

31 

21 

16 

17 

17 

26 

19 

5 

5 

12 

14 

10 

24 

23 

16 

13 

12 

17 

2 

-  6 

4 

10 

15 

7 

15 

31 

23 

16.7 

MAX 

60 

73 

57 

53 

51 

53 

53 

58 

48 

40 

22 

26 

33 

30 

42 

3B 

36 

39 

35 

43 

35 

23 

31 

41 

43 

35 

46 

47 

41 

42.5 

MIN 

39 

45 

33 

22 

19 

18 

19 

21 

27 

6 

6 

10 

15 

7 

10 

20 

22 

16 

6 

11 

9 

-  4 

-  2 

8 

16 

9 

12 

19 

29 

16.2 

MAX 

64 

58 

43 

46 

51 

51 

55 

42 

40 

33 

20 

30 

28 

37 

37 

42 

39 

32 

38 

39 

25 

26 

36 

40 

36 

44 

47 

43 

42 

40.3 

MIN 

35 

40 

33 

IB 

15 

14 

15 

20 

20 

0 

0 

3 

14 

3 

12 

16 

20 

7 

3 

23 

3 

-12 

-  2 

7 

11 

4 

11 

26 

27 

13.3 

MAX 

67 

60 

47 

45 

49 

50 

52 

44 

36 

30 

25 

33 

29 

41 

3- 

46 

39 

34 

40 

36 

26 

30 

38 

40 

36 

44 

43 

36 

30 

40,0 

MIN 

40 

35 

25 

23 

24 

19 

20 

22 

25 

1 

-  1 

6 

10 

7 

19 

18 

23 

7 

9 

26 

-  2 

-  4 

5 

13 

13 

7 

17 

27 

22 

15.7 

MAX 

50 

66 

55 

47 

47 

48 

52 

53 

46 

40 

23 

24 

33 

28 

40 

37 

45 

36 

34 

40 

36 

21 

30 

39 

43 

34 

44 

45 

40 

40,6 

MIN 

33 

46 

32 

17 

16 

14 

14 

15 

21 

1 

-  3 

.  2 

7 

3 

3 

13 

14 

8 

2 

2 

9 

-  5 

-  1 

9 

10 

5 

9 

15 

29 

11.6 

MAX 

47 

58 

55 

45 

45 

46 

49 

53 

44 

38 

20 

22 

32 

27 

39 

37 

45 

38 

33 

40 

35 

17 

29 

38 

39 

32 

44 

44 

38 

39.0 

MIN 

36 

42 

32 

22 

22 

20 

20 

20 

27 

7 

5 

5 

12 

9 

10 

23 

24 

9 

5 

4 

10 

-  7 

-  6 

-  1 

7 

B 

7 

15 

27 

14.2 

13       16        10       IB 


37.7 
17,0 


42.7 
19.1 


See  Reference  Notes  Following  Station    Inde: 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Monlh 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY   1968 


Station 


LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 

CENTRAL  0* 

ARBOVALE  2 
BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  WB  AP 
BRANDONVULE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  I  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
ROwlESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 
GARY 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
IMIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

M[N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61   67   56 
43   47   33 


49   46   52 
23   23   20 


52   53   46 
19   19   24 


14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


23   26 

5    6 


55   47   46   52   52   57   45 
36   26   22  22      21   23   24 


57 

66 

57 

42 

47 

51 

50 

ie 

47 

33 

20 

19 

17 

17 

39 

20 

23 

32 

2R 

10 

2 

2 

15 

e 

40 

23 

25 

33 

28 

9 

2 

2 

11 

6 

33 

IB 

45 
17 

38 
13 

35 

7 

42 
7 

37 
13 

23 

0 

31 
0 

35 
21 

43 
20 

33 
12 

33 

10 

39 
10 

36 
12 

19 
-  2 

23 
-  2 

35 
16 

44 
17 

38 

14 

36 
6 

41 
6 

37 

12 

23 
-  2 

30 
-  3 

44   37   46   44   38 
10   10   10   18   30 


32   46   45 


60   60   43  '  47   50   53   56   55 
33   38   32   20   17   16   17   27 


32   21   30   30   37   36   44   44   33,  38   39   25   27   37 
7    3   13   14    7   22   13   27   14    5   24    2  -10  -  1 


59   57   43   45   46   50   54   50   49   36   22   31   28 
3*   31   32   19   12   11   12   21   30    5    0   10   15 


36   43   42   32   39   35   33   28   36 
19   19   26   10    3   22    1  -10  -  1 


40   44   45   45   36 
12   17   15   32   26 


40   38   42   44   40   35 
12   11    6   14   32   28 


65   61   42 


42   39   30   18   16   15   16   25   28 


48   52   49   41   30   19   29   27   37   36   41   39 


37   35   22  |  25   36   38   35 


8   21   23   24   11 


10   29   26 


64   69   55   51 

43   44   34   24 


52   56   54 
23   19   19 


44   41 
19   12 


50 
37 


64   60   45   45   50   51   54   45 
44   33   23   20   20   20   19   27, 


28   28   33   32 


19   22   31   27   39 


35 

46 

39 

36 

42 

}6 

24 

32 

42 

45 

38 

5  0 

17 

17 

15 

6 

7 

14 

3 

4 

11 

12 

10 

13 

37 

45 

38 

32 

39 

39 

19 

27 

37 

39 

32 

41 

21 

21 

15 

10 

9 

10 

-  1 

-  1 

7 

11 

11 

1  1 

38   41   36 

31   33   27   18   10 


44   46   35 
23   26   22 


52   50   41  I  40   47 
35   35   26   17   14 


46   49 
35   32 


45   51 
33   35 


41   42 
32   32 


43   31 
30   23 


50   32 
30   29 


43   43 
12  '  12 


39   41 
15  i   7 


45   49 
11   13 


44   45 
20  22 


41  |  44 
15  I  12 


47  !  47 
10   10 


41   31   27 

19   20-1 


38   32 
13   18 


14   22 
1    2 


39   34 
19   25 


37   31 
25   17 


18   16 

1  j   3 


37   29 

21,-  2 


35  22 
16-6 


12 
-  3 

19   26  |  22 

-4    6    9 

17   23   19 
-3    6    8 

10 
1 

19   27 


34   31 
17   12 


27  31 

3  10 

20  27 

1  6 


37   32   40   33   28   35 


19 

28 
6    8    6   18 

14   16   16   30 


21   35 
-3    0 

16   26 
-  6     1 

23   32 
-15  -  5 


37   30   26   33   30   13   21 


33 

39 

40 

14 

-  1 

4 

28 

25 

37 

35 

32 

4 

-10 

-  6 

13 

18 

30 

40 

*0 

39 

32 

9 

0 

10 

19 

20 

25 

39 

39 

36 

30 

9 

7 

17 

23 

17 

26   36 
19   22 


30   25 
7   11 


32   28 
15-4 


21   31   33   26   38 


>l       39   30   37   34   32 


10 


41   44   45   47   38   31 
19   13   15   13   19   14 


32   23   21   15   20  I  17 


42   35 
22   20 


44   41 
35   26 


50   51   50 
31   32   29 


46    48 
13   13 


43   43 
24   19 


46   58   53 


59   50 
29   32 


55   54 
30   31 


30  |  26  14 

32  39  44 

24  18  14 

38  39  41   44 

26  19  11   11 


48  36'  30 

20  23-3 

51  39   34 

21  27    2 

49  40 
17  21 


15   23  18 

4    8  1 

14   15  22 

■2-4  3 

18  25  22 
■1-4  6 

19  20  29 


22   38   31 


25   17 

17-5 


32   14 
9-3 


21   34 
■5-5 


42 

36 

44 

45 

40 

37 

6 

12 

0 

5 

14 

23 

33 

24 

34 

32 

33 

28 

2 

3 

-11 

-  5 

16 

18 

37   25   39   38   37   31 
3    7-3    41  22   20 


36   30   25   34   29 

18    4   10   11    6 

39   29   34 


3 1 I  23   33 


35   34 
1   13 


43   46   36   27 
16   17   20   21 


44   35 
21   24 


10   14 
3    5 


12   20 

■2-4 


9   20   20 

32   28   38 
16   21   25 


17   32   27   36   31 


17   17   30   30   36   35 


10  10 

29  26 

9  8 

23  31 

2  -  3 

25  32 


52   39   43 
35   30   26 


36   29   17   23   21   33   30   39   35   28 


37   43 
32   29 


36   43   49 


16  22      27 


26   15 
15  -  1 


32   16 
15  -22 


31   18 
17  -12 


15   25   31   33   29 
-5-5    411    7 

12 


33   37   25 


19   31 
■15  -  7 


34   25   33   36 


37  34 
18  22 

38  34 
20  20 

42  39 

12  24 


33   28 
2  -  1 


37   36   36   33 


22   33   39 


17   16   25   19   37   31 


37   42   43 
29   29   25 


29   36   39   44 
22   22   25,  23 


25   30 
17-5 


52   55   50   40   43   491  47   52   40   34 
31   30   29   20   18   16   16   19   22    0 


61 
33 


30   24   21 


55   36 

36   30 


35   26 
11-5 


50   44   36   31 


17   16   17   20   26 


11 

20 

13 

34 

2 

* 

-  8 

e 

19 

27 

22 

31 

1 

8 

-  1 

1 

11 

11 

14 

21 

2 

4 

5 

9 

26 

24 

35 

32 

0 

11 

-  4 

9 

32   27 
11    3 


27   35   38 


32   16   24   38 
ll-ll-3-l 


30   29    9 
7-3-3 


31,  19 
5-11 


22   28   25 

9   10-5 


19   33   36   22 


36   37   27 


11   30   34   23 


39   37   28   35 


30   24   38   39 


33   42 

16    0 


48   50 
34   34 


26   19   17   20 


32   31   26   24   24   25 
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T 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  PF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  Cor  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucraents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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BAYARD 
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59.4 
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804 
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56.5 
53.6 
54.1 

57.2 

31.1 
26.5 
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1 

0 
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6.29 
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13 
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14 
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1 
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29.5 
23.9 

43.6 

40.1 

77 
78 

20 
21 

6 
6 

4 
14 
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0 
0 

2 
2 

17 
23 

0 
0 

5.48 
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1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
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SPRUCE  KNOB 

49.5 

26.8 

38.2 

73 

23. 

2 

4 

825 

0 

5 

:< 

0 

3.76 

.79 

23 

27.0 

8 

1 

9 

2 

0 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

55.1 

27.5 

41.3 

80 

21 

5 

4 

727 

0 

6 

22 

0 

3.40 

.70 

12 

12.0 

8 

2* 

7 

3 

0 

TERRA  ALTA  NO.  1 

48.0 

2«.7 

36.4 

75 

23 

5 

3 

882 

0 

6 

23 

0 

4.67 

1.37 

12 

26.0 

17 

3 

13 

3 

1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

59.8 

30.3 

45.1 

80 

20 

8 

14 

611 

0 

0 

17 

0 

5.12 

.79 

1 

15.0 

12 

1 

12 

5 

0 

DIVISION 

41.2 

3.0 

4.42 

-   .33 

15.3 

#    #    # 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

59.3 

32.0 

45.7 

78 

20 

11 

14 

593 

0 

1 

17 

0 

2.50 

.45 

23* 

1.8 

1 

23* 

9 

0 

0 

bluefielc  faa  airport 

55.3 

34.7 

45.0 

76 

22. 

13 

14 

611 

0 

2 

12 

0 

3.29 

.71 

10 

1.0 

7 

9 

3 

0 

bluestone  dam 

57.5 

29.9 

43.7 

80 

22* 

11 

14 

652 

0 

3 

20 

0 

2.67 

.90 

13 

4.0 

4 

5 

3 

0 

Gary              z/r 

58.1 

26.9 

42.5 

-   .5 

81 

22 

10 

15 

691 

0 

3 

22 

0 

2.55 

-  1.66 

.68 

23 

7.0 

9 

7 

2 

0 

kopperston 

60.9 

32.0 

46.5 

80 

22. 

12 

14 

570 

0 

1 

17 

0 

3.92 

1.43 

12 

7.5 

7 

8 

3 

1 

LEWISBURG  2  ssw 

60.4 

31.0 

45.7 

79 

21* 

12 

14 

589 

0 

1 

18 

0 

2.50 

.97 

12 

1.0 

7 

& 

2 

0 

PINEVILLE 

58.6 

26.5 

42.6 

82 

22* 

11 

6* 

688 

0 

2 

23 

0 

3.15 

.63 

17 

6.0 

8 

7 

3 

0 

UNION 

56.1 

28.3 

42.2 

1.5 

80 

22 

12 

14 

700 

0 

4 

19 

0 

2.09 

-  1.54 

.65 

23 

3.5 

7 

6 

2 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

62.0 

29.4 

45.7 

4.2 

81 

21 

12 

14 

591 

0 

1 

19 

0 

2.89 

-  1.11 

.98 

13 

5.0 

6 

5 

3 

0 

DIVISION 

44.4 

2.2 

2.84 

-  1.07 

4.1 

#     #     4 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

59.2 

32.5 

45.9 

80 

29 

11 

3 

592 

0 

0 

16 

0 

4.39 

1.92 

12 

9.0 

6 

3 

2 

FRANKLIN  2  NE 

58.2 

29.0 

43.6 

79 

20 

10 

14 

658 

0 

1 

21 

0 

3.84 

1.12 

13 

3.0 

0 

6 

3 

1 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

60.3 

34.3 

47.3 

81 

11 

16 

3 

544 

0 

0 

15 

0 

3.85 

1.20 

12 

9.0 

9 

12 

8 

4 

1 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

55.3 

32.8 

44.1 

1.8 

83 

23 

13 

14 

643 

0 

2 

16 

0 

4.09 

.88 

1.01 

13 

15.0 

9 

12 

6 

4 

1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

58.0 

32.3 

45.2 

3.9 

82 

22 

15 

14* 

612 

0 

1 

17 

0 

3.74 

.48 

1.83 

12 

13.2 

7 

13* 

7 

2 

1 

MATHIAS 

58.5 

30.2 

44.4 

80 

20 

10 

14* 

632 

0 

1 

18 

0 

3.58 

.96 

12 

7.8 

4 

1 

7 

4 

0 

MOOREFIELD  2  SSE 

61.5 

32.5 

47.0 

83 

20 

15 

3 

556 

0 

0 

18 

0 

2.40 

.86 

13 

4.0 

3 

1 

5 

2 

0 

OMPS 

50.5 

31.4 

41.0 

75 

30 

12 

3 

739 

0 

3 

18 

0 

4.71 

1.21 

13 

15.0 

9 

12 

6 

4 

2 

PETERSBURG 

61.8 

31.8 

46.8 

4.3 

83 

20 

12 

3 

561 

0 

1 

18 

0 

3.77 

1.26 

1.32 

13 

9.0 

5 

12 

8 

3 

1 

PIEDMONT 

ROMNEY  3  NNE 

61.2 

31.7 

46.5 

82 

20 

15 

3 

570 

0 

0 

17 

0 

4.16 

1.24 

13 

9.0 

5 

12 

9 

3 

1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

56.4 

30.3 

43.4 

3.3 

80 

23. 

9 

2 

666 

0 

1 

18 

0 

3.71 

.80 

.87 

23 

10.0 

7 

1 

7 

3 

0 

DIVISION 

45.0 

3.7 

3.84 

.83 

9.5 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  March  provided  a  welcome  respite  from  the 
unusually  cold  wintry  weather  which  had  prevailed 
almost  without  letup  since  about  December  28. 
The  first  glimmer  of  spring-like  weather  came 
March  9  when  most  stations  recorded  highs  in 
the  sixties.  Parkersburg  had  a  high  of  71°  that 
day.  A  rainy  week  followed  in  which  several 
stations  had  more  precipitation  than  since  Janu- 
ary 1.  On  March  12,  a  2- inch  downpour  centered 
over  the  Huntington- Charleston  area  flooded  many 
highways  in  the  southwestern  sections. 

Most    of   the    State  had  below  average  snowfall, 


except  for  the  Eastern  Panhandle.  Their  dry 
spell  ended  March  1,  when  up  to  5  inches  of 
snow  fell.  It  snowed  again  between  March  12 
and  13,  when  up  to  10  inches  piled  up. 

In  spite  of  being  a  relatively  wet  month,  Parkers- 
burg had  56  percent  of  possible  sunshine,  which 
is  one-third  above  their  long-term  average  of 
42  percent.  By  month-end,  leaves  on  many 
shrubs  and  trees  were  sprouting  and  grass 
was  green  again. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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.01 

.32 

T    1.42 

.02 

.72 

.11   .19 
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.02 

.05 
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.40 

.02 

.70 

.05 

.38 

.37 

.   H 

.08 

. 

HASTINGS 

4.04 

.10 

.05 

.06 

.06 

.03   .13 

.26 

1.07 

.19 

.48 

.22 

.02   .20 

.39 

.42 

.12 

.24 

• 

IRELAND 

4.06 

.15 

.02 

.20 

.36 

1.45 

.02 

.58 

.36 

.17 

.20 

.45 

.12 

, 

JANE  LEW 

LAKE  LYNN 

3.91 

.25 

7 

.03 

.04 

•  12 

.08 

.1? 

.14   .69 

.32 

T 

.03 

.58 

.13 

.13 

.40 

.08 

7          .12 

.25 

. 

MANNlNGTON  1  N 

3.59 

.10 

.20 

.08 

1.35 

.15 

T 

.15 

.30 

.12 

.15 

.20 

.62 

.17  . 

MANN1NGT0N  1  W 

3.37 

.22 

7 

.03 

.02 

.07 

.1  1 

.16 

.03   .63 

.37 

.03 

.64 

.13 

.23 

.35 

.19 

7 

.16 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

3.55 

.03 

.02 

T     .07 

.02 

.24 

.97 

•  16 

.65 

T     .20 

.42 

.36 

.05 

.11 

.05 

.20  . 

MOHGANTOWN  FAA  AIRPORT 

4.11 

•  03 

•  01 

T 

T     .17 

•  OS 

.31 

1.22 

•  05 

.64 

T 

.02   .12 

.28 

.43 

.09 

T     .07 

.20 

.42  • 

MORGANTOMN  L  AND  D 

3.84 

.21 

7 

.01 

.02 

.19 

.07 

.14 

.16   .83 

.44 

T 

T 

.65 

T      .13 

.13 

.44 

.11 

7          .04 

.27 

. 

PHILIPPI 

4.45 

.76 

7 

.03 

T           T 

.19 

.07 

.13 

.13  1.01 

.43 

T 

.05 

.62 

.10 

.18 

.54 

.11 

7 

7 

.10 

, 

SUTTON  RESERVOIR 

4.38 

.43 

T 

T 

T 

.05 

.50 

T    1.17 

.58 

T 

•  01 

.56 

.05 

.26 

.53 

.10 

7 

.12 

• 

VANDAL  IA 

WESTON 

5.53 

.55 

.03 

.05 

.03 

.20 

.03 

.20 

.16  1.06 

.71 

.04 

.09 

.74 

T     .05 

.33 

.55 

.3? 

.04 

.35 

WEST  UNION 

3.59 

.05 

T 

I 

.07 

T 

.32 

1.25 

.19 

.45 

.15 

.08 

.34 

.44 

■  12 

7 

•  13  • 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLAND 

5.34 

.14 

T 

T 

.23 

.20  2.13 

.73 

.03 

.48 

.20 

.44 

.58 

.04 

.14 

. 

CHARLESTON  WB  AP          R 

4.79 

•  04 

7 

7 

.05 

.01 

.57 

.11  2.11 

.01 

T     .30 

.62 

.05 

7 

.09 

7 

.40  . 

CHARLESTON  I 

4.38 

.15 

7 

T 

.02 

.38 

.16  1.6S 

.so 

.40 

.11 

.33 

.45 

.07 

.13 

. 

CLAY  1 

5.39 

•  46 

•05   .06 

.25 

.40  1.70 

.30 

.18 

.75 

.05 

.30 

■  40 

.25 

.08 

.16  . 

CLENDEN1N  1  SW 

5.04 

•  36 

7 

7 

T 

.40 

•15  1.54 

.64 

T 

T 

.55 

.13 

.31 

•  45 

.14 

.17 

• 

CORTON 

DILLE 

5.00 

.49 

.01 

.04 

T 

.15 

.30 

.37  1.18 

.50 

.02 

.62 

.02   .29 

.52 

.26 

.23 

DUNLOM  5  E 

6.74 

.05 

T 

.55 

.05  2.65 

.20 

.60 

.26 

.30 

.47 

.45 

.30 

7 

.21 

.65  . 

HAMLIN 

4.99 

.09 

7 

.01 

T 

.30 

.11  2.00 

.62 

T 

.56 

•  IB 

.43 

•  56 

.05 

.08 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

5.01 

T 

.04 

T 

T 

.35 

.10  1.85 

.50 

T 

.02 

.76 

.15 

.68 

.47 

.02 

.07 

• 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

HUNTINGTON  -P  AIRPORT 

6.05 

.05 

7 

7 

T     T 

.05 

.50 

.15  2.35 

.10 

.59 

T     .28 

1.21 

.07 

.08 

.62  . 

HUNTINGTON  SFW  TRMT  PL 

5.29 

.40 

.05  2.45 

.17 

T 

.56 

.08   T 

.27 

.76 

.54 

.01 

KERMIT 

4.91 

.13 

.01 

.10 

,22     1.55 

.65 

.54 

.15 

.59 

.50 

.07 

LOGAN 

5.20 

.20 

7 

T 

.37 

.10  1.46 

.80 

T 

T 

.48 

•  06 

.75 

.58 

.02 

.38 

• 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

4.S2 

.20 

7 

.03 

.32 

.11   1.45 

.71 

.01 

.65 

.06 

.55 

.48 

.01 

.24 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

3.62 

.09 

.33 

T    1.26 

.48 

.25 

.55 

.24 

.16 

.08 

.11 

• 

RAVFNSwOOD  DAM  22 

4.20 

7 

7 

T 

T 

.44 

.02  1.32 

.45 

.04 

.62 

T     .13 

.54 

•  44 

.05 

.15 

, 

RIPLEY 

5.30 

T 

7 

T 

T 

.53 

T    2.25 

.07 

.50 

.15 

T     T     ,10 

.45 

.50 

.10 

.15 

.50  . 

SPENCER 

3.69 

.13 

.02 

T 

T 

.0? 

.39 

.04  1.31 

.48 

T 

T 

.42 

.04 

.32 

.39 

.11 

.02 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

4.71 

.10 

.32 

2.00 

.37 

.29 

.42 

.37 

.24 

.60  . 

WILLIAMSON  2 

4.60 

.14 

.44 

.28  1.35 

.74 

.36 

T 

.41 

.62 

.05 

.21 

7 

WINFIELO  LOCKS 

4.98 

.05 

.50 

.12  1.82 

.67 

.48 

•  OB 

.39 

.57 

.05 

.25 

CENTRAL              0*. 

ALBRIGHT 

3.84 

.18 

.03 

.12 

.24 

.0? 

.26 

.15   .57 

.42 

.02 

.44 

.09 

.25 

.41 

.16 

■  04 

.44 

ALPENA  1  NW 

5.70 

.42 

7 

.09 

T 

.10 

.05 

•  OB 

.28   .67 

1.90 

T 

T 

.55 

T 

.58 

.15 

.40 

7 

.03 

.40 

AR80VALE  2 

3.86 

.35 

.08 

T 

T 

.07   .52 

.88 

.61 

.57 

.68 

.02 

.08 

BAYARD 

4.44 

.59 

.05 

.32 

T 

.10 

.11 

.10 

.08   .83 

.74 

.02 

.40 

T 

.17 

.59 

.22 

7 

.12 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.26 

.30 

.03 

.10 

.18   .40 

.49 

.13 

T 

.70 

.47 

.06 

.40 

BECKLEY  WB  AP 

2.93 

.06 

.04 

.05 

.03 

.02 

.19 

.10   .74 

.12 

.54 

.07 

T 

.37 

.14 

.08 

.03 

.12 

.23  . 

BELVA 

4.00 

.31 

7 

T 

.29 

.24  1.21 

.48 

.57 

.36 

.39 

.11 

.04 

BRANDONVILLE 

3.59 

.32 

7 

.09 

.08 

.07 

.14 

.32 

.57 

.47 

.06 

."8 

.16 

.13 

.24 

.20 

.08 

.18 

BUCKFYE 

3.77 

.20 

7 

.03 

T 

.11 

.06   .77 

1.10 

.07 

.69 

.50 

.08 

.02 

.14 

CAMDEN  ON  GAULEY 

4.25 

.66 

.03 

.09 

.01 

.16 

.25 

.17   .54 

.61 

.06 

.30 

.22 

.62 

.24 

.01 

.14 

.13 

.01  . 

CANAAN  VALLEY 

5.71 

.57 

.16 

.27 

.17   T     .11 

.06 

.  13 

.15 

1.15 

.45 

.11 

.35 

.05 

1.14 

.55 

.27 

DRY  CREEK 

4.09 

.28 

.01 

.02 

.07 

.32 

.13   .97 

.57 

.01 

.02 

.69 

.17 

.57 

.08 

.18 

I    . 

FAST  RAINELLF  3  NNE 

3.05 

.18 

.02 

.04 

.15 

.25 

.09   .57 

.67 

T 

•  64 

.36 

.08 

FLKINS  WB  AIRPORT       //R 

4.28 

.19 

•  05 

.05 

.06 

T 

.03 

.41 

1.27 

.13 

.40 

.01 

.22 

.06 

.57 

.07 

.35 

.01 

.40  . 

FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 

4.97 

.67 

7 

.05 

.30 

T 

,22 

.23   .78 

.56 

.04 

.04 

.74 

.03 

.32 

.60 

.19 

.20 

HICO 

3.62 

.20 

7 

.01 

.11 

.31 

.15   .71 

.54 

.01 

T 

.61 

.34 

.53 

.07 

7 

.03 

MC  ROSS 

3.85 

.35 

.08 

.13 

.45 

1.10 

.55 

.16 

.58 

.10 

.15 

.20 

7 

MT  STORM 

4.28 

•  48 

.01 

.07 

.03 

.06 

.10 

.12 

.03  1.15 

.80 

T 

.33 

.03 

.06 

•  70 

.20 

7 

.11 

OAK  HILL 

3.58 

.42 

.07 

.10 

.19 

.30   .65 

.59 

T     T 

.66 

T 

.43 

.15 

.02 

PARSONS  1  SE 

4.54 

.53 

T 

.01 

.11 

.15 

.13 

.19 

.03  1.05 

.57 

.01 

.54 

.06 

.19 

.70 

.13 

7 

.02 

.12 

PICKENS  1 

6.29 

.83 

.06 

.17 

T           T 

•  20 

T 

.21 

.30   .80 

.98 

.10 

.08 

.88 

T 

.52 

.67 

■  34 

7 

.15 

REEDSVILLE  EXP,  FARM 

RICH WOOD 

)  6.76 

>  .80D 

.10 

1.65 

T 

.08   .90 

.52 

.90 

.05 

.54 

■  20 

.02 

.56 

ROwLESBURG  1 

5.48 

.40 

.03 

.20 

T           .09 

.25 

.  15 

.22 

.28  1.05 

.70 

.05 

.09 

.55 

.10 

.28 

.53 

.15 

7 

.05 

.31 

SENECA  STATE  FOREST 

4.71 

.04 

.10 

.01 

.1? 

1.54 

.47 

.82 

.07 

.01 

.78 

.01 

.28 

.46  . 

SPRUCE  KNOB 

3.76 

.40 

7 

.11 

.04 

T 

.07 

.06   .47 

.77 

.15 

T 

.48 

.18 

.79 

.09 

.15 

STONY  RIVER  HAM 

)  3.58 

>  .30D 

.20D 

.20 

.04 

.1  1 

.ion 

.60 

.69 

.37 

.21 

.71 

.05 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

3.40 

.33 

T 

.03 

.05 

.08 

.04   .70 

.37 

.02 

T 

.55 

.39 

.58 

.06 

7 

.20 

TERRA  ALTA  NO.  1 

4.67 

.40 

.10 

.10 

.05 

.10 

.20 

.27 

.03  1.37 

.53 

.03 

.45 

T     .11 

.17 

.02 

.12 

.62 

THOMAS 

4.46 

.58 

.04 

.28 

T           .04 

.09 

.09 

.06 

.02   .45 

.88 

.01 

.01 

.49 

■  01 

.23 

.68 

.34 

.01 

.15 

VALLEY  BEND 

3.94 

.46 

7 

•  07 

.06 

T 

.13 

.21   .62 

.92 

T 

.50 

T 

.35 

.50 

.06 

7 

.06 

VALLEY  HEAD 

4.26 

.50 

7 

.12 

.05 

.02 

.12 

.07   .40 

.65 

.02 

.05 

.55 

.31 

.63 

.35 

.03 

.02 

.17 

7    . 

WEBSTER  SPRINGS  I  E 

5.12 

.79 

.13 

.20 

.0? 

.12 

.25   .57 

.65 

.04 

.02 

.72 

T 

.38 

.65 

.23 

.03 

.32 

See  Helerence  Noles  Following  Station  lndei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

»EST 
MARCH 

VIRGINIA 
1968 

1 

Day 

of  Month 

Station 

O 

1      | 

2 

3 

4         5         6 

7        8    |    9 

10    | 

11     1 

12 

13   | 

14    |    15 

16  [ 

17       18 

19  |  20      21 

22 

23   | 

24 

25      26      27 

28       29 

30 

31 

SOUTHERN                             05 

AL0ERS0N 

3.31 

.25 

T 

T 

.02 

.10 

.16 

.38 

.98 

T 

.04 

.55 

.78 

.02 

T 

.03 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

2.  50 

.06 

.28 

.23 

.20 

•  36 

.10 

.10 

.45 

.01 

.45 

.21 

.01 

.04     . 

BLUEFIELD    FAA    AIRPORT 

3.29 

.03 

T 

T 

.02 

T                           T 

.71 

.19 

.66 

.02 

.36 

.10 

.55 

.14 

T 

T 

.25 

.26    . 

BLUESTONE    0AM 

2.67 

.11 

T 

T 

T 

.04 

.01 

.39 

.90 

T 

T 

.52 

.57 

.03 

T 

.06 

.04    . 

GARY                                               //R 

2.55 

.22 

T 

T 

.30 

.06 

.25 

.38 

T 

T 

.54 

•  68 

T 

.10 

.02    . 

IAEGER 

3.53 

.25 

.40 

.10 

.58 

.62 

T 

.48 

.80 

.10 

.20    . 

KOPPERSTON 

3.92 

.10 

T 

T                        T 

T 

.49 

.02 

1.43 

.09 

.62 

.17 

T 

.58 

.02 

.24 

.16    . 

LE41SBUPG    2    SSw 

2.50 

.10 

T 

T 

.02 

.19 

.97 

.27 

.32 

.56 

.01 

.01 

.05    . 

MATOAKA    1    S 

3.19 

.44 

T 

T 

.48 

.15 

.32 

1.00 

.04 

.47 

.25 

.04 

, 

PlNFVtLLE 

3.15 

.31 

T 

T 

T 

.29 

.03 

.38 

.60 

.02 

.01 

.63 

.61 

.05 

.22 

. 

PRINCETON 

2.67 

.26 

.02 

T 

T 

.27 

.30 

■  14 

.52 

T 

T 

.48 

.53 

.03 

.01 

.31    . 

RENICK    NO    2 

3.72 

.15 

T 

T           T 

.15 

.60 

1.22 

.92 

.48 

T 

T 

UNION 

2.09 

.20 

T 

.10 

.10 

.61 

.03 

.40 

■  65 

T 

, 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

2.89 

.35 

T 

.07 

T 

.32 

.98 

T 

.02 

.63 

.52 

T 

T 

NORTHEASTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 

A. 39 

.03 

.17 

1.92 

.31 

.54 

.27 

1.14 

T 

.01    . 

BRUSHY    RUN 

3.07 

.31 

T 

.08                     T 

.10 

.06 

.72 

.54 

.22 

.11 

.88 

T 

.05 

FRANKLIN    2    NE 

3.64 

.45 

.04 

.05 

.04 

.63 

1.12 

.35 

.31 

.80 

.05 

HARPERS    FERRY 

3.40 

.30 

T                        T 

T 

.07 

.76 

.84 

.75      T 

.13 

.20 

.35 

T 

T 

HARPERS    FERRY    NAT    HON 

3.85 

T 

T 

.12 

1.20 

.57 

.10 

.82       .03 

.04 

.20 

.67 

.10 

T 

KEARNEYSVLE    1    N4    WBASO 

A. 09 

.59 

T 

T                        T 

.03 

.06 

.90 

1.01 

.67 

T            T           T 

•  36 

.39 

.04 

.04 

MARTINSBURG   faa    ap 

3.7* 

.03 

T 

.13 

1.83 

.02 

.56 

.22      T 

.38 

.45 

.02 

.10    . 

MATHIAS 

3.58 

.26 

T 

T 

.04 

.03                   .02 

.14 

.04 

.96 

.57 

.01 

.60 

T 

.35 

.56 

T 

T 

T 

MOOREFIELD    2    SSE 

2. 40 

.35 

T 

.21 

.76 

.86 

.22 

OMPS 

4.71 

.48 

.03 

.02 

.05 

.09 

.94 

1.21 

.56 

.25 

1.08 

PETFRSBURG 

3.77 

.27 

.10                   T 

T 

.20 

.68 

1.32 

.25 

.25 

.70 

T 

PIEDMONT 

ROMNEY     3     NNE 

4.16 

.30 

T 

T                           T 

.10 

.15 

.10 

.95 

1.24 

T 

.38 

T 

.12 

.81 

T 

.01 

WARDENSV1LLE    R    M    FARM 

3.71 

.65 

.23 

.09 

.49 

.67 

.43 

.25 

•  87 

.03 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°  .8 

Hi 

J 

Station 

4*  a 
a  o 
a  -h 

4*   «« 
•*    U 

3   V 

a>  u 

4* 

a 

+»   D 

s  a. 

GO  CO 

• 

• 

• 

i 

1     * 

31 

1 
I 
1 

,1 

EASTERN    STANDARD 

1    Am          7    Am          1    PM 

riME 

7      PM 

J 

8 

s 

4 

8 

i 

8 

i 

8 

N    3 

3 

Hi 
hi 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

26 

6.2 

11.6 

44  +  4 

19 

22 

67 

71 

49 

52 

2 

8 

7 

2 

0 

0 

19 

- 

6.5 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

26, 

5.0 

8.8 

28++ 

24 

23 

67 

75 

49 

50 

5 

6 

4 

2 

0 

l 

18 

- 

6.5 

ELKINS    WB    AIRPOPT 

2R 

5.0 

9.5 

3  7++ 

28 

23 

77 

83 

53 

57 

2 

8 

7 

1 

1 

0 

19 

- 

7.2 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

25 

3.7 

8.4 

21++ 

25 

23  + 

71 

79 

54 

55 

5 

4 

3 

3 

1 

l 

17 

- 

6.7 

PARKERSBURG   WB    CITY 

- 

- 

" 

33 

SW 

23 

" 

" 

" 

- 

4 

4 

4 

2 

2 

0 

16 

56 

- 

S*c  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SIJII..II 


NORTHwFSTFRN        01 
BENS  RUN  I  SSE 
CAIRO  3  5 
CRESTON  1  SSW 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKFRSBURG  WB  CITY 
WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  DM  12 
»     •     • 

NORTH  CENTRAL       02 
BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIODLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 

ft     *      It 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 


NAX 


M»X 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

D.y  01  Monlh 


»AMf..       1968 


31   3d 
22   23 


37   40 
22   27 


31   37 
22   22 


37   36 
23   32 


3*   37 
23   27 


36   36 
22   31 


3*   38 
22   20 


35   40 
23   23 


33   37 

20   26 


35   39 
23   30 


35   33 

23   33 


53   59 
22   32 


35   55 

13   15 


29   52 

1*   20 


32   54 
13   16 


56   55 

21   33 


10   II   12   13   14   15   16   17 


58   45 
30   27 


3*   37 
19   14 


36   32 
16   10 


MAX    36 

MIN 


MAX 

MIN 


40   29   48 
22   121  16 


26l  45 
16 


MAX 
MIN 


MAX 
M]N 


max 
min 


max 
MIN 


MAX 
MIN 


39   41 
22   10 


39   40 
24   11 


35   37 
11   10 


37   37 
30   12 


36   25 
17   11 


38   32   48 
30   12   15 


40   51 
9   25 


50 
26 


57   53 
26   32 


31   30 

59   53 

21   36 


39   53 
15   17 


53   65 
18   18 


48   53 

20   16 


52   63 
16   18 


48   61 
16   21 


51   64 
19   20 


49   61 
19   22 


46   61 
18   24 


47   61 
14   17 


48   59 
19   19 


65   72 
14    44 


67   63   51 
39   41   34 


45 
31 


53   40 
31   26 


37  46  59 

15  15  18 

46  59  69 

16  9  36 

50  61  69 

16  20  36 

46  60  69 

19  22  47 

50  64  74 

22  19  30 

40  49  64 

19  19  21 

41  52  66 

20  20  31 


66   50 
39   36 


63   50 
42   35 


53   46 
43   32 


49   45 
41   32 


72   53 
46   39 


72   52 
45   32 


73   52 

46   30 


62   60 
12   31 


62   69 

16   37! 


47   61   66 
20   24   48 


55   46 

331  19 


37   39 
20   12 


39   35 
30   12 


41 

24 


37   50   40 
17   27   10 


32   39 
24   24 


30   36 
23   22 


36   48   32 
22   29   14 


62 

21 


50   60 
22   32 


49   44j   53 
33   161  21 


60   68 
21   40 


49   63 
20   20 


63   7) 
19   38 


51   64   77 
25   24   54 


51   65   76 


55   67   76 


55   47   43 


68   55 
34   28 


61   49 
42   27 


50   42 
41   34 


58   47 
42   35 


72   54 
47   36 


65   52 
45   28 


20   21   22   23   24   25   26   27   26   29   30   31 


46   63 

19   40 


631  56 
26   37 


42   62 
10   32 


62  60 
26  37 


63   68 
23   27 


33   39   60  53 
19   14   30  47 


36   41   61 
21   10   24 


59   64 
31   29 


58   64 
33   31 


60   69 
36   30 


78  78  73 

28  43  50 

62  67  80 

22  22  44 

74  73  71 

28  44  49 


67   64 
42   46 


77   70 
46   52 


73   66 
50   43 


73   69 
52   43 


51   60   64 
45   40   30 


51;  55 
35   21 


60   57 
36!  21 


59   39 
38   20 


51   46 
35   19 


63   62 
36   23 


30   401  61 
9    8  30 


61   57 
27  42 


56   53 

37   24 


55   63 
37   25 


43   61 
13   75 


42   61 
10   29 


46   63   60 
13   27!  36 


58 
36 


66   74 
27|  28 


22 

53   63 


62   36   44 


35   49 
14   25 


57   65 
36   30 


60   65 
38   26 


60   59 
24   24 


62   58   61 


56   58 

3*1  31 


49   611  58 
12   25!  39 


61   56 
36  43 


28   25'  27 


42   61 

15   26 


45   64 
13   24 


43   62   57 
12   25  45 


57   63 
38   28 


57 

40 


66   66   60 
16   ?3   29  22       26 


76   55   56   66 
47   40   36   22 


51   52   56   32   44  62   52   59   65   75   78 
35   34   21   16   17  34   31   28,  27   30   49 


53   59   63 
32  42   30   29   31 


70   46 
39   28 


70   55 

40   29 


65   43 
37   27 


55   38 
34   27 


64   43 
38   28 


44   34 
34   26 


44   34 
34   26 


53   48 
26  22 


62   73 
27   28 


56   50 
28   79 


60   70 
19   30 


59   65 
76   33 


78   60 
36   40 


46  !  40   47 


75   78 
42   54 


57   66 
28   36 


48   37   44 


8 

46 

33 

25 

23 

28 

38 

46 

0 

69 

56 

40 

45 

59 

68 

74 

9 

*8 

35 

28 

26 

23 

29 

39 

1 

68 

49 

44 

46 

58 

68 

73 

6 

47 

37 

29 

26 

27 

35 

47 

92 


73   75 
49   56 


75   77 

48   54 


79   75 


79  76 

38  40 

71  77 

35  37 

69  77 
32  38 

74  76 
42  41 

71  75 

46  47 

75  75 
48  46 

70  77 

36  45 

70  78 

31  35 

70  73 

37  43 


71   77 
26   42 


77   72 
40   45 


76   73 
42   51 


11   40   56   68   73   70   75 


26   21   20   20   29   31 


74   74   42 
45   26   23 


60   41 
39   26 


68   73 
27   32 


71   76 

30   36 


75   72 
41   44 


77   74   77 


97.1 

28.7 


61.5 
29.3 


57.1 
24.6 


59.1 

30.4 


55.7 

30.4 


59.3 
32.6 


55.6 
32.1 


56.9 
33.8 


55.4 
32.4 


56.9 
28.8 


56.1 
33.6 


54.1 
26.4 


56.7 
26.9 


56.1 
30.5 


70   75  ,  75   78   72 


39   23   23   29   36 


75   56.3 
51   32.5 


77   77   44   61 


38   46,  46   29 


31   48 

76   79 


74   77 
27   30 


76   81   77   77 
37   45   52   42 


37   26   28   41 


22   26;  22   37 


55   66  1  75   77 


29   25   22 


73   60   33 


25  23 

45  50 

23  31 

43  59 

25  22 


56   71   75 
27   33   36 


60   72 
28   32 


70   76   75 


75   79   76 


77   73 
43   38 


71   76 
29   37 


73   74 
50   52 


77   72 
39   48 


76   79 

30   45 


44   44   56   70 
24   24   29   38 


74   79   72 


45   58 
26   26 


73   75   56 


75   76   73   66   55 


50   42   28   25,  23 


69   75   73 
32   47   46 


60   70   76 
24   30   35 


70   75   75 
29   35   40 


76   70 
45   41 


73   77 
42   45 


78   74   76 


76   62   76 
31   49   52 


60   72   77 

27   35   40   48   59   54   49 


67   79   84  I  77   59   35,  50   63   73   79   76   80   78 


31   39   50 


29   27   26   32 


63.4 
30.6 


57.1 
27.7 


57.9 
29.9 


59.0 
27.1 


59.5 
29.5 


56.6 
33.7 


58.3 
31.5 


57.e 
27.6 


60.6 
30.4 


59.5 
35.5 


60.1 
32.1 


63   54   651   48   46   68'  57   57   65,  78   e3   73 
45   36   32i  17   12   34:  46   32   30   37   59   50 


35   48   65   61   60   *7   79   82 
14   18,  39   33   24   27   32   47 


55   39   50   62   73   77   77   79   75   75   61.7 


37 

24 

21 

24 

37 

42 

54 

53 

48 

53 

34.3 

76 

46 

35 

49 

63 

73 

76 

77 

79 

72 

59.0 

41 

29 

27 

22 

27 

31 

39 

43 

50 

43 

29.2 

71 

43 

34 

48 

60 

71 

76 

74 

78 

76 

56.4 

39 

28 

26 

26 

26 

32 

36 

43 

40 

47 

29.8 

58   70   75 


72   60   40   50   62 


74   77   74   73   57.6 
57   56   51   53   34.0 


78   78   77 


38   36   21   17   31   45   34 


48   50;  40   28   27   26   31   37 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
MARCH      1968 


Station 


Day  01  Month 


9       10       11       12      13      14      IS      16      17      18      19 


21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

wINFIELD  LOCKS 

•  »     • 
CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKIEY  KB  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

5UMMERSVILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

•  •     • 
SOUTHEPN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  OAM 
GARY 


MAX 
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MAX 
M]N 


MAX 

MJN 
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MAX 
MIN 
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MIN 
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MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 


MAX 

MIN 
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M[N 


MAX 
MJN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


31   39   51   38 

23   23   19   17 


51   63   45   56   67   75   55   59   63   36   48  63   59   59   69   79   84   79   68 
17   23  |  25   24   25   38   43   41   24   IB   19  36   43   30   30   31   45   47   30 


31   40 
23   23 


31   39 
22   23 

36   43 


12 

43  1  52 


34   52 
22   28 


73   52 
46   32 


21   40   41 


36 
23 


34 
20 


60   52  I  53   65   75 1  70 
34   37!  19   21   35   49 


55 1  51   64   72 1  69 

35'  22   20   441  44 


57 

3<> 


50   64 
26   27 


79   76   78   77 
34   44   48   48 


60.3 
30.8 


61   45   46 
35   21   29 


61 I  55   43 


48 

64 

61 

17 

33 

42 

43 

61 

54 

27 

43 

29 

60 

60 

61 

39 

49 

32 

63 

54 

60 

4<, 

44 

33 

61 

60 

58 

30 

46 

37 

67   79   84 
28   31   49 


67   75   77 
29   47   53 


76   76   71 
30   48   48 


35   41   55 
24   24   21 


39 
24 


40   54   65   46   59   68   76   59   59   64 


16   20   24 


42   35   42 

21    4|  15 


23   33   30   37 

12   16    1    9 


29   46   38   44 
16   23   12   13 


26   43   25   41 
16   23   11   17 


26   32   32   22 
18   18    9   12 


37   44   40   44 
16  22      10   11 


18   28   261  23 
11   15    2l  12 


29   37   24   40 
17   20    9   11 


24   24   26 


40   44   41 


74   54   54 
54   39   35 


56   48   42 
30   27   23 


56   51 
38   39 


54 
37 


40   51   58 


47  60  70 

25  20  33 

45  56  65 

26  33  43 

35  41  56 

13  16  27   38   31   30   18 


64   36   45 
23   17   17 


43   34   52 


48   45   58 


40   43 
16   10 


63   45   41   40   27 


48   56 
36   33 


55   46 
25   29 


21 
52   62 


55 

43  36  24 

52  49  58 

43  35  32 


58   55   53 


28   46   41   44   55 


49   65   681  67 
19   14   25   32 


62  1  42   44 


19  33 

57|  54 


52   47   41 
36   30   27 


51   51 
35   33 


48   44 
35   32 


32   39   36 


31 

48 

30 

46 

17 

13 

15 

23 

35 

35 

22 

42 

19 

6 

6 

14 

33 

26 

43 

<.e 

20 

5 

2 

19 

591  39   51   63 
32|  28   28   29 


38   44   58 


30   39   31   53 

20    9    1   20 


29   35   32   43 

21   27   10[   6 


29   43 
14   12 


31 

el 

27   30   37 


53   40 
23   20 


54   49   46   49 
22   24   22   20 


52   46'  45   57 
21   31 i  19   19 


5R 

44 

42 

56 

57 

35 

15 

5 

29 

38 

59 

50 

29 

46 

59 

39 

18 

12 

14 

36 

52 

52 

27 

42 

60 

33 

21 

9 

15 

29 

51 

47 

41 

55 

52 

35 

15 

0 

28 

42 

36   59 
15   12 


45   51]  37   43 
9   is   20   27 


5  4 

51 

45 

44 

31 

37 

12 

22 

49 

45 

48 

42 

33 

33 

21 

13 

61 

47 

41 

43 

33 

32 

15 

6 

51 

52 

45 

20 

35   43   33   27 


29   32   42 

17   17   13 


26   29 
15   15 


34   40   34 
25   22   11 


44   55 
8   27 


37   45 
15   27 


53   50 
20   33 


MAX    28   47   40   43   55   50 
MIN    15   22   15   17   28   30 


32   49 
27   22 


33   39   51 


48   58 
26   20 


55   60 
25   25 


70   54   57 
44   37   37 


59   46   42 

37   30   28 


37   38   39 


63   60   49 
47   40   37 


50   57   72 
34   25   27 


56  56   58   60  1  75 
30  27   31   23 


61  60   55   62 

2B   33   38   27 


54  49   50   61 
23  31   34   30 


38  49 
12   30 


54   30   45 


44   25   37 


53   45   60 


45   56 
11   31 


32   32   27 


53   52 

27   32 


56   55 
41   37 


55   61   60 
32   33   32 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


26   45 
14   26 


27   42   51   44   46   56   67   58   55   49   43 


17   27   29   25 


32   35   52   32   48   58 


32   32 

20   20 


19   25!  28   21   22 


43   41   38   17 


72   59   60   46 

34   44   42   25 


45   55  51 
13   33  41 


50   60 
35   35 


31   49  60   54   55 
11   12   32   40   33 


33   47 
12   11 


53   63   72   60   58'   57   29   51'  60   58   55   63 


76   79   80  '  60   40 
30   47   52   39   28 


70   75 
23   26 


63   70 
22   27 


76   79 
25   43 


73   77 
35   52 


58   70 
25   32 


74   75 
21   28 


72   78 
25   37 


76   80   80 


57   55   62   77   80 
37   33   32   35   52 


59   52   60   72   77 
37   25   25   31   47 


74   80   75 
27   39   47 


75   78 
33   49 


73   76   76 


30   32   39 


26   22   19   35 


22   12   10!  27   36   24   24 


78   80 
29   38 


35 

51 

63 

73 

78 

76 

76 

72 

59.9 

27 

25 

26 

31 

34 

45 

50 

46 

30.4 

33 

48 

60 

70 

77 

74 

79 

75 

56.4 

25 

25 

31 

37 

43 

55 

49 

48 

31.7 

47 

61 

69 

76 

76 

78 

77 

76 

61.8 

24 

25 

33 

37 

37 

37 

45 

47 

32.0 

48 

60 

71 

77 

75 

79 

75 

73 

61.0 

24 

25 

32 

35 

42 

45 

48 

46 

33.4 

4( 

58 

71 

76 

73 

78 

76 

74 

60.5 

24 

22 

30 

36 

41 

57 

50 

48 

33.0 

81   71   36   53   66 
47   29   27  I  25   30 


72   69   36 


66   34 
19   15 


70   44 
24   19 


45   42 
19   19 


72   29 
25   21 


75   42 
24   20 


65   30 
19   17 


45   38 
21   21 


75 

42 

22 

18 

77 

31 

27 

21 

80 

35 

25 

20 

65 

35 

20 

17 

78 

71 

42 

45 

72 

76 

44 

47 

78 

75 

37 

36 

73 

70 

73  23 

48  22  16 

75  75  30 

43  25  20 

66  75  25 

44  22  17 

78  75  42 


76   68 
45   20 


76   45 
41   18 


49   61   71 
28   28   35 


55   62 
22   26 


50   64 
19   19 


60   68 
20   25 


56   65 
24   37 


40   55 
25   26 


57   66 
19   19 


50   60 
20   24 


56   66 
22   25 


81   78   78   80 
40   49   54   48 


77   74   78   73 
39   46   45   49 


70   68 
39   42 


71 

69 

59.4 

48 

45 

29.6 

70 

68 

55.1 

40 

54 

33.5 

73 

72 

50.8 

38 

34 

26.8 

75 

68 

60.2 

4  0 

36 

25.1 

65 

68 

49.0 

37 

37 

24.7 

70 

72 

55.5 

43 

38 

28.1 

58   68   74 

21   25   26 |  33 


61 

70 

26 

34 

56 

68 

26 

33 

64 

69 

30 

34 

74 

74 

36 

46 

72 

75 

52 

51 

80 

75 

43 

41 

62.5 
32.1 


57.4 
30.9 


55.9 
27.3 


52.5 
21.2 


66   70   69   67 


57   67   77   69 
21   29   32  '  38 


57   68   72  '  72 
25   29   41   36 


57   65   71 
19   18   24 


33   54   64 
14   30   31 


44   59   69 
22   24   32 


35   50   62 
21   25   35 


60   68   73 
22   29   31 


70   65 
38   37 


75   74 
42   52 


57   66 
22   30 


72   70 
39   36 


59.7 
27.6 


56.5 
31.1 


54.1 
27.2 


57.2 
27.4 


57.6 
29.5 


56.2 
23.9 


49.5 
26.8 


55.1 
27.5 


48.0 
24.7 


59.8 
30.3 


71   59.3 
50   32.0 


54   63   70   66   68   71   67 


36   47   60   68 
25   27   28   31  I 


52   51   49 


80   33  1  46   61   69   76   71   73   75 
27   24   22   22   27   29   35   43   45 


55.3 
34.7 


57.5 
29.9 


58.1 
26.9 
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MIN 

n 

20 

35 

U 

35 
12 

43 
11 

54 
21 

63 
21 

72 
32 

60 
41 

99 

41 

56 
23 

31 
11 

49 
13 

60 
28 

37 
35 

56 

.  1 

66 
27 

78 
28 

37 

62 
41 

61 
29 

11 

23 

47 
18 

62 
23 

71 

76 
30 

72 
34 

73 
45 

76 
»7 

56.  < 

2'  .' 

UNION 

MAX 
MIN 

94 

IT 

30 

17 

30 
14 

45 
17 

50 
18 

62 

20 

70 
45 

60 
41 

61 

19 

45 
21 

29 

12 

45 

16 

99 

33 

53 

37 

65 
15 

62 
24 

'4 
29 

79 
41 

60 

44 

76 
28 

12 

2  0 

45 
24 

38 
25 

'8 
2', 

74 
34 

TO 
*2 

75 

46 

72 
64 

56.1 
26.3 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

MAX 
MIN 

30 
IS 

49 
26 

48 
22 

59 

30 

62 
16 

71 

2  a 

66 
48 

64 
36 

St 

35 

44 
23 

66 

12 

56 
24 

54 
36 

36 
38 

66 
34 

76 
23 

60 
32 

81 

40 

76 
43 

70 
28 

46 

If 

60 
28 

70 
24 

75 
21. 

75 
33 

76 
38 

75 
46 

74 
4] 

62.0 
29.4 

NORTHE»STERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 
MIN 

33 

20 

45 
27 

38 

11 

50 
20 

58 
35 

53 

32 

48 
20 

62 
17 

35 

67 
43 

51 
36 

68 

27 

36 
24 

42 

16 

49 

20 

50 
28 

51 
37 

40 

72 

38 

77 
41 

72 
49 

75 
51 

74 
32 

47 

2  6 

61 
28 

66 
27 

77 
43 

76 
39 

80 

60 

73 

47 

75 
11 

59.2 
32.5 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

31 
21 

47 
22 

38 

13 

49 

18 

52 
27 

45 
25 

49 
13 

62 
20 

69 

29 

53 

39 

56 
32 

-7 
31 

35 

24 

4? 
10 

53 

22 

53 
35 

50 
38 

61 
27 

73 
27 

79 
35 

78 
42 

78 

48 

73 
26 

42 
24 

59 
25 

68 
27 

74 
31 

71 
36 

75 
39 

72 
«.9 

71 
41 

56.2 
29.0 

HARPERS  FERRY  NAT  MON 

MAX 
MIN 

37 
24 

48 
27 

46 
16 

58 
23 

58 
30 

54 
27 

42 
28 

60 
24 

71 
35 

71 
42 

56 
35 

48 
26 

35 

18 

38 
25 

47 
26 

50 
29 

50 
42 

57 

43 

70 
36 

72 
46 

72 

47 

81 
47 

60 

34 

47 
31 

60 
31 

68 
36 

76 
40 

78 
45 

80 
46 

60 

51 

78 
54 

60.3 
14.3 

KEARNEYSVLE  1  NN  WBASO 

MAX 
MIN 

33 

25 

36 
26 

47 
15 

29 

20 

50 
27 

58 

35 

41 
23 

46 
21 

63 
27 

72 

42 

56 
39 

51 
30 

38 

30 

12 
13 

39 
24 

47 
30 

44 
37 

49 

43 

56 
35 

69 
43 

77 
45 

71 

50 

83 
38 

45 
30 

47 
25 

59 
27 

68 
40 

76 
38 

78 
49 

82 
50 

72 
39 

55.3 
32.8 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
M]N 

34 
23 

47 
26 

29 

15 

51 
23 

58 

30 

46 
29 

46 
22 

61 
19 

70 
36 

56 
42 

51 
37 

39 

30 

39 
21 

40 
15 

48 

2  0 

45 
30 

50 
37 

58 
43 

69 
38 

79 
41 

73 
47 

82 
53 

68 
30 

48 

3  0 

60 
25 

69 
27 

75 
40 

77 
36 

81 
49 

72 

45 

76 

40 

58.0 
32.3 

MATHIAS 

MAX 
M[N 

29 

19 

45 
21 

34 
11 

49 
10 

56 
30 

50 
27 

45 
18 

60 
20 

68 
32 

64 
41 

52 
36 

49 
29 

39 
23 

41 

10 

51 

25 

52 
33 

48 
39 

59 
40 

70 

30 

80 
39 

78 

78 
51 

70 
31 

52 
22 

58 
23 

69 
26 

74 
33 

73 
37 

76 
43 

71 
49 

74 
64 

58.5 
30.2 

MOOREFIELD  2  SSE 

MAX 
MIN 

38 
25 

44 
22 

40 
15 

50 
16 

59 
30 

54 

29 

50 
28 

60 
19 

71 
32 

62 

44 

55 
39 

52 
31 

40 
26 

40 

16 

56 
27 

58 
38 

54 
41 

64 

29 

74 
29 

83 

40 

80 
47 

80 
63 

76 
35 

45 
27 

70 
27 

73 
27 

76 

37 

75 
38 

78 
42 

75 
47 

76 

40 

61.5 
32.5 

OMPS 

MAX 

MIN 

27 
22 

37 
24 

44 
12 

28 
14 

45 
27 

52 
33 

35 

20 

41 
20 

5(i 
24 

62 
44 

52 
37 

48 
28 

36 
25 

28 

16 

34 

20 

45 
29 

49 
30 

49 
40 

47 
41 

66 

43 

69 

45 

70 

49 

73 
33 

36 
26 

40 
29 

53 
26 

62 
29 

70 
40 

71 
60 

7? 

47 

64 
40 

50.5 
91.4 

PETERSBURG 

max 

MIN 

31 
16 

45 
27 

45 
12 

51 
19 

59 
34 

56 
29 

50 
26 

65 
18 

71 
32 

60 
32 

55 
39 

54 

3? 

43 
25 

43 
14 

56 

26 

55 
41 

58 
34 

63 
36 

73 
31 

83 
41 

81 
48 

81 
53 

79 
32 

44 
24 

61 
29 

73 
28 

76 
36 

75 
38 

78 
44 

75 
49 

76 

»0 

61.8 
31.8 

PIEDMONT 

MAX 

MIN 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

37 
25 

44 
29 

39 
15 

49 
24 

57 
36 

53 
27 

50 
22 

68 
18 

71 
29 

66 
41 

52 
30 

49 

30 

38 
27 

42 
16 

53 
22 

55 

31 

55 
38 

63 
34 

74 
29 

82 
37 

78 
46 

81 
53 

77 
34 

47 
29 

62 
26 

72 

25 

75 

43 

75 
35 

80 
40 

75 
-.8 

77 
36 

61.2 
31.7 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

32 
22 

41 
9 

44 
13 

34 

10 

50 
30 

57 
28 

38 
20 

48 
20 

62 
27 

71 
35 

53 

37 

53 

30 

42 

27 

33 
17 

41 
23 

53 
32 

54 
42 

51 

41 

63 
31 

72 

39 

80 

45 

80 
49 

80 
38 

41 

26 

46 
26 

60 
26 

70 
34 

75 
37 

76 
39 

78 
<.6 

71 
39 

56. ., 
30.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPEBATURE 
WILLIAMSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GHEATlST  TOTAL  PRFC I  PI  TAT  I  ON 

RIChwcjOD 


ltast  total  precipitation 
union 


GREATEST  1  DAY  PRFC I P I  TAT  I  ON 
DUNLOw  5  E 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PICKEKS  1 


GREATFST  DEPTH  OF  SNOW 
CANAAK  VALLEY 


85 

DATE 

21 

0 

DATE 

14» 

6.760 

2.09 

2.65 

DATE 

12 

38.0 

27 

DATE 

04 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST  VIRGINIA 
MARCH       1968 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.   .   • 

NORTHWESTERN        01 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

4.0 

4 

2 

2 

2 

T 
T 

T 

.5 

1 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

1.5 
1 

T 

PARKERSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.8 
1 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND   T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

WEIRTON 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND   T 

T 
T 

T 
T 

T 

3.5 

1 

.5 

1 

T 

.5 

T 

1.0 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

•    •    • 

NORTH  CENTRAL       02 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

a 

e 

.5 
5 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

6.0 
6 

T 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

1 

.5 
6 

T 
3 

2 

1 

T 

.5 

1 

1.0 
1 

MANNINGTCN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

2.0 
2 

T 

T 

1.0 

T 

1.5 
2 

1.0 
1 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL    T 
SN  ON  GND    3 

.2 
3 

T 
3 

2 

1 

.4 

.5 

1 

1.0 

.9 
2 

•    •    • 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.8 
3 
.2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

.9 

T 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
7 

1.0 
1 

3.0 
3 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.5 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

.6 
1 

.3 

.8 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

4 

T 
T 

.8 
1 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.a 
1 

T 

T 

.3 

T 

T 

.5 

T 

.    .    . 

CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
15 

1.0 
12 

5.0 
15 

T 
13 

12 

11 

1.0 
9 

9 

8 

5 

4 

2.0 
5 

2.0 

6 

T 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 
5 

T 
3 

T 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14.0 
14 

2.0 
10 

4.0 
8 

5 

2 

1 

2.0 
1 

T 

3.0 

1 

2.0 
1 

T 

3.0 
1 

4.0 

4 

1.0 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL   1.9 
SN  ON  GND   10 
WTR  EOUIV  1.2 

.9 

9 

1.3 

.8 
9 

1.4 

8 

1.4 

5 

1.3 

.5 

4 
1.2 

3 
.7 

1 

T 

.3 

T 

1.6 
1 

T 

T 

T 

3.4 
1 

.9 
3 

.4 

T 

T 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

e.o 
n 

1.5 

4    4 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

1.5 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

7 

2.0 
3 

T 

1.0 
1 

T 

T 

1.5 

2 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.2 

9 

1.0 
6 

3.0 

9 

T 
7 

6 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.2 
1 

2.8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.6 

6 

T 
T 

T 

T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
8 

5 

4.0 
6 

2.0 

2 

4.0 

4 

4.0 

4 

4.0 

4 

1.0 
1 

2.0 

2 

.    .    . 

SOUTHERN            05 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

T 
5 

T 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

BLUESTONt  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4 

T 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 

LEWISBUR6  2  SSw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7 

T 
6 

T 
1 

T 

T 

PIUFVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
8 

T 

4 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

"HITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
6 

T 

.    .    . 

NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
3 

3 

.2 

3.3 
3 

3 

2 

T 

T 

T 
T 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 
6 

5 

3 

2 

T 

10.0 

7 

7 

4 

3 

2 

T 

KATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

4 

T 

2 

T 
2 

T 

T 

.5 

T 

.3 

T 

T 

T 

5.0 
3 

2 

2 

T 

T 

MOOREFIELD  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


,, 

1 

8 

OBSHRVATION 

d 

| 

Ul 

w 

TIME  A  Nil 

D 

g 

s 

c 

TABLES 

STATION 

b 

1 

COUNTY 

g 

p 

< 

OBSERVER 

1 

| 

m! 

3 

y 

i 

^ 

i 

3i 

S 

v. 

E 

B 

Ei 

hLflllOHl 

MM 

o* 

MCSTON 

.* 

19    24 

19 

1  21  ■* 

'A 

MOftONSAHl  I  *    fON 

»ipt«>* 

■ 

(  |      ■- 

|Q 

14*0 

■'A 

1                 .         .  1  M    . 

.  m 

RAM  ■■''■' 

. 

in    ft| 

PA 

Ml    'H 

0141 

■ 

If 

« . 

MM-,.      NM   '   It       M  . 

. 

am 

04 

m»<t» 

i 

1 

m 

■ 

If 

II 

0N>  01  ' 

IAVAR0 

04 

GRANT 

14     16 

■ 

II 

'* 

MOWAHU    R.     

■  i  i*i 

otto 

0* 

RAI  i  Il.m 

8) 

1   1  10 

II 

t,       ■..       |      |f|  1*1 

.'     AP 

RAI  i  i..m 

81 

Nil 

»ii 

1    HI  * ■ 

nt i IN8T0N 

r* 

,   h 

HlkfVILU     MH    10 

0*41 

01 

HOOO 

0 

«i 

600 

■'* 

NO  1  Nil 

fllVA 

0*41 

,.. 

MICMCN  ft! 

■ 

II    14 

I] 

'44 

t*. 

N  ".     lltONM 

I 

0*41 

01 

rvLti 

n 

)4    26 

ai 

«» 

IA 

FNC     C0RPO"»i ION 

■ 

MAWOAN 

t 

■ 

■ 

S' 

si 

\:   i          [ATIOM    •       ' 

D    l  AA    AIRPORT 

Btll 

0% 

Mt    RClf 

IT      IS 

11 

2042 

HI 

Ml! 

1 

(JLUtStONt     OAM 

0*31 

S3 

^uMHlfis 

'*. 

■* 

•A, 

H 

CORPS    01     is 

||  IN    W  »s 

LINCOLN 

' 

l|      1  | 

9.' 

O'JO 

.■a 

■     - 

ftANOONVlLLt 

0* 

est  M ON 

)9    40 

I  '98 

M 

H4 

■Ail  OKAY 

tt  RUSHY     HUN 

OP 

FfMOt  1  TON 

9 

)B    4  0 

I  173 

r* 

john  a.     ■ 

1211 

04 

MM  tMQNTAS 

Ifl 

|f 

* 

NI!           Ill    AN     -A,    |     IN 

■■     S    2     W 

1  *'*'"' 

01 

UPSHUR 

10 

39    JO 

10 

14*9 

(^* 

61 

<uR    B.    GOJLU 

•URNSVILLl 

i  111 

01 

BRAXTON 

9 

>a  52 

BO 

40 

"0 

7A 

H 

JOHN    w,    BROWN 

CAIRO   1   S 

LS3I 

Rl  Unit 

39     10 

10 

680 

6P 

6P 

NI     CO. 

CANOCN   ON    GAULtY 

04 

MESSIER 

>i  a 

80 

2010 

HOWARD    FLETCHER 

.  its***    VALLEY 

1  «g* 

04 

TUCKER 

2 

61 

lit  N     '   .     t,.     ■-, 

CENTRALIA 

OJ 

BRA1TON 

4 

II    i 

■Q 

1030 

'A 

Hj     .         [2ABI 

CHARLESTON    MB     AP 

31    22 

■  I 

Mil 

H 

U.S.     -tATHIM     OURLAu 

UN     I 

I-.7S 

0) 

36    21 

11 

600 

t* 

91 

H,    VA.    HATER       -     ■ 

-MonuiG    1 

01 

HARRISON 

6 

39    16 

«0 

Mil 

MID 

e 

...    i  .    CAIN 

CLAY    1 

1696 

CLAY 

4 

38    2? 

ai 

0* 

722 

7a 

MB%.     SARAH    H.     FRANKFORT 

■  PUN  N1N    1    Sw 

i  1  ■  | 

0) 

KANAWHA 

38    29 

HI 

22 

MS 

■ft 

KATHI  '■  IN1     *■<.    RAOE» 

ORTOM 

1939 

03 

KAjtANHA 

38    29 

81 

16 

6P 

6P 

c 

HOPI     \AtuRAL    GAS   CO. 

CRESTON    1    SSw 

WIRT 

5 

38    56 

SI 

'A 

SEWARO    R.    LYNCH 

DAVIS 

1201 

TUCKER 

1 

39    08 

II 

1120 

MRS.     MART     L.    DUN 

OILLE 

-^H 

93 

CLAY 

38    30 

10 

1184 

TA 

MOLLIS    MULLEN 

DRY    CREEK 

Oft 

RALEIGH 

IT    52 

81 

1264 

TA 

MRS.    RUTH    E.     JARRELL 

OUNLOW    *    t 

09 

WAYNt 

38    02 

20 

8*0 

5P 

5P 

KELLT    BROWNING 

lAINEHC     )    nne 

0* 

GREENBRIER 

4 

39    00 

80 

TA 

MRS.    SUI    v.    TALKER 

ILlINi    W6     AIRPORT 

.'718 

RANDOLPH 

L( 

3B    53 

51 

1970 

MID 

"li 

C    HJ 

.       .    wr  atmEP    BUREAU 

EllenBQRO 

01 

RITCH1I 

Bl 

04 

T90 

HAS.    DOROTHY   L.    RICHARD 

1 AldHONI 

2920 

02 

MARION 

39    28 

80 

oa 

1298 

M]0 

"M. 

CITY    FILTRATION    PLANT 

fLAl     TOP 

IQTJ 

04" 

MERCER 

7 

57     35 

81 

07 

3229 

7A 

TA 

C     M 

.      IOWLING 

FWANM  IN    2     NE 

121! 

06 

PENDLETON 

9 

38    40 

T9 

19 

1900 

TA 

c 

GEOPGE    i>.    HAMHER 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
MARCH  1968 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  m  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  April  was  drier  than  usual,  particularly 
in  the  northern  half  of  the  State.  Less  than 
1  inch  of  rain  fell  just  east  of  the  Allegheny 
Mountains  in  parts  of  Grant,  Hampshire,  Hardy, 
and  Mineral  Counties.  Two  exceptionally  strong 
cold  fronts  passed  across  the  State  from  the 
west  on  April  14  and  23.  High  winds  associated 
with  the  storms  caused  minor  damage.  Although 
the  cold  front  of  April  23  had  many  tornadoes 
in  it  which  struck  in  Kentucky  and  Ohio,  no 
tornadoes  were  reported  in  West  Virginia.  At 
4:50  p.m.  a  tornado  touched  down  1  mile  north 
of  Gallipolis,  Ohio,  but  apparently  dissipated 
before  crossing  the  Ohio  River  into  Point  Pleasant, 


Mason  County.  This  storm  did  give  Parkersburg 
some  high  rates  of  rainfall,  0.67  inch  in  45 
minutes;  and  it  also  gave  the  Eastern  Panhandle 
its  best  rain  of  the  month. 

Good  growing  conditions  continued  throughout 
the  month  in  spite  of  below  normal  rainfall  and 
scattered  frosts.  Parkersburg  measured  55 
percent  of  possible  sunshine,  about  15  percent 
above  its  long-term  average.  High  forest-fire 
hazards  persisted  most  of  the  month  in  many 
of  the  State's  forests,  but  conditions  were  im- 
proved by  the  storm  of  April  23. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 
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Number  of  days  with  precipitation 

85.5 

£  S  £ 
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a 

3 
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>  >-! 
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**  a 
a  o 

m  -h 
+>  ♦* 

3   V 
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c 
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•H    © 

3  a 
w  w 

0 

PS 

• 
3 
S 
> 
< 

£     « 

31 

0 
§         1 

_! 

»  a 

M 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7     PM 

8 
■ 

8 

s 

01 

A 

8 

A 

en 

s 

i 

• 

81 

3 

o 

BECKLEY    WB    AIRPORT 
CHARLESTON    WB    AIRPORT 
ELK.INS    WB    AIRPORT 
HUNTINGTON    WB    AIRPORT 
PARKERSBURG    WB    CITY 

22 
23 
27 
24 

2.3 
1.9 
2.8 
1.8 

10.3 
7.1 
7.8 
7.0 

32+  + 
35*  + 
40  +  + 
44  +  + 
33 

26 
28 

30 
18 

25 

14 
14 
23 
24 

70 

71 
81 
70 

73 
75 
86 
81 

47 
47 
52 
50 

50 
44 
48 
46 

6 
3 

4 
6 
5 

6 
7 
8 
6 
4 

5 

5 
6 

2 
4 

3 

0 
0 
1 
0 

0 

1 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

20 
16 
18 
16 

14 

55 

7.2 
7.1 
7.7 
7.1 

SLrton 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


WI5T  VI"'  INK 
•    U       1*41! 


Ill 


II 


II 


13   14   IS 


ie     17 


NORTHWESTERN        01 
BENS  RUN  I  S5E 
CMRO  •  S 
CHESTON  I  SSw 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
wEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  DM  12 

NORTH  CENTRAL       02 
BEL1N6T0N 
BUCK.HANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAV 
GLENVILLE 
GRANTSVILLt  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBUURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 

*     *     • 

SOUTHWESTERN        03 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FtD  bLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 


"IN 


MAX 
M|N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M»X 

N  1  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
M]N 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MJN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MJN 

MAX 
MIN 

MAX 
MJN 

MAX 
M[N 

MAX 
MIN 

MAX 
MJN 


62   67 

28   50 


64   66 

41   57 


61   58 
39   24 


62   56 
36   21 


74   50 
36   22 


60   61 
35   23 


59   65 
29   25 


63   62 
33   27 


76   63 
40   26 


76   51 
38   25 


76   54 
38   26 


61   62 
32   20 


61   63 
36   22 


59   62 
34   27 


61   63 
36   26 


73   52 
38   27 


61   64 
37   23 


62   62 
25   44 


59   68 
39   48 


60   64 
40   37 


68   69   47 


65 '     68   67   47 


59   65 
32   43 


62   61   64 
35   28   45 


75   55   62 
40   30   42 


67   61   60 
50   40   26 


67   68   46 
44   41   33 


61 
40 


70   61   60 
56   40   36 


64   47 
42   37 


59 
33 


60   60  I  66 


67   67 |  66 
32   42i  53 


74   54   62 
41   28   28 


55   62   67 
38   32   46 


26   53   47 


73   67 

30   48 


48 

3n 

55 

31 

69 
31 

66 
58 

47 
38 

55 

33 

71 
33 

67 
55 

59 
35 

56 
22 

72 
29 

70 
it 

62 

37 

5fc 
21 

72 
25 

72 

47 

61 

37 


62   75 
35   30 


60   75 
32   31 


81   80 
36   46 


81   78 

39   47 


82   80   76 

40   50   41 


58   72 
33   33 


61   77 
35   35 


62   74 
33   34 


61   75 
31   28 


77   78 
45   51 


80   79 
46   54 


79   76 
45   51 


71   70   65 


65   60   75 


56   73 
29   32 


70   65 
29   43 


72   65 
31   46 


74   65 
35   56 


65   74 
31   46 


73   69 
26   42 


73   67 
29   46 


73   67 
36   61 


71   66 
32   49 


56   74 
31   32 


74   65 

30   43 


64   6  7 
39   36 


65   62 
46   37 


68   65 
44   35 


69   65 
50   36 


67   69 
42  i  36 


67   78 
43   37 


69  '  66 
38   29 


66   66 
36   32 


68   65 
49   40 


68   65 
45   35 


67   66 
38 


67 
37 


61 
33 


59  | 

29 


82   79   76 


80   75 
38   48 


72   79   80 
31   40   41 


79   79   72 
35   44   40 


83   80   57 
37   45   35 


80   79   53 
44   52   40 


82   82   79 
35   45   43 


74   81   80 
35   45   42 


77   81   82 
36   46   42 


82   79   75 
32   42   42 


61   79   70 
36   46   39 


81   81   55 
45   55   40 


80   60   66 
37   46   44 


74   81   71 
33   40   43 


80   79   75 
38   46   40 


75   67   68  1  66 
35   59   55i  44 


77 i    81   83   58 

34  I  43   53   40 


75   77   66 
33   51   48 


72   70   65 
32   46   41 


60   76   74   66 
33   56   50   45 


72   69   64  1  79   85   83 
44   37   33   42   50   43 


65   68   75   79   82   80 
39   40   29   37   47   46 


68   66   78   60   81   73 
46   34   33   49   54   36 


61   46   59   75   69!  70   68 
42   38   30   49   45   41   34 


78   82   80 


67   69   46   58 
46   42   37   31 


51   55   72   67   69 
36   35   32   59   52 


61   77   80   79 
31   30   40   42 


62   75 
38   32 


79   56 
53   42 


57   62 
26   29 


69   73   80 


65   70   78 
32   40   53 


66   74   74 
30   36   55 


64   75   75 
32   35   44 


51   64 
23   30 


63   '5   BO 

44    46    45 


71   83 

45   44 


70   76 
45   47 


50   48   47 


74   75 
54   55 


72   71   76 


69   75 
50   51 


62   75 
23   29 


65   77 
28   32 


63   77   78 
30   37   53 


72   75 
41   52 


71   78 

44   4<) 

69   80 


791   79 
46   4<) 


57 


76   78 
43   46 


54   64 

28   30 


57   67 
2e   31 


65   77 
25   27 


66   73 
25   30 


64   77 
30   42 


63   77 
28   34 


55   64 

28   30 


741   76   71 


72   79 

45   42 


66   70 
29   36 


66   66   76 
26   30   47 


66   70   80 
32   44   56 


70   75 
44   43 


72   78 

47   56 


70   79 

44   50 


73    71    77 


45   51   52 


74   76   76 
42   45   46 


74   74 
45   44 


74    76 
49   48 


76   75 
45   48 


73   71 
47   53 


75   73 
51   54 


69   68   67 
30   34   37 


56 
38 

71 
30 

63 

44 

65 
31 

70 
34 

63 

53 
37 

66 
31 

63 

66 

67 
31 

71 
36 

70 
50 

52 
39 

71 
32 

64 
45 

66 
33 

70 
38 

64 
43 

49   68   60 


75   75   61 


73   74 
46   53 


79   78 
43   49 


72   72   63 


78   75 
42   46 


75   66 
42   41 


73   76 
44   51 


76   74 
45   48 


76   73 
42   44 


75,  63 
5l|  34 


62   56 
50   32 


31   78   74 
19   54   51 


70   76   66 


79   62   62  |  76   75   67 


52   56   50   56 


56   66 
30   33 


70!   80   73 
45|   42   46 


81   79   72 


65   66   63 


60   51   71   60   66   70   65 


38   45   50 


47   67   65   69   71   67 
34   31   41   33   38   45 


56   66 
37   29 


51   70   70 
39   35   35 


67   71   71 
29   33   36 


70   61 
35   41 


44   73:  55 
28   32   30 


72   64   65 
27   45   28 


65   75   62   68 
32   31   38J  32 


57   65 
44   33 


72   66   68 

30   49  I  38 


*9   75   58 
29   36   33 


56   76|  61 
30   48'  32 


73   63   74 

28   45   2e 


65   55 
29   34 


65   63 
34   28 


62   62 
35   41 


64   59 

37   45 


68   66 
37   39 


69   69 
32   39 


51   71   65   67 


73   60 
39   43 


60   66 
34   43 


47   75 
31   33 


74   63 
30   46 


67 

63 

30 

36 

67 

65 

32 

42 

6? 

61 

35 

43 

65   60 
33   42 


60   68   62 
31   31   37 


65   65 
34   39 


56   76   58   67   61 
42   35   44,  41   43 


56   74 
32   30 


60   70   60 
41   45   46 


65   60   62 


56   63   67   79   73   77 
30   31   36   42   41   53 


62 

75 

72 

68 

61 

73 

35 

36 

44 

34 

41 

43 

66 

58 

75 

60 

68 

64 

36 

30 

44 

35 

41 

38 

62 

57 

73 

63 

67 

68 

42 

33 

33 

35 

36 

43 

6   75   62   56   74   61   67   64   70 
53   56i  50   55   44   39   35   43   35   48   47 


68.8 


70.9 


69.7 
I8a 


68.6 
39.3 


64.6 
41.3 


66.3 
43.5 


67.4 
40.9 


69.0 
36.7 


67,7 
39.6 


67.4 
37.9 


71.5 

39.8 


67.7 
37.6 


69. C 
39.3 


61 
35 

9 

7 

67.8 
37.1 

67.0 
42.7 

67.2 
36.7 


68.6 
37.8 


70.1 
43.2 


68.6 
39.5 


71.1 
43.3 


68.2 
39.6 


67.6 

36.0 


67.5 
43,9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGIN!* 
APRIL      1968 


Station 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14  !  15      16      17      18      19      20      21      22      23     24      25      26      27     28     29      30     31 


LOGAN 

LONDON  LOCUS 

MAO  I  SON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAvENSkOOD  DAK  22 

RIPLEY 

SPENCER 

»AYNl  2 

"ILLIAMSON 

"INFIELD  LOCUS 


ARBOVALE  2 
BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  «B  AP 
BHANDCNVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELK1NS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSV1LLE  EXP,  FARM 
HlCM«OOD 
KG»LESBURG  1 
SENECA  STATE  FORES1 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSvlLLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
"EBSTER  SPRINGS  1  E 
•     *     • 
SOUTHERN  05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
HLJtF IELD  FAA  AIRPOBT 
BLUESTONE  DAM 
GARY 


MAX 
MJN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MJN 

MAX 
MIN 

MAX 
M[N 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


Mix 
M]N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M[N 


73   56   65 


70   55   63 


69 
46 


31   33   48   46   40 


74   55   65 
42   29   30 


59 
30 


62   50   45 


57 
22 


69 

43 


68   61   58 
56   39   37 


60   57 
36   36 


68   47 
45   41 


70   70   47 
46   43   39 


65   77   68 
37   37   48 


75   71   69 
33   50   44 


72   71   67 
32   54   43 


52   54   70   56 
29   38   47   35 


62   61 
45   36 


65   48   47   68   59 
39   19   35  1  39   40 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


60   52   57   59   54 
27   19   35'  42   32 


60 

35 


59  i  71 

29  i  26 


52  I  67 
28   28 


60   73 
31   28 


MAX 
MJN 


MAX 
MJ-N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MJN 


64   53   46 
33   22   36 


59 
19 


56   59 
37   33 


67   43 

40   32 


56 
35 


64   55   54 
44   35   22 


58   63 
43   49 


66   64 
34   41 


68   64 
50   43 


60   61 
53   48 


69   67 
45   43 


66   67 
37   43 


62   59 
45   43 


64   65 
49   43 


53   56 

39   38 


60   63 
34   43 


57   53   46   66   57 
27   17   35   44   39 


66   43   50'  68   63 
34   24   32   37   38 


70   49   58   60   62   42 
36   26   29   41   40   34 


43   55   60 
19   30   42 


65   58   57   64 
37   26   43   48 


62   53   63   70 
39   27   46,  48 


55   63 

40   37 


74   65 
30   49 


64   77 
35   42 


56   73 
29   43 


69   62 
33   44 


70   66 
26   42 


71   68 
33   43 


72   66 

30   46 


70   59 
23   38 


52   65 
26   43 


61   73 
36   49 


51   67 
26   45 


74   71 
35   52 


69   68   65   79   81   82 
48   37   32   37   42 


69   67 
45   44 


65   55 
48   34 


60   60 
29   29 


58   53 
39   36 


64   61 
31   33 


60   59 
39   36 


56   53 
33   31 


60   56 
37   33 


65   60   65 


62   59   72 
35   39   28 


66  ,  59 
43   37 


57   72 

27   19 


80   83   84 
35   44   45 


70   67   62   80   82 
45   37   32   35   44 


49   45   34 


MAX 

54 

51 

MIN 

36 

32 

MAX 

72 

52 

MIN 

46 

28 

MAX 

73 

53 

MIN 

44 

26 

5b   71   56 


60   71 

331  42 


54   53   68 
35   33   37 


561  54   73   501  62   73 


40 1  39   36   48 


67   63 
47   42 


60   65   74   49|  68   76 
27j  40   46   39 I   34   47 


82   80   74 
40   51   40 


82   85   83 
40   47   46 


73   78 
20  ,  27 


65   72 
22   28 


71  '  78 
26   33 


72   70 
46   39 


77   70 
31   33 


78   69 
47   37 


76   51 
51   34 


77   75 
43   40 


77   74 
36   40 


70   65 
41   34 


78   52 
43   31 


77   79   58 
30   41   36 


75   79   80 
32   42   40 


72   79   79 
34   43   40 


77   75   63 

38   48   34 


72   77   75 
30   37   39 


77   78   72 
40   26   25 


80   78   75 
37   43   42 


77   76   56 
27   35   29 


67   68   72 
45   42   38 


73   76   79 
33   44   40 


69   75   73 
33   40   36 


82   80   77 
38   47   41 


76   79   80 
35   40   45 


70   71 
33   42 


57   66   69 
32   32   39 


60   70 
20   20 


64   67 
22   33 


62   63 
29   47 


48   61 
23   28 


58   64 
21   30 


62   73 
23   27 


65   65 
23   28 


50   67 
29   30 


49   63 
25   28 


60   70 
25   35 


59   73 
21   29 


65   70 
23   34 


65   75 
28   32 


66   67   74 
20   22   45 


44   58   67 


63   63   71 
32   45   54 


75 
45 


80   75   82 


42   51   47 


75   76   78 
42   51   48 


81 
52 


46   47   50 


69   76 
39   41 


73   75 
47   52 


68   70 
40   51 


67   67   72 


65   74 
37   43 


69   76 
42   50 


70   63 
45   52 


75   72   74 


72   77 
43   49 


75   74   75 
46   46   50 


78   75   64 


70 
34 

73 

36 

77 

36 

73 

50 

58 

50 

63 
31 

72 

41 

69 
34 

68 
41 

61 
42 

76 
42 

78 

43 

73 

44 

69 
51 

62 

46 

72 
49 

74 
54 

71 
49 

61 
52 

59 
37 

66 

38 

68 
46 

74 
41 

72 
49 

69 
50 

73 
36 

76 
42 

75 
35 

73 

45 

60 

49 

60 
32 

69 
49 

69 
32 

65 
45 

56 
43 

69 
38 

74 
48 

72 
41 

68 
49 

58 
36 

76   72   62 
43   51   44 


78   73   65 
50   49   50 


76   74   71 
40   52   51 


70   65   58 
33   48   44 


73   72   68 

39   47   47 


70   68   59 
U   48   43 


74   74   65 
44   47   50 


75   60   65 
35   46   35 


71   70   61 
46   48   48 


77   73   66 
45   48   48 


72   70   65 
37   46   46 


76   74   63 
47   51   49 


78   77   71 


44   44   44 


73   73 
34   47 


57   74   70 
42   33   47 


59 
45 


70   67 
37   37 


66   65   67 
30   40   44 


55 
33 

66 

31 

60 
40 

61 

26 

60 
31 

6  0 
34 

53 

25 

69 
28 

63 
39 

62 
21 

60 
24 

56 
27 

59 
35 

73 
28 

67 

46 

64 
30 

64 
39 

66 

3  8 

55 

35 

70 
35 

59 

37 

62 

30 

50 
42 

62 

42 

57 
34 

46 
32 

69 
42 

60 
26 

62 

28 

61 
36 

59 
34 

70 
26 

65 
37 

63 
35 

65 
30 

63 

35 

57 

28 

65 
33 

56 
40 

59 
22 

59 

26 

54 
33 

45 
30 

72 
28 

54 
32 

64 
31 

52 

32 

60 
38 

63   59   74 


63 
30 

63 

35 

63 
35 

53 
34 

68 

35 

49 
39 

54 
30 

65 
32 

56 
38 

62 
29 

56 
35 

57 

38 

61 
26 

61 
29 

61 
35 

65 
2  9 

62 
36 

60 

36 

57   73   65 


30   33   40 


58 

29 


54   46 
21   35 


53   60   46 
32   40   39 


61   55   73 
37   31   37 


54 
32 

65 

33 

51 
36 

52 

25 

61 
33 

56 
38 

66 

66 

62 

55   67   57 
35   38   42 


64   61   73 
37   34   36 


64   60   75 
32   31   30 


36   36   48 


29   43   46 


50 
43 


56   68   52 
37   38   43 


Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


■Ml    v|i".l>. 


196» 


Station 


KOPPERSTON 
LEMSBURG    2    SSW 
PINEV1LLE 

UNION 

■MITE  SULPHUR  SPRINGS 
•      «      • 
NORTHEASTERN        06 
BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  HI 
HARPERS  FERRY  NAT  HON 
KEARNEYSVLE  1  N*  ■BASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MATHIAS 

M0OREF1EL0  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 
■ARDENSVlLLE  R  M  FARM 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M]N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60   60 
39   27 


70   58   66 
38   25   25 


55   5B 
22   42 


76   61   62 
43   31   40 


73   53   59 
42   24   32 


61   59 
36   26 


69   51   64 
37   21   34 


73   60   66 
40   24   37 


70   45   54 
38   27   28 


71   60   66 
40   24   46 


75   52   58 
40   24   32 


70   65 '  75   72 
40   38  i  36   50 


•1 

42 

60 
33 

71 
36 

67 

48 

45 

74 
42 

48 
39 

67 
33 

77 
46 

63 

47 

70 

44 

50 
36 

58 

69 
38 

44 

67 
43 


68   63 
45   42 


68   56 
46   45 


76   69 
49   50 


63   71 
43   51 


72   60 
45   35 


74   58 
42   43 


71   65 
49   47 


60   69 
37   47 


73   65 
49   50 


70   59 
42   43 


S   68   66 
37   28   45   45 


62   71 
46   55 


66   67 
49   51 


64   74 
46   58 


63   65 
46   53 


66   64   74 
26   45   50 


69   68 
46   53 


69   70 
54   54 


64   74   52 I  65 
44   50   26 i  26 


60   61 

45   47 


69   70 
46   51 


65   71 
46   55 


70   70 
50   53 


78   79   74 
38   50   42 


78   78 
37   47 


66   65 
44   39 


'6  81  80 

30  36  40 

69  76  78 

32  42  43 

79  79  76 

31  43  43 


83   78 
41   45 


75   64 
46   41 


72   65 
43   41 


66   64 
45   41 


62   57 
41   37 


68   62 
42   39 


65   59 
45   39 


67   63 
43   36 


67   65 
29   37 


75  I  83 
29   36 


77   72 
39   46 


81   82 
47   46 


80   82 
40   50 


84   63 

40   43 


81   73 
48   46 


76   77 
41   51 


82   77 
41   43 


82   77 
39   47 


79   80 

39   45  | 


52   64 
24   32 


69   64   7H 
25   27   47 


68   71   80 
37   30   41 


62   71 
26   27 


67   68 
38   35 


65   69 
37   29 


66   73 
26   28 


51   59 
37   28 


65   73   61 
30   29   47 


27 


U 


VI 


66   71 
27   27 


;«  In       HI 

42  41 

75  76 

40  40    43 


39   39   42 


75   68   78 


75   80   75 


79   70   78 


79   72   61 


76   69 
46   53 


74   63   68 
32   *»   34 


75   72 
49   52 

80   78 

47   4« 

75 
47 

78 


PI 

51   53 

74   62 


60   71 
36   33 


62   58   71 
36   29   39 


67 

■.•. 

66   64   63   65 
50   32   42   42 

75   59   69   53 
U        17   40   43 

30 
66 


62  49 
34   43 

63  67 


*2 


!  J 


4| 


76   65   62 


76   65   63 


76   63 
46   50 


80   67 
46   54 


77   74 
48   52 


77   67 
45   52 


70   78   76   70 


57   52 

43   37 


61   57 
50   36 


63   61 
54   38 


60   56 
46   39 


62   65 
55   40 


65   60 
51   36 


69   67 
28   50 


67   67| 
36   49 


54   68 
30   47 


68   61 
34   43 


74   66 
36   46 


54   64 
37   46 


72   69 

33   43 


55   70 
29   41 


66   64 
29   35 


64   67 
36   40 


57   63 
35   36 


61   62 
34   34 


66   65 
36   36 


57   60   4? 
32   33   34 

69 
29 


68   64 
35   35 


1 1 


69.2 

".I 


"•.' 


69.3 

39.0 


69.3 
38.7 


66,6 
36,6 


69.9 
43,2 


65.8 
39.5 


67.0 
36. 5 


66.7 
36.5 


61.9 

38.5 


70.7 
40.2 


69.8 
37.3 


67   54 

35   34 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WILLIAMSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
BAYARD 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BtLLFVILLE  DAM  20 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BERKELEY  SPRINGS 


GWEATtST  1  DAY  PRECIPITATION 
BHANCHLAND 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CANAAN  VALLFY 


gkeatlst  depth  of  snc" 
Thomas 


bS 

DATE 

21 

15 

DATE 

02 

4.91 

.52 

2.00 

DATE 

05 

3.0 

2 

DATE 

1! 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


WEST  VIRGINIA 
APRIL      1966 


Station 


Day   of  month 


8       9       10      11      12      13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23     24     25     26      27     28     29     30      31 


CENTRAL  0* 

CAMDEN  ON  GAULEY 

ELUNS  wb  AIRPORT 

SPRUCE  KNOB 

•    «    • 
SOUTHERN  05 

bLUEFIELD  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNUWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ol  Month 

3h» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,2°< 

CENTRAL 

04 

PARSUNS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

53 

39 

62 

.04 
62 
55 

41 

.03 

54 
56 
46 

.04 
29 

56 
38 

.08 
24 
64 
39 

.12 
15 
73 

46 

.00 
50 
60 

49 

.20 
41 
69 

45 

.10 
25 
62 

43 

.16 
25 
69 

39 

.14 
17 

75 

41 

.17 
26 
75 
51 

.05 
50 
72 

49 

.06 
31 
53 
36 

.15 
21 

71 
39 

.20 
46 
71 
43 

.14 

32 
75 

54 

.15 
18 
75 

51 

.04 
27 
63 
52 

.12 
26 
7B 
52 

.22 

46 
76 
52 

.17 
76 
72 
53 

.08 
43 
63 
39 

.06 
37 
46 
38 

.06 
35 
69 

39 

.04 
15 
56 

40 

.12 
16 
75 

40 

.07 
35 
55 

43 

3.14B 
1076 
66.1 
44.4 

•    •    * 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

61 
49 

.02 
86 
64 
36 

.05 
47 
51 
35 

.03 

37 
50 

41 

.08 
51 
56 
50 

.12 

50 
52 
40 

.12 
49 
63 
39 

.08 
43 
70 
38 

.06 
36 
56 

49 

.08 
41 
63 

46 

.10 
60 
58 

42 

.15 

68 
64 

37 

.15 
40 
70 
37 

.19 
48 
73 
41 

.19 
57 
73 

48 

.14 
77 
60 
37 

.16 
47 
70 
37 

.10 
37 

58 
37 

.16 
49 
72 
49 

.15 

45 
77 
48 

.12 
45 
69 
49 

.19 
47 
79 
49 

.05 
44 
76 
57 

.16 
53 
64 
54 

.14 
69 
65 
37 

.10 
80 
67 
37 

.19 
69 

69 
36 

.10 
36 
57 
42 

.11 
37 

67 
42 

.00 
28 
49 
46 

3.40B 
1529B 
64.2 
43.0 

#    •    # 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  Nw 

WBASO 

EVAp 

WIND 

MAX 

MIN 

.20 
112 

70 
46 

.23 

114 

59 

3e 

.16 
39 
63 

37 

.14 
71 
66 

40 

.06 
81 

64 

47 

,08 
99 
60 
37 

.23 

30 
63 
36 

.19 
61 
69 
44 

.05 
66 
58 
48 

.31 
87 
66 
45 

.14 
51 
63 

44 

.13 
56 
67 
40 

.19 
25 

74 
43 

.26 
23 
79 
51 

.28 
67 
77 
52 

.22 

118 
64 
37 

.20 

48 
70 
40 

.17 
22 

73 
46 

.21 
33 
79 
54 

.24 

3e 
61 
53 

.16 
27 

75 
55 

.23 

50 
60 
52 

.17 
63 
71 
50 

.19 

98 

70 
49 

.05 
59 
54 
39 

.13 

82 
56 
38 

.20 
54 
61 
39 

.12 
43 

69 
39 

.15 
22 

75 
44 

.04 
27 
54 
43 

5.13 
1766 
68.4 
44.2 

WARDLNSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 

.13 
70 

.21 

52 

.IS 

41 

.13 
97 

.08 
68 

.08 
61 

.22 

36 

.14 
27 

.09 

71 

.24 
73 

.20 
24 

.09 
44 

.15 
16 

.16 
19 

.19 
46 

.26 
63 

.08 
32 

.14 

18 

.13 
27 

.20 
33 

.08 
17 

.21 

40 

.13 

50 

.07 
55 

.10 

75 

.10 

76 

.17 

41 

.02 
20 

.18 

20 

.04 
23 

4.17 
1337 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   42    - 


STATION  INDEX 


i 

UJ 

H 

. 

OBSERVATION 
TIME  AND 

Q 

9 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

M 

1 

COUNTY 

< 

P 

< 

OBSERVER 

* 

1 

I 

3 

i 

§ 

i 

| 

I 

|| 

alhriohi 

00*4 

04 

i 

34    24 

T4 

|| 

Ul* 

HOnONOAHl  LA   WWII 

ALOtA>ON 

01 OJ 

0*. 

MONRO! 

t 

|| 

L94Q 

TA 

i- 

ALPENA    1    Nw 

0141 

04 

RANDOLPH 

j 

II     59 

3020 

QH|    N         >.         .-1    1" 

■ 

o.**9 

04 

>v,  MON1  AS 

i 

36    26 

ii 

■  A 

HHJ.    N 

■ 

0)99    04 

■ 

,..■ 

IK 

■ 

BAYARD 

6RANT 

9 

14    16 

.'.' 

■'A 

HOWARD    1  . 

OUt.ll*    V    A    HOSPITAL 

RAI  i  IQH 

t}    «r 

11 

MA 

v.    *.    NOtPITAl 

sum  *    "B   AP 

0-.BJ    0* 

"Alt  IOH 

T 

37    AT 

2504 

«ii 

MID 

■     MEATMI  n    BURIAL) 

IfLIHQl    N 

1 

02 

BAfttOUI 

11 

34    02 

91 

1674 

'A 

7A 

.,.,..      .... 

.      DAM    JO 

QUI 

01 
06 

WOOD 

Mil  HO  AS 

1 

A 

39    09 

18    14 

49 

12 

600 

TA 
'A 

..:i          ■     ENGINEER 

DIN-.     RUN     1     SSE 

0M1 

tYtt* 

• 

14    26 

06 

IK 

"A 

TMC    CORPORATION 

9INKII  1     SPRINGS 

07 10 

MORGAN 

■ 

1  3 

RADIO    5TATj    M    - 

tu  M  Htm    FAA    AIRPORT 

0921 

C* 

MERCER 

IT    18 

1  1 

2692 

MID 

MID 

((0.     Avl At  ION     R   ■      ■ 

BLUtMOm     DAM 

01  w 

09 

SUMMERS 

«T     19 

1388 

'A 

TA 

H 

1079 

o  1 

LINCOLN 

1 

30    13 

12 

600 

'A 

MERLE   E. LUCAS 

MANOWVtU  1 

10*1 

0* 

. 

39    «0 

1  rto 

6A 

VERI      Ei     "AILOWAY 

BRUSHY    RUN 

wo* 

.'i  noi  i  toh 

9 

39    50 

15 

IA 

john  a.    ■■■ 

■UCKtVI 

til  9 

04 

POCAHONTAS 

38    11 

80 

2100 

!A 

Misi     IHAN    WALTON 

BUCKhANNUN     |     ■ 

1.'.'. 

0.' 

UPSHUR 

H 

J9    00 

la 

16 

1*4% 

w 

M 

OR.    ARTHUR    il.    GOULD 

■1  MSVIkU 

tin 

02 

BRAlTON 

4 

3.52 

80 

*0 

770 

H 

JOHN    W.     BROWN 

CAIRO    »    i 

1121 

01 

KlTCHII 

9 

19    10 

10 

680 

EUREKA    PIPt     L INE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULEV 

i  if.  | 

»lttMt> 

)S    22 

10 

■    HAD      ' ■ I  TCHER 

1   IU  | 

-1- 

rtH  KER 

J 

39    03 

1    '■ 

ill  N     >   .      mi   Mp        r, 

CtNTRALlA 

1020 

01 

BRAXTON 

38    3? 

so 

1030 

HIS*      "   '    1  1AI '-.KIOMOKt 

CMARLtMON    Wet     AI> 

I  §70 

KANAhHA 

38   22 

81 

9  H 

MID 

L     HJ 

U.S.      WtAlHtR      HURtAU 

CHARLESTON     I 

AANAWHA 

38    21 

600 

9A 

B,     va.    MAT!  R    :>VC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

01 

HARRISON 

«• 

39    16 

Mil 

c 

H.     E.     CAIN 

CLAY     1 

01 

4 

0! 

722 

:\ 

MRS.     SARAH    t).     FRANKFORT 

CLENDENIN    1     SW 

172! 

-1 

..ANAWHA 

98    29 

81 

" 

615 

hJ 

KATMERINE     M.     RADER 

COR  TQN 

1959 

KANAWHA 

4 

38    29 

81 

16 

640 

6P 

it 

C 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SS» 

1094 

oi 

wlRT 

5 

81 

648 

7A 

TA 

SEWAfiD    H.     LYNCH 

DAVIS 

I2M 

TUCKER 

2 

39    08 

3120 

c 

MRS.     MART     L.     DUMAS 

DILLC 

1191 

01 

CLAY 

* 

38    30 

10 

USA 

^A 

MULLEN 

DRY   CREEK 

1*62 

0* 

RALEIGH 

81 

1264 

7A 

MR*,.    RyTM    E.     JARRELL 

OUNLO*     1     t 

t->20 

01 

■  AYNL 

" 

38    02 

62 

20 

850 

KEl L»    OWOwNING 

EAST     RAlNLLLt     J    NNE 

04 

GREENBRIER 

* 

38    00 

■a 

2420 

MRS.     SUE    v.    WALKI  ■ 

UUNi     WB     A1KPORT 

2711 

RANDOLPH 

10 

38    53 

91 

1970 

MID 

C     HJ 

U.     S.     WiATHfR     BUREAU 

ELLENBORO 

RITCHIE 

5 

39    16 

81 

04 

790 

7A 

MRS.    DOROTHY    L.    RICMAHO 

FAIRMONT 

^920 

02 

MARION 

• 

39    28 

flo 

OS 

1298 

Mil 

MID 

CITY     FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072 

04 

MERCER 

37    35 

81 

07 

3229 

7A 

C     H 

FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    2     NE 

1219 

06 

9 

38    40 

79 

19 

1900 

TA 

c 

GtOR^t    0.    HAHHEB 

F REEMANSOURG 

1231 

LEWIS 

39    06 

80 

31 

1030 

c 

EOU1TABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353 

05 

MC    DOWEL L 

1 

37    22 

81 

33 

IA 

c 

JAMES    KISH 

GASSAWAV 

3361 

01 

BRAXTON 

4 

38    *0 

BAD 

SI 

c 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLEN*  ILLl 

35*4 

oi 

GILMER 

5 

72  T 

7A 

7A 

LEWIS    WOLFE 

GRANTSV1LLE    2    NW 

9941 

02 

CALHOUN 

5 

38    56 

di 

730 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GRlFFUMSVlLLE 

37*9 

LINCOLN 

3 

38    14 

81 

59 

850 

c 

FMJOE    E.     AOKINS 

HACKER     VALLEY 

1790 

J- 

WEBSTER 

4 

38    39 

80 

23 

1501 

TA 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

HALL 

3816 

02 

BARBOUR 

10 

39    03 

BQ 

07 

1375 

c 

MRS. OPAL     R.     JACKSON 

HAMLIN 

3846 

0  1 

LINCOLN 

3 

38    17 

82 

06 

642 

8A 

6A 

W.    VA.    WATER    SVC.   CO. 

HARPERS    FERRY 

Ob 

JEFFERSON 

9 

405 

7A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    MON 

JEFFERSON 

39    19 

220 

NATIONAL     PARK     SENV1  (  E 

HASTINGS 

WET2EL 

1 

39    33 

40 

760 

HOPE     NATURAL    GAL 

H1C0 

At26    0* 

FAYETTE 

38    07 

81 

PC 

1955 

MPs    MILDRED    E    CRIST 

HOGSETT    GALLlPOLIS    OAM 

03 

S 

38    *1 

82 

11 

570 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HONORED 

01 

WET2EL 

8 

39    M 

80 

27 

103* 

c 

MFGRS.    LT.     .    HT.    CO. 

(HUNTINGTON    FED    BLDG 

-  '83 

CABELL 

8 

38    25 

82 

27 

565 

MID 

MID 

c 

CORPS    OF     ENGINEERS 

HUNTINGTON    MB    AIRPORT 

■.393 

0. 

WAYNE 

B 

38    22 

92 

33 

B27 

MID 

Mil 

C    HJ 

U.     S.     WEATHER     BUREAU 

HUNTINGTON    SEW    TRMT    PL 

4397 

03 

WAYNE 

8 

38    25 

82 

30 

520 

5P 

5P 

HUNIINGTUN    SANITARY    BHQ 

iaegcr 

H0( 

05 

MC     DOWEL L 

1 

37    28 

81 

49 

1084 

7A 

MRS    RUTH    L.SIZEMU*E 

IRELAND 

k47B 

02 

LEWIS 

38    *9 

BQ 

26 

11*2 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

jane  lew 

6959 

o; 

LEWIS 

6 

39    06 

80 

25 

4P 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

KEARNEYSVLL     1    NH    W8AS0 

09 

JEFFERSON 

39    23 

53 

550 

6A 

8A 

BA 

W    6    AGRICULTURE     SER    OFF 

KERMIT 

4816 

01 

MINGO 

1 

37    50 

82 

24 

glen  a.  Ruble 

KOPPERSTON 

4956 

05 

37    45 

81 

34 

1450 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE     LYNN 

9002 

MONONGALIA 

2 

39    43 

79 

900 

7A 

c 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEWIS8URG    2    SSW 

9224 

GREENBRIER 

7 

80 

28 

2185 

5P 

RADIO    STATION    WRON 

LINDSIDE 

5294 

MONROE 

37    27 

SO 

2000 

c 

LOUIS    E.    CANTJBERRY 

LIVERPOOL 

9323 

01 

JACKSON 

8 

38    54 

81 

32 

66  5 

c 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

9341 

02 

GILMER 

5 

38    51 

80 

58 

720 

c 

HOPE     NATURAL     GAS    CO. 

LOGAN 

5353 

03 

3 

37    51 

B2 

00 

66* 

9A 

c 

CEPHAS    R. STICKLER 

LONDON    LOCKS 

5365    03 

38    12 

81 

22 

623 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563|  03 

BOONE 

38    03 

81 

675 

8A 

J.    E.    CURRY 

MANN1NGT0N    1     N 

5621.  02 

39    33 

SO 

21 

6P 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON     1     W 

5626 

02 

MARION 

39    32 

80 

22 

TA 

ORA    G.    FROST 

MARLINTON 

POCAHONTAS 

38    13 

80 

OS 

2150 

c 

CECIL    A.    CURRY 

MARTlNSBURG    FAA    AP 

BERKELEY 

39    24 

59 

537 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

NARTINSBURG    2    W 

BERKELEY 

39    28 

78 

0  0 

535 

c 

ROBERT    L.    CRISWELL 

HATH IAS 

5739 

06 

HAROY 

38    52 

79 

52 

1625 

6P 

C    M 

VIRGIL     L.     MATH1AS 

STATION 


MA!     IAI    »       1 

AM     |) 

- 

It    j 

■ 

mjh  lANTOHN    <  a*   AIMPO* ' 
MORGANTONN    L    AND    0 

hi     row 


PAHKLR^BUR-.  I  AA  Al' 
tPANKtH^BURG  WB  CI Ii 
PARSONS  l   II 
PETERSBURG 


MEOMONT 


POIN1  PI  I  A'.ANT  1     NNE 

PRINCETON 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
APRIL  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologiet, 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  llorgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  CF,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  mouth  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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.0 

0 

13 

8 

2 

SPENCER 

71.3 

49.0 

60.2 

-  3.0 

84 

3 

29 

6 

158 

0 

0 

2 

0 

5.86 

1.96 

1.17 

24 

.0 

0 

12 

4 

1 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

76.6 

50.7 

63.7 

-  2.5 

89 

16 

32 

7 

95 

0 

0 

1 

0 

5.32 

1.45 

1.29 

27 

.0 

0 

9 

4 

2 

WINFIELD  LOCKS 

71.2 

47.4 

59.3 

-  5.0 

83 

16. 

32 

7. 

181 

0 

0 

2 

0 

7.41 

3.90 

1.58 

28 

.0 

0 

13 

6 

2 

DIVISION 

60.9 

-  3.6 

6.96 

3.11 

.0 

ft    ft    II 
CENTRAL               04 

ARBOVALE  2 

67.4 

41.3 

54.4 

79 

15 

21 

7 

324 

0 

0 

5 

0 

3.79 

-   .10 

.70 

15 

.0 

0 

10 

2 

0 

BAYARD 

65.5 

37.8 

51.7 

-  4.4 

80 

3 

18 

7 

407 

0 

0 

7 

0 

6.23 

3.37 

3.17 

24 

.0 

0 

15 

4 

1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

70.3 

45.1 

57.7 

-  2.5 

83 

3 

25 

7 

221 

0 

0 

4 

0 

4.61 

.60 

1.54 

27 

.0 

0 

11 

2 

1 

BECKLEY  WB  AP 

66.3 

47.4 

56.9 

-  3.9 

79 

15 

31 

6 

249 

0 

0 

2 

0 

4.62 

.49 

1.69 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

BRANDONVILLE 

64.1 

41.9 

53.0 

80 

* 

23 

7 

366 

0 

0 

6 

0 

9.35 

2.63 

2* 

.0 

0 

16 

6 

3 

BUCKEYE 

71.4 

42.0 

56.7 

83 

15 

24 

2 

258 

0 

0 

5 

0 

5.36 

.68 

26 

•  0 

0 

13 

5 

0 

CANAAN  VALLEY 

63.4 

40.8 

52.1 

75 

3 

17 

7 

393 

0 

0 

6 

0 

6.10 

1.80 

24 

.0 

0 

15 

6 

2 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

66.9 

44.6 

55.8 

-  3.5 

80 

15. 

25 

7 

279 

0 

0 

4 

0 

7.30 

2.73 

1.36 

24 

.0 

0 

12 

6 

1 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

69.5 

44.0 

56.8 

81 

16. 

24 

7 

250 

0 

0 

4 

0 

5.21 

1.15 

27 

.0 

0 

12 

4 

2 

OAK  HILL 

67.7 

44.7 

56.2 

83 

16 

30 

8. 

270 

0 

0 

3 

0 

5.04 

1.17 

27 

.0 

0 

11 

3 

1 

PARSONS  1  SE 

66.9 

44.9 

55.9 

82 

4 

25 

7 

277 

0 

0 

4 

0 

8.09 

3.44 

24 

.0 

0 

16 

5 

1 

PICKENS  1 

64.9 

44.1 

54.5 

77 

16. 

26 

7 

320 

0 

0 

3 

0 

7.56 

1.22 

24 

.0 

0 

13 

5 

1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

67.1 

42.4 

54.8 

81 

3 

23 

7 

311 

0 

0 

6 

0 

9.30 

1.87 

24 

.0 

0 

15 

6 

3 

RICHWOOD 

68.4 

43.2 

55.8 

80 

15. 

21 

7 

282 

0 

0 

5 

0 

4.34 

.85 

14 

.0 

0 

8 

5 

0 

ROWLESBURG  1 

68.  6M 

45. 9M 

57. 3M 

82 

3 

27 

7 

237 

0 

0 

3 

0 

9.66 

3.23 

24 

.0 

0 

17 

6 

2 

SENECA  STATE  F0RE5T 

67.7 

40.0 

53.9 

81 

15 

17 

7 

340 

0 

0 

8 

0 

5.19 

.83 

27 

.0 

0 

12 

5 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST    VIRGINIA 
MAY  1968 


SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

DIVISION 

•    *    » 
SOUTHERN  05 

ATHENS  CCNCCPD  COLLEGE 

BLUEFIELC  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY  //R 

KOPPERSTCN 

LEwISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

DIVISION 

«    «    * 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  MON 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

DIVISION 


Temperature 


62.5 
69.2 
60.9 
72.0 


69.7 
66.0 
70.8 
71.6 
72.6 

71.7 
71.9 
68.2 
72.5 


71.6 
69.3 
72.7 
68.3 
70.1 

69.5 
73.1 
62.0 
73.7 
71.7 

68. 8M 


?  E 
o  c 

<  S 


42.0 
46.2 
41.7 
46.9 


47.4 
46.9 
46.9 
45.2 
48.0 

45.5 
46.3 
44.1 
43.7 


44.9 

42.5 

45.6 
43.5 
46.0 
44.1 

43. OM 


52.3 
57.7 
51.3 
59.5 

55.2 


58.6 
57.5 
58.9 
58.4 
60.3 

58.6 
59.1 
56.2 
58.1 

58.4 


58.4 
56.9 
60.6 
56.5 
57.5 

56.0 
59.4 
52.8 
59.9 
57.9 

55. 9M 

57.4 


iz 


4.6 
4.0 


6.8 
5.7 


5.1 
4.7 


15* 

31 

4 

28 

16 

27 

16* 

25 

3 

28 

3 

25 

4. 

34 

4 

28 

3 

28 

3 

24 

3 

26 

4 

30 

3 

26 

3 

23 

4 

21 

3 

226 

417 

178 


198 
228 
196 
210 
157 

194 
188 
267 
210 


206 
251 
150 
269 
234 

274 
174 
378 
169 
219 

286 


No.  of  Days 


Precipitatio 


5.95 
5.26 
9.78 
4.63 

6.58 


3.85 
4.80 
4.14 
5.36 
5.36 

4.81 
5.42 
3.78 
5.24 

4.75 


6.09 
3.30 
5.80 
5.45 
5.83 

4.38 

4.45 

5.7 

5.63 

5.61 

5.23 

5.23 


.35 
1.73 


1.65 
2.02 


2.58 

1.53 
1.57 


1.12 

1.10 

2.81 

.80 


1.49 
1.44 
1.07 
1.56 
1.83 

1.17 

1.45 

.77 

.94 


1.12 
.89 
1.71 
2.10 
1.47 

1.38 
1.67 
1.58 
1.60 
1.60 

1.65 


No.  of  Days 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  was  a  cool  wet  May  —  in  many  north-central 
sections  one  of  the  wettest  since  records  began 
over  80  years  ago.  The  10-inch  total  at  Parkers- 
burg  greatly  exceeded  their  previous  May  record 
of  7.50  inches  set  in  1933.  In  Morgantown,  only 
May  1933  (9.84  inches)  exceeded  this  May's  total. 

Heavy  rains  occurred  on  May  23;  and,  falling  on 
already  saturated  ground,  caused  flooding  in 
many  areas  of  the  Monongahela  River  Basin. 
Some  flooding  later  occurred  along  the  Ohio 
River  in  Wheeling,  Moundsville,  and  Parkers- 
burg.     Heavy  rains  again  on  May  27  and  May  30 


caused  minor  flooding  in  southwestern  sections 
and  in  the  eastern  Panhandle. 

Most  stations  had  measurable  rainfall  on  17  to 
23  days.  The  last  2  weeks  seemed  to  have  almost 
daily  rainfall.  The  excessive  rainfall  delayed 
most  farm  operations,  while  the  lack  of  sun- 
shine had  an  adverse  effect  on  strawberries. 
Pastures,  however,  were  in  excellent  condition. 
Parkersburg  measured  only  37  percent  of  possible 
sunshine  for  the  month;  the  long-term  average 
there  is  56  percent. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26505 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 
9    [  10  |  11   |  12  [   13  |  14  |  15   I  16  1  17  |  18  I   18  |  20  |  2)  I  22  |  23  |  24  I  25  |  36  |  27  I  28  |  29  |  30  1  af 


N0RTHME5TERN 


BELLEVILLE  DAM  20 
BCnS  RUN  1  SSl 
CAIRO  i    S 
CRE5TON  1  SSW 
FUfcNBORO 

HC  MCCMEN  OAN  13 
MOUNDSVILLE 
NEk  CUMBERLAND 
NC«  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

WASHINGTON  DAM  1<J 
WE1RTON 

WELLSBURG  3  NE 
MMEELING  HARNOOO  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


8ELINGT0N 
BUCKHANNON  2  M 
BURNSVILLE 
CENTRAL  I  A 
CLARKSBURG  1 

FAIRMONT 
GA&SAHAY 
GLENVlLLE 
GftANTSVILLE  2  NH 
HASTINGS 

IRELAND 
JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  M 

MIDOLEBOURnE  2  E5E 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  L  AND  0 

PH1LIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANDAL U 

WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


BflANCHLAND 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLAY  1 
CLENDENIN  1  SW 

CORTON 

DILLE 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

HUNTINGTON  FED  BLOG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
KERMIT 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

5PENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
wlNFIELD  LOCKS 


ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      / 

FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 
MICO 
HC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 
PICKEN5  I 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOO 
ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


6.20 
9. 75 
8.55 


5.56 

B.OS 

10.01 


•  *2 


.07 

.14 

..11 

.16 

.71 

•  76 

.03 

.96 

.l» 

,11 

.IT 

T 

.03 

1.81  2.)4 

1.42  ?.iv 

.0)  3.70 

.68  .67 


.67 

.23 

.06 

.07 

.08  7.24 

.19 

.03 

T 

■  16 

.99  1.66 

.78 

.25 

.06  1.6! 

1.70 

.12 

.26   ,8C 

.04 

.05 

.0? 

.02 

.52  1.83 

T  .66     1.60 

T  .66    1.76 

.02    1.06    1.95 


1.50       .06 


.05  .01  2.20 
.03  1.65  1.73 
.01       .06    3.06 

1.00    2.27 

1.28    1.32 

.10      .01    2.77 

.06      .10    3.17 

T  .06 

.70  1.52 
.09  .10  2.33 
.06    1.36    2.69 


.27       .01       .05 
.25      T 

1.05 


•IS      .02      .20 


1.00 

T 

.56 

3.13 

.01 

.22 

.69 

.63 

T 

.75 

.66 

.50 

.90 

.65 

.65 

.70 

.56 

.65  1.08 
1.95 
1.12 
1.63 


1.35 
1.76 
1.26 

1.10 


.95       .02       .06 


.06    1.15 

7         1.32 

.16       .06       .33 


.03       .05       .97 


.08      .17    1.05 


•  35 

1.2* 
•  70 

.47 

.«a 

.13 

.02 

.72 

1.29 
1.12 
1.25 


.37 

.10 

.67 
.30 

T 

.78 

•  09 

T 

.47 

.28 

.02 

.76 
.36 

.02 

.52 

.60 

.12 

.06 

.32 

23   .*6 

T 

.16 

.69- 

•  6' 

•  66 

.09 

10  2.63 

.22 

.15 

.02    1.27    1.80      .11 


6.82 
6.02 
5.21 
8.17 
5.06 

8.09 
7.58 

9.30 


9.53 
6.69 
5.37 
4.63 


1.00      .05      T 


.32 

.15 

T 

48 

.53 

.22 

.1? 

.12 

2 

BO 

.33 

.06 

.07 

.12 

.11 

.50 

.60 

.62 

•  07 

.21 

.12 

2 

.81 

.66 

.28 

.20 

.06 

T 

3 

.50 

.76 

.17 

.0? 

.04 

7 

1 

4  0 

.07 
.34 
.57 


.06   .67 

.62 

1.15 

.30  l.OC 

.10 

1.15 

.05  2.5! 

.16 

.50 

.01   .37 

.77 

1.17 

.12  3.64 

.16 

.22 

.07  1.22 

.61 

.35 

.11  1.81 

.01   7 

.63 

.57   .6! 

.26 

.06  3.23 

.15 

.22 

Sob  reference  notes  following  Station   Inrf+i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

BEST 
MAY 

VIRGINIA 
1968 

Station 

a 

Day  of  Month 

5 

1     |    2    |    3 

4    |    5        6 

7    |    8    |    9 

10     | 

11 

12 

13   |    14    |    15 

16 

17 

18 

19  J 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  j  26 

27 

28   | 

29 

30 

31 

SOU7HERN                             05 

ALDER50N 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BLUEFIELD    F»A    AIRPORT 

BLUESTONE    DAM 

GARY                                               //R 

9.20 
3.83 

•..80 
4.14 
9.36 

.12 

.20 

T 

.02 

.01       .0". 
.19 
T 
.09 

.10 

.OS      T 

.03                   .02 

.10      T 

.01 

.01 

.01 
.01 

.07 
•  17 
.01 

T 

.It 

.21 
.02 
.12 

.04      .08    1.20 

.71       .01 

.65 

•05      .05    1.07 

.62      .05      .83 

.02 

.01 

.04 

.24 

.27 

T 

.03 

.24 
.33 

.23 

.30 
.26 

.60 

.01 
.19 
.14 

.08 
.03 

T 
.01 

T 
T 

.03 
.02 

T 
.02 

T 

.72 
.09 
.83 

.06 

.27 
.10      7 

.31 
.24 
.63 

.37 
1.49 
1.44 

.7B 
1.56 

.95 
.02 
.09 
.68 
.58 

.39 
.13 
.07 
.32 

T 

.54 
.16 
.22 
.06 
.37 

•  04 
.05 
T 

•  04 
.13 

1AEGER 

KOPPERSTON 
LEMISBURG    2    SSH 
NATOAKA    1    S 
PINEVILLE 

6. as 

9.36 

4.B1 
9.70 
9.62 

.10 
.02 

.16 
•  06 

.22 

.21 

•  03 

.09                   .11 

.13 

T 

.02 
.02 

.16 

.12 

T 

.27 

.09 

.03 
.51 
.17 

1.11 

.63 

1.03      .02 

.29      .22      .89 

.25                 1.19 

.06 

7 

T 

.47 

.17 

.18 

.02 

.36 
.11 
.31 
.07 
.35 

.60 
.02 
.26 
.36 
.33 

.04 
.04 
.02 

•  09 

.18 

.21 

T 

.02 

T 

.47 
.33 

.02 

.62 

.20 
.06 
.36 
.26 

1.29 
1.83 
1.17 
1.60 
1.45 

1.29 
.03 

.35 
.55 

T 

.22 

.10 

.74 
.77 
.95 
.40 
.37 

.23 

.17 
.27 

PRINCETON 
RENICK    NO    2 

UNION 

MHITE    SULPHUR    SPRINGS 

-.40 

3.90 
3.71 
9.24 

T 

.20 

T 

.02 

.11 

T 
.11 
.06 

T 

.03 

.02 
.12 

.01 

.16 
T 

.08 
•  06 

.13      T            .79 
1.12 

.02      7           .77 
.20      .07      .96 

T 

.02 
.08 

.03 

.40 
.15 
.20 
.20 

.26 
7 

.45 
.61 

T 
.03 

.12 

.03 

T 
T 

.03 
.02 

.35 

.15 
.25 

.28 
.10 

.18      7 
.19 

1.12 
.86 
.56 
.45 

•  30 
.12 

.44 
.72 

.42 
.19 
.23 

.06 

.20 
.85 

.48 
.83 

•  05 

.09 

.14 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    HON 

6.09 
4.97 
3.30 

4.61 

9. SO 

T 

•oa 

.02 

.05 
.02 

.10                   T 
.10      .02      .22 

T 

.02 
.01 
.03 

.06 

.29 

.09 
.OB 
T 
.06 

.01 

.20 
.04 
.08 

.07 

.13       .26 

.04                   .69 

.69 

•  OB 

.03       .12 

.19 

T 
.10 

T 

.05 

.27 
.11 

T 

.43 
.19 
•  05 
.13 

T 

.09 

.07 

.13 

.09 

.13 

.01 

T 
.02 

.69 
.02 

T 
.69 

.97 
1.29 

.63 
1.0B 

.68 

.14 
.24 
.04 
.09 
.09 

1.11 
.41 
.50 
.10 
.90 

1.12 
.93 
.33 

2.17 
1.71 

.17 
.02 
.02 
.69 
.24 

.60 

.17 

.07 

T 

.15 

7 

•  43 
.23 
.20 
.12 

KEARNEYSVLE    1    NM    WBASO 
MART1NSBURG    FAA    AP 
MATH1AS 

HOOREFIELD    2    SSE 
OMPS 

9.49 
9.63 
4.36 
4.4! 
9. 78 

•  OS 
.06 

.1* 

T 

.03                   .19 

.02      .14 

.12 

.OB 
.06 
.10 

.01 
.16 
.06 

.16 
.0* 
T 

.23 
•  21 

.03                   .18 

.17       .14 

.43      .10 

T                        .45 

.01                   .27 

.03 
.07 

7 

.02 

.06 

.03 
.32 

.20 
.34 

.15 
.17 
•  06 
.34 
.32 

.13 

T 

T 

.04 

.06 

T 

.06 

T 
.14 

•  02 

1.05 
.46 

1.37 
.62 
.90 
1.67 
1.40 

.16 

.02 
.36 
.33 

.10 
1.47 
1.38 
.11 
.10 

2.10 
.77 
.29 

1.02 
1.98 

.64 

.09 
.47 

.57 
.32 

.31 

.16 
.19 

PETERSBURG 
ROHNEY    3    NNE 
MARDENSV1LLE    R   H    FARM 

9.63 

9.61 
9.23 

T 
.01 

.01 

.05 

T 

.10 
.03 

.23 

.35 

.05 

.60 
.16                   .46 
.01                   .35 

.10 
.23 
.13 

.39 

.36 
.36 

.01 
.13 

.03 

.02 

T 

T 

1.60 
1.60 
1.33 

.70 
.60 
.21 

.30 
.10 
.21 

.60 
1.22 

1.65 

.03 

.10 

.17 

.37 

.40 
.39 

.38 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  a.p.h. 

> 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1  .s 

m 

£  8.1 

1 

Station 

+•  a 

35 

*-*  *J 

3   0 

CR   U 

tea 

** 

a 

s$ 

p  a 

go  m 

Sj 

as 

• 

a 
■ 

> 
< 

a 

0 

It. 

i 

4> 
1 

I 

• 

si 

EASTERN     STANDARD    TIMF 
1     AM         7    AM         1    PM         7    PM 

■ 

8 
8 

CO 

A 

3 

i 

8! 
1 

a 
2 

MJ 

BECKLEY   wb  airport 

22 

3.8 

10.3 

31++ 

30 

1R 

7R 

81 

58 

67 

5 

ii 

7 

i 

i 

0 

25 

- 

7.7 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 

22 

2.5 

7.2 

2  94-t 

25 

29 

77 

77 

54 

57 

3 

8 

6 

4 

i 

0 

22 

- 

7.6 

ELK1NS    WB    AIRPORT 

27 

3.4 

8.4 

37++ 

31 

03 

84 

87 

60 

65 

5 

6 

6 

5 

i 

n 

2' 

- 

R.4 

HUNTINGTON   WB    AIRPORT 

21 

2.0 

6.2 

26++ 

24 

19 

86 

92 

66 

67 

8 

7 

5 

3 

2 

" 

25 

- 

7.5 

PARKERSBURG   WB    CITY 

- 

- 

- 

31 

W 

03 

- 

" 

- 

" 

6 

4 

6 

3 

3 

1 

23 

37 

" 
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DAILY  TEMPERATURES 


XMt    VIB'.IM* 
MAT  I'll" 


Sl.Hon 

!>.iy 

01  Monlh 

| 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

It 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

28 

17 

'• 

2, 

30 

31 

i 

•     •     • 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

M»X 
MIN 

66 

42 

73 

29 

76 
37 

84 
47 

66 
39 

56 

26 

62 

27 

74 
34 

71 
43 

67 
53 

72 
53 

66 
55 

70 
45 

76 
47 

8  2 
50 

84 
57 

81 

47 

75 
55 

63 
42 

62 

44 

6(1 
43 

63 

40 

71 
46 

62 

51 

68 
46 

61 
50 

74 
56 

69 
46 

70 
45 

72 
50 

66 

44 

70.6 

45.0 

CAIRO  5  5 

MAX 
MIN 

1» 
AS 

71 

30 

87 
40 

77 
51 

69 
38 

60 
28 

73 
26 

84 

37 

40 
38 

73 

60 

70 
35 

70 
60 

TT 

47 

76 

54 

64 

5  0 

84 

37 

80 
47 

76 
50 

64 
43 

68 
42 

67 
44 

72 
38 

70 
49 

67 
37 

77 
32 

73 
51 

70 
52 

46 

7* 
46 

66 
51 

72 

4« 

73.7 
47.0 

CRESTON  1  SSW 

MAX 

MIN 

MOUNDSVILLE 

MAX 
MIN 

TO 

A* 

73 
32 

61 
42 

76 

47 

67 
42 

30 

68 
27 

80 
33 

79 
56 

73 
54 

70 
53 

60 

71 

49 

71 
50 

81 
52 

82 

37 

78 
52 

76 
52 

68 
43 

65 
43 

65 

48 

70 
42 

70 
48 

67 
56 

76 
44 

76 
50 

66 
46 

66 
46 

69 
46 

69 
49 

71 
46 

71.6 
46.7 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

6T 
39 

72 
31 

81 

50 

81 
45 

62 
42 

57 
27 

67 
28 

79 
39 

76 

59 

64 

51 

68 
51 

65 

60 

70 
54 

70 
51 

80 
57 

79 
56 

75 
50 

73 
47 

61 
45 

65 

44 

63 
46 

69 

40 

68 
49 

58 
55 

76 
44 

75 
46 

64 
46 

61 
45 

70 
43 

65 
52 

68 
51 

69.5 

46.6 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

72 

At 

76 
32 

83 

45 

73 

51 

67 

43 

61 
32 

72 
30 

81 
39 

74 
59 

73 
59 

70 
55 

'0 

62 

75 
50 

72 
52 

62 

55 

61 
59 

75 
51 

70 
52 

64 
45 

66 

44 

61 
42 

72 
43 

61 
51 

65 
36 

78 
50 

71 
53 

66 
46 

69 
46 

71 
47 

63 
32 

73 
49 

71.3 
46.6 

PARHERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

TO 
AT 

71 
34 

60 
52 

65 
30 

53 

37 

56 
29 

69 
14 

76 
49 

62 

58 

70 
54 

68 
54 

66 
53 

73 
44 

64 
54 

80 
55 

78 
56 

71 
54 

59 
49 

59 

45 

64 

44 

60 

44 

67 
39 

61 
50 

66 

55 

77 
51 

72 
56 

63 

49 

69 

49 

69 

47 

63 
52 

70 

48 

67.6 
48.2 

PARKERSBURG  MB  CITY 

MAX 
MIN 

TO 
AT 

T5 
37 

84 
52 

68 
52 

56 

43 

60 
33 

74 
39 

80 

51 

65 
59 

72 
56 

70 
55 

67 
5". 

75 
48 

65 
56 

62 
56 

79 

61 

74 
54 

62 
51 

61 

46 

65 

45 

64 
46 

69 
40 

63 
52 

67 

52 

80 
52 

75 
59 

63 

51 

72 
51 

72 
51 

65 
51 

72 
51 

69.9 
50.1 

MEIRTON 

MAX 
MIN 

68 
AO 

71 
34 

80 
55 

70 
4T 

53 

42 

62 
29 

67 
30 

78 

46 

76 

58 

66 
52 

64 
50 

64 
31 

70 
32 

65 
52 

78 
54 

77 
58 

72 

49 

67 

49 

61 
43 

63 
41 

62 

47 

69 
42 

65 
50 

67 

49 

76 
45 

75 
54 

62 
43 

62 
43 

69 
41 

65 
50 

68 
51 

66.3 
46.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

68 
34 

72 
26 

81 
43 

81 
45 

64 
41 

56 
26 

67 
25 

80 
35 

79 
58 

69 
50 

68 
51 

64 

59 

71 
33 

71 
47 

81 

54 

61 
57 

74 
49 

73 

51 

63 
43 

64 
42 

63 
47 

70 
39 

68 

48 

60 

55 

76 
41 

75 
47 

65 
46 

64 
44 

71 
43 

66 
48 

70 
48 

70.2 
43.1 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

To 
AS 

71 
33 

78 
36 

67 
48 

55 

45 

97 

31 

67 
32 

78 
32 

68 
47 

70 
55 

62 

34 

6* 
54 

69 
55 

61 
54 

80 
55 

79 
60 

71 
53 

60 
51 

62 

46 

64 
46 

61 
46 

TO 
43 

56 

45 

62 

51 

72 

47 

74 
49 

59 

54 

64 
47 

67 

47 

64 

47 

70 

50 

66.8 
47.1 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 
MIN 

62 

44 

66 
27 

Tl 

28 

63 

40 

67 
32 

61 
30 

56 

25 

71 
27 

79 
37 

68 
54 

72 
54 

67 
53 

70 
50 

72 
50 

60 
51 

81 
55 

78 
44 

75 

44 

63 
42 

67 
41 

60 
«2 

60 
36 

68 
38 

61 

49 

68 
53 

77 
55 

77 
56 

57 
48 

64 
40 

70 
41 

59 

50 

68.1 
43.1 

BUCXHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

68 
46 

72 
27 

82 
37 

67 
51 

63 
33 

58 
27 

69 
25 

78 
35 

75 
56 

70 
56 

68 
53 

68 
62 

71 
45 

70 
53 

80 
49 

77 
56 

76 
53 

70 
46 

65 
39 

62 

43 

61 

45 

65 
39 

64 
49 

66 

57 

77 
53 

76 
50 

72 

49 

66 
48 

72 
43 

70 
50 

6T 
51 

69.8 
46.0 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

73 
48 

77 
30 

84 
42 

69 

43 

54 
37 

61 
30 

71 
29 

80 
37 

67 
57 

73 
58 

67 
56 

70 
61 

74 
56 

61 
53 

83 
51 

SO 
57 

75 
49 

65 

45 

67 

46 

64 
45 

62 
44 

70 
41 

61 
50 

65 

56 

80 

50 

76 
52 

69 
46 

65 

49 

75 
44 

62 
50 

70 
53 

70.0 
47.3 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

69 
40 

73 
33 

85 

57 

67 

47 

53 

39 

57 
32 

69 
31 

79 
48 

64 
57 

74 
57 

65 
53 

69 

60 

72 
51 

60 

54 

80 

53 

81 
60 

78 
54 

64 
51 

64 
43 

57 
42 

58 

45 

65 

40 

59 
50 

62 
54 

77 
46 

76 
54 

67 
45 

65 

47 

72 
43 

60 
51 

69 
48 

68.1 

48.0 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

72 
46 

76 
31 

85 

49 

74 
54 

70 
33 

61 
30 

75 
29 

81 
38 

80 
56 

75 
53 

76 

56 

74 
61 

76 
51 

77 
53 

85 
52 

85 

55 

82 

47 

76 
51 

69 
44 

65 
44 

65 

43 

69 

41 

69 

51 

71 
58 

79 
57 

78 
52 

75 
56 

71 
49 

76 

49 

61 
52 

72 
54 

74.2 
48.2 

GLENVILLE 

MAX 
MIN 

66 
41 

70 
29 

74 
31 

66 
42 

69 
36 

54 
29 

59 
26 

71 
35 

80 
44 

66 
52 

73 
55 

66 
58 

70 
46 

74 
51 

71 
51 

83 
46 

81 
46 

76 

53 

66 

45 

67 
43 

65 

45 

64 
40 

68 
46 

64 

51 

71 
56 

77 
51 

78 
60 

61 
49 

70 
46 

73 
47 

64 

50 

70.3 
45.3 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

65 

41 

73 
27 

77 
41 

80 
40 

85 
37 

29 

61 
26 

74 
39 

80 

57 

65 

52 

73 
55 

69 

57 

70 
48 

75 

45 

67 
52 

85 
55 

81 
44 

76 

46 

65 
43 

65 
44 

67 

43 

65 
38 

70 
51 

64 

52 

70 
56 

79 
S3 

77 
60 

62 
51 

70 
49 

75 
52 

71.9 
46.1 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

70 
40 

76 
27 

65 
33 

80 
54 

64 
36 

61 

32 

73 
25 

80 
33 

78 
56 

74 
51 

73 
52 

71 
60 

74 

48 

73 

47 

83 

50 

77 
43 

82 

45 

80 
46 

65 
42 

63 
42 

65 

40 

70 
37 

68 

48 

66 
55 

78 
46 

79 
46 

69 

46 

66 

45 

69 
46 

73 
43 

72 
46 

72.8 
43.9 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

69 
45 

75 
30 

84 
41 

72 
42 

65 

37 

59 

27 

72 
28 

80 
36 

67 
56 

71 
56 

69 
56 

69 

60 

74 
56 

72 
48 

Bl 
56 

80 
57 

74 
44 

72 
48 

62 

43 

64 
44 

62 

45 

64 
44 

68 
54 

66 

58 

68 

46 

73 
46 

65 
49 

69 
48 

72 

46 

65 
45 

70 
46 

70.1 
46.4 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 

40 

72 
32 

86 
57 

67 
46 

55 

39 

59 
30 

70 
30 

79 
32 

68 
60 

74 
58 

69 
55 

72 

60 

72 

56 

63 
56 

81 

57 

78 
62 

73 

54 

66 

52 

69 
44 

62 

44 

60 
45 

70 
39 

63 

52 

67 

56 

77 
51 

78 

59 

68 
46 

62 

48 

73 
45 

62 
53 

70 

51 

69.5 

49.4 

MORGANTOWN  L  AND  0 

MAX 
MIN 

69 
39 

73 
33 

80 
34 

82 
54 

57 
25 

57 
32 

69 
29 

78 
39 

67 
54 

75 
54 

68 
53 

71 
60 

70 
54 

65 
53 

79 
52 

81 
58 

76 
50 

70 

52 

68 
44 

61 
42 

61 

47 

69 
39 

62 

50 

65 
57 

77 
48 

76 
51 

71 

46 

62 

44 

72 
44 

65 
51 

68 
48 

69.8 
46.3 

WESTON 

MAX 
MIN 

65 

48 

70 
30 

75 
30 

84 

43 

67 
37 

55 

30 

60 

30 

70 
30 

80 
38 

65 
58 

73 
55 

68 
55 

69 
50 

74 
49 

63 
52 

80 
58 

62 

48 

78 

48 

65 
42 

62 
42 

65 
44 

64 
42 

69 
42 

65 
51 

68 
53 

80 
53 

80 
53 

60 
49 

69 
45 

76 
45 

63 
50 

69.8 
45.2 

WEST  UNION 

«      ft      « 

MAX 

MIN 

70 
46 

74 

65 

42 

70 
60 

65 
36 

60 
28 

71 
27 

78 
36 

75 
52 

74 
51 

71 
34 

70 
61 

75 

47 

70 
50 

82 
51 

80 
57 

75 
46 

75 
53 

65 

43 

65 
42 

64 

45 

70 

41 

65 
50 

65 
58 

78 
49 

73 
51 

67 
50 

69 
49 

73 

45 

63 

30 

71 

50 

71.3 
46.8 

SOUTHWESTERN       03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

MIN 

76 
47 

78 

37 

86 
47 

71 
49 

56 

40 

61 
31 

74 
29 

81 

51 

68 
59 

72 
57 

72 
57 

74 
61 

76 
53 

67 
56 

84 

59 

81 

61 

74 
52 

67 
47 

65 

46 

66 
46 

64 
46 

71 
42 

67 
52 

71 

62 

75 
59 

78 
61 

64 
53 

70 
51 

74 
50 

64 
53 

71 

53 

71.5 
50.5 

CHARLESTON  1 

MAX 

MIN 

71 
49 

78 
37 

79 
45 

87 
35 

74 
40 

57 

34 

62 
32 

75 
40 

81 
52 

69 
53 

74 
58 

73 
60 

76 
53 

77 
56 

68 
56 

86 

60 

81 
52 

77 
56 

66 

46 

67 
48 

66 

48 

64 
43 

73 

48 

71 

55 

70 
60 

77 
58 

80 
61 

64 
52 

73 

51 

77 
53 

65 
51 

72.8 

50.4 

CORTON 

MAX 
MIN 

44 

68 
31 

76 
36 

66 

37 

63 

36 

57 
30 

66 

29 

73 
43 

75 
52 

74 
49 

69 

57 

65 

60 

68 
53 

68 
53 

77 

56 

75 
56 

70 
48 

68 

52 

66 
44 

43 

44 

39 

48 

57 

58 

54 

58 

50 

45 

51 

49 

47.8 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

82 

44 

80 

40 

86 
53 

76 
52 

61 

40 

61 

30 

75 
35 

80 
51 

73 
55 

72 

54 

70 
56 

76 
59 

76 
51 

75 

57 

84 

60 

82 

60 

60 
SO 

68 
52 

65 

44 

63 
43 

64 
40 

71 
40 

68 
49 

66 
SO 

76 
57 

79 
57 

72 

53 

69 
47 

74 
47 

64 
49 

72 
46 

72.9 
49.1 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

71 
42 

79 
32 

78 
37 

66 

49 

71 
36 

57 

30 

61 
28 

76 
32 

81 
45 

69 
50 

72 
55 

73 
50 

75 
51 

73 
52 

70 

53 

81 
58 

82 

46 

77 

51 

67 
45 

66 

48 

66 
46 

61 
43 

73 

45 

68 
54 

70 
59 

72 
51 

81 
60 

65 
49 

70 
50 

72 
52 

69 
48 

72.0 
46.7 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

69 
43 

76 
36 

78 
34 

84 
49 

69 

45 

58 
31 

61 
31 

74 
32 

81 
46 

68 
55 

71 
54 

71 
54 

72 
49 

75 
49 

70 

54 

84 
56 

81 
50 

75 
50 

65 
45 

63 
46 

65 
45 

66 
39 

71 
39 

69 
52 

70 
56 

77 
56 

78 
58 

64 
49 

71 

49 

74 
52 

68 
50 

71.5 

46.9 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

MAX 
MIN 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
43 

76 
39 

81 
32 

71 
49 

56 

36 

60 
32 

74 
34 

80 
51 

66 
59 

69 
55 

71 
56 

72 
56 

74 
50 

70 
56 

81 

60 

80 
64 

74 
50 

63 

50 

62 

44 

62 

47 

64 

45 

69 
40 

67 
51 

70 
60 

73 
56 

77 
61 

70 

55 

67 
50 

71 
49 

65 
52 

70 
49 

70.5 

50.0 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 
MIN 

79 
49 

78 
38 

84 
49 

79 
48 

63 
32 

76 

53 

82 

47 

79 
59 

71 
54 

77 
51 

76 
59 

83 
57 

82 

51 

70 
47 

66 
45 

74 
48 

73 

53 

76 
58 

78 
60 

77 
61 

71 
51 

74 

51 

74 
49 

75.7 
50.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    51    - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KEST  VIRGINIA 
MAY        1968 


Station 

Day 

01  Month 

9 
| 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

LOGAN 

MAX 

MIN 

TO 
49 

82 
41 

83 
42 

86 
4T 

72 
38 

59 

34 

64 
31 

77 
32 

83 
45 

69 
54 

74 
S4 

72 
60 

TT 
60 

80 
59 

68 
57 

86 
ST 

81 
50 

76 
51 

70 
49 

70 
48 

64 
46 

64 
45 

73 
45 

72 
54 

67 
62 

83 
62 

80 
61 

65 
51 

73 
52 

78 
53 

68 
53 

73.7 
49.6 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MIN 

69 
45 

77 
39 

80 
38 

85 
46 

70 
40 

57 
35 

62 
35 

75 
35 

83 

49 

71 
54 

75 
55 

73 
59 

T6 
4T 

76 

56 

67 
50 

86 
5T 

61 

52 

75 
S3 

69 

50 

71 
50 

66 
48 

64 

45 

72 
46 

67 
54 

70 
61 

80 
62 

74 
60 

66 
52 

73 
S3 

77 
33 

65 
53 

72.6 
49.4 

MAO  I  SON 

MAX 
MIN 

TO 

46 

81 
37 

80 
38 

85 

47 

70 
37 

58 
34 

62 
30 

77 
31 

81 
45 

68 
53 

75 

55 

72 

59 

TT 
57 

78 

56 

68 

56 

85 
5T 

80 
48 

74 
50 

69 
48 

68 
50 

65 
47 

64 
44 

72 

45 

68 
32 

67 
61 

78 
58 

80 
60 

63 

50 

72 
50 

76 
52 

67 
52 

72.6 

48.5 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

69 

48 

75 
33 

75 
42 

82 
54 

69 

47 

56 
30 

62 
33 

73 
46 

78 
59 

66 
53 

70 
54 

70 

60 

T6 

45 

74 
55 

68 
53 

82 
39 

80 
50 

73 
52 

65 
45 

62 
45 

65 
43 

65 
38 

71 
SI 

65 

60 

69 
35 

75 
59 

75 

60 

63 

48 

70 
50 

72 
52 

68 
48 

70.4 
49.3 

RAVENSWOOD  DAM  22 

MAX 
MIN 

74 

78 
33 

76 
64 

83 
42 

81 
41 

62 
29 

72 
32 

79 
48 

80 

48 

49 

73 
48 

71 

49 

T6 
45 

77 

55 

83 
55 

84 
56 

81 
48 

74 
48 

64 

47 

65 

47 

67 
46 

70 
37 

71 
39 

72 
56 

76 
56 

79 

56 

79 
52 

74 
49 

70 
48 

75 

49 

70 
48 

74.5 
46.7 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

75 
42 

78 
34 

85 

45 

76 
55 

69 
40 

62 
30 

75 
31 

75 
45 

71 

59 

73 
55 

70 
55 

76 
62 

TT 
4T 

73 
55 

84 

55 

82 
61 

79 
48 

71 

53 

64 
45 

66 

45 

65 
43 

73 
39 

70 
52 

70 
59 

75 
57 

78 

56 

75 
55 

73 
49 

74 
49 

67 
32 

74 
49 

73.4 
49.1 

SPENCER 

MAX 
MIN 

T2 

46 

74 
35 

84 
42 

T2 
55 

66 
3T 

58 
29 

74 
30 

79 
$2 

76 
58 

71 
58 

70 
55 

69 

61 

T3 
44 

72 
55 

82 
58 

81 
61 

78 
49 

71 

54 

63 
41 

64 
44 

62 

45 

68 

36 

63 
50 

70 

59 

74 
53 

75 

60 

73 
56 

68 

50 

72 

45 

65 

50 

70 
52 

71.3 
49,0 

WAYNE  2 

MAX 
MIN 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

74 
42 

85 

44 

88 
47 

88 
53 

T6 

41 

60 
36 

68 
32 

81 
33 

84 

51 

72 
53 

75 

54 

73 

60 

82 
59 

84 
60 

67 

58 

89 
61 

84 
SI 

73 
54 

73 
49 

71 
51 

70 
40 

68 
42 

77 
46 

79 
58 

69 
61 

88 
62 

81 
61 

72 
52 

74 

52 

78 
53 

71 

54 

76.6 
30.7 

WINFIELD  LOCKS 

•     »     • 

MAX 
MIN 

TO 
49 

76 
38 

79 
37 

83 

46 

70 
42 

58 
32 

62 
32 

73 
33 

79 
49 

65 
54 

72 
54 

71 

58 

71 
51 

77 

50 

69 

37 

83 

se 

81 
S3 

75 
52 

65 

49 

64 
46 

66 
48 

65 
43 

70 
42 

70 
32 

70 
38 

75 
37 

77 
55 

63 

49 

70 
49 

72 

49 

67 
51 

71.2 

47,4 

CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

MAX 
MIN 

63 
39 

70 
23 

76 
34 

64 
50 

39 

26 

64 
29 

66 
21 

72 
34 

70 
45 

71 
51 

68 
50 

74 
58 

77 
40 

60 
42 

79 
45 

T8 
46 

74 
53 

67 
45 

65 
34 

57 
39 

56 
37 

65 
31 

64 
39 

68 

4* 

71 
50 

70 
SI 

67 
50 

60 
42 

68 

44 

65 

45 

62 
42 

67.4 
41.3 

BAYARD 

MAX 
MIN 

62 

30 

65 
23 

80 
34 

73 
42 

59 
23 

32 

24 

62 

18 

73 
24 

70 
41 

67 
49 

65 

46 

65 
52 

68 
46 

67 

45 

75 
42 

T4 
SI 

73 
49 

68 
41 

66 
33 

S3 

33 

57 
38 

62 
26 

60 
39 

64 

50 

66 
42 

72 
38 

66 
36 

52 
33 

69 
34 

67 
43 

59 

44 

65.5 

37.8 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

76 
42 

77 
31 

83 

44 

Tl 
51 

64 
30 

57 
28 

69 
25 

78 

41 

72 

50 

72 
48 

73 
54 

73 
56 

76 
51 

72 
51 

82 
52 

T9 
48 

74 
43 

68 
51 

66 
36 

60 

43 

58 
41 

65 
38 

73 
50 

65 
50 

76 
58 

72 
54 

64 

49 

66 
44 

T3 
42 

60 

47 

66 
47 

70.3 
43.1 

BECKLEY  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 

44 

T3 

36 

78 
55 

63 
44 

55 

38 

55 

31 

65 

32 

72 
48 

69 
52 

69 

52 

70 
57 

72 
55 

72 
55 

62 
50 

79 
52 

74 
59 

66 
49 

65 
45 

62 

44 

58 
42 

55 
40 

64 
40 

68 
51 

63 
56 

72 
58 

66 
55 

60 

45 

63 
44 

TO 
44 

56 
48 

65 
47 

66.3 
47.4 

BRANDONVILLE 

MAX 
MIN 

56 
31 

63 

26 

67 

3  7 

80 
44 

62 

30 

91 
26 

52 

23 

65 
32 

75 
45 

63 
35 

69 

49 

64 
52 

68 
31 

69 

51 

56 

49 

77 
55 

76 
53 

70 

50 

64 
36 

57 
40 

57 
41 

55 
33 

64 
40 

59 
46 

62 
43 

71 
43 

75 
45 

46 
42 

66 
39 

69 
42 

56 
49 

64.1 
41.9 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

69 
41 

75 
24 

79 
37 

77 
41 

64 
26 

57 
31 

68 
26 

74 
28 

74 
40 

73 
47 

70 
52 

76 
57 

80 
44 

80 

50 

83 

48 

81 
46 

78 
46 

66 
48 

67 
38 

61 
41 

61 
35 

67 
34 

67 

45 

68 
51 

73 
53 

75 
55 

70 
46 

64 
43 

72 
42 

70 
44 

67 

43 

71.4 
42.0 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
38 

TO 
26 

75 
25 

61 

45 

56 
26 

SO 

26 

62 

17 

70 
37 

69 
48 

63 

51 

64 
48 

66 
56 

68 
44 

67 
46 

74 

47 

73 
52 

70 
50 

65 
46 

61 
38 

50 
35 

54 
40 

60 
30 

59 
40 

62 

52 

61 
47 

67 
45 

67 
38 

50 

37 

65 

42 

65 
46 

60 

48 

63.4 

40.8 

ELKINS  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
39 

TO 
28 

8  0 
38 

64 
38 

58 
30 

34 

31 

70 
25 

77 

44 

67 
53 

69 
53 

65 

51 

70 
55 

72 

48 

59 
51 

80 
51 

77 
S3 

71 
52 

63 

48 

66 

43 

59 

41 

59 
40 

65 

37 

61 
46 

68 
55 

73 
52 

76 
52 

61 
43 

62 
43 

71 
42 

56 
49 

65 

51 

66.9 
44.6 

FLAT  TOP 

MAX 
MIN 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

70 
42 

75 
29 

6  0 
36 

80 
SO 

63 
29 

55 

28 

68 
24 

75 
39 

74 

52 

71 
30 

70 
53 

70 

56 

76 
52 

76 
49 

81 
49 

81 
47 

76 
43 

64 
45 

65 
38 

63 

41 

58 
39 

64 
34 

63 

47 

6  2 
53 

69 
57 

70 
53 

66 
48 

65 
43 

70 
44 

69 
46 

64 
49 

69.5 

44.0 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

63 
39 

73 
37 

62 
36 

82 
46 

65 
36 

56 
32 

58 
30 

70 
30 

78 
49 

70 
51 

73 

54 

70 
57 

75 
56 

74 

55 

58 
52 

83 
S3 

78 
51 

71 

51 

67 
42 

68 
42 

54 

38 

59 
39 

33 

34 

69 
50 

69 
43 

78 
42 

65 
57 

59 
46 

66 
45 

72 
46 

61 

46 

67.7 
44.7 

PARSONS  1  SE 

MAX 
MIN 

56 
43 

65 
2T 

70 
38 

82 
49 

64 
32 

59 
31 

55 
25 

70 
33 

77 

44 

69 

54 

71 
52 

68 
57 

70 
52 

71 
52 

66 
49 

80 
54 

78 

54 

73 

50 

63 

44 

67 
42 

56 
43 

58 

39 

65 

41 

59 

48 

68 
32 

74 
53 

75 
51 

52 

45 

61 
42 

71 
46 

58 
50 

66.9 
44.9 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

62 
33 

70 
27 

77 
42 

66 

48 

56 

34 

52 
29 

68 
26 

74 
43 

66 
46 

67 
53 

66 

52 

65 
59 

71 
48 

56 
50 

70 
54 

77 
53 

70 
45 

62 

49 

61 
39 

54 
38 

54 
36 

62 
34 

59 
46 

64 
50 

74 
56 

72 
32 

65 

45 

60 
44 

68 

41 

58 
46 

62 

49 

64.9 
44.1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 
MIN 

63 
33 

66 
24 

81 

40 

63 
38 

60 
27 

53 

24 

66 
23 

74 
32 

74 

54 

70 
54 

70 
51 

67 
59 

68 
49 

66 
50 

T6 

47 

76 
55 

76 
52 

67 
51 

64 
33 

55 

40 

56 

44 

63 

32 

64 
45 

63 

55 

72 
47 

74 
46 

73 
43 

58 

42 

68 
36 

68 
40 

64 
47 

67,1 
42.4 

RICHkOOD 

MAX 
MIN 

6T 
41 

T4 
28 

80 
39 

71 
38 

59 
30 

60 
30 

70 
21 

75 
27 

70 
42 

70 
50 

70 
49 

71 
51 

77 
49 

71 

49 

80 
52 

77 
49 

72 

44 

68 
42 

65 

44 

60 
38 

55 
40 

66 
37 

61 

47 

68 
92 

75 
58 

70 

58 

61 
48 

64 

46 

66 
45 

60 
46 

68 
49 

68.4 
43.2 

R0WLESBUR6  1 

MAX 
MIN 

66 
38 

69 
29 

82 

42 

65 
50 

60 

34 

56 

31 

70 
27 

78 
35 

75 

52 

72 
56 

68 
53 

69 

60 

74 
52 

66 

51 

79 

51 

78 

58 

74 
50 

69 
51 

65 
43 

58 

43 

58 
46 

66 
42 

61 
48 

6  5 
55 

75 
48 

77 
48 

70 
45 

59 

45 

71 
43 

62 

51 

68.6 
45.9 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

67 
38 

74 
24 

79 
31 

65 

34 

60 
25 

56 
28 

65 
17 

72 
28 

72 

40 

71 
49 

69 
50 

75 

57 

79 
41 

62 

47 

81 
47 

76 

46 

73 
50 

65 

43 

68 
31 

58 

36 

57 
37 

65 
30 

58 
45 

73 

50 

74 
51 

71 
54 

59 
43 

62 

42 

70 
45 

56 

44 

65 
36 

67.7 
40.0 

SPRUCE  KNOB 

MAX 
MIN 

57 
38 

59 
34 

68 
34 

75 
49 

60 
31 

55 
25 

50 
28 

62 
33 

70 
45 

68 
52 

67 
50 

61 

51 

70 
48 

75 

46 

58 

45 

75 
54 

73 
52 

69 

50 

60 

45 

63 
36 

51 
37 

54 
38 

58 

37 

63 
38 

64 
42 

67 
44 

70 
47 

48 

37 

49 
39 

66 

47 

54 
46 

62.5 

42.0 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

63 
38 

70 
33 

7<, 
34 

80 
47 

66 
34 

57 
29 

58 

30 

68 
47 

76 
53 

70 
53 

73 

54 

71 

56 

74 
53 

75 
53 

61 
52 

81 
55 

77 
49 

71 
51 

66 
41 

68 

42 

61 
43 

75 

37 

68 
39 

66 
50 

68 
58 

78 
58 

72 

38 

61 
46 

67 
45 

70 
46 

59 

49 

69.2 
46.2 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 
MIN 

52 
35 

60 
31 

64 
36 

77 
48 

60 
30 

53 
25 

51 
25 

61 
34 

73 

46 

61 
53 

66 
51 

62 
49 

63 
49 

68 

48 

52 

47 

74 
52 

73 
51 

68 
49 

57 
35 

59 
38 

52 

38 

52 
33 

59 
38 

57 

45 

59 
46 

69 

49 

69 
43 

44 
38 

54 

39 

66 

46 

53 

47 

60.9 
41,7 

WEBSTER  SPRINGS  I  E 

•     •      » 

MAX 
MIN 

70 
44 

75 
30 

82 

38 

80 
52 

64 
31 

57 
33 

72 
28 

78 
40 

78 
52 

73 
53 

72 
54 

70 

60 

77 
50 

77 

51 

83 

53 

80 
52 

78 
47 

70 
50 

67 
45 

60 
41 

60 

43 

68 
42 

66 
49 

70 

54 

80 
58 

80 
57 

73 
52 

62 
49 

73 
46 

70 
49 

67 
52 

72.0 
46.9 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

74 
45 

75 
38 

TT 

56 

72 
53 

61 
35 

57 
30 

63 
32 

72 

45 

74 

52 

70 
54 

70 
55 

73 

59 

77 
52 

76 

49 

81 

50 

80 
56 

76 
50 

66 
50 

66 

44 

58 

43 

58 
39 

66 
38 

74 
49 

74 
55 

71 

57 

66 
55 

62 

49 

63 
42 

72 
40 

70 

47 

65 
49 

69.7 
47.4 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
45 

73 
44 

T3 
ST 

64 
50 

54 
38 

56 
32 

65 
38 

73 
48 

Tl 

52 

67 
55 

69 
57 

69 
59 

73 
54 

62 
51 

T8 
50 

73 
59 

63 
33 

65 
52 

63 
45 

56 
43 

36 

42 

64 
41 

69 
33 

73 
56 

71 
57 

60 
56 

38 
45 

62 

44 

68 
46 

58 

46 

68 
49 

66.0 
48.9 

BLUESTONE  DAM 

MAX 
MIN 

67 
44 

77 
38 

T8 

38 

ei 

43 

69 
37 

61 
33 

60 
30 

69 
31 

T5 
43 

76 
49 

75 
51 

T4 

56 

77 
56 

79 

57 

59 
53 

83 
S3 

79 

49 

73 
SI 

70 
45 

69 
47 

63 

45 

61 
41 

69 

44 

74 

50 

70 
56 

73 
58 

68 
58 

60 
48 

68 

49 

74 
51 

63 

49 

70.8 
46.9 

GARY 

MAX 

MIN 

69 
39 

78 
36 

T9 
42 

80 
43 

68 
37 

61 
33 

61 
29 

73 
28 

79 
38 

74 
46 

72 
46 

T4 
5T 

75 

58 

78 
57 

61 
53 

84 
52 

79 
48 

70 

45 

70 
44 

68 
45 

64 

41 

60 
39 

69 

34 

74 

50 

76 
50 

84 
55 

70 
59 

63 

50 

67 

46 

75 
47 

64 
51 

71.6 
45.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Station 


KOPPERSTON 
LCWISBURG  2  SSW 
PINEVILLE 
UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
•     •     » 
NORTHEASTERN        06 
BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRV  NAT  MON 
KEARNETSVLE  1  NW  MBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MATH IAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  J  NNE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


wax 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


wax 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M4X 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

D.yOI  Month 


. IRGINI 
MAY 


7*   87 
33   *3 


75   83 

27   39 


73   86 
39   46 


68   7* 
30   A* 


74 
30 


76 
32 


73 
29 


6Q 
41 


67 
32 


7»   Ti   76 

29   *2   83 


70   75   7* 
11   *0   »2 


62   75   80 
28   29   »9 


58   67   73 
27   3*   ♦» 


68   75   75 
25   34   62 


61   68 
33   28 


61   52 

35  j  30 


60   70 
35   27 


29 

70   60 
21 


74   76 
32   45 


74   73 
31   49 


73   77 
40   50 


65   72 
30   41 


75   80 
32   43 


74   77 
27   44 


79   79 
32   32 


60   66 
32   34 


76   77 
31   57 


78   77 
29   47 


66   75 

30   37 


77   74 
56   50 


75   70 
48   53 


]   14 


75   82 
53   55 


1   80   81 
I   51   »9 


76   75 
50   56 


78   74 
55   44 


72   69 
42   50 


76   74 
55   54 


75   75 
48   50 


78   75 
48   47 


82   62 
56   53 


78   36 
53   30 


82   83 
31   50 


74  62 

49  48 

62  82 

51  48 


79 
94 

76 
51 

81 
56 

82 
56 

71 
51 

61 
32 

T8 
52 

76 
47 

63 
55 

80 
52 

71 
50 

55 

50 

77 

51 

62 

49 

82 
56 

74 
53 

56 
49 

62 

50 

T2 

69 

64 
51 

76 
58 

73 
43 

65 

50 

76 
48 

75 
51 

74 
52 

76 

55 

77 
48 

75 
53 

78 

53 

50  l  50   50 


72   72 
52   48 


78   76 
54   49 


80   77 
52   51 


82   80 
53   48 


79   75 
49   48 


83   79   70 
50   48   49 


71   79 
55   59 


82   77 

51   48 


60   78 
55   52 


55   65 
50   55 


79   82 
59   58 


75   79 
58   60 


64   61 
51   56 


69   62   61 
42   46   43 


68   61   62 
39   44   43 


45   43   43 


68   65   60 
37   42   42 


70   62   60 
40   45   40 


65   63 
45   47 


60   61 
45   44 


66   70 
45   45 


71   62 
45   47 


65   65 
64   44 


59   61 
43   36 


62   65 
46   43 


67   53 

44   44 


68   66 
44   44 


64   64 
44   41 


72   62 
47   39 


70   74   74 
38   51   51 


70   68   69 
35   30   34 


62   71   77 
40   41   31 


60   68   71 
33   39   48 


69   69   71 
34   42   37 


25  j  28  I  27 


2   55 

1   68 


28   29 
6 


75   76 
46   40 


75   74 
46   50 


60 
48 


63   74 
46   40 


75  |  55 

46   45 


74   77   64 
45   44   43 


71   74 
50   43 


55   65   66 

44   45   44 


75   77 
54   47 


72   72 
52   43 


52 
46 


68.2 

44.1 


72.5 
43.7 


68  71.6 
51  45.2 

65  69.3 

47  44.4 

71  72.7 

50  |  48.4 

69  68.3 
30  44,6 

70 


47   49   49 


74   70 
47   46 


76   72 
45   52 


70.1 
44,9 


69.5 
42.5 


7* 

48 


53   73 

44   49 


69   73.1 
48   45.6 


66   62.0 
45   43.5 


71   73.7 
52   46.0 


69   71.7 
49  !  44.1 


65   68.8 
45   43.0 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WILLIAMSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PARKERSBURS  FAA  AP 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FRANKLIN  2  NE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WASHINGTON  DAM  19 


69 

DATE 

16 

17 

DATE 

07 

10.47 

3.30 

3.70 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


WEST  VIRGINIA 
MAY        1968 


Station 

Day 

01  Month 

2  H  &> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,2°£ 

ft   ft   • 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

HIND 

60 

.05 
33 

.28 
22 

.15 
55 

.17 
35 

.07 
37 

.18 
46 

.13 

28 

.18 
32 

.03 
25 

.14 
29 

.00 
14 

.09 
28 

.17 
33 

.06 
17 

.13 
25 

.19 

60 

.14 
33 

.14 
49 

.07 
52 

.11 
52 

.08 
35 

.13 
24 

.02 

15 

ft 
42 

.20 
72 

.10 
21 

.01 
44 

.02 
21 

30 

20 

3.37B 
1091 

ft    ft    ft 
SOUTHWESTERN 

03 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 

EVAP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

.08 
53 

.07 
69 

.06 
29 

.01 
21 

.11 
49 

ft 
21 

.05 
22 

.01 
28 

.04 
29 

.22 
30 

ft 
21 

.09 
33 

.11 

86 

.20 
31 

.08 

47 

.02 
94 

.15 

63 

.22 

40 

.03 

15 

.22 

24 

ft 
31 

.05 

19 

24 

28 

18 

27 

49 

11498 

•    ft    • 
CENTRAL 

0* 

PARSONS  1  SE 

EVAP 

MIND 

MAX 

M1N 

.02 
57 
56 
43 

.19 

46 
67 
39 

.21 

30 
75 
40 

.19 
46 
76 
48 

.13 
29 

69 

44 

.08 
33 

64 

40 

.19 
31 
71 
39 

.22 
44 

74 
40 

.18 
32 
79 
44 

.06 
28 
64 
55 

.09 
35 
72 

56 

.03 
38 
65 

57 

.04 
21 
70 
58 

.21 
42 
86 
52 

.03 
42 
65 
52 

.18 
20 
74 
52 

.13 

48 
77 
55 

.15 

32 
77 
55 

.07 
24 
64 

51 

.09 
38 
69 
45 

.06 
32 
58 
45 

.06 
26 
61 

47 

.04 
25 

73 

47 

20 

55 
51 

.07 
22 

64 

55 

.22 
57 
83 
56 

.16 
72 

75 

54 

.03 
69 
55 

45 

.10 
40 
64 
45 

.16 
23 
75 

50 

.01 
13 
57 
52 

3.51B 
1115 
68.8 
48.8 

ft    ft    • 
SOUTHERN 

05 

6LUEST0NE  DAM 

EVAP 

MIND 

MAX 

MIN 

.17 
75 
66 
46 

.16 

68 
72 
44 

.19 

41 
78 

44 

.20 
61 
75 
46 

.14 
53 

68 
41 

.15 

66 

64 
37 

.15 
60 
70 
36 

.11 
56 
71 
36 

.18 
52 
75 
44 

.22 

38 
71 
50 

.01 
47 
73 
53 

.06 
33 

70 
58 

.10 
48 
77 
58 

.20 
41 
85 
58 

.04 

29 

60 
53 

.21 
35 

85 
53 

.16 
71 

76 
42 

.07 
40 
67 
51 

.11 
52 

67 
46 

.10 
66 
65 

47 

.10 
59 
64 
47 

.09 
51 

60 
45 

.14 
40 

11 

.07 
42 
68 
51 

.04 
30 
68 
56 

.12 

50 
74 
54 

.02 
29 
65 
58 

.10 
39 
62 

50 

.13 
43 
72 
50 

.18 
49 
78 
52 

.07 
55 
63 
51 

3.79 
1521 
70.4 
48.5 

ft    ft    ft 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNETSVLE  1  NW 

NBASO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 
90 
61 
39 

.30 
85 
70 
41 

.23 

48 
73 

43 

.24 
71 
80 
51 

.19 
46 

71 
44 

.18 
38 
72 
42 

.25 

62 
69 

40 

.17 
21 
74 

41 

.21 

45 
76 
45 

.14 
36 
77 
53 

.16 
36 
73 
55 

.01 
20 
64 
56 

.16 
47 
78 

57 

.18 
55 
77 
53 

.03 

56 

51 

.04 
30 
64 
51 

.06 
40 
74 
57 

.24 
53 
77 

57 

.11 
26 

73 
51 

.13 
49 

74 
47 

.12 
77 

60 
47 

.16 
54 
65 

46 

.14 
26 
74 
48 

.00 
19 
54 
53 

.04 
40 
62 
52 

.22 

20 
85 
53 

.24 
61 
82 
52 

.00 
61 
52 

44 

.00 
49 
52 
45 

.17 

37 
81 
49 

.10 
43 
71 

53 

4.35 

1416 
70.0 
48.9 

WARDEN5VILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
62 
61 
38 

.25 

65 
75 
39 

.17 
42 
78 

40 

.33 

108 
81 
47 

ft 

83 
72 
38 

.22 
42 
70 

39 

.27 
21 

70 

40 

.12 
51 
75 
44 

.06 
22 
70 
53 

.15 
55 

68 
55 

.02 
29 
63 
55 

.16 
51 

77 
43 

.19 

48 
77 
54 

■a 

57 
50 

.13 
60 
77 
50 

.19 
58 
79 

51 

11 

.09 
29 

51 

.15 

83 
71 

44 

8 

56 

.11 
41 
75 
44 

.25 

30 
74 
55 

.01 
24 
67 
52 

.05 

44 
74 
52 

.14 
25 
84 
55 

.20 
68 
81 
51 

68 
51 

27 
54 
43 

.16 

24 
79 
50 

.15 
36 
81 
50 

4.57B 
1438 
71.1 
48.1 

BLUESTONE  DAM   -  GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    54    - 
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03 
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640 

6P 

6P 

C 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
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10M 

01 

WIRT 

5 

18    56 

61 

'A 

ft, 

... 

DAVIS 

04 

■ 

2 
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79 
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3120 

c 

MRS.    MARY    L.    DUMA!- 

(II  LUC 

' 

3B     30 

10 

[  L84 

'1 

"  >LLEN 

o«*  cm*. 

RALEIGH 

37    52 

tl 

■ 

MRS.   »UTM  e.    jarrell 

M      - 

I92C 

0) 

1 

38   02 

62 

20 

650 

5P 

' 

MRS.    OLLIE   BROWNING 

[Ail     *AINlLU      )     NN£ 

14)0 

04 

GREENBRIER 

38    00 

■0 

2420 

■* 

■ 

i.UNb    MD    AIRPOR1 

ITU 

RANDOLPH 

10 

36    5  3 

MIO 

M|, 

C    HJ 

U.     i.     WFATMER     B 

ELLENBORO 

01 

RITCH1I 

5 

39    16 

04 

790 

.     BJCHARC 

FAIRMONT 

192C 

02 

MAR  1  ON 

6 

39    2fl 

60 

06 

L29I 

MID 

-II 

CITY    FILTRATION    PLANT 

fLAT    TOP 

0- 

HER    Ed 

T 

■ 

81 

OT 

3229 

7A 

7A 

c   » 
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FRANK!  I*   J    IE 

1219 

PENDLETON 

<n    40 

n 

L9 

1900 

7A 

c 

GEORGE    0*    HAMMER 
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1231 

02 

LEWIS 

6 

39    06 

10 

10)0 

c 

EUUI TABLE    GAS    CO. 

GARY 

0  5 

MC    DOWEL L 

1 

37    22 

01 

33 

1426 

IA, 

c 

JAMES    <ISH 

GASSAWAY 

1  14] 

02 

BHax'QN 

4 

3B    40 

840 

IP 

c 

.-     ■     .     -ATER    SVC.    CO. 

■ 

02 

GILMER 

5 

38    56 

5C 

727 

PA 

LEWIS    WOLFE 

GRASTSVILL.     J     sw 

1441 

OALHUUN 

5 

38    56 

81 

06 

730 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GRIFFITHSVILLE 

03 

LINCOLN 

3 

16    14 

81 

850 

c 

EMJRE    E.    ADKlNS 

HACKER    valley 

1.-9B 

WEB^Tt« 

38    39 

00 

23 

1301 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

HALL 

3916 

02 

3ARSOUR 

10 

39    03 

60 

01 

1375 

c 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

J  Bit.    0^ 

LINCOLN 

3 

38    IT 

82 

06 

642 

8A 

BA 

..          .    MATER    SVC.   CO. 

HARPER;,    FERRY 

3927     0«, 

JEFFERSON 

9 

19    19 

405 

7A 

MISS    ELEANOR    J.    -mi T, 

fERRt    NAt    HON 

3932,   04 

JEFFERSON 

39    19 

220 

NATIONAL     PAR*.     SERVICE 

HASTINGS 

3974 

WET2EL 

B 

39    33 

80 

40 

T60 

HOPE     NATURAL     GA! 

4120 

FAYETTE 

38    07 

81 

■0  0 

1955 

MRS    MlLORED    E    CRIST 

HOGSETT    GALLIPOL1S   OAM 

4200 

e 

IB   4] 

82 

11 

570 

7A 

CORPS    OF     ENGINEERS 
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WETZEL 
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39    41 

80 

ZT 

10  34 

: 
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0  1 
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MID 

: 
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4397 

0) 

WAYNE 

B 

38    25 

82 

30 

520 

•'■' 

5P 

HUNTINGTUN    SANITARY     BRO 
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MC    DOWELL 

1 

3T    28 

61 

49 

10B4 

7A 

nR!    Ruth  l.sizemore 

IRELAND 

02 

38    49 

80 

26 

1142 

5P 

CLARKSBURG    WATER    30ARO 

JANE    LEW 

*5S9 

LEWIS 

6 

19    06 

80 

25 

1020 

4P 

CLARKSBURG    WATER    90ARD 

kEARNEYSVL:.     1     NW    W8AS0 

1  '«.. 

0  6 

JEFFERSON 

9 

39    2  3 

53 

550 

IA 

BA 

BA 

W    B    AGRICULTURE     SER    OFF 

KEftMH 

4B16 

03 

MINGO 

1 

37    50 

B2 

24 

629 

12 

GLEN    A.    RUBLE 

HOPPER  SI  ON 

05 

WYOMING 

3 

37    45 

81 

34 

1450 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAkE     LYNN 

02 

2 

79 

51 

900 

7A 

: 

WES1     PENN    POWER    CO. 

lewisburg  i  ssu 

522ft 

to 

GREENBRIER 

37    46 

9  0 

21 

2185 

5P 

RAOIO    STATION    wfiON 

LINDSIOE 

528'.!  05 

MONROE 

37    27 

80 

40 

2000 

: 

LOUIS    £.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323    05 

JACKSON 

e 

3B    54 

81 

ii 

66  5 

c 

BROOKS    E.    UTT 

LJCKNtl 

534]    02 

GILMER 

5 

3B    51 

80 

58 

720 

: 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353    03 

3 

37    51 

82 

664 

BA 

BA 

c 

CEPHAS    R. STICKLER 

LONDON   LOCKS 

5365    03 

36    12 

61 

22 

623 

7A 

7A 

•  MOINEERS 

5563    03 

BOONE 

4 

38    03 

81 

675 

8A 

8A 

J.    E.    CURRY 

5621,  02 

6 

SO 

21 

975 

6D 

JAMES    N.     MORGAN 

KANN1NGT0N     1     • 

5626:  02 

39    32 

80 

22 

995 

7A 

ORA    G.    FROST 

MAftLlNTON 

5672!  04 

POCAHONTAS 

i 

SB    13 

80 

05 

2150 

: 

CECIL    A.    CURRY 

MARTlNSaURG    FAA    AP 

5707J   06 

BERKELEY 

39    24 

59 

537 

MID 

MIO 

FED.     AVIATION    AGENCY 

i  HARTINSBURG    2    W 

BERKELEY 

39    28 

TB 

0  0 

535 

: 

ROBERT    L.    CRISWELL 

lWA1ri"' 

5739 

0  6 

HARDY 

9 

3B    52 

78 

52 

1625 

6P 

6P 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

.'ATION 

gi 

u 

UJ 

8 

TIMI    ANU 

p 

I  A  fill". 

STATION 

COUNTY 

■j 

< 

OBSEHVJ  M 

i 

I: 

1 

■  1 

| 

I       C      fil 

h.i  i*i  . 

114  1 

• 

■Q 

■ 

0* 

■ 

■ 

MIDOLtBW"  ' 

4 

» 

M 

' 

'• 

54 

- 

' 

9 

Ml 

-       1     AND    D 

■ 

4/5 

MOLiftO    v  i     ■ 

6 

10 

620 

5* 

■ 

- 

■ 

1149 

. 

MAONI 

RALEIGH 

* 

•' 

■  - 

,    . 

1441 

01 

1 

40 

0 

•  0 

750 

■ 

|| 

- 

M|  .    MAR  ■ 

01 

- 

"U 

|| 

II 

OAI    miii 

1 

■  1 

01 

■ 

'A 

. 

■Ml 

HOROAN 

0 

711 

■     ,     1   AA      AP 

-  ■ 

6 

1 

«i 

II 

XII 

■ 

rpARKI RSBURC    HI       IT1 

< 

1 

■  1 

J4 

■ 

Hit 

MIO 

... 

PARSON-. 

||(  1 

■       1     ■ 

2 

»9    06 

'  ' 

t( 

1680 

SA 

IA 

■  A 

■■ 

1954 

06 

■■ 

9 

»9 

'9 

07 

61 

• 

PMILIPPI 

69B2 

02 

BARBOUR 

10 

14    09 

10 

02 

1261 

TA 

•     N 

1991 

J4 

RANDOLPH 

10 

0 

10 

■ 

" 

. 

P1E0MONI 

06 

MINERAL 

9 

19 

B 

19 

02 

«A 

•  A 

„ 

.     ■ 

N     i 

r029 

o^ 

WYOMING 

i 

3 

61 

12B0 

7A 

■ 

POINT     PLtASANl     S     NNP 

Ml.' 

03 

MA^dN 

1 

■il 

■2 

07 

610 

nr 

"A 

■ 

PRINCETON 

7207 

!)■ 

' 

7 

II 

■ 

7A 

.... 

RAVENSWOOD    OAM    22 

.'  193 

' 

1 

II 

4P 

7A 

ii 

. 

■•■   ■ 

- 

19 

0 

5  0 

1760 

5P 

it 

■ 

REN1CK   NO   2 

■ 

>* 

|  . 

12 

TA 

DALE    H. 

RICMWOOD 

r »  o  3 

NICHOLAS 

16 

lo 

2400 

SP 

5P 

■ 

RIPLEY 

■ 

JACKSON 

1 

38 

610 

5K 

ROMNEY    3    NNE 

7  7  HJ 

at 

HAMPSMIRf 

' 

19 

' 

"i 

64 

660 

SI 

MISS    FRAN 

ROWLESBURG    1 

fTI! 

04 

1     ■■ 

2 

■■ 

1 

,  , 

4fl 

U7S 

'< 

FA 

H 

1  -iLYARD 

StNECA    STATE     p    ■' 

1091 

POCAHONTAS 

IB 

0 

■ 

-,4 

2500 

91 

9P 

■• 

SM1TMBURG 

DODDRIOGE 

1 

19 

80 

795 

HOPE     NATUOAL     GA! 

SMITHVILLE 

9284 

02 

.    :        Mil 

39 

I] 

09 

640 

. 

SPENCER 

m  104 

0  J 

ROANt 

5 

38 

0 

21 

(  l 

H" 

w.    vA.    WATER   SVC. 

SPROCE    KNOB 

- 

■ 

38 

3050 

BA 

tl 

HARRY    J.   GORDON 

STONY    RIVER    DAM 

85  36 

34 

1 

3400 

tjl 

FRED   C.    of     ■ 

SUMMtRiVILLE     R( 

8614 

04 

NICHOLAS 

10 

53 

1  ?57 

nr, 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SUTTON   RESERVOIR 

nut,. 

02 

BRAXTON 

II 

9 

635 

7A 

CORPS    Of     EN 

TERRA    ALIA    NO.     1 

6777 

04 

PRESTON 

11 

39 

' 

'<; 

3/ 

2530 

u 

a 

■ 

TERRA    ALTA 

g  ,'h. 

04 

PRESTON 

2 

39 

T 

79 

33 

2587 

.     'fiEMBLY 

THOMAS 

8801 

J  4 

TUCKER 

2 

39    09 

3070 

IK 

ROBERT    Ei 

IWIflBLt 

8924 

38 

1 

81 

90 

c 

ASTO 

TYGART    DAM 

B98I 

TAYLOR 

1  [ 

9 

la 

02 

1200 

c 

CORPS   OF   EN 

UNION 

OS 

MONROE 

BO 

3.1 

1975 

" 

C 

.THELHA  SI 

VALLEY    BEND 

04 

RANDOLPH 

3  8 

56 

2010 

MRS    VIOL ■   '       .       .       1 

VALLEY    MEAD 

IOB6 

04 

RANDOLPH 

LI 

38 

33 

SO 

<■■■! 

2425 

Mil 

c 

•EN1     5WI     ■ 

VANDAL  I  A 

9106 

LEWIS 

38 

.:<• 

1120 

■ 

WAP0ENSV1LLE    R    M    FARM 

9261 

0( 

HARDY 

39    06 

78 

IS 

960 

.     . 

WASHINGTON    OAM    19 

9309 

01 

WOOD 

6 

39 

5 

81 

42 

600 

CORPS    OF    EN 

WAYNE    2 

9323 

03 

WAYNE 

.•8 

3 

12 

26 

6B0 

5P 

3P 

|0T    ANN    CAS70 

WEBSTER    SPRINGS    1     E 

9333 

04 

WEBSTER 

10 

60 

29 

1550 

rA 

c 

Thomas   w.   MOORE 

WE1RTON 

9345 

HANCOCK 

6 

8  0 

36 

1C40 

C.    E.     STETSON 

WELLSBURG    3   NE 

•  if.* 

BROOKE 

8 

6 

1   1 

668 

6P 

MJSS    DORIS    J.     : 

WESTON 

■J436 

02 

LEWIS 

6 

39    02 

10 

u 

J.    ARTHUR    HENCY,    jw. 

WEST    UNION 

945( 

02 

DODDRIDGE 

5 

8 

80 

1000 

61 

.     SMITH 

WHEELING    WARWOOD    DM     12 

9492 

01 

OHIO. 

8 

40 

60 

42 

659 

6A 

'4 

CORPS    OF    ENC 

WHITE     SULPHUR    SPRINGS 

9522 

^S 

GREENBRIER 

!  ■ 

.  B 

1914 

TA 

.      TERRY 

WILLIAMSON 

9409 

.'  1 

MINGO 

I 

82 

1  7 

673 

8A 

is 

WILLIAMSON    2 

>6i0 

0  i 

MINGO 

1 

iT 

-1 

82 

18 

657 

ft 

WILLIAM    0.    PORTE" 

WINFIELD    LOCKS 

9663 

03 

PUTNAM 

3B 

12 

81 

5! 

571 

7A 

CORPS    OF    i : 

J     DRAINAGE  CODE:      1-BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    6-MONONGAHELA 


l-OHIO    9-POTOMAC    10-TYGART  11-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
MAY  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained. in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliraatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Rainfall  was  below  normal  over  large  areas  of 
the  State,  although  many  stations  had  above 
4  inches,  particularly  west  of  the  mountains 
and  also  at  Harpers  Ferry  at  the  eastern  ex- 
tremity. Although  monthly  temperatures  aver- 
aged   slightly   below   normal,   warmer  tempera- 


tures the  last  half  of  the  month,  combined  with 
light  rainfall,  produced  a  drying  trend  which 
caused  some  concern  to  agricultural  interests. 
A  minor  tornado  was  reported  in  South  Parkers- 
burg  on  June  12,  but  damage  was  confined  to 
treetops. 

Robert  O.  Weedfall 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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9,»7 

T 

•  23 

.03   7     7 

I 

.81 

,10 

.01 

T 

•  34 

7     .07 

.83 

.12 

.01 

.26 

.64 

.02 

HOGSEU  GALUPOIIS  DAN 

2.73 

.19 

.12 

.19 

7 

7 

•  14 

.51 

7 

■  67 

.07 

.80 

.08 

HUNTINGTON  FEO  BLOG 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

1.67 

•  02 

,06 

•  03 

.14 

.15 

.01 

.21 

.1" 

7 

,60 

7 

.09 

■  28 

HUNTINGTON  SE-  TRHT  PL 

2.66 

,02 

.61 

•  03 

•  12 

,31 

,22 

.01 

,13 

.55 

7 

.95 

RERH1T 

3.26 

,03 

.25 

7 

.88 

.19 

.10 

.70 

7 

,05 

.60 

.07 

.16 

.25 

7 

LOGAN 

4.99 

.07 

.24 

2.00 

7 

7 

.69 

.01 

,06 

.07 

.61 

.39 

,21 

T 

LONOON  LOCKS 

2.81 

.02 

.20 

•  02 

.11 

.62 

.64 

.16 

.25 

•  79 

MADISON 

4.48 

,10 

,10 

.03 

1.12 

.06 

•  36 

7 

1.02 

."4 

1.15 

,26 

7 

POINT  PLEASANT  3  NNE 

1.71 

•  16 

.03 

•  08 

.01 

.02 

.04 

.30 

,03 

.09 

•  01 

,95 

.01 

RAVENSNOOO  OAM  22 

2,76 

,02 

■  14 

T 

•  14 

7 

T 

•  09 

."9 

1.20 

.10 

7 

.97 

.05 

RIPLEY 

4,03 

T 

.10 

.53 

7     ,50 

.02 

,19 

1.23 

.75 

.25 

.40 

•  08   7 

SPENCER 

2,21 

T 

.02 

T 

.06 

.20 

7 

.01 

.26 

."9 

.98 

,16 

.04 

.31 

.12 

HAYNE  2 

WILLIAMSON 

9,33 

,66 

.26 

.04 

.09 

1.72 

1,17 

,74 

.27 

.09 

•  33 

WILLIAMSON  2 

4,84 

•  49 

•  26 

T 

7 

1.07 

1,69 

7 

.73 

.20 

•  46 

MlNPlELO  LOCKS 

2.49 

7 

.90 

.04 

■  94 

,01 

7 

.21 

.29 

.43 

.15 

.21 

.13 

7 

CENTRAL              04 

ALBRIGHT 

4.07 

,08 

.79 

•  17 

^ 

.70 

.04 

.04 

.03 

.03 

.31 

1.02 

.09 

.77 

.04 

ALPENA  1  '.- 

2.69 

.29 

.10 

.12 

•  20 

.15 

.06 

,08 

.15 

T 

.40 

.10 

.53 

7 

•  35 

.04 

ARBOVALE  2 

2.39 

•  03 

.02 

.32 

•  32 

,20 

.05 

1  .08 

.31 

BAVAKO 

2.64 

T 

.10 

.16 

.04 

7 

1.10 

.09 

,10 

.16 

•  12 

.16 

,30 

.03 

.16 

.12 

.04   7 

BEtKLEY  V  A  H05PITAL 

2.24 

.13 

7 

,80 

,09 

.20 

•  31 

.09 

.03 

•  26 

.14 

.17 

BECKLEY  MB  AP 

3.08 

,19 

.09 

7 

T    1,60 

T 

T 

.39 

7 

.51 

T 

,06 

T 

.30 

.02 

T 

BELVA 

9,30 

•  10 

•  14 

1.91 

.99 

.63 

1,20 

,04 

,69 

BRANUONVILLE 

3,97 

T 

2.94 

.20 

.01 

1.74 

.19 

.08 

.07 

.12 

,14 

.01 

.40 

,24 

.2' 

BUCKtYE 

2.07 

•  03 

T 

■  19 

7 

■  2« 

.04 

,91 

■  02 

7 

.51 

.10 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.42 

.10 

•  22 

.07 

,69 

.01 

,08 

,10 

.75 

CANAAN  VALLEY 

4.03 

.27 

.38 

7 

•  04 

.94 

.78 

.27 

.10 

.05 

.17 

.43 

,09 

.29 

.24 

,07 

,21 

7 

0«Y  CREEK 

3.62 

,06 

.  39 

.06 

•  02 

.01 

.62 

,06 

1  .28 

,06 

.01 

,48 

.53 

.02 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

2,72 

•  12 

•  OS 

•  47 

.48 

.10 

1.05 

.09 

,15 

.25 

ELKINS  WD  AIRPORT       /  /  R 

2.03 

•  01 

.17 

•  39 

T 

7     ,03 

7 

.42 

7 

.02 

7 

7 

.34 

7 

.1" 

.01 

.36 

.01 

.16 

•  03 

7     7 

FLAT  TOP 

.27 

.16 

.02 

HACKER  VALLEY 

3,23 

.06 

•  62 

.40 

•  02 

.90 

.32 

.26 

.01 

.05 

.  34 

.10 

.07 

,06 

,22 

HICO 

4,04 

.01 

,08 

.18 

.39   ,01 

.46 

.36 

1.39 

,01 

.17 

.35 

.44 

MC  RUSS 

2,81 

,20 

7 

•  37 

.37 

.02 

.18 

,02 

.97 

.04 

.19 

.09 

.40 

MT  STORM 

1.34 

.13 

.01 

•  01 

T 

7 

.04 

,03 

.05 

.18 

.10 

.11 

.14 

.24 

.14 

.14 

OAK  HILL 

2.96 

.20 

.01 

.09 

.0' 

.27 

7 

1.22 

7 

.29 

.39 

7 

PARSUNS  1  SE 

4.33 

T 

,06 

•  04 

.16 

7 

2.21 

.22 

.04 

.17 

.16 

.33 

.01 

.91 

.05 

.21 

.12 

7 

PICKENS  1 

2.34 

T 

.32 

.47 

•  17 

.05 

•  OS 

.10 

.05 

.69 

7 

,02 

7 

.10 

.3! 

7 

REEOSVILLE  EXP,  FARM 

3.20 

1.43 

,01 

.02 

.01 

.25 

.77 

•  23 

.46 

RICHMOOO 

2.38 

.09 

,08 

.09 

2.00 

,04 

.02 

.26 

ROnLESBURG  1 

4.43 

T 

.41 

•  12 

.17 

1.81 

.07 

.04 

.12 

.09 

.07 

■  10 

7 

,18 

.84 

.47   7 

SENECA  STATE  FOREST 

3.22 

T 

.03 

•  03 

,36   ,03 

.36 

.09 

.01 

.01 

1.56 

.01 

7 

,77 

SPRUCE  KNOB 

2.90 

.10 

T 

.35 

.13 

.20 

.09 

.49 

.03 

.04 

1.07 

.26 

STONY  RIVER  QAM 

2.13 

•  40 

.16 

.02 

.18 

.03 

.07 

.16 

.10 

.48 

■  19 

,14 

.18 

SUMMfcRSVlLLE  RESERVDIR 

3.36 

•  02 

.16 

.18 

.70 

.08 

.14 

.94 

.16 

,04 

.94 

TERRA  ALTA  NO,  t 

3,84 

.06 

,96 

.01 

.02 

.01 

.05 

2.40 

.02 

.05 

.03 

,05 

.77 

.40 

.22 

,12 

•  76 

.30   .01 

THOMAS 

3.13 

T 

.10 

•  61 

.02 

7 

•  13 

.35 

•  12 

.07 

.12 

.13 

.17 

.63 

7 

.22 

T 

.26 

.15 

7     .09 

VALLEY  BtNQ 

VALLEY  HEAO 

3,03 

,06 

.  39 

.36 

,09 

.06 

T 

.02 

.03 

1.05 

.04 

.22 

.73 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

2,27 

■  12 

.33 

•  20 

•  03 

,95 

.10 

.07 

7 

.45 

notes  following  Station    ] 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

»EST    VIRGINIA 
JUNE                 1968 

H 
O 
H 

Day  of  Month 

l|l| 

3 

4        5        6 

7    ]    8    1    9 

10    | 

11 

12 

13   |   14   ]   15 

16  |   17   | 

18 

19  | 

20   |   21 

22  |  23   |  24 

25 

26   | 

27 

28    |    29     |    30 

31 

SUUTHEftN                                09 

aioerson 

»thens  concoro  college 
bluefielo  faa  airport 
bluestqne  dam 

GABY                                           ttn 

1.39 

1.64 
2. SB 

l.OB 
I. OS 

.23 

.09 

,20       ,26 

.0* 

,09 

T 
•  06 

7 
,3* 

.13 
,29       ,03 
.09    1,35 

,01 

•  02 

•  38 

•  A3 

•  01 

•  52 

T 

.10 

.16 

.30 

7 

.08 

,06 

,08 
.28 

.51 
.27 

.45 

.02 
,27 

.16 

T 

.01 

,08 

,07 

.01 

.0! 
T 

.05 

.03 

IAEGER 

KOPPERSTON 
LE.ISBUAG    2    SS» 
NATOAKA    1    S 
PINEVULE 

3.0' 
5.8T 
1.16 
3.12 
2.01 

■  29 
.23       .33 

.16 

,06       ,08 

.33 

•  55 

7 

.  16 
.23 

,06 

,07 

,08       ,14 

•  26 

•  07 

•  09 

•  10 
I.  BO 

.06 

T 
2.47 

.62 

.98 
.02 
.27 
.35 

.51 

.06 
.09 

.03 

.87 
.42 

.45 
7 

.32 

.09 

.16 

.04 

.80 
.01 

.03 
.03 
.11 
.19 

.29      T 

.03 

PRINCETON 

RENICK    NO    2 

UNION 

MHITfc    SULPHUR    SPRINGS 

2.0* 

5.20 

.84 

1.11 

.09 
•  12 

.02 

.10 

•  *■ 

.0! 

•  01 

■  20 
T 

.11 
.40 

.79 
1,75 

•  23 

•  21 

T 

.07 

.28 

.02 

T 

1.00 

.14 
.64 
■  36 
.19 

T 

.03 

.86 

.07 

.63 

.05 

■  03 

T 

■  03 

.05 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    PERRY 
HARPERS    PERRY    NAT    PARK 

2.91 

1.01 
1.6* 
*.12 

A. 87 

.22 

T 

T 
.02 

■  02 

.03 

•  3* 

.02 
.28 

1,06 
,06 
•  23 

T 

T 
T 
•  03 

T 

.07 

.06 

7 

7 
1.1* 

.19      T 

1,06 

.16 

."1       .02 

T            ,07 
.10       .21 

T 
.62 

1  .05 
•  IB 

,0" 
.13 

T 
T 

.14 
.10 

.11 

.14 

.10 
.30 

.59 
.55 

,08 
T 

.03 

.61 
■  12 

.17 

.0  = 
.15 

.45 
.02 

1.65 

1.67 

KEARNEYSVLE    1    NH    WBASO 
HART1NS6URG    PAA    AP 
NATHIAS 

KOOREFIElO    2    SSE 
OHPS 

3,89 
3,36 
2.01 
1.55 

2.78 

.01 

T 
7 

.03 

7 

1*4 

.15 

•  03 

•  A* 

.05 
.33 

.32 

T 
•  OS 

.27 

7 

.12 

1.69 

.05 

1.61 

.06 
.06 

.05 

T            ,07 
,66 

■  10 

■  27 

■  12 

.21 

.11 
.27 

.02 

.04 
,07 

7 
.02 

.16 

T 

.20 

T 

.61 

.14 
.72 

.58 

.16 

1.02 

.23 
.74 
1.31 

PETERSBURG 
RONNEY    3    NNE 
*AR0ENSV1LLE    R    M    FARM 

.70 
2.40 
1.40 

T 
.02 

.20 
.09 
.03 

•  19 

•  11 

.08 

7 
.06 

■  31 

■  2B 

.07 

.39 

.10 
.07 

.25 

.60 
.05 

.09 
1.20 
.29 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Is  S 

§  &'£ 

U      M     B 

n.   a  a 

3 

2   81 

<-52 

SUtton 

+>  a 
a  o 

«J  -H 
4*  +» 

3  o 
vt  u 

V  ■* 

a  a 

c 

a  -o 
+>  a 

s  a 
in  tn 

0 

a 

■ 
9 

£ 
> 
< 

1     e 

u.     B 

a 
o       1 
111 

Q        J 

JO 

O    A) 
&1 

EASTERN    STANDARD    IlME 
1     AM           7     AM          1     PM          7     PM 

• 
u 

s 

s 

01 

A 

$ 

A 

tn 

8! 
1 

• 

3 

o 

H 

BECKLEY    «b    AIRPORT 
CHMRLtilON    WB    AIRPORI 
LL<INS    »B    AIRPORT 
HUNTING10N    MO    AiRPORI 
PARKERSOURG    KB    CI  Ir 

24, 

22 
28 
21 

3.2 
2.1 
2.5 
2.3 

e.i 

5.9 
5.5 
5.3 

37  +  + 
25++ 
25  +  + 
21+  + 
26 

28 
22 

12 
27 

NM 

26 

26 
08 
26 
24 

87 
89 
96 
89 

86 
87 
95 
88 

55 
52 

57 
55 

67 
65 
72 
63 

8 
4 
9 
3 
2 

3 
4 
6 
5 
4 

3 
5 
7 
5 
2 

1 
2 

0 

1 
3 

i 

0 
0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

16 
15 
22 
14 
12 

5R 

6.9 
6.6 
7.7 
6.5 

S*>*  H*i«r«nc«  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WlJT    VIPCIMA 

mat n»» 


D«yol  Month 


7    |    8    |    9       10  |   II  |   12      13  |   U  |  15~    H  |   17  |  IT    19  |  20  |  21      22  |  23  |  24      25  |  26  |  27    ~28~[  28  |  30  |  31 


NORTHWESTIRN 


0  1 


6ENS  RUN  1  sse 

c»mn  j  s 
creston  i  ssw 

MOUNDSVUll 
N|W  CUH6ERLAN0 
NfM  MARTINSVILLE 
PARMR5BURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  W8  CITY 
wEIRTON 

KilLSBURC  J  NE 
WHEELING  WARWOOO  OH  12 


NORTH  CENTRAL 


02 


•E11N6T0N 

BUCKHANNON  2  n 

ClARKSBURG  1 

FAIRMONT 

GASSAWAY 

GlENVILLE 

GRANTSVILIE  2  Nw 

MANN1NGT0N  1  N 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

HORCANTOHN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  I  AND  0 

WESTON 

WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

OUNLOW  5  E 

HAHL1N 

HOGSETT  GALLIPDUS  DAH 

HUNTINGTON  FED  BLOC 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRHT  PL 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


74   76 
49   90 


T«   76 
49   62 


72   76 
49   49 


76   78 
49   60 


79   7B 
49   60 


77   76 
49   62 


73   74 
49   60 


74   76 
92   61 


73   78 
90   98 


77   78 
46   98 


74   76 
90   32 


66   79   66 

46   46   49 


77   68   72 
48   63   90 


78   74 
90   60 


72   79   78 
46   61   96 

7B   79   78 


76   73   78 
42   62   96 


71 
60 


56   46   93 


78   73   77 


74   77 
46   47 


47   63   97 


73   74   63 
44   44   49 


81 
45 


T7 

45 

77 

47 

60 

92   90   94 


86   90 
48   92 


64   67 
91   92 


8  0 
47 


76   64   68 
46   46   92 


79   84   86 
96   90   94 


93   49   S3 


79   83 
99   91 


81   87   89 
96   92   96 


88   6 
47   9 


86   67   90 
90   94   36 


89   89   85 
93   37   93 


90   91 

60   64 


88   69   86 
60   60   63 


89   86 
32   98 


87   90   88 
97   63   61 


90 

65 


86 
64 


38   64   69 


85 
63 


69   63   69 

34   60   60 


68   89   89 
61   63   63 


90  93   91 

62  69   69 

93  92 

63  97 

88  91 

62  62 

91  90 

63  69 

92  69 

62  67 

93  90   86 

63  66   69 


91   90 
67   68 


8* 
69 


90 

65 


92   87 
69   66 


83   86 
62   61 


88   89 
60   61 


92  66  86 

64  65  65 

90  86  62 

64  66  66 

89  91  86 

64  66  65 


89   69   89 


91   88   87 
62   63   62 


86 
70 


9P 
64 


90   87 
62   65 


92   89 
66   67 


86   93   93 
64   67   69 


60   63   67 


89   90   90 
62   62   60 


67   92   92 
63   65   65 


63   64   64 


90   89   85 
68   65   64 


63 

42   47 


86   81 
31   91 


55   74 

44   43 


77   86 
40   48 


79   91 
44   53 


76   85 
44   57 


69   8 
90   51 


61 

45   46 


60   79 
44   47 


77   68 
42   49 


60   8 
46   56 


77   67 
46   50 


60   80 
44   44 


78   86 
45   48 


51   44   54 


86   74 
56   93 


69   78 
36   37 


86   77 
33   37 


66   70 
43   93 


63   70 

99   92 


78   70 
63   97 


71   70 
99   33 


74   71 
62   37 


80   70 
96   93 


84   78 
31   97 


85   70 
55   34 


76   69 
99   92 


76   63 

60   94 


66   89 
60   60 


87   79 
96   61 


68   77 
98   99 


84   68 
96   93 


76   75 
55   99 


80   69 
99   94 


78   66 
61   94 


89   78 
94   99 


86   63 
47   57 


80 

76 

85 

85 

49 

43 

54 

59 

87 

65 

80 

76 

63 

30 

45 

47 

49 

56 

86 

73 

79 

88 

89 

54 

44 

44 

56 

58 

92   92   90   82   80   89   66 
53   46   56   62 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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75   81 
60   55 


49   55   40 


77   62 
99   49 


80   80 
90   38 


76   80 
36   42 


49   97   46 


63   77   63 
52   54   47 


85   85 
35   60 


78   64 
41   50 


88   87 
51   63 


86 
6? 


87 
64 


86   86 
47   60 


81   84 

50   60 


66   66   89 
53   61   67 


44   63   65 


86   84   88 
50   62   67 


90   85   86 
55   66   68 


84   99   87 


47   46   44 


82   90   88 
49   59   65 


83   88   87 
50   54   65 


90   89   87 
55   68   66 


61 


85   62   79 
65   64   64 


63 

69   57 


90   66   82 
67   66   64 


61   77 
69   56 


62   75 
67   65 


50   58   69 


76 

54 

74   64 
51   55 

78.2 
92,0 

66 
33 

69   90 

61   57 

70 
94 

66   94 

94   62 

66 
99 

63   91 
58   66 

76 

56 

91   94 
34   99 

77 
55 

70   86 
91   56 

75 
55 

76   69 
94   64 

70 
52 

67   93 
31   99 

81 
60 

67   92 
56   60 

69 
57 

90   94 
62   73 

70 

56 

87   86 
99   64 

76 
55 

70   66 
95   60 

59.0 

70 

55 

87   91 
95   62 

63.0 
96.0 

55   54   60 


90 

55 

86 

89 

67 

74 

76 

69 

65 

67 

64 

55 

99 

59 

8  6 

88 

85 

72 

76 

89 

67 

67 

66 

95 

96 

57 

55   61   69 


89   93 
56   68 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 


Day  oi  Month 


1   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


LOGIN 

LONDON  LOCKS 

HADISON 

POINT  PLEASANT  3  nut 

RAVENShOOO  DAH  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

KINFIELO  LOCKS 

•     *      • 
CENTRAL 


04 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  MB  AP 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

PLAT  TOP 

HC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  PARK 

RICHUOOD 

ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUHMERSVILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

HEtSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  PAA  AIRPORT 
ILUESTONE  DAH 
GARY 


B2   69 
52   61 


74   B2   71 


50   50   59 


47   54   58 


74   75   71 
47   60   51 


74   78 
60   57 


71   75 
62   58 


76   83   72 
52   54   62 


76   76   72 


78   79   74 
40   52   45 


74   63   65 
48   55   45 


78   78   71 
41   53   50 


68   70   78 
44   44 


79   67 
57   49 


74   63   69 

41   57   44 


75   70 
43   60 


69   65   70 
52   49   49 


70   76 
58   52 


78   69 

36   SO   44 


39   75 
48   58 


79   67 
43   49 


60   73   63 
42   53   53 


76   70   75 
45   57   47 


68 
57 


83   83   90 
58   54   55 


78   80   88 
38   53   35 


77   80   85 
58   51   51 


77   86   87 

48   49   52 


61   86   66 
48   48   53 


B6   86   90 
50   52   54 


77   83   86 
47   48   53 


46   47   56 


72   60   86 

45   42   41 


71   79   84 
33   36   39 


75   80   64 
45   42   45 


73   78   82 
50   48   52 


74   72   62 
40   43   47 


77   62   68 
45   42   47 


67   78   64 
34   38   40 


73   81   86 

47   43   49 


74   60 
47   42 


75   78 

51   48 


70   74 
44   46 


71   78 
41   45 


73   81 
39   44 


77   64 
52   44 


75   85 
44   49 


73   63 
45   41 


68   69 

47   49 


69   76 
49   47 


70   71 
37   39 


78   84 
30   46 


90 
63 


81- 

61 


80 
57 


92 

61 


92   92   89 
64   65   67 


64   65   66 


BO   81 
60   59 


84   77 
55 


84   80 
57   58 


83   80 
62   62 


82   86   65 
59   60   65 


78   76 
55   56 


86   82 
58   62 


81   81 
59   60 


63  62  78 

58  57  60 

66  65 

38  36  62 


87 
62 


63   61 
60   59 


74  75   79 

56  61 

62  85 

61  62 

77  85   62 

60  58   61 

66  65 

63  61 


80 
62 


60   86   87 
65   65   64 


86   65 
55   48 


67   65 
50   42 


60   66   89   84 

62   62   63   58   47   47   33 

See  Roleience  Notoi  Following  Station  Inde: 


87   63   63 

58   49   48 

81 


76   72 
43   43 


75   73 

47   43 


52   43   56 


80   77   86 
52   40   54 


74   71 
43   45 


64   77   84 
50   45   44 


82   60 
53   41 


53   47   47 


86   67 
62   56 


63   68 

60   57 


83   66 
57   55 


76   72 
58   49 


82   80 
59   51 


81   81 
55   51 


75   77 
58   49 


70   61 
5 


7 

51   45 

79   77 


56   49 

8 


76   62 
58   48 


68   75 
56   41 


74   75 
31   43 


71   76 
30   47 


66   79 
38   52 


67   73 
30   45 


75   58 
35   43 


64   78 
50   50 


71   38 
53   39 


74   79 
39   30 


73   70 
36 


80 

52   50 


80   77 
45   50 


77   70 
41   47 


78   77 
49   48 


79   73 
55   50 


74 

47   49 


88   92   89 


51  52  67 

B3  68  88 

50  53  67 

81  89  67 

34  65  66 


90   86 
33   64 


85 
63 


62 
63 


83   82 

62   61 


79 
66 


83   82 

39   58 


84   67 
62   63 


67  68 

68  68 


87 
65 


90 
69 


81   83 

60   61 


67 

67   61 


87 
6? 


81 
55 

63 

6T 

79 
59 

83 
60 

60 
61 

76 
37 

82 

62 

60 
64 

72 
59 

83 

64 

81 
62 

73 

54 

84 
62 

81 
67 

79 
63 

87 
58 

67 

83 
58 

81 
60 

80 
63 

75 
39 

65 

64 

82 
64 

78 
54 

63 

76 
5* 

70 
46 

86 
62 

62 
63 

82 
51 

85 
63 

66 
63 

65 
63 

65 
65 

65 

68 

79 
63 

83 

63 

60 
61 

74 
38 

84 
62 

62 

61 

75 
63 

84 
62 

62 

63 

60 
62 

8) 
66 

63 

6T 

77 
65 

66 
59 

63 

62 

78 
55 

81 
63 

81 
62 

78 
60 

86 
65 

63 

61 

77 
52 

90 
62 

7B 
62 

76 
62 

87 

65 

66 

64 

77 
60 

66   66 

34   30 

90 
47 


90 
60 


90 
58 


67 
66 


91 
53 


69 
50 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

|||1  (HU',|i 

-   Nf 

SUHon 

DiyolMonlh 

[ 

I  |  2 

•1 

H 

I. 

7  |  8  |  9 

■0 

11  J 

12 

10 

"1 

15 

II,    17 

Ifl 

Jii 

to 

il 

22  1 

23  | 

24 

ill 

27 

28 

|  21  |  30  ]  31 

< 

KOPPERSTON 

MAX 

M1N 

Tl 
44 

79 
90 

84 
46 

86 
91 

86 

61 

8? 
6? 

79 
99 

79 

-7 

14 

46 

63   75 

94   60 

80 
10 

81 
55 

76 
55 

6) 

.5 

•  ■ 
|| 

1 
5 

•  7   90 

50   SI 

IIMISIURG  I  SSU 

MAX 

MIN 

78 

56 

79 
47 

82 

90 

It 

49 

66 

62 

14 

62 

82 
95 

79 

40 

8^ 
47 

89   80 
95   99 

78 
57 

•  2 
53 

81 
59 

8? 
41 

61 

71 
51 

II   92 

49   37 

UNEVILLE 

MAX 
MIN 

72 
♦  7 

76 
94 

82 

90 

|| 

-■1 

89 
63 

10 

60 

S3 
58 

68 
45 

14 

46 

90   89 

49   97 

72 

5» 

11 
55 

84 
99 

61 
49 

•g 

61 

77   76   92 
50   49   56 

UNIDN 

MAX 

Mm 

67 

72 
48 

76 

47 

eo 
45 

69 

99 

II 

61 

60 
96 

6' 
)8 

77 
45 

64   81 

93   97 

70 
57 

79 
50 

8^ 

90 

77 
40 

86 

6' 

71 
5 

70   19 

46   92 

UNITE  SULPHUR  SPRINGS 
•     •     • 

MAX 

MIN 

BO 
41 

80   74 
99   92 

82 
42 

83 
49 

68 

IT 

67   81   78 
48   60   64 

•6 

47 

87 
62 

85 

50 

89 
56 

81 

40 

67 

44 

88   89 

92   97 

75 

56 

•  3 

SI 

51 
90 

80 
40 

90 
61 

1? 
59 

II 
1 

90   99 
41   93 

NORTHf ASTERN         04 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

77 
44 

79   77 
98   61 

80 
44 

86 

47 

92 
49 

91   8B   87 
99   92   62 

87 
62 

86 
62 

87 
64 

86 
99 

61 
48 

II 

49 

89   81 
60   92 

76 
45 

83 
31 

90 
49 

19 

61 

90 
61 

89 
63 

86 

68 

66 

r     94 
1       30 

•  4.3 

94.6 

PRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

78 
48 

7J   79 
99   46 

74 
49 

82 

44 

84 

89  84   80 

90  95   62 

83 
62 

83 

60 

85 
61 

71 
99 

80 
44 

87 
46 

81   77 
93   39 

75 

46 

83 

31 

85 
91 

IS 

60 

89 

61 

•  7 
39 

89 

60 

.   90   92 

)   48   96 

•  l.i 

93.1 

HARPERS  FERRY  NIT  PARK 

MAX 
MIN 

77 
SO 

80   79 
62   98 

84 
93 

90 
97 

89 
60 

91   89   86 
66   99   68 

85 
68 

83 

67 

85 
68 

79 
60 

79 
51 

89 

56 

89   SO 
62   62 

77 

5^ 

84 
58 

89 

49 

89 
61 

90 
68 

89 
69 

6' 

Tl 

14.7 
60.9 

KEARNEYSVLE  1  NW  MBASO 

MAX 
MIN 

71 
44 

76   79 
96   96 

77 
49 

77 
47 

83 
90 

88   88   86 
99   94   66 

83 

64 

89 
66 

79 

68 

84 
98 

66 
48 

81 
52 

88   85 
60   99 

65 

45 

76 
50 

78 
96 

90 
68 

87 
63 

90 
64 

71 

10,6 
96,8 

MARTINS8URG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

78 
44 

77   78 
60   91 

77 
47 

84 
48 

90 

50 

90   89   83 
99   94   64 

16 
63 

83 

66 

85 
62 

69 
54 

60 
46 

90 

50 

86   66 

60   90 

78 

46 

87 
52 

92 

51 

90 

70 

90 
62 

90 
66 

90 

71 

83.0 
33.8 

NATHIAS 

MAX 

MIN 

77 
46 

74   74 
62   48 

75 
42 

81 

44 

87 

46 

85   65   78 

90   92   63 

85 
64 

85 
62 

86 
64 

•  2 
53 

80 
53 

68 
47 

83   76 

94   94 

75 

46 

83 

49 

88 

50 

87 
60 

90 

61 

88 
61 

85 

69 

•  2.1 

33,6 

HODREFIELO  2  SSE 

MAX 

MIN 

80 
30 

73   74 
61   62 

78 
46 

89 

49 

90 

50 

90   90   88 
96   94   64 

89 
65 

89 
64 

86 
68 

65 
56 

81 

52 

90 

50 

89   74 
59   59 

76 
50 

86 
55 

90 
53 

90 
69 

93 

65 

90 
66 

91 

76 

IS. 7 

S7.6 

OMPS 

MAX 

MIN 

68 

42 

72   70 
46   93 

72 
44 

72 
49 

75 
46 

S3   81   80 
90   93   96 

77 
63 

60 
62 

79 

65 

12 
98 

70 
40 

74 

56 

83   80 
53   30 

69 
39 

71 
48 

71 
42 

67 
95 

93 

92 

90 
61 

89 
66 

78.2 
Sl.S 

PETERSBURG 

MAX 

MIN 

81 

90 

74   76 
63   94 

79 
46 

89 

46 

91 

49 

90   89   88 
94   94   65 

89 
65 

89 

64 

88 
67 

86 
96 

83 
5? 

91 
49 

87   83 

39   56 

79 
51 

86 
53 

90 
54 

91 
66 

93 

64 

91 

67 

91 

78 

•  6.6 
37. 3 

RDNNEV  3  NNE 

MAX 

MIN 

79 
46 

78   77 
60   91 

78 
42 

89 

49 

11 

51 

93   92   82 

61   61   61 

90 
61 

90 
62 

94 
62 

84 
91 

90 
51 

91 
49 

90   70 
55   59 

85 

50 

87 
31 

92 

47 

88 

67 

95 

60 

93 
62 

87 

69 

!   93   98 

.   48   60 

•  6.7 
55,6 

WAROENSVILLE  R  N  FARM 

MAX 
MIN 

68 

48 

78   73 
97   SI 

75 
44 

78 
46 

8? 

48 

89   87   86 
92   93   62 

82 

64 

92 
67 

85 
65 

87 
99 

65 
54 

80 
49 

88   86 
S7   60 

64 
49 

75 
50 

80 
SO 

B9 
62 

88 
62 

93 
64 

90 
67 

93 
69 

7   72   90 
i   48   97 

•  2.1 
55,9 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
8AYAOD 


GREA1FST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRAI.OrjNVILLE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PETERSBURG 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
"ANMNGTON  1  N 


98 

OATE 

30 

32 

DATE 

21 

5.97 

.70 

3.05 

OATE 

02 

Set?  Relere-nce  Noles  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


WEST  VIRGINIA 
JUNE       1968 


Station 

Day  Oi  Month 

~3  „  oi 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-   < 

•   •   • 

NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.IS 

81 

.10 
115 

» 
84 

.12 

54 

.22 
33 

.30 
34 

.22 

13 

.08 
27 

.34 
33 

.09 
20 

.22 

30 

.30 
23 

.17 
32 

.10 
49 

.19  .20 

30   17 

.14 
27 

.04 
28 

.21 

28 

.20 
32 

.38 
44 

.12 
22 

.16 
25 

.07 
20 

.30 
29 

.18 
37 

.13 
21 

.19 

50 

.11 

37 

.26 
46 

5.31 

1121 

*    •    • 
SOUTHWESTERN 

03 

MDGSBTT  GALLIPOLIS  0AM 

EVAP 
WINO 

- 

.06 
29 

.09 

* 

.16 
60 

.16 
23 

.28 

16 

.20 
15 

.12 

* 

.22 

53 

.18 
13 

.17 
26 

.19 
38 

.19 
90 

.32 

50 

.14 
36 

.19 

37 

.15 
56 

.07 
29 

.11 

31 

.44 
35 

.34 
46 

.16 
29 

.23 

48 

26 

.26 

50 

.22 
65 

.18 
44 

.23 

89 

.13 
53 

.31 
62 

5,916 
1191B 

•    »    • 
CENTRAL 

0* 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

.11 
27 
63 
52 

.06 
30 
85 
55 

.03 
1» 
68 
53 

.11 
22 

73 
54 

.17 
20 
85 
55 

.23 
14 
93 

57 

.23 

13 
93 

62 

.26 

16 
92 
63 

.24 
43 
92 

65 

.15 
15 
87 

68 

.22 
31 
96 
65 

15 
83 
65 

.18 
15 

86 

60 

.02 
28 
60 
51 

.19 

86 

50 

.22 
20 
92 
52 

.11 
23 
77 
63 

.04 
18 
65 
54 

.17 
12 
88 
53 

.20 
21 

88 
61 

.30 
26 
85 
53 

.16 
15 
88 
54 

.15 
18 
91 
60 

.20 
15 
91 
68 

.17 
23 
95 
68 

.18 
34 
90 
69 

.09 
23 
83 
S3 

.16 
24 
88 
39 

.12 
13 
64 
54 

.17 
27 

90 

57 

4.828 

642 
64,0 
56.6 

«    •    • 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  0AM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.13 

45 
72 
51 

.11 
34 
83 

50 

.06 
26 

70 
59 

.08 
40 
76 
56 

.12 
36 
R9 
55 

.31 
40 
91 
35 

•  11 

34 
91 
37 

.16 
36 

83 
60 

.12 

38 
83 
62 

.09 
28 
82 
56 

.19 

40 
90 
67 

.16 
28 
91 
66 

.17 
47 

88 
61 

.27 
73 

68 
50 

.20 
39 

88 
50 

.17 
30 
93 
51 

.22 

48 
B5 
62 

.03 
36 
72 
59 

.20 

46 
86 
59 

.21 

41 

ae 

59 

.28 
54 
86 
56 

.22 

36 
89 
51 

.20 
39 
89 
59 

.11 
29 

87 
66 

.25 

49 
90 
60 

.12 

47 
86 
63 

.24 
55 

87 
64 

.31 
79 
83 
55 

.20 

48 
71 
54 

.20 
51 
89 
54 

5.16 
1272 
84.2 
57,6 

•    «    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEVSVLE  I  NW 

WBASD 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.21 
62 
73 
52 

.17 
35 
82 
55 

.10 
20 
74 
61 

.19 

27 
76 
56 

.24 
34 
83 
58 

.24 
18 
91 
58 

.27 
19 

94 
66 

.23 

18 
94 
6* 

.24 
32 
92 

66 

.16 
33 

89 
68 

.21 
33 

96 
52 

.18 
43 
85 

70 

.23 
33 

83 
63 

.20 
68 
71 
53 

.24 
34 
85 
53 

.26 
24 
91 

70 

.23 

48 
90 
62 

.08 
26 
69 
54 

.18 
19 
68 
54 

.21 
35 

90 
63 

.36 
63 
80 
53 

.23 
26 

86 
64 

.24 
31 
94 
64 

.25 

19 

■>S 
71 

.20 
20 
95 
71 

.20 
21 
94 
72 

.34 
66 
90 
72 

.14 
42 
72 
61 

.17 
42 
72 
58 

.23 
33 

91 
61 

6,43 
1016 
85.0 
61.6 

WAROENSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 
55 

68 
52 

.20 
25 
81 
55 

.07 
37 
70 
57 

.19 

54 
76 

54 

.21 
32 
82 
55 

.23 

18 
93 
57 

.26 
19 

95 
60 

.22 

16 
91 
62 

.26 
36 
92 
62 

.11 
29 
85 
67 

.23 
23 
95 
68 

.16 

24 
92 
68 

.21 

41 
91 
62 

.14 
62 
71 
54 

.26 
29 
B9 
55 

.25 

27 
95 
58 

.25 

62 
87 
61 

17 
64 
53 

.18 
21 

83 
63 

.28 
27 
86 

60 

.39 

44 
87 
53 

.18 
19 

86 
53 

.16 

41 
88 
60 

.17 
19 
89 
67 

.19 
29 
91 
68 

.37 
61 
91 
69 

.19 
67 
92 

70 

.14 

47 
87 
60 

.19 

49 
74 
54 

.23 
32 

91 
74 

6,253 
1062 

85,4 
60,4 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    66    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JUNE     1968 
DELAYED   OATA 


T#mp«ratur. 


t    ft    • 
DECEMBER    1967 


JANUARY     1968 
GARY 


•    »    • 

FEBRUARY    1968 


POINT  PLEASANT  5  NNE 
WAYNE  2 


•    •    • 
MARCH       1968 


ft    ft    ft 
APRIL        1968 

CRESTON  1  SSW 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
POINT  PLEASANT  5  NNE 
WAYNE  2 


»    »    • 


MAY  1968 

CRESTON  1  SSW 


U 


59.5 


*1.2 


38.8 
*3.6 


68,» 
71.  9f 
67.0 
71. 8^ 


71.3 


18.5 


16.2 
16.3 


30.  8M 


33.9 

*3.1M 
*1.6 
39.  9M 


*3.2 


27.5 
30.0 


51.2 

57. 5M 
5*. 3 
55. 9M 


S  £ 

U 


27 


1080 
1009 


MO 
220 
31* 
267 


No.  of  Day. 


bJ 


.1 


:l 


Pr.clpllotion 


2.58 


•  *5 

.66 


3.68 
3.  7<. 


f  - 

n 


.61 


1.30 
1.0* 


Snow.  &!••>  No   of  Daft 


8.0 


13 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

o 

Day  of  Month 

_±± 

2 

3 

4  | 

5  1 

6 

7  | 

8 

9 

10  | 

n     12 

13  |  14  |  15 

16  |  17 

1  18 

19 

20   21 

22  | 

23  |  24 

25  |  26  | 

27 

■1 

29 

30 

31 

HAY            196? 

JANE  LEW 

3.49 

.07 

.35 

.77 

2.10 

.11 

.04 

T 

.05 

T 

.    .    . 

JUNE          1967 

JANE  LEW 

.43 

.03 

.20 

.20 

• 

.    .    . 

NOVEMBER     1967 

JANE  LEW 

.47 

.22  v 

.04 

.08 

T 

.13 

• 

•    .    • 

DECEMBER     1967 

JANE  LEw 
WAYNE  2 

1.00 
1.16 

.01 

•09   .09 

.61 

.30 

.75 

.07  ! 

.    .    . 

JANUARY      1966 

GARY                    //R 
JANE  LEW 

2.56 
.50 

.43 

.02 

T 

.56 

T 

.14 

T 

•  01 

.21 

.03 

.04   .43   .12 
.04 

.05 

T 

.06   .2« 

.11 

.« 

.11  . 

.    .    . 

FEBRUARY     1968 

POINT  PLEASANT  5  NNE 
WAYNE  2 

•  45 

•  66 

.06 

.10 

T 

.09 
T 

T 

.06   .14 

.15 

.36 

.15 

.    .    . 

MARCH        1966 

JANE  LEW 
WAYNE  2 

.39 

4.09 

.07 

.04 

.02 

.03 

2.21 

.09 

.60 

.10 

.47 

.C4 

.04 

.16 

.61  '. 

.    .    . 

APRR        1968 

CRESTON  1  SSW 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
JANE  LEW 

POINT  PLEASANT  5  NNE 
WAYNE  2 

3.68 
3.74 
.21 

2.61 

1.30 
.76 

.07 

.03 
.04 

T 
1.04 

1.98 

1.02 
.07 

.10 

T 

T 
.15 

.20 

.19 

T 

.04 
.01 

.02 

.27 

.47 

.03 

32   .01 

.01 

T 

T 

.05 

.03 

.02 

.52 

.75   .27 

,24 

T 
T 

.26 
.10 
•  07 

T 
.02 

.06 

T 

.    *    . 

MAY           1968 

CRESTON  l  55W 

7.00 

.12 

.55 

T 

.06 

.11   .36 

.22   .04   .50 

T 

.06 

.50 

T 

T 

.09  1.95 

.52 

.85 

.36 

.42 

.27  . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    67    - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


WEST    VIRGINIA 

DELAYFD    DATA 


14      15     16   |  17 


DECEHbER   1967 


JANUARY    1966 


FEBRUARY   1966 
POINT  PLEASANT  5  NNE 
-AYNt  2 


APRIL       1968 
CRESTON  1  SSk 
HUNTINGTON  Stt»  TRMT  PL 
POINT  PLEASANT  5  NNE 
*AYNt  2 


CRESTON  I  SS« 


69   65   70 
41   39   40 


36   28   38 
24   13   19 


47   63   48 
33   44   31 


66   66   47 
39   39   34 


40   50 
23   34 


74   54   65 
35   24   24 


75   54   62 
37   28   49 


76   66   68 
34   28   56 


70   73 
40   30 


67   65   67 
35   32   42 


40   34 
33    8 


45   45   48 
20   18   15 


17 


53   57 
13   23 


62   67   46 


68   61   57 
57   40   37 


60   61   45 


66   64   62 
42   40   37 


86   70   55 
30   36   27 


63   63   64 
42   39   40 


38   18   29 
17    2    1 


33   53   49 


58   72   67 
32   53   44 


75   80 
28   39 


66   67   64 
47   49   46 


34   36 
24   27 


35   19  22 


50   64   65 
40   40   35 


68   68   67 
38   38   28 


70   69   79 
44   35   33 


69   68   63 
41   34   31 


70   64   67 
42   32   31 


64   72   67 
50   54   55 


62   65   65 
28   30   25 


36   39   32 
21   31   20 


30   35   46 


31   41   39 


57   49   52 
26   14   29 


66   72   81 


70   76   60 
47   46   50 


19   24   12 


60   61   67 


57   68   61 
26   26   29 


57   67   66 
30   36   50 


80   62   60 
33   35   30 


70   68   59 


54   46   51 

12   17   18 


63   64   56 


79   79   80 


79   73   72 


79   78   79 


26   25   23 


17   26   36 


39   39   41 


56   36   50 
37   28   26 


66   70   64 
38   38   51 


46   49   48 
26   22   10 


2'   34   46 
13   11   10 


39   34   43 


43   45   45 


66   73   78 


65   50   75 


59   75   75 

41   34   49 


61   55   67 


78   79   76 
55   51   51 


55   56   66   62   41.2 
19   29   32   33   18.5 


78   79   78 
33   43   51 


30   29   37 


77   69   70 


63   68   67 
32   43   47 


63   71   75   T5 


So*  Ftolaronco  Note.  Following  Station     Indox 


STATION  INDEX 
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■ 

Ul 

W 
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B 

a 

R 

p 

TABLES 
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£1 

I 
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< 
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§ 

Ls 

s 

3 

s 

\ 

P 

5 
t 
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■ 

MM 

04 
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14    It 
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IB 
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■0 
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0* 
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1 

PI 
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■ 
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■ 
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. 

' 

00 

• 

Sf 
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4 

W     \f 

II 

HOmNNO    I 

I'lIAl 

0»1| 

] 

DT 

Hit 

•1 

j 

.  .    '.     1 

^ 

PI 

!J 

■ 

"'"■' 

01 

- 

a 

39    04 

** 

600 

'A 

CLOSED    APRIL    21,1911 

BlivA 

DM1 

0* 

Nil  .....  » 

A 

U   i* 

a 

»** 

■'A 

MR*,    p|RN  Hi 

■  ' 

Mil 

01 

a 

39    21 

01 

|| 

..A. 

IRA1  IUN 

■ 

0  T  \  0 

01 

MOftOAN 

i  i 

■  i  ■ 

}P 

II 

.    <H     -         r 

,.     >   AA      A  I  UPOR  1 

NCNce* 

IT   11 

2892 

H10 

Mil 

I 

- 

IT       |« 

|    >M 

7A 

'A 

'A 

N       | 

i 

'#      11 

ii 

600 

'A 

MERLE    E. LUCAS 

HVIU.I 

01 

. 

. 

39    »0 

i  r«i 

8A 

Hi. 

...        .      ill  i  0WA1 

■ 

01 

•* 

ia  50 

i  ■ 

■  ■ 

'A 

.       ■  ■  ■ 

PO*  MtONl  us 

tl   1 1 

80 

01 

2100 

5P 

ft 

HIS         H   '   AN    WALTON 

INON    1    H 

OJ 

UPiMUH 

10 

39    00 

eo 

16 

1**5 

IP 

..1 

DR.     AHIHUW     ft,     (jUULU 

■ 

tiei 

01 

llRAXTUN 

) 

3a  w 

80 

*0 

770 

JA 

H 

JOHN    K.     II      -   1 

■ 

i  tai 

01 

81 

10 

680 

IP 

|| 

P)P|      1    INI      CO. 

Ul        v     .■■.      uWI   r.  . 

o*> 

■  1  (*Mt  « 

^A    12 

10 

20  30 

1 

HOWARD     FLI 

■ 

0* 

■ 

39    03 

■ 

IP 

BEN     F.     '■■      1 

CMTRALIA 

m 

BRAXTON 

38    37 

80 

1030 

MRS.     ELKABL  'm     SKIOHORC 

N     <D     AP 

0 

ia    22 

01 

-<ll 

C 

U.S.    WEATHER    BURLAW 

is  rs 

1 

38    21 

600 

|| 

II 

W.     VA.     WATTK     SWC.     CO. 

UR«    1 

HARRISON 

6 

39    16 

10 

21 

HID 

MID 

: 

0 

A 

38    27 

81 

OS 

7A 

mi.  ..       IRAN      .    1  '■ANKfORI 

K       nin     .      ■- 

■    i 

03 

LANAWHA 

ia  29 

ai 

.'.' 

619 

8A 

'«tHi u]Ni     m.    RADER 

L«» 

03 

> ANA- HA 

)8    29 

ai 

16 

6*0 

bi- 

M 

i 

HOPE    NATURAL    i.A  ■-    CO. 

CRfSTON    1     MM 

2094 

01 

HIR1 

s 

18    56 

6*6 

lk 

SEWARD   R.    LYNCH 

OAVIS 

1201 

0* 

■ 

2 

39    08 

21 

3120 

MRS.    MARY    L.    OUMAS 

3ll.Lt 

2951 

03 

>n    io 

80 

ue* 

-  ILL6N 

.-**..1 

RALEIGH 

IT    *>2 

Rl 

2  A 

1214 

'A 

MRS.    RUTH    E.     JARRtLL 

OORLOW    5    t 

B 

Je  02 

62 

2  0 

850 

5P 

MRS.    OLLIE    BROWNING 

tAST    RAINlLLt     *    NNE 

GREENBRIER 

J8    00 

00 

AS 

2*20 

7A 

MRS.     SUE     V.     WALKER 

tUlNb    WSt    41RPORT 

RANDOLPH 

||    |  ■ 

1970 

MID 

■ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 
MRS.    DOROTHY    L.    RICHARD 

N 

01 

R 1 T  CH  it 

S 

39    16 

fA 

FAIRMONT 

1*20 

01 

MARION 

6 

39    28 

60 

08 

129ft 

MIQ 

MID 

CITY     FILTRATION     PLANT 

FLAT     TOP 

io n 

0* 

«t  n.  BR 

1 

H      |i 

ai 

0  | 

1229> 

7A 

C 

H 

FRED    E.     HOWLING 

•.     ■     nl 

i.'is 

PENDLETON 

9 

38    *0 

79 

19 

1900 

bP 

7A 

C 

GtOR<Jt     0.     MAMMEB 

tSBURG 

J2  38 

LEWIS 

6 

39    06 

U 

IO-iO 

c 

EOUITABLE    GAS    CO. 

3141 

MC    OOWELL 

1 

IT    22 

81 

33 

1*26 

8A 

" 

JAMES    > 1 SH 

1361 

BRAXTON 

IB    *0 

10 

8*0 

c 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GILMER 

5, 

38    56 

80 

SO 

727 

LEWIS   WOLFE 

GRANTSVILLt     ;    Nw 

36*0 

02 

CALHOUN 

IB    56 

81 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

o«IFt 1 TMiV ILLE 

03 

LINCOLN 

SI 

59 

850 

c 

EH1RE    E.    AOMNS 

HACKER    valley 

I79B 

0* 

WEBSTER 

38    39 

80 

2) 

1501 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

MAIL 

3616 

02 

BARBOUR 

10 

19    03 

60 

07 

1375 

: 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

38*6 

0 

L  INCOLN 

J 

36    17 

62 

06 

6*2 

8A 

BA 

W.     VA.     WATER     SVC.     CO. 

Ob 

JEFFERSON 

39    20 

45 

410 

M 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

1911 

JEFFERSON 

39    19 

290 

5P 

SP 

NATIONAL     PARK     SERVICE 

MAST  INOS 

02 

WET2EL 

( 

19    13 

80 

*0 

HOPE     NATURAL     GA: 

HI  CO 

1121 

0* 

FAYETTE 

38    07 

81 

00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

MOGSttl     GALLlPOLlS    OAM 

03 

a 

36    *1 

82 

11 

570 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

01 

NETZEL 

a 

39    *1 

80 

27 

: 

MFGRS.     LT.     *    Hi.     CO. 

mUNl 1NGTQN    FFD    BLDG 

-?88 

IB    25 

82 

MID 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

-.     ION    ■□    AIRPORT 

WAYN.E 

B 

IB    22 

B2 

31 

MID 

c 

U.    S.    WEATHER   BUREAU 

■  TON     SEH     TRMT     PL 

•  397 

03 

WAYNE 

a 

38    25 

82 

3  0 

520 

5P 

HUNT 1NGTON    SANITARY     BWD 

IAEGER 

**oa 

OS 

MC    OOWELL 

i 

37    28 

81 

*9 

108* 

7A 

MRS     RUTH    L.S1ZEM0RE 

IRELAND 

**78 

LEWIS 

6 

18    *9 

80 

28 

11*2 

CLARKSBURG    WATER    30ARO 

JANE    LEW 

LEWIS 

( 

39    06 

60 

2* 

1020 

CLARKSBURG    WATE- 

KEARNEYSVLE    1    Nw   W8AS0 

06 

JEFFERSON 

39    2  3 

51 

550 

8A 

BA 

8A 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

UftN|T 

*616 

03 

MINGO 

1 

37     50 

62 

2* 

629 

TA 

GLEN    A.    RUBLE 

K0PPERS10N 

*956 

OS 

WYOMING 

3 

81 

1*50 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LIKE    l'nn 

5001 

2 

59    *J 

900 

7A 

- 

WEST     PENN    POWER    CO. 

LEWISBURG    2    SSW 

S22<. 

0! 

GREENBRIER 

60 

28 

2185 

SP 

RADIO    STATION    WRON 

L1NDSIDE 

526* 

OS 

MONROE 

37    27 

80 

2000 

: 

LOUIS   E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323 

03 

JACKSON 

a 

38    5* 

81 

32 

665 

: 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

Si*i 

02 

GILMER 

5 

38    51 

80 

58 

720 

- 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5351 

0 

LOGAN 

3 

37    51 

82 

00 

8A 

8A 

: 

CEPHAS    R. STICKLER 

LONJON    LOCKS 

03 

38    12 

81 

22 

623 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563 

03 

BOONE 

36    03 

61 

675 

8A 

8A 

J.    E.    CURRY 

MANNINGtON    1     N 

56!  1 

MARIUN 

21 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON     1     - 

5626 

02 

39    12 

ao 

22 

995 

ORA    6.    FROST 

■?bU 

POCAHONTAS 

36    13 

80 

05 

2150 

CECIL   A.    CURRY 

HAR1 INSBURG    FAA    AP 

5707 

BERKELEY 

39    2* 

59 

MID 

MID 

FED.     AVIATION    AGENCY 

NARTlNSBURG    2     U 

5712 

01 

BERKELEY 

SI 

19    28 

78 

00 

515 

ROBERT    L.    CRI SWELL 

MATHIAS 

5739 

at 

HARDY 

■i 

36    52 

78 

52 

1625 

6P 

IP 

: 

" 

VIRGIL    L.    MATHJAS 

OMCItVArtON 

g 

y 

M 

UJ 

8 

flMI     ANI 

| ; 

Q 

H 

p 

TANIK-. 

STATION 

G 

[Ji 

COUNTY 

J 

h 

< 

OBBEHVI  | 

I 

1 

3 

3 

§ 

? 

! 

1 

1! 

M.I     ...    .       | 

»m 

HINCLM 

•  I     is 

7A 

. 

H       Ml      H|  ■-      -am     i  . 

in  i 

hi 

■ 

■ 

r* 

H 

■■AM 

n* 

ao  *5 

*H 

61 
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III  ( 

02 

• 

IK 

• 

111] 

■ 

V 

'•    -.a 

*H 

•  • 

NOR  lANlOUN    •  II 

■ 

■      1      ■ 

» 

M 

NOR  ..si    UN         INfi    1 

<•  .'  !  .' 

•  25 

Ik 

. 

|]«| 

01 

■ 

» 

M- 

•>* 

Mt      ITORN 

629) 

04 

. 

1 

'»    1* 

«» 

NAOMA 

..  ||  ■ 

04 

RAl  I  IGK 

* 

41     29 

■  - 

'.•    .             Hill    HI    ANH 

6**2 

01 

.      . 

« 

80     II 

(50 

. 

Nt   W     MAWI   IN      VIII 

01 

.,    ■ 

6 

eo  S2 

4  I  7 

.     .  -■ 

OAI    HII  i 

1991 

04 

1991 

'A 

■ 

■ 

01 

■ 

1 

'8     1  1 

950 

<   AA     Ak' 

6|«  1 

an 

-. 

FPARKI  R  (BUR  .    . 

IIS  | 

01 

- 

A 

Bl      |4 

NIC 

.   .   . 

PARSON. 

III  | 

2 

79    40 

I6B0 

AA 

a* 

•  A 

PETERSBURG 

" 

■ 

9 

79    07 

»,( 

•■* 

-     . 

PHILIPPI 

02 

■ 

10 

■  0    02 

i2ai 

71 

■ 

PICKENS    1 

6991 

14 

RANDOLPH 

.  '■ 

7P 

TA 

• 

PIEDMONT 

.-  io* 

0. 

HIM   HA! 

9 

1 

105* 

HA 

II 

H 

. 

PI NEVILLE 

.'.,,•  a 

OS 

WYOMING 

■ 

1280 

TA 
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1 

82    07 

8A 
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7 
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2*10 

Ik 



RAVENSWOOD    DAM    21 

r  3  9  2 

'J  1 

JACKSON 

I 

ai   *c 

5a* 

■ 

REEDSVILLE     LxP.     FARM 

■ 

0<. 

■ 

1 

1760 

5P 

■ 

RENKK    NO    2 

05 

'• 

ao  ii 

2150 

TA 

RICHWOOD 

P30J 

04 

NICHOLAS 

80     11 

2400 

3P 

■  ION   wv*R 

RIPLEY 

01 

JACKSON 

1 

..     .. 

610 

3P 

ROMNEY    1    NNE 

mi 

" 

HAMPI  HIRI 

» 

'*    »« 

6*0 

M 

TA 

H 

ROWLESBURG    1 

7715 

0* 

mii    row 

2 

79    *0 

7P 

TA 

„ 

MR    .    ma  |  >|       .    nOLfARD 

■■ 

It     M 

14 

POCAHONTAS 

7 

2500 

9P 

- 

smithburg 

827* 

DODDRIDGE 

8 

80    ** 

795 

HOP!     NAlu#AL    GAS    CO. 

SMITHVILLE 

RZS1 

0.' 

Bl    05 

8*0 

r 

HjPt     NAfuRJ 

SPENCE" 

03 

ROANt 

81     21 

•,c 

8A 

4.      VA.      ml-         ■ 

SPRUCE    KNOB 

0* 

PENOLETON 

1 

n   i] 

3050 

8A 

harpy    j.    GORDON 

STONY    RIVER    DAM 

B516 

GRANT 

79    18 

»*00 

8A 

■ 

SUMM£RSVILLE     RESERVOIR 

■114 

NICHOLAS 

BO    5  3 

1757 

BA 

1 

SUTTON    RESERVOIR 

8662 

BRAXTON 

ao    61 

835 

7A        TA 

... 

TERRA   ALTA   NO.    1 

8777 

■  .. 

PRESTON 

11 

79     32 

2530 

7A 

7A 

H       .    flNGLt' 

TERRA    ALTA 

6782 

04 

PRESTON 

2 

79    1) 

2567 

.      'REHBLY 

THOMAS 

BIO  1 

04 

TUCKER 

2 

79    30 

3070 

TA 

ROBERT    1  . 

IRIBBLE 

1924 

0  i 

",•.        in 

* 

81    50 

690 

jfO«-         | 

TYGART     DAM 

8966 

TAYLOR 

10 

80    02 

1200 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

UNION 

90  1  l 

MONROE 

80     32 

1975 

7A 

: 

..   .   MA     SPANGLL6 

VALLEY    BEND 

9066 

0* 

LI 

2010 

TA 

MRS    viout    l.    r-wECKER 

VALLEY    HEAD 

9086 

0* 

RANDOLPH 

10 

80    02 

2425 

MID 

: 

-      . 

VANDAL IA 

LEWIS 

6 

80    2* 

1120 

II         ji'G    WAIER    dOARD 

WAROENSVILLf     R    M    FARM 

9  ,■  e  i 

0( 

HARDY 

960 

RA 

BA       9A 

-EST     va.      IN]  .. 

WASHINGTON    DAM    19 

9309 

01 

WOOD 

1 

81     42 

600 

TA 

CORPS   OF    EN 

WAYNE     2 

9321 

CI 

WAYNE 

82    26 

680 

SP 

SP 

.     r     ANN    CASTO 

WEBSTER    SPRINGS     1     E 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
JUNE  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65DF.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R* .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U  s  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

i       MIT  H 

BNVIRONMEN  rAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 
I  NVIRONM1  NTA1   DATA  8ERVICI 


wksi    VIRGINIA 

JULY   1968 
Volume  78       No  7 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


T«mp«ratur* 

Prcclpllallon 

tj 

u 

<£ 

1 

< 

|z 

h 

] 

1 

| 

a 

1 

I 
j 

a 

I 
& 

l> 

B  g| 

11. ,y 

1 

1 

ll 

ii 

1 

i 

Snow.  SUoi 

No.  of  D«yi 

Sutton 

Mix. 

Mto. 

1 

11 
A 

• 

I 

i 

hi 

.8i 

kl 

A 

•    »    • 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSW 
MOUNOSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

•  7.1 
88,6 
86,5 
87,3 
86,7 

59.4 
60.9 
58.2 
61.1 
62.4 

73.3 
74.8 
72.4 
74.2 
T4.6 

-  3.0 

.6 

-  2.0 

,3 

95 

96 
95 
93 
94 

19 

18 

19 

22. 

22 

44 
43 
44 
48 
47 

5 
9 

6. 
30 
9. 

T 
0 

10 
17 

7 

a 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,00 
2.64 
2.34 
2.03 

3.48 

-  2.40 

-  2.36 

-  2.02 

-  .48 

.43 

1.10 

.72 

1.05 

1.18 

26 
22 
28 
29 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

6 
7 
6 
6 

0 

t 
i 
l 

2 

0 
1 

0 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  IP 
PARKERSBURG  WB  CITY      R 
MEIRTDN 
WELL5BURG  3  NE 

87,8 
•  3.1 
85.3 

as, a 

87,6 

63. S 
62.3 

64.4 
62.6 

98.0 

75. 7 
72. 7 
74.9 
74.2 
72.8 

-  .2 

-  .9 

-  .4 

98 
90 
93 
92 

94 

18 

16, 

22. 

22. 

22. 

52 

48 
49 
48 
43 

29. 
9 
9 

4 
30. 

16 

2 
5 

4 
10 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
2.23 

3.79 
1.87 
1.96 

-  3.12 

-  .32 

-  2.49 

1.14 

.82 

1.83 

2.43 

.31 

25 

25 
22 

16 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 

6 
7 
3 
4 

1 

1 
2 
2 

1 

0 

«heel  inc.  warwood  dm  12 

85,9 

62.6 

74.3 

-   .3 

92 

22 

51 

9 

0 

7 

0 

0 

0 

1.24 

-  2.69 

.40 

25 

.0 

0 

4 

a 

0 

DIVISION 

74.0 

-   .8 

2.48 

-  1.87 

.0 

•   •   » 
NORTH  CENTRAL       02 

BELINCTON 
BUCKHANNON  2  u 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

85,5 

88,7 

as.t 

87,6 

58.6 
60.9 
62.0 
60.1 

72.1 
74.8 
73.7 
73.9 

,3 

1.3 
-   .9 

94 
98 
95 
95 

16 
18 
18 
18 

46 
47 
47 
49 

7. 
5 
5 
5 

9 

0 
3 

0 

5 

16 
6 
10 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.32 
2.46 
2.43 
3.27 

-  2.27 

-  2.11 

-  2.10 

1.02 
.90 

1.04 
.78 

28 
19 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 
8 

3 

2 

1 
2 

1 

0 

1 

0 

GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIODLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

B5.5 

87,1 
B7.2 
86,6 
87,5 

60.4 
61.2 
98.9 

60.6 
62.9 

73.0 
74.2 
72.9 
73.6 
79.2 

-  2.7 
.5 

93 

95 
93 

94 
97 

19 

19 
22. 
18 
18 

46 
44 

40 
48 
48 

9 

9 
5 
7 
5 

6 
3 

6 
1 
3 

4 
10 
8 
5 
11 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.04 
3,02 
4.98 

1.56 
2.10 

-  1.29 

-  .08 

-  3.32 

1.34 

.73 
1.97 

.56 
1.08 

26 
28 

25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

e 

0 
0 
0 
0 

a 

7 
4 
3 
3 

S 
S 
5 

1 

2 

1 

0 
2 

0 

1 

MORGANTOWN  L  AND  0 

WESTON 

WEST  UNION 

86,7 
67,2 
85,4 

60.7 
99.1 

60.3 

73.7 
73.2 
72.9 

-  1.9 

94 
96 
92 

18 
19 

18 

44 
46 
45 

7 

6. 

5 

3 
3 

4 

9 
12 

4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1.92 
3.99 
3.61 

-  2.27 

-  1.91 

.66 
1.34 
1.19 

26 
26 
25 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

* 

7 

a 

1 
S 
t 

0 

I 
1 

DIVISION 

73.6 

-   .3 

3.02 

-  1.90 

.0 

•    »    « 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP          R 
CHARLESTON  1 
CORTUN 
DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

85,5 
87.0 

84.1 
87,5 

62.9 
64.2 

99.9 

61.7 

74.2 
79.6 

72. 0 
74.6 

-   .7 

94 
95 

91 

94 

18 
19 

18 
19. 

47 
50 

46 
46 

5 
5 

5 
5 

2 
2 

10 

4 

4 
10 

2 

15 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.02 
4.76 

7.67 
5.44 

-  1.63 

-  .74 

1.06 
1.32 

1.82 
1.32 

22 
23 

2 
23 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

9 

a 

10 
9 

3 
4 

9 

4 

1 
1 

3 
2 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 

87,7 

87,2 
89, 2M 
89.1 

60.4 

63.2 

63. 7M 
63.9  , 

74.1 

75.2 

76. 9M 
76.9 

.0 

96 

94 
95 
96 

19 

18. 

18 

19 

47 

46 
48 
53 

6. 

5 
5 

6. 

4 

0 
0 
0 

11 

1". 

16 

19 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.42 

2.99 
2.76 

4.45 

-  1.72 

-  1.91 

-  .48 

.69 

.63 

.73 

1.43 

28 

26 
15 
23 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

7 

8 
10 

2 

1 
1 
3 

0 

0 
0 
2 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  OAM  22 

RIPLEY 

87,9 
86.1 
86,6 
89,2 
87,6 

64.2 
62.1 
61.8 
61.7 
62.3 

76.1 
74.1 
74.2 
79.9 
75.0 

.0 

95 
94 
93 
95 
95 

19. 
19 
19 
19 

18 

93 

49 

46 
45 
45 

4 
5 
5 
5 
5 

0 
2 
6 
0 
3 

1? 
8 
12 

ie 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.24 
2.88 
3.79 
2.44 
3.65 

-  2.00 

1.26 
1.03 
1.45 
.94 
1.10 

23 

26 
23 
23 
22 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 
6 

6 

7 

3 
3 

3 
1 
3 

2 

1 
1 

0 

2 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFJELO  LOCKS 

84.9 
87.1 
90.7 
87,2 

60.9 
62.0 
64.9 
62.6 

72.9 
74.6 
77.8 
74.9 

-  1,5 

,2 

-  1.5 

93 
93 
100 
93 

16 
18. 
19 
19. 

42 
46 
52 
49 

5 

6 
9 

6 

7 
0 
0 
2 

2 

10 
20 
11 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

I  .38 
6.79 
4.48 
3.76 

-  3.28 

-  .60 

-  .73 

.56 
1.33 
1.75 
1.28 

26 

26 
29 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

e 

4 
10 
9 

7 

1 
9 

3 
3 

0 
3 

1 
1 

DIVISION 

74.9 

-  1.1 

3.98 

-   .99 

.0 

•    *    a 

CENTRAL               04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLFY  V  A  HOSPITAL 

8ECKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

61. 1M 

60,4 

79,9 

80.0 

82.9 

92. 7M 

50.1 

97.4 

99.2 

99.9 

66. 9M 

69.3 

68.7 

69.6 

69.2 

-  1.6 

-  1.6 

-  1,3 

90 
87 
68 
87 
91 

1 
16. 

18 

1 

19 

36 
34 
42 
46 
38 

37 
95 

11 
10 
31 

1 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.67 
2.37 
3.60 
3.17 
2.01 

-  3.94 

-  2.43 

-  1.59 

-  1.41 

.89 
2.41 
1.12 
1.06 

26 
23 
22 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 

7 
6 

a 
2 
I 
2 
1 

0 
0 
1 
1 
1 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT       119. 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

84.2 
78.5 
62.1 
75.8 
80.9 

59.9 

92.0 
56.2 
60.3 
99.4 

70.1 
69.3 
69.2 
68.1 
68.2 

-   ,9 
,6 

93 
86 
88 
84 
88 

1 
18 
18. 

1 

2. 

41 
34 
40 
51 
41 

5 

5 

97 
16 
14 
14 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.60 
5.55 
3.46 
5.24 
2.45 

-  2.03 
.39 

1.46 
2.54 
1.01 
1.27 
.63 

24 
18 
25 
26 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
6 
9 

7 

1 
2 

4 
5 
3 

1 
2 
1 
2 
0 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

64.8 
83.1 
79.2 

84,7 
81.2 

99.3 

98.1 
55.5 

95.6 
95.7 

72.1 

70.6 
67.4 
70.3 
66.9 

93 
91 
86 
93 
89 

19 
19 
18. 
20 
1 

47 
44 
40 
37 
45 

8. 

5 

5 

6 
7 

8 

11 
26 
22 

7 

•> 
1 

0 
5 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

e 

0 
0 

0 
0 
0 

1.41 
2.4B 
2.90 
2.52 
5.29 

.78 

1.34 

.64 

.80 

2.60 

23 
26 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
5 
6 
! 

a 

1 

1 

2 
3 

3 

0 

l 

0 
0 
2 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 

84.6 
82,5 

99.7 
92.8 

72.2 

67.7 

93 

90 

18 
1 

44 
38 

9 
9 

4 

26 

4 
1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

3,44 

1.99 

1.06 
.68 

THE 

26 
23 

UE 

.0 

mi 

0 
0 

u 

ii 

7 
5 

! 

2 
1 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    74 


SEP  2 


UNIVP*ITY  «!"' 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

WEST  VIRGINIA 
JULY       19*8 

Temperature 

Precipitation 

I1 
5  g 
>  Jz 
<2 

o>  3 

« 'a 
>  a 

> 

■a 
,1 

|§ 

a£ 

,1 

£ 

Q 

■ 
i 

q 

S 

a 

p. 

Q 

■ 
a 

1 

a 

No.  o 

Day3 

3 
e2 

■a 

'   c 

I  z 
SI 

&& 

a 

o 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Min. 

a  2 

2  S 

a 

o 
E 

i 

a 

ki 

si 

g  £ 

H  * 

S 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

78.7 
83.1 
79.0 
8S.0 

58.9 
58.2 

54.8 
59.8 

68.8 
70.7 
66.9 

72.4 

86 
90 
87 
90 

2 

1 
19 
24  + 

49 

45 
40 
44 

5  + 

4 

5 

5 

21 
9 

45 

4 

0 

i 

0 
6 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

1.55 
3.43 
2,65 

4.02 

.45 
1.35 

1.06 
.80 

15 
12 
26 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
7 
4 
9 

0 

4 
2 
4 

0 
3 
1 
0 

DIVISION 

69.0 

-   .1 

3.13 

-  2.42 

.0 

•    *    * 
SOUTHERN           05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

8LUEST0NE  DAM 

GARY                    //R 

KOPPERSTON 

83.0 

78.2 
85,4 
84.9 
84.1 

58.1 
60.9 
61.5 
59. B 
60. » 

70.6 
69,6 
73.5 
72.4 
72.3 

-  1.6 

92 
85 
94 
93 

91 

1 
2* 

1 
19  + 
IB 

47 
52 

50 

50 
48 

5 

4 
5 
5 
5 

3 

7 
2 
3 
2 

1 
0 
5 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.27 
2.61 
4.34 
3.42 
3.34 

-  1.75 

.57 
.73 
1.27 
.67 
.85 

28 
26 
23 
19 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

e 

0 

6 

e 

5 
9 
10 

2 
1 
3 
3 
2 

0 
0 
2 

0 
0 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

83.7 
86,6 
82.7 
85.5 

60.0 
59.9 
57.7 
58.1 

71.9 
73.3 
70.2 
71.8 

-  1.4 

-  .7 

93 
96 
93 
95 

1 

19 
1 
3  + 

51 
48 

47 
46 

21  + 

5 
21 
21  + 

I 

6 
2 

2 
7 
3 
3 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8.49 
1.88 
4,67 
4.12 

.52 

-   .16 

3.35 

.70 
2.36 
1.61 

14 

27 

3 

23 

:S 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
7 
6 
6 

3 

1 
3 

3 

2 

0 

1 

1 

D I  V I S  I  ON 

71.7 

-  1.3 

3.90 

-   .54 

.0 

*    *    * 

NORTHEASTERN        OS 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

89. 2M 
84.6 
88.0 
86,5 
87. 9 

60. 3M 

57.8 

65.6 

61.1 

62.1 

74. 8M 

71.2 

76.8 

73.8 

75.0 

-  1.7 

-  1.3 

97 
93 
95 
95 

97 

22 
1 

24  + 
2 

1 

46 
47 
54 
48 
49 

5 
7 
4 
5 
5 

0 

1 

0 
3 
0 

4 
12 

10 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 
.99 

.37 
1.20 
1.42 

-  2.42 

-  2.16 

.17 
.39 
.13 
.88 
1.06 

19 

13 
3 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

Z 
3 
3 

0 

a 

0 

l 

l 

0 
0 
0 
0 

1 

MATHJAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
RDMNEY  3  NNE 

85.0 
89.8 
B7.5 
90.0 
87.4 

57.6 

61.0 
56.4 
60.1 
58.3 

71.3 
75.4 
72.0 
75.1 
72.9 

1.0 

95 

97 
97 
99 
96 

1 
1 
25 
1 
1 

46 
48 
42 
47 
45 

7  + 

5 

5 

5 

5 

3 

0 
7 
0 
1 

7 
19 
11 
17 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1.80 
1.96 

.46 
1.74 
1.74 

-  1.67 

.61 
.93 

.4(1 
1.08 
1.30 

26 
26 
26 
26 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

e 

0 
0 

6 
4 
1 
4 
2 

2 

2 
0 
1 
1 

0 
0 
0 

1 

1 

WARDENSVILLE  R  *  FARM 

87.8 

58.4 

73.1 

.3 

97 

2 

47 

5 

2 

12 

0 

0 

0 

1.01 

-  2.84 

.54 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

73.8 

-   .2 

1.21 

-  2.49 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  was  a  dry  July,  in  general,  although  some 
sections  were  fortunate  enough  to  be  under 
widely- scattered  thundershowers.  The  June  dry 
spell  continued  into  the  first  2  weeks  of  July 
in  the  southern  sections  and  the  mountain  areas. 
The  first  3  weeks  were  very  dry  in  some  north- 
central  sections,  causing  most  unwatered grasses 
to  turn  brown.  Dry  conditions  prevailed  all 
month  in  most  areas  east  of  the  mountains,  and 
extensive  parts  of  the  Eastern  Panhandle  re- 
ceived less  than  1  inch  of  rainfall  the  entire 
month. 

On   July    5    Huntington's    minimum    temperature 


of  46°  was  the  lowest  ever  observed  there  in 
July  in  over  70  years  of  record.  This  cold 
Canadian  outbreak  followed  the  severe  thunder- 
storms July  2,  which  produced  hail  1-1/2  inches 
in  diameter  in  Martinsburg  and  even  larger 
near  Prosperity,  5  miles  northwest  of  Beckley. 
Another  severe  cold  front  with  violent  thunder- 
storms, heavy  rain,  and  lightning  passed  across 
the  State  the  evening  of  July  22  and  caused 
minor  damage.  Charleston  residents  termed 
it  the  worst  electrical  storm  of  the  summer. 
However,  only  slight  cooling  followed  as,  in 
general,  the  last  3  weeks  were  warm  and  humid, 
particularly  in  the  lower  elevations. 

Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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ALBRIGHT 

3.57 

, 

.76 

.01 

.22 

.61 

.22 

.35 

1.19 

.01 

ALPENA    1    NW 

5.21 

.05 

.70       .33 

.09 

.65 

1.35 

.10 

1.30 

.45 

ARBOVALE     2 

.67 

.20 

BAYARD 

2.37 

T 

.23 

.03 

.91 

.31 

.89 

.04 

.06    . 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

3.60 

.03 

T 

.12       .09 

.10 

7 

.20 

2.41 

.04 

.25 

.14 

.20    . 

BECKLEY    MB    AP 

3.17 

.06 

.01 

.01 

.69 

.01       T            .04 

.04 

7 

.41 

1.12 

.04 

.19 

.13 

.12 

.09 

.21 

.01    . 

BELVA 

4.52 

.53 

.23 

.11       .02 

.04 

.47 

.11 

.78 

.49 

.70 

.72 

•  32    • 

BRaNOONVILLE 

2.01 

.41 

.02 

.17 

.12 

.10 

.13 

1.06 

BUCKEYE 

3.60 

.20 

.03 

.25       .41       .OS 

7 

.19 

1.46 

.30 

.34 

.35 

7 

CAMDtN    ON    GAULEY 

3.21 

.03 

.72 

.13       .06 

.22 

.99 

.99 

,69 

.27 

CANAAN    VALLEY 

5.55 

.49       .03 

7 

2.54 

.16 

.04 

.04 

.34 

1.64 

.02 

.21 

•  09    . 

DRY     CREEK 

4.02 

.06 

.30 

.26       .25 

.03 

.39 

1.64 

.71 

.06 

.19 

.16    • 

EA5T    RAINELLE    3    NNE 

2.49 

.10 

.05 

.09 

.17 

.91 

.03 

1.27 

.19 

.10 

.09    . 

ELKINS    WB    AIRPORT               //ft 

3.46 

T 

7 

T 

.03 

.63       .03 

.09 

7 

.32 

.01 

T 

1.01 

7 

.5! 

.T2 

.10    . 

FLIT    TOP 

5.24 

1.15 

.62 

.61       .01       .33 

.96 

.12 

.43 

.11 

1.27 

.01 

.02    • 

HACKER    VALLEY 

3.93 

.03 

.03 

T 

.03 

.99 

.09       .90 

.04 

.06 

.03 

.39 

.05 

.84 

.09 

.49 

.03 

.03    . 

HICO 

3.72 

.06 

.02 

.32 

.05 

.10 

1.62 

.13 

.81 

.26 

.12 

.03    , 

HC    RUSS 

2.45 

.15 

.14 

.01 

.03 

.21 

.93 

.99 

.63 

.18 

MT    STORM 

4.20 

T 

7 

3.09 

.12 

7 

.93 

.04 

.02    ! 

OAK    HILL 

1.41 

.05 

.02 

.01 

.01       .03 

.10 

.79 

.04 

.12 

.16 

,09    , 

PAftSONS     1    SE 

2.49 

.02 

T 

.06 

.12 

.06 

.41 

.17 

7 

1.34 

.30 

PICKENS     1 

2.90 

T 

.06 

.51       .36 

.36 

.08 

.32 

.06 

.64 

.04 

.39 

.09 

REEObVUlE    EXP.     FARM 

2.52 

T 

.64 

.06 

.07 

.04 

7 

.14 

.36 

.80 

.02 

•  IT    ! 

KlCHHODO 

5.29 

.03 

T 

.06 

1.22                   .02 

7 

.12 

.06 

.96 

2.60 

•  12 

.18 

.02    . 

ROtaLfcSBURG    1 

3.44 

.OS 

.95 

.20       .19 

.42 

.16 

.26 

.04 

1.06 

.04 

.04    • 

SENECA    STATE    FOREST 

1.99 

.42 

.03 

.25       .01 

.03 

7 

.69 

.12 

.08 

.09 

.31 

.01     . 

SPRUCE    KNOB 

1.55 

T 

.45 

.27 

.39 

■  02 

.40 

.06 

STONY    RIVER    DAM 

3.43 

.65    1.27 

.10 

1.11 

.30 

SUKMERSVUlE    RESERVOIR 

5.43 

.05 

.05 

1.35 

.10 

.12 

1.16 

.49 

.91 

1.20 

7         , 

TERRA    flLTA    NO.     1 

2.65 

.01 

.95 

.01 

.02 

.03 

7 

.46 

.21 

1.06 

7         , 

THOMAS 

2.69 

7 

T 

.17 

.07      7 

.35 

.30 

.03 

1.34 

7 

.43 

VALLEY    BENO 

2.16 

.05 

7             .60 

.20 

.19 

.13 

7 

.40 

.09 

.49 

.07 

VALLEY    HEAD 

3.13 

.14 

.69       .15 

.33 

.10 

.04 

1.25 

7 

.43 

WEBSTER    SPRINGS     1     E 

4.02 

.36 

.70       7 

.65 

.05 

.12 

.13 

.90 

.  15 

.60 

.44 

DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 

WEST    VIRGINIA 
JULY                1968 

Station 

a 

0 

H 

Day  of  Month 

1    |    2 

3 

4    1    5 

1     6 

7         8         9 

10       11    | 

12 

13      14      15 

16 

17   | 

18 

19  | 

20      21 

22    |   23 

24 

25  | 

26   | 

27 

28 

29        30 

31 

•       •       • 

SOUTHERN                             05 

ALDERSON 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BLuEFIELO    FAA    AIRPORT 

8LUEST0NE    DAH 

GARY                                               //R 

3.61 
2.27 
2.61 
-.3  4 
3.42 

.30 

.12 

.51 

.01 
.08 
.37 

T 

T 
.01 

T 

1.28 

.06 
T           T            .15 
.«0       .91       T 
.19       .06       .20 

.0* 
.31 

T 

.02 
.06 

.26 
.11 

.41 

T 

.67 

.09 

.07 
.29 

1.11 

.42 

.04       .38 

1.27 

.2! 

.09 
.12 

.07 
.22 
.73 
.06 
.36 

.40 
.23 
.32 
1.24 
.43 

.30 

.37 

.11 

T 

.12 

.06 

T 

.01 

IAEGER 
KOPPERSTCJN 
LE.I58URG    2    SSK 
HA10AKA     1     S 
PINEVILLE 

2. (A 

3.3. 

e.»9 

2.19 

1.68 

.83 

.36 

.11 
.2* 
.15 

.11 

.01 

.03 
.01 

T 

.62       .16      T 

T            .21       .IB 

3.39 

.30                   .06 
.06       .13       .05 

.38 
.08 

.AO 
.06 

.04 

.50 
.02 
.09 
.12 
.14 

.09 

.43 
.25 

.32 

T            .21 

.46    1.93 

.03 

.43 
T 

.90 
.09 

.20 
.19 
.35 
.31 
.12 

.20 
.37 

.82 
.48 
.70 

.09 
.36 
.22 

.09 

.17 

T 

■  09 
.37 
.22 

T 
.03 

PRINCETON 

REMCK    NG    2 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

3.93 

4.47 
A. 67 
A.  12 

.87 

T 

2.36 

.82 

.02 

.02 

T 

.02 

T 
.46 

.07 

.02      T 

.35  .48 
.06 
.52 

T 

T 
.21 

.65 

.49 
.06 

.33 

.08 

.42 
1.20 

.72 
1.61 

.32 

.36 

.17 
.40 
.1* 

.14 

1.04 
,4! 
.62 
.35 

.01 
.46 
.09 
.96 

.28 

.09 

.09 

T 

NORTHEASTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

.63 
2.57 
.99 
.17 
.37 

.03 

T 

.06 
.17 
.13 

.09 
.01 

.1* 

T 
.0? 

T 
.0*                     1.A5 
.0*       .39 

.01 

T 

.17 
.11 

T 

.10 

.04 
.07 

.08 
.39 
.35 

T 

.32 

.19 

.10 

.06 

T 
T 

KEARNEYSVLE    1    NK    WBASO 
"ARTINSBURG    FAA    AP 
HATHIAS 

HOOREFIELO    2    SSE 
OMPS 

1.20 
1.42 

l.ao 

1.96 
.46 

1.06 
.03 

.88 

.13 

.11 

.01 

.13 

.0* 

.03 

T 
.03 

.02 

.78 

.10 

.08 
.03 

.01 
.19 

T 

.16 
.14 

.17 

.61 
.93 

.40 

.50 

.09 
.10 

•  16 

PETERSBURG 
hGhnE*    3    NNE 
4AR06NSVILLE    R    m    far- 

1.7* 
1.7* 
1.01 

.15 

T 

T 

.21 

1.30 

.02 
.03 

,09 

T 
.23 

.29 

l.OS 
.42 
.9* 

.03 

T 
.06 

.10 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

| 

+»  a 

*» 

s 

Station 

at  -H 
*»  4* 
*H    O 
3    Q 
tfl   U 
0)  -H 

a  a 

M  *0 

3  a 

«  CO 

9 

K 

e 
t» 

1 

0 

> 
< 

i . 
11 

a 

0 

h 

1 

1 
1 

J 

qJ 

EASTERN    STANDARD 
1    AM          7    AM          1    PM 

TIME 
7    PM 

8 

3 

8 

S 

01 

8 

A 

Lf) 

8 

i 

M 

ci  9 

3 

0 

°    S   S 

U    M 

P  0  3 

,  us 

Hi 

F     J9 

BECKLEY   W8  airport 

22 

1.7 

6.7 

28++ 

34 

02 

90 

89 

58 

73 

2 

9 

5 

1 

i 

0 

18 

- 

6.6 

CHARLESTON   WB    AIRPORT 

23 

0.7 

5.1 

2  3++ 

22 

27 

92 

91 

56 

65 

2 

1 

6 

2 

i 

0 

12 

- 

6.8 

tLIUNs    »B   AIRPORT 

- 

- 

- 

21++ 

30 

22 

97 

97 

55 

69 

6 

4 

2 

3 

i 

0 

16 

- 

7.0 

HUNTINGTON    KB    AIRPORT 

21 

1.2 

4.4 

18++ 

29 

19 

85 

87 

52 

61 

4 

4 

6 

1 

0 

u 

15 

- 

6.1 

PARF.ERSBURG   KB    CITY 

- 

- 

- 

41 

W 

22 

" 

" 

- 

- 

4 

3 

5 

1 

1 

0 

14 

65 

- 

Sm  fUfaronc*  NolM  Following  Station   IncUx 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEA 

nr      i 

967-1968 

lit  n 

IGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

ra 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*    *    • 

NORTHWESTERN        01 

miEVIUfc  0AM  20 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

1 

4,5 

6 

10.0 
26 

3,3 
5 

1.0 
1 

20,8 
39 

BENS  RUN  1  SSt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

1 

6 

23 

4 

3 

37 

CAIRO  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

10.5 

<• 

13.0 
29 

6.0 
5 

T 

31.5 
39 

CRESTON  1  SSW 

SNOwFALL 
I  |N  ON  GD 

T 

8.5 
5 

15.3 
27 

6.3 
5 

4.5 
5 

34,6 
42 

ELLEN80R0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

1 

6.5 
5 

18.0 
29 

5.5 

9 

5.0 
4 

37.5 
48 

MC  MECHEN  DAM  13 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.0 
6 

7.4 
20 

1.6 
4 

1.5 
X 

21.5 
31 

MQUNOSVIUE 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GO 

5.0 
1 

5.5 
3 

11.0 
22 

■ 

- 

- 

NEW  CUMBERLAND 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
1 

5.0 
7 

21 

7 

1.5 
2 

38 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 

1 

8.9 
6 

9.5 
26 

4.4 
10 

1.5 
2 

28.8 
45 

PARKERSBURG  FaA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
1 

8.2 
6 

15.4 
27 

2.9 
3 

.8 
2 

30.3 
39 

PARKERSBURG  Wb  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
1 

7.0 

4 

15.5 
24 

3.0 
6 

.6 

28.1 
35 

WASHINGTON  QAM  19 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
i 

4.5 
4 

11.0 
26 

4.0 
3 

2.0 
3 

23.5 

37 

WEIRTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 
1 

6.7 
5 

19.5 
26 

4.3 

7 

5.5 

2 

43.5 
41 

WELLSBURG  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 
1 

6,0 
6 

12.5 
27 

3.0 
8 

2.0 
3 

30.0 
45 

WHEELING  wARWOOD  DM  12 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

7.0 

4 

6.0 
22 

2.0 
6 

T 

- 

*     *     * 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTQN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
3 

12.0 
5 

22.0 
31 

13,0 
17 

17.0 
11 

70.0 
67 

BUCKHANNON  2  H 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.7 

1 

13,0 
5 

20.0 
25 

18,4 
15 

8,7 
5 

62.8 
51 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

9.0 
5 

17.5 
19 

8.0 
11 

15.5 
5 

54,0 
41 

CENTRALIA 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

13.0 

- 

6.0 
2 

9.5 
1 

- 

CLARKSBURG  1 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
1 

11.0 
5 

11.5 
27 

12.0 
9 

3.0 
5 

40.5 
47 

FAIRMUNT 

SNO-'FALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

11.5 
5 

13.5 
27 

7.6 
12 

5.0 
5 

39.6 

50 

GASSAMAY 

SNO-.FALL 
1  IN  UN  GD 

2.0 

8,0 
4 

7.7 
25 

9.5 
6 

4.5 
3 

31.7 
38 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

7.5 

5 

14.5 
29 

6.0 
12 

9.0 
7 

37.5 
54 

GRANTSVILLE  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

1 

4 

23 

4.0 
5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF    1967-1968 

u 

EST  VI 

%CINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

HASTINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5.0 
5 

11.5 

22 

6,0 
6 

4,0 
1 

34 

HURNER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

• 

- 

. 

- 

. 

- 

■ 

n 

. 

. 

• 

■ 

HQUUT  LOCK  15 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

„ 

. 

r 

- 

n 

IRELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8.0 

16,0 

10.0 

5.0 

39,0 

JANE  IE* 

SNOWFALL 
1  fcN  ON  GD 

- 

2.3 
2 

9.0 

4 

16 

- 

5.0 

- 

• 

- 

LAKE  LYNN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.3 
1 

7.8 
5 

12.0 
28 

4.2 
11 

3.5 

6 

28.8 
51 

MANNINGTON  1  N 

SNOnFALL 
1  IN  ON  GO 

7.0 
1 

11. 0 
6 

13.5 
28 

4,6 

10 

6.5 

4 

42.6 
49 

MANNINGTON  1  « 

SNOWFALL 
1  IN  UN  GO 

3.0 
2 

10,0 
6 

14,0 
20 

5.0 
8 

6,0 
6 

36.0 
42 

MIDOLEBQUKNE  2  ESE 

SNOWFALL 

1  In  ON  GD 

T 

2.5 
1 

6.0 
5 

12.0 
27 

6.0 
9 

3.0 
4 

29,5 

46 

MURGANTUWN  FAA  AIRPORT 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

4.7 
2 

8.7 
5 

7.7 
22 

6.0 
8 

3,0 

7 

30.1 
44 

MQRGANTuwn  L  ATJD  U 

SNUWFALL 
I  IN  ON  GO 

.5 

1 

7.5 
5 

9.0 
23 

3.0 
9 

3.0 
5 

23,0 
43 

PMILIPPI 

SNO'-FALL 

l  n  on  go 

4.0 
2 

7.5 
4 

14.5 
22 

9.0 
10 

11.5 

7 

46.5 
45 

SUTTON  RESERVUIR 

SNOWFALL 

I  IN  ON  GO 

9.0 
4 

17.0 
28 

8,0 
11 

8.0 
6 

42.0 
49 

VANDALIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 
1 

8,2 

4 

9.7 
22 

8,9 
9 

. 

- 

WESTON 

SNO.iFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
1 

11.8 
6 

16.6 
22 

9,2 

11 

18,3 
8 

60.9 
48 

WEST  UNION 

SNOFALL 
1  IN  ON  GD 

3.8 
1 

10.5 
5 

17.3 
27 

9.5 
9 

5.6 
3 

46.7 
45 

*     *     « 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLANL) 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8,0 
4 

19 

3.0 
3 

m 

. 

CHARLESTON  «IB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.2 

16,6 

4 

13.3 
21 

9.2 

6 

2.0 
2 

41,3 
33 

CHARLESTON  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.7 
4 

6,8 
22 

5.1 
5 

3.4 
4 

23.0 
35 

CLAY  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9.0 
2 

5.0 
20 

4.0 
5 

10.0 
3 

28.0 
30 

CLEUOENIN  1  Sk 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

9.0 
4 

18.4 
28 

5.5 
5 

8.0 
5 

40.9 
42 

CURTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
3 

- 

- 

- 

■ 

CILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9.0 

. 

. 

, 

- 

DUNLOW  5  t 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

10.5 
4 

9.5 
14 

10.5 
5 

1.0 
2 

31.5 
25 

HAMLIN 

SNOWFALL 

1  If-  ON  GO 

.2 

8.5 
4 

9,0 
21 

4.7 
5 

4.2 
2 

26.6 
32 

HOGSETT  GALLIflLlS  0AM 

SNOWFALL 
1  pi  ON  GO 

T 

6,0 

4 

21 

4,0 
4 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

s 

F.ASQN 

OF    1 

967-19 

sa 

*l:t 

VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

mm 

TOTAL 

HUNTINGTON  FEU  BLDG 

SNOwFALL 
1  IN  ON  en 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

« 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GP 

.5 

13.2 

4 

9.0 
20 

4.1 

4 

2.2 

2 

29.0 
30 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

13,2 

4 

7.3 
19 

2.0 
2 

2.0 

24.7 
25 

KERHIT 

SNOwFALL 
1  IN  nN  GO 

7.0 
4 

2.8 
18 

2.5 
3 

2.0 

2 

14.3 
27 

LOGAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

10.0 
4 

6,2 
22 

3.3 
3 

4.0 
2 

23.5 
31 

LONDON  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.8 

4 

19 

4.0 
5 

. 

- 

MADISON 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.1 
4 

17.2 
19 

6.6 
3 

3.2 
2 

38.1 
28 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
I 

6.0 

5 

15.  0 

4.0 
4 

3.0 
3 

31.0 

RAVENSWOOD  DAM  22 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

6.0 
2 

8,0 
25 

5.0 
5 

1.0 
2 

21.0 
34 

RIPLEY 

SNOWFALL 
1  IN  UN  GD 

3.0 

9.8 
4 

15.4 
26 

4.9 
6 

.7 

33,8 

SPENCER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
4 

9.4 
25 

5.5 

. 

•■ 

WAYNE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

. 

• 

- 

. 

. 

- 

- 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

m 

9.0 

m 

2.0 
2 

2.3 
2 

- 

WILLIAMSON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

10,0 
4 

7.5 
20 

2.5 
2 

1.0 
2 

• 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 
4 

7.0 
21 

4.3 
4 

1.6 

1 

19,9 

30 

»     *     * 

CENTRAL             04 

ALBRIGHT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

6.5 
4 

10.3 
17 

.1 

7.0 
6 

24,4 
28 

ALPENA  1  NW 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

1.0 
1 

13.0 
9 

48.0 
17 

31,0 
31 

15.0 
25 

17.0 
17 

1.0 
1 

126,0 
101 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GQ 

7.0 
2 

20.0 
13 

20.5 

31 

- 

4,0 

3 

- 

BAYARD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.0 
9 

27.5 
lo 

33.0 
31 

12.0 
29 

25,0 
20 

109.5 
105 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

14.2 
5 

20.3 
2B 

6,8 
7 

8,0 
6 

49,3 
46 

BECKLEY  Wi  AP 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

,9 

19.3 
6 

21.2 
29 

11.8 
12 

7.2 

7 

60.4 
54 

BELVA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15,1 

4 

9.7 
21 

6.9 
9 

8,4 
5 

40.1 
39 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.2 
5 

9.5 

7 

28 

8,1 
12 

- 

T 

■ 

BUCKEYE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
1 

19,0 
14 

20.0 
31 

2.0 
29 

2.0 
8 

49,0 
83 

CAMOEN  UN  GAULEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
2 

29,3 
6 

32.5 

30 

22.  0 
14 

35.0 

11 

T 

130.8 
63 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1 

17.0 
12 

24,0 
16 

33.0 
31 

22.0 
25 

27.0 
18 

3,0 

130,0 
103 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

OF    1 

967-19 

68 

WEST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

DRV  CREEK. 

SNO..FALL 
1  IN  ON  GD 

17.7 
4 

20.8 
22 

4.5 

4 

4,5 

4 

47,5 
34 

EAST  RAINfcllE  3  NNF 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.0 
3 

20,0 
10 

33.0 
31 

17.0 
15 

21.0 
12 

95.0 
71 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

9.0 
4 

23.2 

9 

14.1 
31 

24.1 
20 

10.3 
11 

.1 

80.8 
75 

FLAT  TUP 

SND-vFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

2.0 

13.0 
4 

31 

14 

. 

- 

- 

. 

HACKER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

4 

13.5 
5 

26 

11.6 
21 

15,0 
13 

■ 

69 

HICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

22.1 

4 

12.7 
27 

10,0 
11 

5.0 
8 

49,9 
50 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
1  |N  ON  GO 

2.0 
1 

20,0 
7 

28.5 

31 

14.5 
18 

13,0 
5 

78,0 
62 

MT  STORM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

12.0 
4 

31.5 
11 

26.7 
31 

11.5 
19 

23,0 

16 

T 

104.7 
61 

OAK  HUL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.2 

24,4 
4 

15.0 
23 

10.5 
8 

12.5 
5 

62,6 
40 

PARSONS  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.9 

4 

19.3 

10 

18,6 
31 

13.4 
15 

11.3 
10 

67,7 
70 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

11.0 
11 

36,0 
10 

34,5 
31 

37.0 
28 

38,0 
16 

.5 

159.0 
99 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.8 
2 

7.0 
5 

13.5 
29 

11.7 
22 

■ 

T 

- 

RICHWOOD 

SNUwFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.0 

15.9 
5 

20,5 
28 

■ 

10.0 
5 

•t 

ROWLESBURO  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.2 
3 

13.8 
9 

20.8 
29 

12.9 

14 

21.6 

10 

75.5 
65 

SENECA  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

12.6 
2 

21.6 

14 

20.3 
31 

10.2 
19 

4.4 
7 

69,1 

73 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
2 

20,0 

e 

27.0 
10 

36,0 
25 

12.0 

27.0 
9 

1.0 
1 

130.0 

STONY  RIVER  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.6 

4.8 
3 

21.5 

6,0 

13.5 
3 

1.5 

59.1 

■ 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

15.0 

4 

17.0 
28 

11,0 
12 

12.0 
8 

55.0 
52 

TERRA  AlTA  NO.  1 

SNOxFALL 
1  IN  ON  GO 

12.9 
7 

14,0 
12 

24.5 
31 

12,8 

17 

26,0 
16 

T 

90.2 
S3 

THOMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

2 

23.2 
15 

28,4 
15 

26.5 
31 

18,8 
29 

29.2 

25 

2.0 
2 

129.1 
119 

VALLEY  BEND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.0 
3 

19,0 
6 

18,0 
27 

16.0 
13 

6.0 
9 

65.0 
58 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

27.0 
9 

19.0 
27 

9.0 

11 

15.0 
8 

74.0 
57 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

18,0 
4 

7.0 
19 

8,0 
5 

15,0 
5 

48.0 
33 

*     *     * 

SOUTHERN             05 

ALDERSON 

SNOl.FALL 
1  IN  ON  GD 

13.0 
4 

12.5 
31 

1.5 
2 

2.5 
2 

29.5 

39 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

SNOWFALL 
I  1^.  ON  GD 

- 

.2 

10,8 
4 

20.0 
25 

7,1 
3 

1.8 
2 

m 

BLUEFIELD  FAA  AJRPTRT 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

T 

T 

13.0 
4 

18,0 
26 

9.0 
6 

1.0 

4 

T 

41,0 
40 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

DP    1967-1968 

| 

EST  il 

IRINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

BLUESTONE  0AM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

9.0 
4 

11.0 
29 

1.0 

1 

4.0 
1 

25. 0 
IT 

GARY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 

4 

8.0 
18 

4.2 
2 

7.0 
2 

25.2 
26 

IAEGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

11.5 

4 

9.0 
14 

4.0 

1 

8.0 
1 

32.5 

20 

KQPPERSTON 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

20,9 

4 

8.5 
28 

8.0 
6 

7.5 

4 

44.9 

44 

LEWISBURG  2  SSH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

14.0 
4 

24.5 

31 

7,0 
4 

1.0 
3 

46.5 
42 

MATOAKA  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

10.6 
4 

19.8 
25 

4.0 
2 

5.5 

3 

39.9 

34 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

16.5 

4 

13.2 
23 

2.7 
2 

6.0 
2 

38.4 

31 

PRINCETON 

SNOwFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

7.4 

4 

18,6 
30 

2.6 
3 

6.7 
3 

35.3 

40 

RENICK  2  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

• 

- 

- 

■ 

. 

■ 

■ 

■ 

. 

. 

a 

- 

RENICK  ND  2 

SNOiFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

1 

14,0 
3 

- 

. 

3.5 

1 

• 

UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

9.0 

4 

23,0 
30 

2.5 

1 

3.5 

1 

38.0 
36 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.3 

21.5 

2.0 
1 

5.0 
1 

37,8 

*     *     * 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

12.2 
1 

17.7 
8 

- 

4,0 

9.0 

- 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
2 

30.5 
11 

12. a 

31 

.6 
2 

6.7 
5 

55,6 
51 

FRANKLIN  2  NE 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GO 

4.3 

22.8 
2 

13,9 

3.0 

44,0 

HARPERS  FERRY 

SNOwFALL 
I  IN  ON  GD 

,3 

12.5 
8 

9.8 
22 

T 

12,0 
10 

34.6 
40 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

B.O 
1 

15.1 
8 

4.3 

18 

9.2 

1 

9.0 
8 

45.6 
36 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASQ 

SNOwFALL 
1  IN  ON  Gp 

3.0 
2 

15,0 
9 

5.7 
21 

.3 

15,0 
7 

39,0 
39 

MARTJNSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
1 

13.4 
8 

1.5 
22 

2.B 

13,2 
9 

39,9 

40 

MATHIAS 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

10.1 
1 

16.0 
10 

13.6 
31 

3.3 

4 

7.8 
6 

50,8 
52 

MUOREFIELU  2  SSE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

29.0 

13  .0 

T 

4.0 
1 

46.0 

OMPS 

SNO«FALL 
I  IN  ON  GD 

1.8 

- 

23 

T 

15.0 

7 

« 

PETERSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
1 

27.0 
8 

14,  8 
30 

o 

9,0 
10 

- 

PIEDMONT 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GO 

. 

- 

. 

• 

. 

- 

n 

ft 

- 

" 

* 

• 

- 

ROMNEY  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

22.0 
7 

10.0 
29 

T 

9.0 
7 

42,0 
44 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.0 

1 

21.0 
8 

12,0 
31 

■  8 

1 

10.0 

7 

47,8 
48 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEST  VIRGINIA 
JUL*       !»»» 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17 


19       20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHWESTERN 


01 


SENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSW 
MOUNOSVILLE 
NEK  CUM8ERLAN0 
NEK  MARTINSVILLE 

PARkERSSURG  faa   ap 
PARKERSBURG  KB  CITY 
KEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 
KMEELING  NARKOOD  OH  12 
*      *     • 
NORTH  CENTRAL       02 
BELINGTON 
BUCKHANNON  2  K 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GA5SAKAV 
GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  NK 
MANNINGTON  1  N 
M10CLEBOURNE  2  ESE 
MDRGANTOKN  FAA  AIRPORT 
MQRGANTOKN  L  AND  D 
KESTON 
KEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


CHARLESTON  KB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

OUNLOK  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  FEU  BLDG 

HUNTINGTON  KB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 


MM 

KIN 


MAX 

M1N 


91   94 

60   60 


93 
64 


69   66   62 


9C   87   83 
58   63   61 


94   90   80 
63   66   60 


92   66   BO 

66   69   59 


94   92   85 
60   60   58 


92   92   86 

63   63   64 


93   93   68 
63   67   63 


93   92 

59   63 


92   89 
65   64 


95   89 

70   70 


92   68   76 

64   65   64 


93   92 

60   62 


91   66   76 

62   66   62 


92   67 
65   65 


64 
61 


93   94   89 
63   66   64 


94   88   78 
69   66   57 


78   79   84 


68   78   62 


75   82 
47   46 


81   69 
51   47 


75   60 
50   47 


79   85 

51   45 


78   76 
50   46 


79   79 
50   44 


77   84 
46   40 


7B   63 
49   53 


75   63 
49   48 


76   86 

50   47 


80   78 
50   46 


76   81 

50   45 


77   76   63 
52   50   53 


84   66 
50   53 


69   92 

49   58 


84   86 
48   49 


85   69 
51   55 


64   69 
66   59 


65   91 
58   60 


62   85 
53   57 


66   88 
54   61 


86   68 
50   56 


87   69 
44   49 


66   91 
54   54 


89   87 
54   55 


92   89 
56   65 


90   67 
57   61 


90   89 
55   58 


84   88 
56   58 


B7   90 
56   61 


90   90 
50   58 


69   67 
52   58 


91   69 
58   66 


90   89 
55   62 


82   92 
52   57 


88   66 
54   60 


85   67   69 
57   61   62 


87 
61 


91   68 
63   60 


90   92 
63   60 


89   90 
58   63 


87   90 
65   64 


89   89 
60   65 


91   90 
64   60 


65  87 

66  64 


87   90 
68   66 


89   86 
62   65 


89   89 
59   61 


87   90 
64   67 


90   69 
65   62 


91   92 
68   62 


87   89 
67   64 


90   91 
65   64 


88   86 
60   63 


89   90 
65   62 


89   89 
65   63 


88   89 
65   62 


90   93 
68   67 


91   91 

66   64 


90   90 
59   61 


89   88 
64   61 


62   64   66 


90   87 
65   61 


92   90 
63   67 


89   87 
65   60 


87 
69 


90   69 
64   64 


69   85 
65   63 


94   90 
65   66 


90   64 
65   67 


90   68 
64   65 


86   89 
64   67 


90   90 
65   68 


92   86 
66   64 


90   66 
65   60 


94   69 
66   71 


91   85 
62   66 


90   92 

61   67 


88   84 
63   66 


90   66   63 


93   90   79 
65   65   63 


89 
65 


90   90   96 
63   65   64 


63   63 
65   65 


66   66 
65   69 


86 
70 


66  65 

69  95 

64  63 

66  82 


66   91   94 
66   66   67 


91   93 

61       64       64       66       67       64 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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95   61 
68   55 


93   92 
68   58 


95   85 
65   57 


86   90 
55   54 


61   85 
57   54 


65   64 
60   53 


63   63 
59   55 


85   85 
58   55 


82   87 
54   52 


88   88 
54   53 


78   86 
56   53 


81   86 
57   56 


85   83 

57   54 


81   86 
56   54 


81 
61 


67   91 
54   62 


93   68   91 
60   62   67 


94   88   90 
62   64   73 


94   93   93 
63   72   70 


86 
63 


92   90 
60   67 


91   90 
59   60 


94   91 
60   62 


91   68 
62   62 


69   91 
60   63 


66   91 

62   63 


88   93 
63   64 


93   69 
36   63 


93   87 
36   62 


94   88 
61   63 


93   89 
35   62 


90   90 
34   61 


91   87 
60   62 


98 

91 

16 

68 

P.4 

90 

59 

67 

68   86   67 

64   61   65 


93   93 
66   67 


69   66   69 


90   63 

64   66 


83   87 

66   63 


81   65 
71   63 


91   61 

72   66 


76   61 
70   66 


61   62 

71   70 


87 
63 


80   67 
70   65 


65  63   62 

66  68   66 


85   64 
68   69 


86   87 
69   65 


6*   67   65 


87 
71 


90   90 
68   70 


64   60 
51   46 


82   60 
36 


60   83 
32   60 


76   82 
53   34 


76   65 
36   57 


60   87 
46   43 


79   66 
35   S3 


85 
48 


84 

66 


83   60 
66   53 


67   61 
53   66 


85 

34   63 


83 
62 


84   60 
71   51 


85 
49 


66   63   94 


83   76   65   65 
66   59   55   67 


66   68   66   85 
71   56   55   65 


DAILY  TEMPERATURES 


si.iiu.ii 


MI1T    VUGI'Hl 

mi mi 


D«y  o!  Monlh 
7   |    8   |    9       10  |   11  |   12      13  |  14  |  »'    16  |  17  |  1B~    U  |  20  |  i\ 


22      23   I  24      25      21      27      21      21  ,  30   i  II 


LOGIN 

LONDON  LOCKS 
MAOISON 

point  pleasant  9  nne 
ravenswoo0  oan  22 
ripiev 

SPENCER 
WAYNE  2 

WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

•     *     * 
CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 
BAYARO 

6ECKLEV  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  MB  AP 
BRANOONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  MB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
R0WLES8URG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSV1LLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


ATHENS  CONCORO  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  OAM 


GARY 


95   95 
6*   66 


93   93 

65   61 


94   90 
65   6B 


90   19   78 

49   56   49 


17   84   67 


87   87 
60   62 


13   13   77 

57   59   56 


8-   82   65 
69   59   51 


SB   88 
53   59 


91   91 

61   64 


88   BB 
57   63 


86   84 
51   61 


88   87 
57   63 


89   86 
52   60 


90   86 
62   65 


90   87 
49   55 


85   86 
59   68 


90   86 
63   60 


84   85 
63   63 


90   90 
58   64 


89   83 
60   60 


15   15   65 

66   62   59 


94   93   90 
61   62   64 


•  0 
53 


72 

32 

7! 
53 

72 
55 

78 
50 

71 

55 

77 

50 

72  78  76 

44  36  30 

72  78  75 

43  34  39 


77   78 
42   32 


70  77  7fl 

50  46  55 

76  71  79 

44  38  47 


81   82 

41   50 


77   75 
34   40 


78   79 
40   46 


73   75 
54   56 


76   77 
41   52 


73   79 
44   48 


44   40   49 


75   80   60 
46   39   37 


76   78 
49   50 


63   75 
49   53 


81   82 

47   30 


72   70   76 
44   40   45 


81   62 
44   51 


49   47   48 


79   81 
36   47 


82   86 
47   31 


83   61 
46   52 


79   S3 
49   53 


81   82 
43   53 


82   87 

43   50 


82   83 
49   49 


84   89 
49   54 


83   82 
42   49 


73   81 
52   57 


84   86 
57   56 


75   78 
46   49 


80   83 

39   56 


81   82 
49   57 


83   82 
32   62 


76   82 

43   49 


82   86   83 
47   31   53 


80   77   74 
60   36   98 


87   88   88 
49   56   95 


83   86   87 
35   56   55 


90   90   9? 
60   63   66 


16   17   19 


90   91   91 
59   65   65 


11   BB   17 

57   65   62 


84 


63   63   69 


83   82 

48   59 


82   83 
47   55 


79   82 
54   62 


79   61 
58   63 


64   64 
53   62 


79   79 
47   59 


85   85 
51   63 


73   75 
61   60 


80   SO 
51   59 


83   83 
57   57 


84   86 
34   63 


82   81 
53   61 


85   86 
52   64 


88   83 
59   64 


84   87 
56   60 


90   90 
55   63 


84 

48 

13 
55 

82 

57 

82 

58 

8. 
60 

81 

57 

81 
63 

7* 

59 

77 
61 

74 
63 

83 
57 

88 

57 

86 
56 

83 
59 

85 
61 

6  3 


93   92   16 
66   67   63 


■I 

6» 


19   90 
65   66 


90   90   90 
66   66   63 


92   69   85 
65   69   62 


93   91 
65   66 


66   67   65 


63   82 
32   57 


80   80 
61   56 


86   88 
62   60 


81   84 
59   60 


81   80 
54   59 


83   83 
61   62 


77   73 
62   62 


86   86 
63   60 


88   84 
62   62 


61   80 
59   56 


88   89 
58   57 


81   SO 
55   59 


85   86 
61 


60  56 

83  80 

62  62 

B4  84 

99  60 

63  79 

57 

85  85 

65  64 


79   80   81 
64   61   60 


81      65      65      87 
59      60      59      63 
See  Reference  Notes  Following  Slat: 
-    83    - 


17   90 
66   68 


86   91 
66   67 


90   94 
66   67 


90   93 
65   66 


79   78 
63   61 


84   84 
61   62 


82   83   87 
58   54   54 


82   82 
61   61 


80   82   86 
60   62   61 


64   84   85 
63   60   60 


85   85 
58   58 


SO   80   86 
60   56   56 


13   12   11 

64   62   60 


77   79   81 
62   64   62 


80   82 
96   58 


85   86 
61   62 


S4   83 
64   62 

86 


58 


85   82   92 
62   61   59 


82   81   86 
61   61   58 


85   66   93 
65   65   65 


B5   85   18 
55   55   56 


80   80   11 

64   63   67 


81   79   80 
62   60   59 


84   85   87 
65   63   62 


86   16   IS 


too 

69 


79   79 
96   44 


78   79 
62   53 


75   79 
61   56 


91   80 
65   50 


85   B6 
62   54 


73   74 
59   45 


71   76 
59   56 


93   90 
62   62 


91   79   79 
63   58   50 

75   77   81 


91   93 
64   69 


84   76   76 


91   81   84 
66   65   54 


9»   90 

66   67 


1   91 
7   6» 


9  1 

66 


84   69   87 
47   59   64 


82   83 
59   55 


81   79 
64   66 


87   83 
58   39 


66 

62   62 


89   87 
62   62 


86   86 
62   63 


84   83 
55   61 


90   90 
62   62 


90   16 
67 


II 

TO 


65   64   63 


14  12  79 
98   63   63 


87   86 
64   64 


85   78 
65   65 


16   10   12 

65   65   62 


75   79 
61   59 


•7   II   17 

64   99   60 


•  9   10 

♦  5   99 


19   71 

62   57 


12   10 
96   92 


•  4   19 
91   93 


•  0   16 

60   32 


78   79 
67   54 


80   76 
60   55 


7B   74   77 


74   73 
63   44 


63   49   A3 


77   73 
63   31 


79   74 
61   45 


81   76 
60   56 


81   77 
71   51 


80   BO 
63   50 


75   75 
63   53 


81   76 
37   33 


77   76 
62   44 


SO   82 
66   63 


79 

49 


67 

86 

89 

80 

80 

81 

60 

78 

77 

60 

6  0 

63 

60 

62 

6* 

96 

39 

55 

11 

82 

81 

79 

79 

77 

74 

75 

79 

63 

64 

66 

69 

63 

61 

59 

56 

65 

91 

87 

89 

88 

13 

79 

84 

80 

9  0 

63 

66 

66 

67 

69 

69 

61 

99 

59 

87 

69 

89 

86 

84 

11 

83 

79 

13 

62 

62 

64 

64 

67 

61 

61 

96 

59 

DAILY  TEMPERATURES 


HIST    VIRGIN!* 

am vtu 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14  I  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


KOPKERSTON 

LEwISBURG  2  SSw 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

KEARNEYSVLE  1  NW  MBASO 

MARTINSBURG  FAA  AP 

HATHIAS 

MODREFIELD  2  SSE 

OMPS 

PETERSBURG 

ROMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


93   91 
9B   63 


93 

60 


9J   9S   9S 

94   60   60 


95   93   76 


99   98   87 
62   68   64 


84   82 
<>6   55 


79   77   80 
53   42   45 

82   88   86 


82   84   84 
48   54   54 


87   83 
65   59 


81   82 

50   60 


90   92 
54   59 


79   85 
55   61 


86   83   84 


84   86 
66   69 


87   84 
56   57 


87   83   82 
61   65   59 


B8   89 
60   62 


85   91 
58   57 


85   84 
59   63 


84   86 
69   64 


84   83 
59   63 


88   85 

58   60 


93   91 
60   62 


90   89 
53   54 


94   89 
60   63 


90   92 
56   61 


87   88 
57   62 


87   91 
59   62 


92   93 

64   64 


84   88 
51   48 


84   86 
61   59 


92   84 
61   52 


85   89 
62   55 


83   88 
52   48 


86   91 
55   53 


90   84 
54   50 


87   93 
49   31 


84   87 
52   50 


90   84 
52   50 


91   88 
58   62 


96 
65 


89 
64 


85   79 

65   69 


83   80 
66   65 


83   80 
61   56 


82 

34 


83 

47 


61   85   80   84 
69   61   58   57 


84.1 

60.4 


83.7 
60.0 


86.6 
99.9 


82.7 
57. T 


83.9 

9».l 


89.2 
60.1 


84,6 
97.8 


88,0 
69,6 


86,9 
61.1 


87.9 
62.1 


89,0 
97,6 


89.8 
61.0 


87.9 
96,4 


90.0 
60.1 


87.4 
58,1 


87.8 
98.4 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

OI  Month 

"H  ,.  oS 

Station 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-  < 

•    *    * 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.16 

31 

.25 
28 

.26 

30 

.16 
32 

.24 
45 

.24 
32 

.20 
36 

.25 

31 

.19 
23 

.35 

33 

.17 
22 

.10 
29 

.29 
29 

.14 
29 

.22 

24 

.21 

24 

.19 

24 

.19 

20 

.29 
26 

.13 
29 

.30 
38 

.32 

27 

.07 
28 

.34 
26 

.17 
36 

.09 
16 

.16 
19 

.20 
19 

.06 
32 

.19 
28 

.08 
20 

6.13 
836 

•    •    • 
SOUTHWESTERN 

03 

H0GSETT  GALLIP0LIS  0AM 

EVAP 
WIND 

* 
• 

.50 
86 

.28 

31 

.29 

94 

.19 
38 

.34 

27 

.23 

34 

.16 

17 

.16 
28 

.22 

20 

.08 
22 

21 

20 

.13 

30 

.29 

21 

.12 
26 

.16 

46 

.22 

20 

.41 
4T 

.20 
33 

.19 
32 

.12 
26 

.16 

97 

.30 
21 

.91 
33 

• 
26 

.07 
7 

• 
43 

.82 

J7 

.27 
94 

.16 
29 

6.998 
1013 

*    •    • 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

23 
94 
66 

.24 
22 
96 
68 

.22 

19 
93 
56 

.21 
21 
83 
60 

.19 

17 
67 
57 

.23 

15 
91 
57 

.19 

17 
86 
60 

.24 
17 
92 

60 

.14 
14 
91 
62 

.22 
14 

93 
63 

.20 
20 
94 
69 

.13 

17 

86 
67 

.20 
13 
93 

67 

.11 
15 
96 
68 

.18 
17 
93 
69 

.21 

20 
91 
TO 

.07 
21 
69 
TO 

.09 
11 
•4 
6T 

.IT 
26 
92 
6T 

.12 
23 

79 
64 

.23 

21 
91 
39 

.23 
17 
91 
99 

.09 
21 
94 
69 

.19 

20 
93 
68 

.17 
23 

69 
69 

.l» 

1* 
64 
69 

.1> 
16 
90 
69 

.07 
17 
83 
69 

.22 
24 

96 
61 

.20 
16 
86 

60 

.20 
49 
81 

60 

5.48 

602 
89,6 
64,3 

•    •    * 
SOUTHERN 

03 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

41 
93 
62 

.21 
31 
95 

64 

.24 

41 
90 
69 

.08 
39 

71 
56 

.22 
55 

85 
54 

.21 
37 
87 
33 

.14 
46 
86 
60 

.33 

41 
92 

60 

.25 
51 
67 
61 

.17 
36 
63 
60 

.13 

34 
83 
62 

.22 
47 
86 
69 

.19 
34 

90 
69 

.27 
30 
92 
67 

.14 
36 
96 
66 

.1) 

42 
84 
66 

.21 

49 
87 
66 

.29 

44 
92 

66 

.20 

39 

96 
6T 

.11 

49 
79 
66 

.34 
91 
90 
97 

.16 
39 
89 
38 

.39 

45 
90 
63 

.23 

40 
91 
66 

.14 
39 
88 
68 

.21 

47 
87 
66 

.09 
26 
61 
66 

.19 
43 

78 
69 

.23 

51 

67 
64 

.09 
36 
61 
66 

.14 
39 
80 
61 

6.18 
1266 
86.7 
63,3 

*    •    • 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

HBASO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
31 
94 
72 

.29 

26 
99 
72 

.28 
27 
93 
69 

.15 

31 
92 

63 

.26 
22 
86 

61 

.25 

20 
91 
60 

.29 

24 
81 
61 

.22 

16 
92 
66 

.24 
27 
94 
68 

.24 

26 
91 
66 

.20 
17 
94 
67 

.22 

26 

91 
67 

.27 
22 
94 
67 

.19 
29 
94 
69 

.23 
23 
98 
98 

.29 

26 

97 
73 

.27 
29 

97 
73 

.23 

20 
96 
72 

.29 
29 

96 
7* 

.16 
34 
92 
63 

.33 

42 
89 
61 

.26 
22 

99 
64 

.26 
26 

9* 
67 

.31 
27 
91 

72 

.23 
27 
91 
73 

.13 
27 
62 
61 

.17 

20 
90 
67 

.18 
36 
93 

64 

.34 
37 

66 
99 

.26 
26 
89 

61 

.29 
39 
86 

62 

7.97 
846 

91,6 
66,3 

WAROENSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

43 
94 

64 

.29 
39 
96 

65 

.19 
26 
94 

65 

.14 
18 

65 
60 

.33 

29 

87 
57 

.12 
25 

86 
96 

.16 
25 
83 
56 

.22 

23 

90 

57 

.17 
28 
85 
53 

.24 
33 
91 
60 

.22 
23 
93 

61 

.18 
26 
93 
63 

.23 

26 
90 
69 

.23 
23 
92 
65 

.19 
29 

90 
69 

.31 
26 

91 
66 

.14 
26 
91 
68 

.22 
29 

92 
69 

.39 

27 
95 

70 

.16 
28 
65 
61 

.29 

36 
90 
99 

.36 
23 
92 
60 

.12 
30 
93 

65 

.38 
27 
94 
67 

.16 

46 
90 
67 

.09 
20 
69 

66 

.14 
16 
89 
66 

.06 
24 
77 
63 

.27 

43 
67 
61 

.26 
30 
89 
98 

.16 
26 
81 
96 

6.76 

677 

88.5 

62,6 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    84     - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF  1967-1968  WMT    VH0|NM 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NONMAIl 
JULYJUNE 

*    •    * 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSb 
CAIRO  3  S 
CRESTUN  1  SSW 
MUUNDSVRLE 
NEW  CUMBERLAND 

7 

1 

11 

4 

7 

11 
3 

11 

7 
9 

140 
109 
169 
123 
119 

414 
287 
353 

330 
309 

766 
710 
775 
723 
760 

940 
801 
924 
868 
866 

1294 
1191 
1300 
1205 

1210 

1149 
1137 
1229 
1100 
1128 

684 
601 
741 
622 
673 

365 

310 
410 
327 
323 

220 
152 
242 
ISO 
218 

U 

6 

41 
12 
15 

6021 
5308 
6206 
5501 
56JT 

480* 
4880 
49SB 

5111 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITV 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

I 
6 
2 
6 
11 

1 

11 

4 

7 
9 

111 
138 
119 
115 
149 

307 
333 
289 
320 
348 

726 

767 
736 
787 
762 

826 
869 
816 
864 
892 

1157 
1213 
1164 
1214 
1263 

1082 
1154 
1093 
1134 
1134 

583 

650 
604 
649 
676 

307 
355 

300 
320 
357 

165 
220 
163 
230 
233 

10 
31 
14 
19 
24 

5276 
5747 
5304 
5665 
5898 

4910 
4754 
5446 

WHEELING  WARWUOD  DM  12 
♦     4     4 

6 

4 

110 

313 

737 

766 

1200 

1085 

618 

332 

248 

14 

5433 

5174 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
BUCKHANNOiM  2  * 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

23 

1* 

2 

9 

0 

30 

18 

10 

8 

1 

211 
170 
150 
155 
117 

434 
358 
367 
357 
270 

811 
770 
768 
778 
692 

892 
817 
831 
858 
751 

1260 
1173 
1166 
1201 
1112 

1257 

1195 
1164 
1152 
1087 

775 
650 
634 
633 
546 

439 
369 
364 
321 
272 

291 
215 
196 
223 
132 

80 
37 
23 
28 

4 

6503 
5786 
5675 
5723 
4984 

5165 
5191 

5023 

GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MJDDLEBaURNE  2  ESE 
MQRGANTOWN  FAA  AIRPORT 

3 
6 
5 
5 
1 

10 

17 

13 

8 

5 

176 
162 

183 
137 
104 

378 
336 
340 
355 
292 

765 

718 
793 
768 
791 

886 
856 
890 
850 
869 

1253 
1183 
1241 
1238 
1215 

1181 
1122 
1201 
1159 
1161 

692 
645 
672 
626 
611 

365 
320 
375 
366 
308 

221 

185 
204 
212 
188 

43 
32 

30 

19 
16 

5973 
5582 

5947 
5743 
5561 

4531 

5345 

MORGANTUWN  L  AND  D 

WESTON 

WEST  UNION 

*     *     * 

5 
0 
6 

4 
5 

11 

128 
161 
148 

321 
380 
340 

737 
748 
736 

830 
859 
831 

1166 
1209 
1176 

1117 
1165 
1136 

614 
681 
595 

330 
382 
349 

219 
232 

182 

24 
46 
19 

5495 
5868 
5529 

4744 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  MB  AP 
CHARLESTON  1 
CURTON 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 

4 
1 
2 

7 
6 

6 

I 

0 

12 

14 

124 
103 
107 
123 
161 

297 
272 
277 
256 
349 

704 
665 
662 
686 
744 

802 
779 
753 
769 
866 

1104 
1095 
1090 
1035 
1154 

1095 
1028 
1102 
1069 
1122 

539 

586 

527 
640 

263 
249 
325 
240 
327 

141 
132 

145 
1B1 

15 
16 

25 

5094 
4927 

5589 

4476 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FEd  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 

10 

7 
I 
3 

1 

4 
0 
0 

125 

111 
87 
96 

343 

326 
252 

290 

738 

724 

640 
699 

857 

805 
725 
766 

1191 

1095 
1029 
1057 

1104 

1085 

981 

1046 

669 

590 
523 
596 

357 

279 
220 
271 

185 

160 

80 

127 

21 

18 

4 
9 

5601 

5204 
4542 
4960 

4176 
4446 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOU  DAM  22 

RIPLEY 

6 
6 
7 
24 
3 

2 

8 

10, 

2 

108 
125 

149 
160 
111 

303 
318 
362 
371 
283 

669 
724 
724 
658 
695 

752 
823 
868 
757 
7B0 

1084 
1110 
1215 
1107 
1141 

1053 
1078 
1080 
1047 
1075 

610 
642 
552 
547 

272 
294 
314 
258 
273 

139 
154 
169 
145 
130 

13 
20 
31 
10 

7 

5264 
5569 
5099 
5047 

4602 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

*     *     * 
CENTRAL              0* 

8 
1 
1 

4 

5 

0 
0 
0 

145 

100 

77 

99 

268 
223 

267 

308 

701 
669 

656 
715 

789 
537 
720 
818 

1111 

1019 
1140 

1079 
1009 
1008 
1076 

562 

562 
546 

638 

299 
267 
217 
317 

158 

95 
181 

24 

4 
22 

5149 

4610 
5318 

4761 

4152 

4575 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

54 
SO 
31 
37 
28 

62 
100 
56 
49 
46 

292 
336 
255 
228 
253 

580 
409 
400 
478 

887 
964 
772 
802 
866 

984 
1033 
833 
865 
973 

1247 
1379 
1139 
1133 
1334 

1232 
1337 
1187 
1215 

1244 

704 
861 
629 
634 
804 

429 

538 
354 
381 
457 

324 

407 
221 
249 
366 

72 

116 

55 

58 

94 

7701 
5941 
6051 
6943 

6667 
5313 

BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 

20 
74 
33 
69 
28 

19 
111 
37 
69 
39 

180 
329 
226 

302 
220 

431 
545 

443 
503 
418 

830 
959 
826 
907 
820 

984 

1020 

900 

959 

903 

1271 
1305 
1233 
1212 
1195 

1158 
1350 
1239 
1255 
1198 

686 
866 

711 

653 

424 
517 
444 

403 

258 
393 
279 

250 

34 

108 

67 

41 

6295 

7577 
6438 

6168 

5675 
6182 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP,  FARM 

RICHWOUD 

34 
25 
65 
27 
52 

28 
25 
82 
46 
55 

231 

200 
282 
214 
248 

400 
435 
477 
414 
366 

772 

817 
894 
884 
816 

863 
908 
901 

905 
865 

1155 
1281 
1198 
1263 
1184 

1157 
1205 
1291 
1247 

652 

760 
746 

696 

372 
415 
449 
431 
431 

270 
277 
320 
311 
282 

57 
72 
85 

56 

49 

5991 

6420 
6790 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued 

SEASON 

OF    1967-1968 

WEST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

RU«LESBuRG  1 

7 

10 

147 

348 

768 

840 

1212 

1152 

658 

351 

237 

29 

5759 

SENECA  STATE  FOREST 

35 

67 

285 

510 

899 

1014 

1289 

1243 

764 

503 

340 

90 

7039 

SPRUCE  KNUB 

43 

61 

224 

456 

913 

967 

1205 

1287 

825 

478 

384 

90 

6933 

SUMMERSVlLLE  RESERVOIR 

16 

14 

183 

356 

748 

780 

1202 

1212 

727 

396 

226 

TO 

5930 

TERRA  ALTA  NO,  1 

54 

90 

302 

541 

943 

1024 

1376 

1339 

882 

518 

*i7 

129 

7615 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

♦         ♦         * 

9 

11 

150 

319 

725 

846 

1157 

U54 

611 

311 

178 

18 

5489 

SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

16 

24 

207 

757 

806 

1095 

1118 

593 

307 

198 

32 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

14 

48 

220 

383 

778 

823 

1070 

1171 

611 

368 

228 

60 

5734 

8LUEST0NE  DAM 

7 

3 

134 

353 

731 

839 

1162 

1100 

652 

339 

196 

25 

5541 

GARY 

15 

6 

150 

376 

747 

791 

1084 

1137 

691 

347 

210 

25 

5579 

4674 

KOPPERSTON 

13 

18 

176 

347 

747 

797 

1112 

1102 

570 

274 

157 

11 

5324 

LEWISBURG  2  SSW 

7 

12 

148 

353 

733 

861 

1171 

1090 

589 

324 

194 

11 

5493 

PINEVILLE 

11 

3 

135 

340 

746 

820 

1126 

1143 

688 

347 

188 

23 

5570 

UNION 

19 

30 

217 

423 

795 

895 

1232 

1151 

700 

415 

267 

62 

6206 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

<"         #         * 

6 

10 

173 

388 

750 

845 

1162 

1078 

591 

317 

210 

19 

5549 

5144 

NORTHEASTERN        06 

BfcRKELEY  SPRINGS 

6 

113 

390 

757 

909 

1220 

1032 

592 

322 

206 

23 

FRANKLIN  2  NE 

18 

25 

190 

381 

781 

874 

1207 

1091 

658 

366 

251 

36 

5878 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

0 

2 

88 

318 

691 

855 

1118 

955 

544 

247 

150 

3 

4971 

KEARNEYSVLE  I  NW  WBASU 

0 

10 

141 

407 

744 

956 

1271 

1019 

643 

365 

269 

44 

5869 

4186 

MARTINSBURG  FAA  AP 

0 

4 

131 

405 

744 

936 

1243 

1023 

612 

360 

234 

25 

5717 

3037 

MATHIAS 

13 

31 

211 

432 

806 

920 

1201 

1103 

632 

364 

274 

28 

6015 

HQOREFIELU  2  SSE 

724 

OMPS 

30 

18 

168 

481 

828 

1000 

1305 

1122 

739 

436 

378 

84 

6589 

PETERSBURG 

2 

7 

127 

328 

723 

852 

1214 

1009 

561 

278 

169 

6 

5276 

4832 

PIEDMONT 

5310 

RUMNEY  3  NNE 

3 

9 

140 

375 

764 

904 

1241 

1029 

570 

338 

219 

10 

5602 

WARDENSVILLE  K  M  FARM 

2 

16 

169 

411 

791 

942 

1284 

1060 

666 

364 

286 

45 

6036 

5406 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WILLIAMSON 

LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
KERMIT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
HARPERS  FERRY 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LEWJSBURG  2  SSW 


100 

DATE 

19 

34 

DATE 

05 

9.33 

.17 

3.35 

DATE 

14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
JULY  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cliraatologist, 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucraents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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TERRA  ALTA  NO.  1 

77.5 

57.9 

67.7 

85 

22 

38 

29  + 

68 

0 

0 

0 

0 

4.18 

.80 

5 

.0 

0 

10 

2 

0 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

82.3 

61.9 

72.1 

88 

23+ 

43 

29 

22 

0 

0 

0 

0 

5.25 

1.35 

5 

.0 

0 

11 

3 

1 

DIVISION 

69.6 

1.8 

4.36 

-   .58 

.0 

«    *    * 
SOUTHERN             05 

ATHENS  CL'NCORO  COLLEGE 

82.5 

57.5 

70.0 

90 

22 

39 

29  + 

40 

1 

0 

0 

0 

2.07 

.59 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

77.9 

61.3 

69.6 

87 

19 

45 

27 

45 

0 

0 

0 

0 

2.30 

.57 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

BLUESTONE  DAM 

84.5 

63.6 

74.1 

92 

8 

49 

29  + 

13 

8 

0 

0 

0 

3.07 

1.29 

8 

.0 

0 

5 

3 

1 

GARY                     //R 

84.9 

61.3 

73.1 

.1 

91 

25  + 

43 

30  + 

23 

9 

0 

0 

0 

3.48 

-   .59 

.75 

5 

.0 

0 

8 

4 

0 

KDPPERSTjN 

M 

60.4 

M 

42 

28 

0 

0 

0 

3.97 

.83 

4 

.0 

0 

B 

4 

0 

LEWISBURG  2  SSW 

84.5 

61.1 

72.8 

92 

22 

41 

30 

24 

5 

0 

0 

0 

5.02 

1.35 

19 

.0 

0 

9 

5 

2 

PINEVILLE 

85.9 

61.6 

73.8 

94 

23 

44 

30  + 

17 

12 

0 

0 

0 

4.13 

.84 

5 

.0 

0 

9 

3 

0 

UNION 

82.8 

57. B 

70.3 

.0 

90 

23+ 

40 

28 

45 

2 

0 

0 

0 

4.95 

1.57 

1.71 

3 

.0 

0 

10 

3 

1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

85.2 

59.5 

72.4 

1.2 

92 

21  + 

38 

29 

32 

9 

0 

0 

0 

3.29 

-   .55 

.77 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

72.0 

.1 

3.59 

-   .26 

.0 

*    *    * 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

89.  1M 

60.  9M 

75. OM 

99 

23+ 

40 

28 

22 

0 

0 

0 

2.55 

.92 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

FRANKLIN  2  NE 

85.5 

59.2 

72.4 

94 

22  + 

37 

29 

37 

10 

0 

0 

0 

1.60 

.39 

11 

.0 

0 

8 

0 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

88.9 

65.2 

77.1 

97 

16 

48 

30  + 

5 

20 

0 

0 

0 

4.24 

2.01 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

86.5 

62.2 

74.4 

.7 

95 

24 

42 

31  + 

33 

14 

0 

0 

0 

4.64 

.44 

1.46 

2 

.0 

0 

5 

4 

2 

MARTINSBURG  FAA  AP 

87.9 

63.7 

75.8 

1.6 

97 

24+ 

44 

31  + 

19 

16 

0 

0 

0 

3.90 

-   .32 

1.16 

24 

.0 

0 

5 

4 

2 

MATHIAS 

85.0 

58. 4 

71.7 

94 

23+ 

36 

29 

47 

10 

0 

0 

0 

3.13 

.70 

4 

.0 

0 

6 

4 

0 

MOOREFIELD  2  SSE 

88.9 

61.2 

75.1 

97 

23+ 

39 

29 

19 

18 

0 

0 

0 

1.91 

.52 

5+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

OMPS 

PETERSBURG 

90.1 

62.8 

76.5 

3.9 

99 

23 

39 

29 

18 

19 

0 

0 

0 

1.65 

-  1.98 

.55 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROMNEY  3  NNE 

88.0 

60.5 

74.3 

96 

23+ 

37 

30+ 

30 

15 

0 

0 

0 

2.24 

.74 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

87.9 

59.7 

73. B 

2.7 

98 

24+ 

37 

29 

34 

14 

0 

0 

0 

2.06 

-  2.53 

.62 

11 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

74.6 

2.3 

2.79 

-  1.25 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


lowest  Temperature 
2   stations 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRANCHLAND 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRUSHY  RUN 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MANNINGTON  1  W 


99 

DATE 

23  + 

28 

DATE 

29+ 

9.24 

.98 

3.40 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  90  - 


DAILY  PRECIPITATION 


' 

Station 

I 

JLi 

2  I 

3 

-ii 

S  |  6 

7  | 

"1 

•' 

JLL 

22  [  . 

•   *   • 

NilRlHWt  STERN        01 

BENS  RUN  I  SSE 

>.»- 

.04 

.03 

,01 

.02 

L,11   .01 

.80 

.13 

1.22 

."i   ,11 

.07 

CMRU  3  5 

J. SI 

.68 

.11 

.05 

.78 

.13 

,11 

.29 

CRtSTQN  \    SSW 

3. It 

.25 

2.90 

.41 

.30 

.38 

.72 

I     ..•» 

T 

.14 

|  |  |  INI ORG 

).>1 

I 

.60 

.19 

.92 

.  13 

.33 

,13  1.18 

MC  MECHfN  0*M  13 

4.19 

2.82 

.43 

.01 

.13 

.02 

.17 

.48 

.13 

MQuNDSVlLLE 

3.78 

2.68 

.09 

.04 

.16 

.30 

.29 

.02 

NEW  CUMBERLAND 

..Ml 

.49 

.87 

.01 

.76 

.01 

2.20   .06   .12 

.06 

NEW  marunsvule 

1.93 

.26 

.21 

.4? 

.20 

.05 

.83 

.41 

.31 

1.22 

PAKKERSBURG  'AA  AP 

2.87 

.06 

.24 

.38 

T 

.10 

.71 

T     .90 

.11 

.15 

PARkERSBURG  WB  CUV      R 

4.19 

.12 

.47 

.64 

.06 

.06 

.80 

T    !,?•   T 

.33 

.19 

.02 

WASHINGTON  OAM  19 

■SIR TON 

J. it 

.37 

.07 

T 

.30 

,09 

.31 

T 

.15 

.  M 

wEiLSBURC  y    NE 

3.23 

.33 

.98 

.60 

.36 

,03 

.25 

T 

.22 

.09 

WHEELING  WARwOOO  DM  12 

I.I* 

1.48 

.94 

T 

.02 

.15 

1.52 

.02 

.10 

,11 

.76 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

J. 73 

.17 

.39 

.0,' 

.43 

.13 

.56 

,03 

.22 

.33 

.02   .14 

.05 

.11 

.02 

7     .06 

.  . 

6UCKHANN0N  2  w 

4.19 

1.13 

.13 

.03 

.10 

.47 

.01 

..ii 

1.11 

.10 

.03 

.32 

.16 

.02 

..5 

BURNSVlLLE 

3.78 

.51 

.10 

.80 

.13 

.06 

.78 

.40 

.09 

,10 

.72 

.13 

C6NTK4L  U 

5.36 

.20 

1.80 

.03 

1.24 

.40 

,09 

.91 

.24   .24 

.02 

.40 

CLARKSBURG  1 

3.78 

.86 

.81 

.36 

1.30 

T 

.08 

.42 

.01  1.54 

.03 

.25 

.10 

FAIRMONT 

3.*5 

.70 

1.28 

.47 

.19 

.  12 

.49 

.14   T 

.06 

7 

GASSANAY 

4.44 

.81 

.07 

.94 

.23 

.30 

.15 

.27 

.49 

.41   .16 

.04 

.16 

.39 

GLENVlLLE 

3.67 

.18 

1.20 

.03 

.06 

.29 

.62 

.17 

.12 

.31 

.22 

.39 

.08 

.01 

GRANTSVULE  2  NW 

4.67 

2.56 

.03 

.23 

.10 

.25 

.13 

.81 

.49 

.07 

HASTINGS 

6.67 

.76 

.  34 

1.02 

1.93   .02 

.48 

.42 

.OB 

.11 

.51 

.15 

.33 

.02 

.43 

.07 

IRELAND 

JANE  LEW 

LAKE  LYNN 

3.14 

.18 

.26 

.64 

.7? 

.10 

.35 

.37 

I      .07 

.10 

,09 

.01 

.29 

MANN1NGT0N  1  N 

4.00 

.30 

.43 

T 

.84 

1.43   .02 

.36 

.38 

.06 

.10 

.06 

7 

T 

HANN1NGT0N  1  W 

5.73 

.09 

.58 

.64 

3.40   .01 

T 

.32 

.02 

T 

.50 

7     .09 

.07 

.01 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

8.30 

.61 

.04 

.39 

2.60 

.90 

.07 

.50 

T     .06   7 

.39 

.05 

.10 

2.57 

.02 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

3.84 

.51 

.01 

1.14 

.03 

.22 

T 

.72 

7     .10 

.03 

.01 

.42 

.65 

HORGANTOWN  L  and  0 

3.28 

.05 

.57 

.31 

.48 

.30 

.10 

T 

7 

.60 

.12 

.12 

.11 

.19 

.33 

PHRIPPI 

4.88 

T 

.42 

2.05 

.11 

.48 

.35 

.32 

7     .98 

.06 

.0' 

7 

.04 

SUTTON  RESERVOIR 

4.33 

.15 

.70 

T 

1.33 

.23 

.17 

.02 

.73 

.08   .53 

.04 

.02 

.17 

.16 

VANOALIA 

WESTON 

4.43 

.17 

2.18 

.05 

.41 

.09 

.12 

.23 

.05 

.72 

.12 

.09   .10   7 

.10 

WEST  UNION 

5.77 

.62 

.03 

.72 

.55   T 

1.09 

.64 

1.20 

.04   .67 

.15 

.06 

SOUTHWESTERN       03 

BRANCHLANO 

9.24 

.30 

.63 

.68   T 

.48 

.10 

2.40 

2.22 

.92   .38 

7 

.03 

7 

1.10 

CHARLESTON  WB  AP         R 

5.42 

.20 

.04 

.66 

T 

.88 

.64 

1.59 

7 

7     .46   .21 

.02 

.70 

CHARLESTON  1 

4.73 

.05 

.29 

.48 

.70 

.36 

.32 

.95 

.29   .21 

.42 

.13 

.53 

CLAY  1 

6.47 

.30 

.85 

.82 

.75 

.05 

.12 

1.10 

1.20 

.05   .28 

.95 

CLENOENIN  1  Sw 

5.03 

.14 

.63 

.54 

.90 

.37 

.36 

1.12 

.38 

.44 

.15 

CQRTON 

5.10 

.42 

.34 

.87 

.07 

.19 

.21 

.93 

1.29 

.34   .08 

.30 

.06 

OlLLE 

6.85 

.55 

1.35 

.94 

.14 

.07 

.04 

2.54 

.08   .20 

.35 

.01 

.58 

7 

OUNLUW  5  E 

5.06 

.35 

.05 

.35 

1.20 

.  10 

.05 

1.05 

.45 

.50 

.06   .31   .03 

7 

7 

.56 

7 

HAMLIN 

8.28 

.40 

.47 

.01 

.14   T 

.63 

.16 

1.02 

2.42 

1.50   .42 

.10 

.02 

.99   7     7 

7     7     7 

7 

HOGSETT  GALLIPQUS  DAM 

4.57 

.42 

.49 

.11 

.26   .12 

.07 

.46 

.75 

1.14 

.06   .55 

.03 

.11 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

6.03 

.62 

.14 

.38 

.85 

1.10 

.50  1.83   .03 

7 

.58 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

7.93 

.44 

.02 

.11 

.57 

1.20 

.58 

1.38 

7    2.45   .05 

.60 

.53 

KERMIT 

4.68 

.10 

.15 

1.33 

.48 

.15 

.65 

.70   .30 

.05 

.77 

LOGAN 

5.85 

.24 

.92 

.77 

.73 

1.40 

.47 

.30   .35 

.25 

.31 

.11 

LONDON  LOCKS 

7.83 

.43 

.  14 

T 

1.34 

.51 

.25 

.64 

2.04 

.35  1.87 

.03 

.06 

.17 

MADISON 

4.69 

.04 

.32 

.57 

T 

.90 

.32 

.09 

1.76 

.18   .08 

7 

7 

.20 

.23 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

4.69 

.33 

.37 

.26 

.33   .43 

.38 

.52 

.40 

.55 

7      .08 

.58 

.03 

.01 

.25   .12 

RAVENSWOOD  DAM  22 

4.21 

.27 

.63 

.56 

.63 

.38 

.39 

1.03 

7     .19 

.03 

.10 

RIPLEY 

4.99 

.55 

.  18 

.10 

.67 

1.32 

1.11 

.10 

.28   T 

.15 

7 

.53 

SPENCER 

4.26 

.12 

.81 

T 

.49 

.05 

.45 

.12 

.71 

7    1.22 

7 

T 

.29 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

3.68 

.18 

.36 

.10 

.02 

.68 

.28  1.45 

.59 

.02 

WILLIAMSON  2 

3.16 

T 

.26 

.18 

.08 

.25 

.62 

.37   .99 

.41 

7 

WINFIELO  LOCKS 

9.10 

.50 

.74 

.34   .08 

.55 

.33 

.53 

1.64 

.01   .37 

2.32 

1.41 

.28 

CENTRAL              04 

ALBRIGHT 

5.51 

.24 

.45 

.43 

1.12 

.20 

.58 

1.32 

.50 

.14 

.10 

.01 

.13 

.07   .02 

.20 

ALPENA  1  NW 

3.17 

.15 

1.10 

.05 

.x30 

.80 

.05 

.25 

.08 

.05 

.08 

.06 

.10 

.10 

ARBOVALE  2 

1.80 

.07 

.21   .14 

.52 

.02 

.35 

.14   .10   .15 

.10 

7 

BAYARD 

5.43 

.13 

.79 

.85 

.51 

1.09 

.75 

.34 

.10   .24 

.17 

.05 

T 

.17   .04 

.20 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.80 

.42 

.15 

.27 

.09 

.34 

.93 

.06   .49 

.34 

.04 

.67 

BECKLEY  WB  AP           //R 

3.50 

.30 

.05 

.20 

T 

.39 

.63 

.63 

T 

.04   .52   .39 

7 

.01 

.34 

7 

BELVA 

7.24 

.29 

•  31 

.86 

.59 

.45 

1.47 

1.76 

1.21 

.05 

.05 

.03 

.12 

6RAND0NVILLE 

5.45 

.10 

.23 

1.79   T 

.48 

.28 

.07 

.53 

.02   .13 

.22 

.12 

.03   .33 

.65 

.03 

BUCKEYE 

2.58 

.03 

.05 

.50   T 

.24 

.35 

.45 

.!0   .29 

.30 

.05 

7 

.02 

CAMOEN  ON  GAULEY 

6. 18 

.05 

.68 

.05 

.61 

.05 

.15 

.55 

.8b 

1.37 

.08   .31 

.57 

.05 

.07 

.48 

.25 

CANAAN  VALLEY 

4.78 

.12 

.45 

.77 

.45   .05 

.63 

.42 

.03 

.85 

.30 

7     .16 

.02 

.31 

.10 

.12 

DRY  CREEK 

5.42 

.32 

.01 

.45 

.  15 

.32 

1.43 

1.09 

.10   .70 

.07 

.01 

.77 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

5.17 

.72 

.02 

.95 

.32 

.02 

.78 

.80 

.02   .48 

.42 

.05 

.  32 

.27 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

4.07 

.28 

.61 

.08 

.04 

1.24 

.57 

.20 

7     .10   7 

.04 

.54 

.01 

.02   .34 

FLAT  TOP 

2.62 

.05 

.02 

.05 

.12 

.02 

.06 

.70 

.44   .90 

.06 

.08 

.12  . 

HACKER  VALLEY 

4.55 

.30 

1.24 

.05 

.86   .08 

.06 

.16 

.04 

T 

.55 

.30   .33 

.28 

.06 

.12 

7     .12 

HICO 

6.76 

.22 

.37 

.11 

1.34 

.19 

.35 

.70 

1.40 

.52   .62 

.39 

.01 

.-0 

.44 

MC  ROSS 

6.02 

.53 

.27 

.72 

.05 

.49 

1.34 

.27 

.40 

.53   .57 

.08 

.05 

.39 

.33 

MT  STORM 

2.40 

.27 

.53 

.01 

.32 

.15 

.33 

.05 

.01 

.43 

.05   .10 

.10 

.02 

7 

.03 

DAK  HILL 

6.28 

.02 

.53 

.03 

1.51 

.83 

.23 

.85 

.43   .02 

.36   .94 

.18 

.02 

.09 

.24   7 

7 

' 

PARSONS  1  SE 

5.49 

.40 

.24 

.07 

1.74   .01 

.46 

.42 

.02 

.02 

1.44 

.01   .16 

.02 

.37 

.11 

PICKENS  1 

4.25 

.24 

.82 

.08 

.46   .03 

.20 

T 

.18 

.80 

.11   .37 

.07 

.36 

.37 

.11 

.05 

REEDSVILLE  ExP.  FARM 

RICHWOOO 

5.13 

.38 

.58 

.60 

.42 

.36 

.65 

.43 

.10 

.80   .35 

.10 

.01 

.10 

.05 

.10   .10 

ROWLESBURG  1 

5.53 

.30 

.86 

T 

1.61   T 

.34 

.33 

.60 

.12 

.70 

.17   .07 

.03 

.12 

T 

.28 

SENECA  STATE  FOREST 

1.86 

T 

.11 

.2B 

.01 

.16 

.14 

.04 

.68 

.01 

.01   .19   .01 

T 

.12 

.12 

SPRUCE  KNOB 

2.37 

.47 

.  36 

.04 

.25 

.20 

.25 

.10 

.23 

.05   .15 

.05 

,20 

STONY  RIVER  DAM 

2.94 

.07 

.97 

.07 

.45 

.07 

.97 

.04 

.15 

.10 

.05 

SUMMERSV1LLE  RESERVOIR 

6.82 

1.3" 

.04 

.79 

.40 

.56 

1.29 

.80 

.22   .71   .02 

.03 

.22 

.42 

.02 

TERRA  ALIA  NU.  1 

4.18 

.43 

.30 

.52 

.80 

.47 

.27 

.32 

.33 

.08   .06 

.33 

.03 

.09 

.15 

THOMAS 

6.96 

.06 

.37 

T 

2.10 

.28 

.26 

.10 

2.34 

1.14 

.05   .11 

.07 

.07 

7 

.01        T 

VALLEY  BEND 

3.85 

.0^ 

.50 

.11 

.47 

.05 

.08 

.31 

.11  1.30 

7 

.23 

.57 

.05 

VALLEY  HEAD 

3.87 

.23 

1.05 

T 

.52   .03 

.21 

.18 

.03 

.08 

.59 

.20   .08 

.20 

.17 

.20 

.10 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

5.25 

.30 

.95 

.05 

1.35 

.35 

.10 

.95 

.40   .10 

.15 

.30 

.25 

otes  following  Station    ! 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

WEST    VIRGINIA 

Station 

2 
o 

Day 

of  Month 

1      | 

2    1 

3 

•1 

5    1 

6 

7        8    | 

9 

10 

11    |    12 

13   | 

14    |    IS 

16    | 

17 

18 

19      20      21 

22      23      24 

25      26      27 

28   |  29   |  30 

31 

•       »       • 

SOUTHERN                             05 

A10ERS0N 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BLUEFIELO    FAA    AIRPORT 

BLUESTONE    DAM 

GARY                                               //R 

3.36 
2.07 
2.30 
3.07 
3.48 

T 
.18 

.05 
.01 
.57 
.09 

T 

.22 
.06 

.01 

.12 

.37 
.55 
T 
.01 

.36 
.01 

.17 
.75 

•  01 

.09 
.15 
.01 

1.29 
.28 

.02 
.01 
.03 
.05 

.55 

.46 
.42 
.07 
.62 

.68 
.30 
.20 
.71 
.63      T 

T 
T 

.30       .54 
.59       .01 
.33       .18 
.52 
T            .52 

.05 

.06 

T 

.10 

.36 

T 
T 

T 

.50 

.04 

.07 

IAEGER 
KOPPERSTON 
LEHISBURG    2    SSW 
HATOAKA     1     S 
PINEVlLLE 

5.82 
3.97 
5.02 
2. 18 
4.13 

.13 
.36 

T 
.27 

.69 
.02 
.03 

.31 

.11 

.06 

.83 
.12 

.98 

.70 
.84 

.20 

.77 
.11 
.10 
.44 

T 
!s5 

.09 
.24 
.29 

.09 
.10 

.80 
.29 
.11 
.48 
.49 

.02 
.68 

T            .67 
.56       .21 
1.22 

.61 
.04       .76 

2.08 

.56 
.09 
.59 

.03 

.03 

T 

.01 

.31       .04 
T 
1.35 

.02 

T 
T 

PRINCETON 

RENICK    NO    2 

UNION 

«*HITE    SULPHUR    SPRINGS 

2.68 
2.93 
4.95 
3.29 

.03 

.45 
.18 

T 
.07 

.06 

1.71 
.02 

.03 

.92 
.48 

.31 
.01 

T 

.12 

.12 
.03 

.18 
.04 

.24 
1.15 

.47 
.77 

.84        .04 
.59 

.15       T 
.36       .05 

.35 
.12       .25 

.01        .76 
.09       .32 

.05 
.16 
.60 
.55 

.13 
.41 

T 

T 

.15       T 
.43 

.05 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

2.55 

.98 
1.60 
3.84 
4.24 

.92 

.23 

T 
.26 

.07 
.17 
.16 

.10 
.02 

T 
.06 

.50 
.23 

T 
.01 

.21 
.26 

.13 

.15 
.13 

T            .08 

.13 

.11 

T 
.02 

.80 

.29 

.30 
.39 
.61 

.23 

.05       .02 

.03       .18 

.38 
.45 

T 
.04 

.03 
.18 

T 

.06 

T 

.36 

2.33 
.02    2.01 

.12 
.20 

.13 
.05 

KEARNEYSVLE     1    Nw    wBASO 
MARTINS8URG    FAA    AP 
MATHIAS 

HOOREFIELO    2    SSE 
OHPS 

4.64 
3.90 
3.13 
1.91 

1.12 
.61 

1.46 
.07 
.11 
.52 

.39 
.08 

T 
.70 

T 
T 

.52 

.11 

T 

T            T 
.02 

.11 

.54 
.65 
.02 

.93 
.37 

.03 

.01       .05 

.10 
.01 

.04 

.01 

.05 

.08 

.40 

1.39      T 
.84 
.02 

1.16 
.56 

.59 

.21 

PETERSBURG 
ROHNEY    3    NNE 
WARDENSVlLLE    R    h    FARM 

1.65 
2.24 
2.06 

T 
.07 

.43 

.74 
.34 

.58 

.55 

.17 
.08 

T 

.06 

T            .05 

.19 

.04 
.02 

.47 
.45 
.62 

.02       .55 
.09       .02 

.10 
.12 
.05 

.05 

T 
.09 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
pansant 

Number  of  days  with  precipitation 

-J8    S 

5    S   M 
U     »     « 

•  0  3 

0.     5.   m 

| 

Station 

•"  0 

a  o 
a  -h 
+»  *» 

fH    O 

3   V 
W   U 
1>  -H 

k  a 

c 
«  -o 

3  a. 

«  CO 

« 
OS 

« 

■ 
■ 

1 

1     . 

21 

a 
§       1 
S-ol 

a    1 

21 

EASTERN    STANDARD    TIMC 
1    AM          7    AM          1     PM          7    PM 

■ 

0 

3 

s 

s 

A 

0) 

A 

?: 

i 

0 
<N     3 

1 

0 

Ml 

SJ5J 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

25 

3.1 

7.1 

35  +  + 

34 

07 

93 

93 

63 

81 

« 

- 

5 

3 

0 

0 

15 

- 

6.4 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

22 

1.7 

5.3 

29  +  + 

34 

07 

93 

91 

62 

74 

3 

2 

3 

0 

1 

0 

13 

- 

6.1 

ELICINS    WB    AIRPORT 

- 

" 

- 

35+  + 

25 

07 

" 

97 

62 

77 

2 

5 

4 

3 

1 

0 

15 

- 

7.0 

'.'.TON    WE    AIRPORT 

21 

1.9 

4.7 

291  + 

30 

18 

93 

93 

62 

73 

1 

1 

2 

4 

2 

0 

10 

- 

6.1 

PARKERSBURG    WB    CITY 

" 

" 

" 

27 

W 

26 

" 

" 

- 

- 

2 

3 

3 

3 

1 

0 

12 

62 

" 

See  Retorence  Nolos  Following  Station  Indoi 
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DAILY  TEMPERATURES 


•  •■'   ,  it  it 


D«y  ol  Month 


13  I    14  I   IS 


It      17      It 


19       20       .'I 


22      21      24 


21      2t 


NOBlHUtSleHN 


01 


BENS  RUN  I  SSE 
CAIRn  I  5 
CRFSTON  1  SSH 

NOUNi'SVULE 
NE«  v.  HSFRLiNi 
NEW  MAKUNSVILLE 
PARHt«S8URG  FAA  AP 
PARKtRSBURG  WB  Cirv 
WEIRTDN 

WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  OH  12 
•       *      * 
NORTH  CENTRAL 


MAX 
M1N 


MAX 

M1N 


MAX 

M1N 


MAX 

M1N 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


SELINGTON 
BUCKHANNON  2  w 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


GASSAKAY 
GLEN«  RLE 
GRANISVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  ANO  D 
WESTON 
WEST  UNION 

*      a      * 
SOUTHWESTERN        03 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTUN 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 
HUNTINGTON  FEO  BLOG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRHT  PL 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


12   66   87 


at     a* 

66   68 


84   85 
68   66 


83   S3 
69   61 


8*   87 
63   63 


83   83 

67   66 


86 

at 


80   84 
66   63 


76   8* 
70   65 


85   82 
67   61 


83   94 
67   59 


85   85 
67   63 


85 

69   65 


85   85 
68   65 


85   87 
66   63 


B5 

67   60 


85 

66   63 


86   86 
66   63 


86   85 
69   65 


85   85 
66   62 


SO   84   86 
67   68 


78   84 
65   65 


85   80   86 
66   69 


84   81   65 
64   69   64 


85   89 

70   68 


90   91 

70   69 


89   92 
69   69 


88   94 
67   73 


87   90 
72   70 


85   90 

71   72 


86   91 
72   74 


87   91 
68   73 


87   92 

69   70 


84  80 

62  62 

79  85  89 

65  64  67 

82  87  92 

69  69  70 


81   86 
69   67 


87  89 

72  68 

86  80 

66  70   69 


86   82 
68   69 


66   68 
89   89 


84   86 
67   63 


S3 
69 

91 

67 

91 
69   68   69 

82   86   93 
69   69   72 

81   82   91 

68  66   68 

88   82   90 
65   58   60 

84   87 

69  70 


80   87   91 
69   70 


88   81 

70   71   71 


88   89 
63   65 


88   89 

67   65   66 


89   83   91 
65   69   70 


66   84 

63   69   69 


63   89   91 

72   71   73 


89   92 
63   71 


7|   70   70 


91   66 
72   6) 


91   90 
68   68 


90   67 
70   70 


92   93 
72   73 


87   64   65 
70   69   69 


89   84 
69   70 


86   87 
70   68 


90   86 
71   70 


83   85 
65   66 


85   88 
68   70 


84   86 
66   68 


91   84 
67   68 


86   86 
66   66 


83   87 
69   71 


90   68 
67   67 


91   84 
68   68 


79   73 
53   46 


74   80 
56   46 


79   77   82 


72   79 
54   48 


56   49 
80   71 


31   76   80 


90   84   S7 

67   67   66 


69   86   85   61   74   79 

69   67   71   69   56   49 


92 

68   67 


89   63   76 
70   61   52 


91   67   86 
69   63   66 


94   93   90 

71   68   69 


92   92 

69   67   66 


80   69   80 
66   56   47 


69   84   75 
67   60   52 


80   72   75 
65   55   50 


70   61   53 


49   62   61 


82   61   69 
3*   68   67 


81  to     BO 

47   60   68 


79 

80 

86 

■4 

49 

56 

65 

64 

77 

76 

87 

87 

47 

53 

63 

sa 

80 

76 

83 

86 

5? 

60 

63 

7  0 

73   79   89 
59   68   68 


80 
70 


80   73 
47   62 


56   64   60 


61   68   66 


82   82 
57   67 


79   82 
49   62 


74 
51 

77 
47 

83 
58 

86 
68 

73 

50 

79 

46 

83 

60 

81 

69 

74 
51 

90 

48 

83 

58 

80 
68 

82 
57 

76 
48 

63 
49 

83 

39 

75 

53 

79 
47 

60 
59 

78 
68 

80   80 
61   70 


80   81 

65   70 


61   61 
59   68 


68 


73   79   86 
60   65   64 

60   82   62 


5  3 


60   60 
50   60 


6  3 


78   78   82 
57   66   67 


82   8? 
61   69 


69 

91 

69 

aa 

63 

65 

9  0 
69 

It 

70 

93 
65 

14 

67 

89 

6  6 

9  0 

611 

87 
66 

9? 

66 

89   90   90 


19 

6  9 

90 
70 

87 
65 

93 
66 

93 

69 

87 
70 

90 
73 

9? 

70 

94 
68 

95 

72 

8  9 
73 

90 

76 

8H 
72 

93 

70 

91 
74 

8* 
72 

aa 

76 

9  9 
71 

92 

68 

92 
73 

87 
71 

88 
68 

89 
64 

90 
69 

93 
71 

an 

64 

69 

6a 

88 
61 

92 
62 

94 

63 

91 
65 

86 

74 

80 

69 

91 
68 

9  1 

71 

63   86 
63   65 


87   87 
67   65 


89   87 
70   68 


89   87 
68   70 


89   89 
68   69 


91   90 
69   70 


89   88 
66   68 


89   85 
69   69 


91   87 
73   69 


91   86 
69   69 


89   90 
65   69 


89   67 
68   69 


87   88   89 
68   72   69 


86   90   90 

70   70   65 


88   88   84 

65   68   68 


86   89   90 
66   68   64 


83   90   92 
64   68   67 


86   90   91 
69   68   71 


85   86   87 
70   70   65 


85  68  90 

64  64  65 

90  90  91 

64  65  73 

91  92  92 

66  69  72 

91  92  92 

67  71  74 

92  92  91 

65  69  70 

87  91  92 

66  70  70 


92   93 
66   67 


92   93 
68   72 


91   94 
66   67 


68   92 
67   67 


91   91 
66   66 


91   90   91 
66   71   75 


91   93 
67   68 


91   91 
63   68 


93   94   94 
64   66   72 


90   92 
66   65 


91   95   93 
62   70   75 


67   72   72 


94 

71 

99 

74 

93 
71 

•9 

73 

<? 
77 

1! 
75 

90   89 
68   69 


91   87 
68   67 


94   92 
66   71 


93   92 
71   72 


93   94 
70   70 


93   89 

66   66 


91   90 
70   72 


92   89 
73   71 


94   91 
72   67 


90   91 
69   73 


92   90 
70   72 


90   91 

72   73 


92   94 
75   73 


90   91 
70   71 


92   92 
66   69 


05   94   94 
73   72   72 


93   94 
71   72 


92   92 
72   71 


73   73   73 


86   85 

68   60 


63   80 
70   59 


87  71 

65  58 

92  89 

68  58 

37  86 

66  57 


35   82 
67   55 


83   72 
65   58 


65 


70   60 

86   78 
67   57 


66   72   72 
65   55   51 


90   89   75 
70   61   54 


68   75 
63   54 


94   86   73 
68   51   51 


84   73   72 


7? 

75 

78 

40 

40 

41 

76 

80 

83 

39 

44 

47 

78 

80 

84 

46 

46 

49 

78 

79 

82 

45 

46 

51 

82 

80 

83 

46 

48 

33 

T4 

77 

79 

45 

45 

47 

76 

76 

74 

45 

47 

43 

79 

61 

9' 

40 

39 

45 

73   78   60   91 


7B 
46 

80 
47 

K 

5- 

78 
45 

81 
44 

83 

50 

75 
43 

78 
44 

81 
45 

77 
46 

80 
46 

80 
50 

75   77   79   61 
46   48   50   53 


73   77   79   82 
50   51   52   53 


76   76   81 

47   46   5r 


72   76   79   81 

51    47   48    5C 


75   79   81   82 


76   79   B2   81 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WFST  VIRG1' 
AUGUST 


IA 


Station 


Day  of  Month 


28      29      30      31 


LOGIN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINI  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAN  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNt  2 

W1LL1AMSDN 

WINF1ELD  LOCKS 

♦      •      * 
CENTRAL  04 

ARBOVoLE  2 
BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  WB  AP 
8RANOONVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  HB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
HC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHHOOD 
ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


athens  concord  college 
BluEHFlO  faa  airport 
BLUESTONE  DAM 
GARY 


HU 

MIN 


87   82 
65   68 


61   6B   69 


86   83 
63   66 


82   80 
67   65 


83   86 
69   67 


83   86 
67   67 


82   65 
68   68 


90   84   90 
68   69   69 


84   82   85 
65   68   66 


81   85 
6*   62 


78   80 
A3   A9 


78   81 
67   60 


79   83 

65   63 


83   81 
61   55 


83   87 
63   62 


78   79 
62   52 


S3   83 
63   61 


78   78 
66   68 


77   83 
63   62 


83   84 
66   6A 


85   82 
62   61 


78   81 
63   54 


75   79 
68   61 


82   81   84 
64   62   62 


62  82   84 

63  65   60 


79   78   80 
65   66   64 


84   85   93 

65   66   67 


84   85   81 
62   64   67 


64   91 
69   70 


89   84   91 
68   70   70 


90 
70 


85   87   90 
67   70   68 


93   85   95 
69   70   73 


78   80   84 

57   60   57 

80   82   87 


65 
65 


87   87   90 
63   63   62 


76   78   80 
66   68   68 


68   84   88 
64   64   65 


77   81   64 
55   62   63 


80   82   84 
59   61   61 


81   86   69 

67   67   66 


81   86   89 
55   62   56 


62   78   81 
67   65   67 


B2   85   88 

64   64   64 


79   76   80 
62   64   62 


80   84   67 
64   64   66 


82   85   8T 
60   60   62 


SO   81   83 
64   64   66 


94   93   92 
72   68   69 


94   93   90 

73   70   70 


92   91   89 
70   66   66 


93   62   90 

72   70   68 


97   95   96 
72   70   70 


65   86 
60   61 


59   59   59 


83   81 
60   62 


86   64   83 
65   62   64 


65   83 
65   66 


89   67 
61   63 


62   80 
62   61 


84   83 
65   66 


79   79 
64   63 


86   84   83 
64   62   63 


89   68 
63   64 


87   64 
65   67 


83   Bl 
62   63 


65  83 

66  63 


87   86   86 

68   67   69 


69   88 
63   59 


83   85 
62   64 


62  81 

63  64 


70   66   67 


84   B7   83 
60   61   62 


83   83   81 

65   65   67 


92 

67 


90   90   89 
67   63   65 


82   79 
64   55 


64   75 
64   55 


64   73 
56   50 


83   82 
57   49 


71   63   53 


74   74 
56   39 


69   74 
57   43 


69   74 
50   45 


75   69 
47   40 


77   77 
61   45 


70   75 
48   36 


71   79 
46   44 


66   70 
49   50 


71   74 
57   43 


79   72 
53   46 


70   76 
53   42 


77   85   66 


75   81 
53   47 


76   73 
58   40 


79   70 
52 


73   77 
46   47 


79   66 
48   42 


75   78 
59   49 


71   72 
62   45 


60   66   71 
66   55   30 


86   77 
55   63 


83   82   61 
57   63   70 


81   79   61 

53   62   68 


92   83   89 
49   70   67 


81   86 
66   67 


80   78   65 
62   69   67 


87   65   83 


75   80 
49   61 


79   73 
43   60 


77   75 
61   65 


77   80 
48   58 


62   78 
52   63 


77   70 
48   64 


79   73 
56   64 


75   70 
57   64 


77   76 
53   61 


77   79 
47   60 


79   70 
53   56 


75   70 
53   63 


83   79   83 


83   79 
56   67 


47   60   60 


78   60 
48   62 


78   83 
62   63 


73   75 
45   56 


80   80 
55   65 


63   78   85 
55   62   61 


78   73   78 

61   64   64 


67   90   92 
70   70   66 


69   91   92 

7n   70   70 


67   89   90 
66   69   67 


86   87   68 
69   70   70 


91   88   9< 
67   74   61 


89   90   69 
67   67   70 


68   67   86 

66   73   69 


89   93   96 
70   71   69 


83   83 
62   64 


84   84 
67   64 


84   85 
68   67 


88   87 
62   63 


60   80 
66   60 


85   83 
65   64 


79   81 
66   66 


84   65 
62   63 


69   89 
65   66 


86   86 
65   66 


84   82   85 


87   88   86 

67   69   68 


86   66   89 

62   61   60 


79   80   64 
59   63   65 


86   86   85 
65   67   62 


82   80   81 

64   67   65 


85   66   86 
66   69   67 


84   85   67 
59   65   64 


80   61   8? 
64   67   66 


67 
6' 


86   87   89 
67   65   68 


93  95  95 

66  67  73 

93  95  95 

69  66  70 

90  91  92 

64  65  70 

85  91  93 

66  69  71 


66   66   72 


65   70   71 


89   90   90 
63   70   72 


97   99   97 


90   91   92 
68   66   72 


90   R8 
58   59 


66   85 
57   62 


86   86 
60   66 


82   67 
65   64 


67   90 
61   62 


82   63 
57   63 


67   67 
62   63 


83   86 
59   61 


90   92 
63   63 


85   88 
65   65 


86   85 
61   62 


82   85   85 


90   91   90 
68   70   74 


86   90   91 
60   60   63 


63   83 
65   69 


65   67   66 


80   63 
65   64 


66   66 
64   68 


87   86   87 
58   63   67 


87   83   63 

63   66   70 


90   90   91 
66   66   66 


91   91   91 
63   63   68 


96   95   95 


93   95   95 


"2       92   93 

73   71   71 


72   70   70 


97   98 

74   75 


93   92   92 


89   87   84 


91   91 

66   71 


92   91 
55   58 


64   65   69 


86   69 

66   67   67 


88   86   86 
65   69   70 


90   88   89 
61   61 


»5   83   85 
63   69   66 


90   91   91 
69   70   69 


96   90   79 
66   56   55 


94   89 
72   60 


67   79 
58   53 


60   83   85 
51   51   53 


76   79   62 
52   52   55 


91   65 
70   54 


87   87 
58   56 


92   83   73 
67   57   50 


83   69 
56   48 


96   92   76 


03   66   74 
69   60   54 


72   75   79   81 


80 

81 

61 

46 

45 

50 

79 

81 

81 

44 

46 

92 

75 

79 

80 

44 

45 

53 

75   80   82   82 
51   51   52   54 


73   76   78   80 
51   50   50   52 


89 

61 

90 
61 

87 
60 

83 
58 

68 

37 

75 
34 

76 
33 

79 
35 

75 

39 

85 
72 

S3 
62 

92 
63 

75 
52 

65 
39 

69 
28 

70 
32 

73 
33 

76 
36 

85 
62 

85 
62 

82 
64 

78 
54 

65 
42 

66 
39 

70 
39 

72 
40 

72 
44 

86 
66 

87 
67 

62 
62 

66 
50 

65 

45 

66 
42 

71 
45 

73 
45 

73 
50 

88 
71 

88 
69 

85 
70 

82 
58 

69 

45 

67 
36 

70 
37 

73 
37 

75 

42 

91 

63 

89 

64 

87 
64 

85 
55 

72 
47 

79 
36 

79 
36 

60 
36 

SO 
41 

82 
69 

79 

65 

76 
67 

75 
53 

62 

36 

68 
31 

69 
28 

70 
33 

72 
36 

87 
67 

85 
67 

82 

64 

68 

54 

67 
44 

71 

41 

74 
39 

76 
42 

80 
45 

83 
69 

84 
69 

78 
63 

66 

48 

64 
46 

66 

46 

67 
46 

66 
49 

68 
52 

66 

63 

87 
65 

87 
61 

81 
53 

66 
44 

71 
39 

74 
37 

75 
40 

74 
43 

90 

90 
66 

91 
66 

65 

56 

70 
50 

69 
43 

71 
44 

76 
46 

78 
42 

69 
68 

89 
69 

84 
68 

83 
60 

68 

51 

69 

41 

72 

41 

75 
43 

77 
46 

65 
65 

84 
67 

79 

64 

73 
55 

64 

45 

70 
40 

73 
41 

78 
45 

78 
48 

85   76   72 
70   61   52 


88   71 

56   43   36 


61   82 
69   55 


89   85   70 
65   5) 


83   78 
69   55 


84   60   68 
70   59   52 


89   87   71 
60   53   43 


69   70   70   72 


77   79   79 
31   30   33 


69   76   78 
4  1   4  3   46 


65   66   70 
36   36   42 


75   77 
43   46 


74   74   75   75 
39   39   40   49 


82   68   64   70   70   70   69 
64   51   45   46   48   50   53 


91   86   73 


91   87   72 


70   75   75   77 
49   49   50   51 


70   76   78   79 
45   43   43   45 


So*  Relorenco  Note!  Following  StAllon  Inde: 
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Continued 

UI 

U1*I   It 

ivirr,n/\ 

junta 

- 

H 

Station 

Day  ol  Month 

* 

I  |  I  |  t 

4  |  5  |  « 

7  1  e  |  s 

10  1  11   12 

13   14   IS 

IE   17   18 

I'i   20  :\ 

22   I  I   .'( 

28   21   30   31 

< 

KOP'tRStON 

LtWlsKURG  2  Si- 
PINIVIUl 

UNION 

will  SULPHUR  SPRINGS 
•      *      • 
N0«IHE»S1ERN         06 
BERKELEY  SPRINGS 
FRS.N..I IN  2  NE 
HARPfcRS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEVsVLE  1  Nw  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  4P 
HATH IAS 

nOOREFIELD  2  SSE 
DMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 
WAROENSVILLE  R  «  FARM 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

ai  a)  »f 

64   6'   65 

a-  a<4  aa 

6?   67   62 

B6   86   83 
62   65  br 

80   88   8- 
62   64   62 

8*  a;  86 

62  64   69 

94   89   90 

63  65   63 

88   80   88 
63   66   64 

94  91   86 
69   70   70 

82  93   86 

68  69   68 

96   89   91 

69  70   68 

90   85   68 
66   65   62 

95  86   90 
69   66   63 

95   91   93 
71   69   62 

90   85   89 
63   67   65 

83  92   87 
63   68   64 

Bl   87   B9 
6  1   64   66 

B6   BB   69 
63   64   65 

88   84   91 

65  65   66 

84  83   87 

60  62   62 

87  89   92 

63   64   64 

88  88 

66  69 

83  87   92 
62   65   64 

90  68   94 

68   72   71 

91  68   85 

70  71   67 

90   66   96 

71  72   69 

85  90   91 

61  64   65 

84  87   92 
66   67   68 

86  66   95 
68   67   68 

66   65   93 
65   69   66 

90   88   86 
65   68   66 

88  66   64 

68  64   65 

89  87   66 

69  64   6' 

91  90   69 

66  65   65 

67  67   66 

64  62   62 

92  69   69 

65  63   65 

94  93   92 

65   66   66 

92   91   68 

68  68   63 

95  93   92 

71   67   72 

94   93   91 

70  64   71 

94  92   93 

70  66   72 

90  88   68 

69  62   63 

92   91   91 

71  66   67 

95  93   94 

73   66   69 

92   93   90 
69   63   67 

94   94   92 
71   64   67 

n    73    6i 

65   61   4' 

8s   79   77 
65   64   49 

•  9   65   76 
611   65   53 

61   83   72 

6-1   64   46 

65  tl       74 
64   63   49 

91   78   61 
72   53   46 

66  77   78 
64   59   44 

90  76   11 

70  58   52 

93   89   75 

71  57   46 

88  76   80 
69   56   48 

84   75   76 
64   55   42 

87   75   82 

67  52   46 

69   78   62 

68  56   46 

89  60   62 
67   53   46 

91  89   77 
66   57   45 

78   75   65 

39   65   65 

63   78   65 
36   64   64 

6)   62   76 

52  60   65 

74   6)   75 

50  36   62 

84   60   87 
56   64   65 

61   83   90 

51  67   64 

84  76   83 

53  65   62 

66   65   90 
59   65   67 

78  83   82 
53   59   62 

85  82   68 
55   68   64 

83   78   85 

52  66   56 

88   85   90 
59   69   61 

87   83   90 
59   69   60 

87   61   88 
52   68   62 

79  67   63 
51   57   59 

85   67   66 

66   66   63 

•3   19   aa 

6'   6'   68 

85   90   91 
6'   67   66 

66   83   66 
64   64   66 

83   67   90 
66   65   65 

92  96   91 
64   63   62 

88   91   88 

64  65   63 

97   94   90 
71   68   69 

87  91   90 

65  68   67 

93  96   87 

66  71   70 

88  91   86 

63  63   63 

91   94   91 
66   64   66 

93   96   93 

66   66   67 

91   93   90 

64  66   68 

87   89   94 
62   65   65 

6a 

60   65   69 

90   90   90 
6'   63   70 

»1   92   92 

63   65   68 

•  ■I   61   89 
6'   61   62 

90   90   92 
6  1   62   66 

9^   95   97 
63   63   76 

92   94   92 

62  63   66 

90  93   94 
73   68   71 

86   69   93 

68   65   67 

91  97   94 
67   66   »0 

89   93   92 

63  64   71 

96   96   95 
66   65   76 

98   98   96 
66   65   78 

94   96   95 

65  63   75 

88   93   97 

66  65   66 

•  '   64 

92  91   19 

64  6'   6' 

93  94   92 

70   69   70 

90  • 

62   ' 

91  9|   90 
62   65   66 

99   99   97 
6*   76   72 

94  93   68 
62   67   64 

93  96   95 

•>'        72   71 

92  94   95 

66  72   75 

97   97   97 
69   77   71 

94  94   90 
62   63   65 

97  97   94 

67  60   6' 

98  99   97 
67   74   72 

96  96   93 

65  74   69 

97  98   96 
65   70   68 

.  .   ||   »  ' 

B '   |0   7» 
19   45 

93  It   74 

63  5'   49 

19   66   Tl 

61  53   41 

89  60   74 

65  3a   43 

97   91   75 
>,  1        63   47 

90  66   70 

62  61   43 

95   93   73 
71   69   53 

14   93   74 

70   61   49 

94  75   72 
70   62   31 

99   S3   70 

64  60   44 

93  90   78 

66  63   45 

94  90   76 
73   66   47 

92   88   73 

65  64   42 

92   95   77 
65   60   44 

66   »» 

44  44   41   48 

«    • 

44   41 

14   73 

4/    4". 

74   7«   78   7f 
40   J" 

71  ar   61   12 
40   43   41   42 

74   73   60   79 

36  3  7   40   4!, 

78  7K   79   63 

46   48   48   1', 

7?   74   75   7« 
42   42   42   4^ 

74  76   77   (3 

45  44    44    44 

72  75   76   77 

37  36   36   41 

79  79   62   68 
40   39   40   44 

80  80   S3   82 

40   39   40   44 

76   79   60   64 

38  37   37   41 

75  77   78   79 
38   37   39   42 

60.4 

84.3 
61.1 

63.4 

>>.' 
37.8 

83.1 

39.3 

69.1 

60.9 

69.3 

39.2 

66.9 

63.2 

86.3 
62.2 

67.9 
63.7 

33.  r 
56.4 

68.9 
61.2 

90.1 
62. f 

88.0 
60.5 

67.9 
59.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

3-6 

£"« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«   *   t 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.19 
17 

.13 
17 

.16 
19 

.19 
22 

12 

.16 
12 

.20 
22 

.16 
18 

.14 
11 

.14 
21 

.14 
24 

.26 

46 

.16 
22 

.09 
16 

.15 
17 

.18 

21 

.09 
22 

.27 
30 

.02 
19 

.21 
38 

.21 
28 

.22 

24 

.23 

24 

.14 
20 

.06 
17 

.25 

44 

.14 
34 

.20 
37 

.23 
48 

.11 

42 

.27 
31 

5.318 
775 

*    *    « 
SOUTHWESTERN 

03 

H0GSETT  GALLIP0L1S  DAM 

EVAP 
HIND 

34 

- 
50 

21 

.11 
27 

.1,5 
23 

.13 

12 

.24 
38 

.23 
42 

.17 
18 

.22 

27 

.35 

50 

.45 
48 

.15 
24 

.09 
15 

.11 

• 

.20 

27 

.16 
44 

.23 
55 

.16 
20 

.19 
17 

.23 

40 

.16 
12 

.25 
21 

.30 

26 

.21 
47 

.28 
68 

.21 
57 

.16 

48 

.07 
36 

.30 
29 

.17 
16 

6.296 
992 

*   *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
21 

80 
65 

.10 
17 
67 
68 

.16 
14 

87 

67 

.12 

16 
91 
68 

.19 
13 
82 
70 

.12 

11 
89 

70 

.21 
25 
93 
72 

.15 

17 
90 
70 

.12 
12 
94 

70 

.20 
18 
93 
72 

.18 
17 
89 
63 

.22 

14 
90 
56 

.16 
11 
90 
56 

.08 
14 
65 
65 

.06 
9 

77 
67 

.18 

:; 

67 

.10 
14 
91 
69 

.16 

20 
92 

71 

.12 

7 
90 
71 

.15 
15 
95 
70 

.21 

25 
95 

71 

.25 

17 
95 
69 

.17 
18 
94 

71 

.14 
12 
93 
62 

.10 
16 

67 

71 

.21 
29 

88 
62 

.10 
18 

71 
57 

.13 
14 
74 
52 

.16 
16 
82 
52 

.16 
16 
B4 
53 

.19 
13 
85 
54 

4.67 

494 

87.9 

65.2 

*   *    * 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
44 
Bl 
65 

.11 
40 
81 
66 

.08 
22 

82 

68 

.17 
34 
89 
69 

.11 
32 
S3 
68 

.15 
32 
90 
66 

.23 

44 
93 

70 

.41 
43 
92 
68 

.18 
32 
91 
68 

.12 
37 
85 
69 

.11 
36 
81 
69 

.26 

58 
76 
56 

.11 
44 
76 
55 

.11 
29 
84 
62 

.09 
28 
79 
69 

.10 
29 
86 
69 

.17 
46 
89 
69 

.18 
47 
90 
70 

.19 
38 
86 

68 

.16 
35 
94 
69 

.16 
36 
92 
69 

.19 
42 
93 

71 

.18 
31 
94 

71 

.16 
36 
93 

71 

.15 
46 
91 
67 

.22 
53 

89 
61 

.19 
57 
81 
54 

.16 
53 

75 
50 

.17 
46 

80 

50 

.19 
43 
81 
52 

.16 
45 
80 
54 

5.07 
1238 
85.7 
64.7 

»   »   * 
NQRTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

WBASO 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.13 
40 
80 
67 

.20 
29 
91 

69 

.17 

17 
91 
70 

.19 
IS 

95 
73 

.18 
24 
90 

74 

.13 
11 
88 
73 

.27 

45 
94 

73 

.19 

30 
94 
69 

.24 
21 
96 
70 

.22 
23 

94 

74 

.27 
38 
90 
64 

.25 
29 

86 
59 

.22 

17 
88 
60 

.14 
20 
87 
63 

.07 
10 
83 
68 

.21 
15 
95 
68 

.22 

23 
94 

70 

.28 
42 
94 
71 

.23 
26 
92 
69 

.18 
29 
94 
69 

.20 
33 
94 
69 

.33 
34 
92 
72 

.21 
19 
96 
72 

.25 

31 
98 
75 

.20 
19 

93 

70 

.34 
52 
92 

64 

.23 
53 
77 
55 

.20 

32 
77 
53 

.21 
23 
82 
52 

.21 
24 
82 

54 

-21 
16 
85 
55 

6.58 

843 

89.9 

66.6 

WARDENSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.14 
32 
SI 
65 

.20 
23 

91 
67 

.19 
24 
88 
72 

.21 

13 
93 
68 

.12 
26 

S4 
61 

.15 
21 
90 
70 

.27 
50 
91 
70 

.28 

34 
90 
67 

.14 
21 
98 
68 

.18 
23 

89 
70 

.17 
32 

85 
78 

.24 
28 
67 
55 

.24 
24 
88 
56 

.10 
20 
86 
60 

.10 

12 
81 
65 

.19 
18 
92 
65 

.14 
27 
92 
68 

.28 
55 
98 
68 

.16 
21 

90 

70 

.18 
27 
92 

87 

.18 
78 
69 
68 

.34 
44 
91 
70 

.25 
39 
89 
68 

.26 
35 
92 

73 

.25 

14 
84 
67 

.21 
65 
88 
62 

.31 
48 
88 
40 

.09 
32 

75 

47 

.30 

27 
81 

47 

.07 
26 
63 
47 

27 
82 

48 

6.16B 

9S6 
88.0 

64.1 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


9  Notes  Following  Slalion  Index 
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STATION  INDEX 


„ 

U 

p 

OBSERVATION 

d 

21 

U 

U 

TIME  AND 

z 

0 

u 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

a 

5 

COUNTY 

< 
■z. 

< 

en 
Q 

< 

3 

B 

< 

i 

OBSERVER 

K 

el 
1 

0. 

s 

£ 

IE 

SB 

ALBRIGHT 

0094 

04 

PRESTON 

2 

39    29 

79    38 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO. 

ALDERSON 

0103 

05 

MONROE 

37    44 

80    38 

1540 

7A 

RASSK     L.     SIMS 

AlPENA     .     N- 

I  1*3 

04 

RANOOLPH 

2 

36    55 

79    40 

3020 

7A 

OMER    S.     SMITH 

ARBOVALE     2 

1  24)9 

34 

POCAMONTA5 

38    26 

79     49 

2730 

5P 

8A 

MRS.    NE'TlE    R.     SHEETS 

ATmEnS    CONCORD    COLLEGE 

)35S 

OS 

MERCER 

37    26 

81    00 

2520 

5P 

CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

952  ' 

D4 

GRANT 

9 

39    16 

79    22 

2375 

5P 

7A 

HOWARO    R.    FULK 

BECKLEY    V    A    HOSPITAL 

_-■«_ 

RALEIGH 

81      11 

2330 

94 

V.     A.     HOSPITAL 

BECKLEY    W8    AP 

9512 

04 

OALt IGH 

37    47 

81    07 

2504 

MID 

MID 

c 

U    S    WEATHER    BUREAU 

BEMNGTOM 

0633 

02 

BARBOUR 

10 

39    02 

79    56 

1679 

7A 

GEORGt    R.    HlLl  TARO 

KLVJt 

0661 

04 

NICHOLAS 

„ 

38    14 

81     12 

744 

TA 

MRS.    FERN   M.    OSBORNE 

■■    .    SSE 

D6ai 

TYLER 

e 

39    28 

81    06 

Bit 

8A 

FMC    CORPORATION 

BERKELEY    SPRINGS 

-  nc 

D6 

MORGAN 

39    37 

78    13 

T30 

5P 

5P 

RAOIO    STATION    WCS1 

BLUEfJELO    FAA    AIRPORT 

_  *;■; 

0  5 

MERCER 

7 

37    IB 

81     13 

2692 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUEST ONE    DAM 

0939 

05 

SUMMERS 

37    39 

80    53 

1388 

7A 

74 

c 

CORPS    OF     ENGINEERS 

BRANCHLANO 

1075 

:  i 

LINCOLN 

3 

36    13 

82    12 

600 

7A 

MERLE   E.LUCAS 

BRANOONVlLLE 

1083 

j« 

PRESTON 

2 

39    40 

1798 

BA 

VERL     E.     GALLOWAY 

BRUSHY    RUN 

1204 

06 

PENDLETON 

38    50 

79    15 

1375 

JOHN    a.     ShREVE 

BUCKEYE 

1215 

14 

POCAHONTAS 

7 

38    11 

80    08 

2100 

5P 

mi          [LEAN   WALTON 

BuCKHANNON    2    » 

L2ZC 

02 

UPSHUR 

-■: 

39    00 

80    16 

1445 

6P 

bf 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

BURNSV1LLE 

1282 

02 

BRAXTON 

5 

38    52 

80    40 

770 

TA 

H 

JOHN    W.    BROWN 

CAIRO    3    5 

1328 

01 

RITCHIE 

39    10 

81     10 

680 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMOEN   ON    GAULEV 

136; 

WEBSTER 

36    22 

80    36 

2030 

7A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

.  193 

04 

TUCKER 

2 

39    03 

79    26 

3250 

BEN    F.     THOMPSON 

CENTRALIA 

1526 

12 

18     37 

80    35 

1030 

MRS.     ELIZABETH     SK1DMORE 

CHARLESTON    WB    AP 

1570 

03 

38    22 

81     36 

939 

M10 

MID 

c 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    J 

1575 

38    21 

81     39 

9A 

9A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

or 

39    16 

80    21 

977 

MID 

MID 

h.    E.    CAIN 

CLAY     1 

1691 

03 

38    Z7 

81    05 

722 

7A 

MRS.     SARAH    8.     FRANKFORT 

CLENOENIN    1     SW 

1723 

03 

KANAWHA 

* 

38    29 

81     22 

615 

8A 

KATHERINE     M.     RADER 

COR  TON 

.959 

0) 

KANAWHA 

4 

36    29 

81     16 

640 

6P 

6P 

HJPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    I     SSW 

01 

WIRT 

5 

38    56 

81     IT 

7A 

SEWARD    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209 

04 

TUCKER 

2 

39    08 

79     28 

3120 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

OILLE 

2358 

:>? 

CLAY 

38    30 

80    49 

1164 

7A 

MOLLIS    MULLEN 

DRY   CREEK 

2462 

RALEIGH 

81     28 

1264 

7A 

MRS.    RUTH    E.     JARRELL 

DUNLOW    5    E 

2520 

8 

38    02 

82    20 

850 

5P 

5P 

MRS.    OLLIE    BROWNING 

EAST    RAINELLE     3    NNE 

2638 

GREENBRIER 

36    00 

80    45 

2420 

7A 

MRS.     SUE    V.    WALKER 

tLKlNS    MB    AIRPORT 

2718 

04 

RANDOLPH 

10 

38    53 

79    51 

1970 

MID 

MID 

U.    S.    WEATHEP    BUREAU 

ELLENBORO 

91 

RITCHIE 

5 

39    16 

81    04 

790 

MAS.     DOROTHY     L.     RICHARO 

FAIRMONT 

2920 

02 

MAR | UN 

6 

39    28 

80    08 

1298 

Mil 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

30  72 

■14 

MERCER 

7 

37    35 

81     07 

3229 

7A 

c 

H 

FRED    E.    BOWLING 

FRANKLIN    2     NE 

3215 

PENDLETON 

3B    40 

79     19 

1900 

7A 

c 

GEORGE    D.    HAMMER 

FREEMANSBURG 

>238 

92 

LEWIS 

39    06 

80    31 

1010 

c 

EUUI TABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353 

05 

MC    DOWEL L 

1 

37    22 

81     33 

1426 

84 

c 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3361 

02 

BRAXTON 

38    40 

80    46 

c 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENVILLE 

35*.  4 

02 

5 

36    56 

80    50 

727 

7A 

7A 

LEWIS    WOLFE 

GRANTSVILLE    2    NW 

3648 

32 

38    56 

81    06 

730 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

j«lFFI JHSVILLE 

1749 

03 

3 

38    14 

81     59 

c 

EMIRE    E.    AOKINS 

HACKER     VALLE' 

-  r9a 

04 

WEBSTER 

3B    39 

80    23 

1501 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

HALL 

3816 

02 

BARBOUR 

10 

39    03 

80    07 

1375 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

3846 

03 

LINCOLN 

3 

38    17 

82    06 

642 

BA 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS     FERRY 

3927 

06 

JEFFERSON 

9 

39    2. 

410 

9* 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

3932 

JEFFERSON 

9 

39    19 

290 

5P 

NATIONAL     PARK     SERVICE 

HASTINGS 

397*. 

02 

WETZEL 

80    40 

760 

" 

MOPE    NATURAL    GAS    CO. 

HICO 

4128 

04 

FAYETTE 

81    00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    C    CRIST 

HOGSETT    GALLIPOLIS    OAM 

42O0 

„-i 

MASON 

38    41 

82    11 

570 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNORED 

4369 

01 

WETZEL 

8 

BO    27 

1034 

MFGRS.    LT.    *    HT.    CO. 

'HUNTINGTON    FED    BLDG 

43  a  a 

^3 

CABELL 

3B    25 

82    27 

565 

MID 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

03 

WAYNE 

E 

36    22 

82     33 

"\ 

Mil 

c 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

HUNTINGTON    SEw   TRMT    PL 

4397 

03 

WAYNE 

8 

38    25 

82    30 

520 

5P 

5P 

HUNTJNGTuN     SANITARY     BRD 

1AEGER 

4408 

OS 

MC    DOWEL L 

1 

37    28 

81     49 

1084 

7A 

MRS     KUTH    L.S1ZEMORE 

IRELAND 

4478 

32 

LEWIS 

38    49 

80    28 

1142 

51 

CLARKSBURG    WATER 

JANE    LEW 

4SS9 

■j  2 

LEWIS 

6 

39    06 

80    25 

1020 

CLARKSBURG    WATER    3OAR0 

KEARNETSVIE     1    NM    WBASO 

0( 

JEFFERSON 

9 

39    23 

77    53 

550 

8A 

BA 

8A 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

KERMJT 

4816 

03 

MINGO 

1 

37    50 

82    24 

629 

7A 

GLEN    A.    RUBLE 

KOPPERSTON 

4956 

WYOMING 

3 

37    45 

81     34 

1450 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE    LYNN 

5002 

02 

MONONGALIA 

2 

39    43 

79    51 

7A 

c 

WEST     PENN    POWER    CO. 

LEMISBURG    2    SSW 

5224 

os 

GREENBRIER 

7 

37    46 

60    2  8 

2185 

5P 

5P 

RADIO     sTAT ION    WRON 

LINDSIDE 

5284 

05 

MONROE 

37    27 

80    40 

2000 

c 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323 

03 

JACKSON 

8 

38    54 

81     32 

665 

c 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

534] 

02 

GILMER 

5 

38    51 

80    58 

720 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353 

0  3 

3 

37    51 

82    00 

BA 

CEPHAS   R. STICKLER 

LONDON    LOCKS 

5365 

38    12 

81    22 

7A, 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MAO I  SON 

5563 

BOONE 

3B    03 

81    49 

675 

BA 

J.     E.    CURPY 

MANNINGTON     1     N 

5621 

80    21 

975 

JAMES    N.     MORGAN 

MANNINGTON     1     M 

02 

MARION 

6 

39     32 

80    Z2 

995 

ORA    G.    FROST 

MARLINTON 

56  n 

04 

38    13 

80    05 

2150 

c 

CECIL    A.    CURRY 

MART|NSBUR&    FAA     AP 

BERKELEY 

39    24 

77    59 

537 

MIL* 

FED.    AVIATION    AGENCY 

HARTINSBURG    2    W 

5712 

36 

BERKELEY 

9 

39    28 

78    00 

535 

c 

ROBERT    L.    CR1SWELL 

MATHIAS 

5739 

06 

HARDY 

' 

38    52 

78    52 

1625 

'' 

'■' 

H 

VIRGIL    L.     MATHIAS 

«_* 

U 

§ 

p 

OBSERVATION 

0     2 
2    ,0 

U 

u 

TIME  AND 

| 

§ 

5 

TABLES 

STATION 

LI  !| 

COUNTY 

< 

_1 

o 

2 
O 

s 

OBSERVER 

i 

u 

§ 
s 

i 

a 

-j 

u 

& 

£ 

ai 

MATOAKA    1     S 

5747 

05 

MERCER 

7 

37    25 

81     15 

2750 

TA 

MRS.    JEANETTE    M.    CECIL 

MC    MECHEN    DAM    13 

5647 

01 

MARSHALL 

8 

39    59 

BO    44 

655 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MC    ROSS 

5871 

04 

GREENBRIER 

37    59 

80    45 

2445 

RUSStLL     D.     AMICK 

MIDDLEBOURNE    z    ese 

5963 

02 

TYLER 

6 

39    29 

80    52 

7  50 

JOHN    W.     CPUMRINE 

MOOREFIELD    2    SSE 

39   02 

78    58 

MRS.    ZELLA    H.    VETTER 

MORGANTOWN    FAA     AIRPORT 

6202 

02 

MUNONGAL 1  A 

79    55 

1240 

M10 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MORGANTOWN    L    AND    D 

6212 

79    58 

825 

CORPS    OF    ENGINEER., 

MOUNDSV1LLE 

6248 

01 

39    54 

80    45 

5P 

MOUNDSVRLE    SEWAGE    TR 

MT     STORM 

6293 

04 

GRANT 

39     17 

79    14 

2845 

BJ 

MRS.    EILEEN    MINNI -. 

NAOMA 

6362 

04 

RALEIGH 

37    52 

81    29 

1210 

c 

VIRGIL    G.    WEBB 

NEW    CUMBERLAND 

6442 

01 

HANCOCK 

B 

40    30 

80    36 

7  50 

6P 

6P 

WILLIAM    0.    MURRAY 

NEW    MARTINSVILLE 

WETZEL 

8 

80    52 

6P 

DR.     Z.     W.     ANKROM 

OAK    HILL 

6591 

FAYETTE 

37    56 

81    09 

MRES    H.    MARTIN 

OMPS 

MORGAN 

39    30 

78    17 

950 

MRS.    E.    M.    HOVERMSLE 

PARKERSBURG    FAA    AP 

6849 

01 

WOOD 

39    21 

61     26 

311 

MID 

MIO 

FED    AVIATION    4GENCY 

IPARKERSBURG    WB    CITY 

6859 

01 

39     16 

61     34 

615 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BU«t«U 

PARSONS    1     SE 

TUCKER 

2 

79    40 

1680 

HA 

8A 

BA 

TIMBER    +    WATERSMEO    LAB 

PETERSBURG 

GRANT 

9 

39    00 

79    07 

1013 

6P 

MRS.    BESS    S.    MOHL 

PHILIPPI 

6982 

02 

39    09 

80    02 

1261 

MRS.     MAX1NE     LEACH 

PICKENS    1 

6991 

04 

RANDOLPH 

10 

38    40 

80    13 

2750 

7P 

7A 

MRS.     NELL     B.     ARMSTRONG 

PIEDMONT 

7004 

06 

MINERAL 

9 

39    29 

79    02 

1053 

SA 

8A 

H 

C.    A.    SUTER.    jr. 

P1NEVILLE 

05 

WYOMING 

37    35 

81     32 

1280 

JAMES    E.    BLANKENSHIP 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

7112 

03 

MASON 

8 

38    55 

82    07 

610 

8A 

8A 

WEST     VA,    UNIV. 

PRINCETON 

05 

MtM-CER 

37    22 

81    05 

2410 

RAvENSWOOO    DAM    22 

*352 

JACKSON 

81     46 

584 

CORPS   OF    ENGINEERS 

REEDSV1LLE    EXP.    FARM 

7427 

04 

79     50 

1760 

5P 

WEST     VA.    UNIV. 

REN1CK    NO    2 

GREENBRIER 

36    00 

80    22 

2150 

DALE    H.    AOKliON 

R1CHWOOD 

7503 

04 

NICHOLAS 

38    14 

80    33 

2400 

SP 

RADIO    STATION    WvAR 

RIPLEY 

'5'.. 

0  I 

JACKSON 

8 

38    49 

61    43 

610 

5P 

SO 

CITY    OF    RIPLEY 

ROMNEY    3    NNE 

7730 

06 

HAMPSHIRE 

9 

39    23 

78     44 

640 

SP 

MISS    FRANCES    VANCE 

ROWLESBURG    1 

7785 

04 

PRESTON 

2 

39    21 

79    40 

1375 

7P 

7A 

H 

MRS.     MAUOF     C.     BOLYARD 

SLNECA    STATE    FOREST 

80S] 

04 

PUCAHONTAS 

38    20 

79    54 

2  500 

9P 

9P 

JAMES    P.     SCHAFFNEP 

SMITHBURG 

8274 

oz 

DODDRIDGE 

39    17 

80     44 

795 

C 

HOPE     NATJOAL     GAS    CO. 

SMITMV1LLE 

8266 

02 

RITCHIE 

39    04 

81    05 

840 

C 

HUPt    NAURAL    GAS    CO. 

SPENCER 

03 

5 

38    46 

61     21 

964 

*.     VA,    WATCR    SVC.    CO. 

SPRUCE    KNOB 

8433 

04 

PENDLETON 

38    41 

79    31 

3050 

8A 

8A 

harpy    j.    GORDON 

STONY    RIVER    OAM 

8536 

04 

GRANT 

9 

39   08 

79    16 

8A 

FRED    C.    DECKER 

bUMMERSVILLE    RESERVOIR 

04 

NICHOLAS 

38    14 

80    53 

8A 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SUTTON    RESERVOIR 

8662 

02 

BRAXTON 

38    39 

80    41 

835 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TERRA    ALTA    NO.    1 

8777 

04 

PRESTON 

11 

39    Z6 

79    32 

Z530 

7A 

7A 

WILLIAM    C.     PiNGLE 1 

TERRA    ALTA 

8762 

04 

PRESTON 

2 

39    27 

79    33 

2587 

C 

CHARLES    L.    TREMBLY 

THOMAS 

8807 

04 

TUCKER 

2 

39    09 

79    30 

3070 

ROBERT    E.    WHITF 

TRIBBLE 

8924 

MASON 

38    41 

81    50 

690 

C 

JERRY    CASTO 

8986 

OZ 

39     19 

80    02 

c 

CORPS    OF    FNGINEERS 

UNION 

05 

MONROE 

80    32 

1975 

c 

MRS.THELMA    SPANGLER 

9068 

RANDOLPH 

10 

38     46 

2010 

MRS    VIOLET     L.     SWECKlR 

VALLEY    HEAD 

9086 

04 

10 

38    33 

80    02 

MID 

c 

KENT     SWECKER 

VANDAL IA 

9104 

02 

LEWIS 

38    56 

80    24 

1120 

CLARKSBURG    WATER    dOARD 

WAROENSVILLE     H     M    FARM 

92B1 

06 

HARDY 

39    06 

78    35 

960 

8A 

8A 

WEST    VA.    UNIV. 

WASHINGTON    DAM    19 

9309 

01 

WOOD 

8 

39    15 

81    42 

600 

7A 

CORPS    OF    ENGINEER- 

WAYNE     2 

9323 

03 

WAYNE 

7 

38    13 

82    26 

660 

SP 

5P 

MISS    JUDY    ANN    CASIO 

WEBSTER    SPRINGS    1    E 

04 

WEBSTER 

38    29 

80    Z5 

SP 

7A 

c 

Thomas  w.   moore 

WEIRTON 

9345 

01 

HANCOCK 

a 

40    24 

80    36 

1040 

6P 

6P 

C.     E.     STETSON 

WELLSBUR&    3    NE 

9368 

01 

BROOKE 

40     18 

60    35 

6P 

6P 

MISS    DORIS    J.    PFISTER 

WESTON 

02 

LEWIS 

39    01 

80    ZB 

1026 

7A 

7A 

J.     ARTHUR     HENRt,     J- . 

WEST    UNION 

94  50 

02 

DOODSIOGE 

5 

80    47 

1000 

EARNED     F.     SM|  Tn 

WHEELING    WARWOOD    DM    12 

9492 

01 

OHIO 

6 

40    06 

80    42 

659 

6A 

CORPS    OF    ENO : 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

9522 

05 

GREENBRIER 

80    IB 

1914 

JAMES    A.     TERRY 

WILLIAMSON 

94  OS 

03 

MINGO 

82     17 

8A 

8A 

NURFULK     *     WESTERN     1    ■. 

WILLIAMSON    2 

9610 

93 

MINGO 

1 

37    41 

82     18 

657 

8A 

WILLIAM    0.     PORTED 

WINFJELO    LOCKS 

9663 

03 

PUTNAM 

38    32 

81     55 

571 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 
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MdJ  tlonal    informal  Ion  regardini    the  oil  t  Virginia  ■  ll«atolceria< 

Agricultural     Kniiliuuii'liiK    Hut  Idlng. 

.  ,.nt.itn.-.i    in    "HOURLY    PRECIPITATION   DATA    »1   IT   VIRGINIA" 


dimensional  units       [tni.>«t*  otherwise    Indicated,    dimensional    unit*   u i    Ln   this  bulletin   are       Teaperature    La      f,    precipitation   end  evaporation    to   locbei   nad 

wTiuI  movement    In  miles.      Monthly  degree  day    totals  are   the   -um-,   ..i    tii.-   negative  departures  ..r   average  dally    tewperslurea    rroa  ■■     »         - '.        ,,,  ,„.onll|    r».t« 
table   directions   entered    ln    figure*    are    i.m.h    ,.i    .l«Kreea.      Rem »j 

QB8BN  ITIOM  iim! 

-,,i\  l  tiv.  t  i  mi'  .    S 
•it  :ii  inns  snow  mi 
nod  Nlud"  table 


i        [hi    Station  Index  ebot       .1    ■■ ..    Looi I   ■        Durlu  beervstloos  on  dart left  1 

no*   on  ground   Ln  the  "Snowfall   and  Smm  .m  tir.mn.i     .  ,m      i      ,i     ,i.-,.m  vation   tin      I  L3         ... 

n  ground  values  ara  at    /  00  ■  ■   .    K.S    i       Data   Ln   the  "Sxtreaa  lI 

,    and  anowf.ui    m   tba  "Snowfall    and  Bnoi  on  Ground11    tabla,    rb«D   pul 

evaporation   in  noanured   Ln   the  standard  Weather  Bureau   type  pan  oi    i    Pool    dli tar  unless  otherwise    ibown  bj    Footnote   following   tba     Evaporation    tod  find 

fabTo.     "Hi\\  and   Min    in  "Evaporation  and  wind"    tabla   refer    to  axtramaa  oi    I peratura   oJ    vater    Ln  pan  aa    recorded  durlni    3d   boura   andlng    .1    tlae   ol   obanrvatloa 

water  BQUrVALPTT  values  published   in  i he  "Snowfall   and   Bnoi  on  Oround"    tabla  ara   tba  satei    equlvalenl    ol     mow,     ileet,    01    Lea  on   tbi    k<  wad       Baaplea  foi 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  point ■  tor  successive  observations;  consequen 1 1       1  Lona]  drlttli 

tn  the  snowpack  may  result  tn  apparent  Inconsistencies  In  tin-  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  ln  the  "Cllaatologlca]  Data"  table,  the  'Snowfall  and  Bnow  on  Oround"  tabli   ind  ln  tl 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Lndli     distance  in  miles  and  direction  from  tl  rice. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  thi  |  receding  June  data  will  bo  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  ..1  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  ln  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  ami 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ln  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  ln  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliraatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucraents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

4.09 
5.31 
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WEIRTON 
WSLLSBURG  3  NE 

81.1 
77,6 
77.9 
78.7 
80.0 

56,8 
58.* 
57.3 

56.0 
51.4 

69.0 
68.0 
67.6 
6T.4 
65.7 

.9 
-   .5 

,4 

88 

86 
67 
89 
90 

22 

23* 
23 

4 

4 

46 
46 
4* 
42 
38 

30 
30 
30 
29 
30 

22 
26 

31 
28 
51 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

3.23 
2.86 
3.06 
2.73 

2.76 

1.54 

.74 

.90 

1.10 

1.10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

ft 

0 
0 
0 

1    1 

3   0 

3   0 
1   1 
1   1 

WHEELING  WARWOOD  OM  12 

76.3 

56.5 

47.* 

.7 

S3 

4 

45 

29 

22 

0 

0 

0 

0 

2.46 

-   .61 

1.10 

6 

.0 

0 

6 

1   1 

DIVISION 

67.1 

.0 

3.25 

.0 

»    «    « 
NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
8UCKHANN0N  2  w 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

76.0 
77.6 
78.0 
76.2 

79.1 

*9,0 
49.5 
53.3 
35,0 
53.* 

62.5 

63.7 
65.7 
65.6 
66.3 

-  .7 
.3 

-  1.3 

85 

67 
66 
85 
65 

25* 
23 

24* 

4 
2** 

35 

3* 
40 
43 

43 

30 
30 
30 
30 
30* 

100 
68 
30 
*6 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
2.28 
2.63 

3.08 
2.50 

-  1.16 

-  .37 

.00 

1.55 
.64 
.96 
.99 
.85 

6 
6 
10 
5 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

ft 

0 
0 
0 

s 

6 

6 
7 

5 

1  1 

2  1 

1  0 

2  0 

2   0 

GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNg  2  ESE 
MORGANTOWN  PAA  AIRPORT 

77.3 
78.6 
79.0 
78.0 
77.* 

32.2 
52.7 
52.2 
3*. 5 
56.1 

6*. 6 
63.7 
65.6 
66.3 
66.8 

-  3.7 

1.2 

85 

67 
67 
66 
66 

25* 
24* 
22* 
22 

4 

41 
40 
37 

41 
45 

30 
1* 
30 
30 
30* 

60 
35 

50 
35 

41 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.20 
3.44 
3.25 

3.11 
3,09 

-  .25 

-  .02 

-  .11 

.77 
.73 
.66 

1.12 
1.00 

6 
10 
5 
5 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

e 
7 
6 

3  0 

4  0 
*   0 
2   1 
2   1 

MORGANTOWN  L  AND  D 

WESTON 

WEST  UNION 

78.1 
78.9 
77.6 

54.2 

31.1 
53.8 

66.2 

65,0 
65,8 

-  2.6 

68 

68 
86 

* 

5 

22 

44 
40 
41 

26 
30 
30 

39 
57 

45 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.15 
3.28 
4.30 

.05 
-   .34 

.75 
1.43 

1.68 

6 
6 
5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
7 
8 

2   0 

1  1 

2  1 

DIVISION 

65,* 

-  1.0 

3.09 

-   .23 

.0 

*    *    • 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  MB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CORTON 

OUNLOW  9  E 

HAMLIN 

76.6 
80.6 
73.6 
77.  S 
79.3 

36.0 
37.2 
54.1 
53.5 
52.9 

66,3 
69,0 
63,9 
65.5 

66.1 

-  1.9 

65 
66 

66 
85 
88 

3 

25* 

6 
24* 
25* 

45 
47 
43 
41 
4* 

27 

27 
27 
13 
27 

35 

12 

63 
39 

28 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 

2.48 
2.79 
2.56 
2.15 

.40 
•   .38 

1.70 

1.00 

1.06 

.50 

.55 

9 
10 
10 
10 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 
9 
8 

1   1 

1  1 

2  1 

1  0 

2  0 

HOGSETT  GALLIP0L1S  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  wB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEN  TRMT  PL 
LOGAN 

79,0 

77.7 
81. OM 
81.3 

53.6 

56.2 

56.3M 
56,0 

66,3 

6T.0 
66, 7M 
68,7 

-  1.2 

66 

66 

88 
90 

23 

24+ 

24* 
25* 

4* 

43 

46 
46 

27 

26* 

27 

30* 

36 

26 
12 
12 

0 

0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

1.74 

1.14 
1.56 
2.56 

-  .93 

-  1.40 

-  .40 

.49 

.26 
.30 

1,47 

19 

19* 

2 
10 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 

6 

7 
6 

0   0 

0   0 

0  0 

1  1 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

78.9 
78.* 
78.1 
81.7 
79.9 

58,1 

5*,0 
53,8 
5«,8 
33.7 

'  68,5 

66,2 
66,0 
66,3 
66.8 

.2 

88 

86 
87 
89 
88 

24* 
25* 
24* 
23* 
23* 

51 

46 
43 
42 
40 

26* 

27 
2" 

30* 
30* 

16 
30 
42 
21 
38 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
3.08 
1.95 
1.65 
2.66 

-   .90 

1.65 

1.64 

.68 

.51 

.75 

10 
10 
19 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

n 

0 

6 
6 
7 
5 
6 

2   1 
1   1 
1   0 

1  0 

2  0 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELO  LOCKS 

77.5 

82. OM 
78. J 

53.7 

57. 1M 
56.6 

63,6 

69, 6M 
67.6 

-  1.6 

-  .7 

-  1.4 

85 

92 

87 

23* 

25* 

24* 

40 
46 

30 
13 

51 

10 
19 

0 

3 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

2.75 

2.10 
2.38 

-  .23 

-  .57 

-  .60 

.83 

.96 
.68 

6 

10 
10 

.0 

.0 
.0 

0 

0 
0 

5 

; 

6 

2   0 

1  0 

2  0 

DIVISION 

67.1 

-  1.6 

2.37 

-   .53 

.0 

•    *    * 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

8ECKLEY  WB  IP          //R 

BRANDONVILLE 

7S.0 
72.0 
72.7 
71.2 
7*. 2 

42.9 
4  4.1 
48.8 
51.1 
47.9 

59,0 
38.1 
60,8 
61.2 
61.1 

-  .8 

-  2.8 

-  2.6 

85 

62 
88 
82 
85 

22 

4 
24 
24 

5 

29 
31 
35 
39 
35 

30 

30* 

27* 

27 

30* 

176 
203 
126 
124 
129 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.34 
2.03 
2.39 
2.20 
3.66 

-  1.56 

-  1.16 

-  .89 

-  .92 

.60 
.62 
1.13 
.61 
.92 

10 
6 

10 
5 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

4 
5 

6 

1   0 

1  0 

2  1 
2   0 

4   0 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

78.3 
69.9 
7*.* 
68.0 
7*. 5 

46.3 
44.  1 
48.1 
32.5 
47.8 

62.3 

37.0 
61.3 
60.3 
61.2 

-  1.3 

-  .9 

85 

80 
S3 
79 
8* 

24* 

23 

2* 

24 

25+ 

35 

28 
34 
45 
34 

27 

27 
30 
28 
27 

89 
233 
122 

140 
118 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

n 
0 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.00 
2.70 
3.01 
2.79 
2.96 

-  .06 

-  .06 

1.15 

.96 

1.29 

1.06 

.93 

10 
10 
10 
10 
6 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
7 
6 
5 
5 

2   1 
2   0 
2   1 

2  1 

3  0 

UAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 

75.8 
75.2 
72.* 
75.7 

M 

51.4 

50.5 
49.5 
48.3 

M 

63.6 
62,9 
61,0 
62,0 

M 

66 
8* 
SI 
84 

9 
25 
24* 

* 

41 
37 
37 
35 

29 

30 

30* 

30 

SI 
88 
121 
110 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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-  4.0 

86 

25 

35 

29 

133 

0 

0 

0 

0 

1.44 

-  1.21 

.79 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

79.  2M 

48. 9M 

64. 1M 

-   .6 

89 

25* 

39 

28 

54 

0 

0 

0 

0 

1.63 

-  1.16 

.94 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

63.3 

-  2.6 

2.26 

-   .45 

.0 

*   •   * 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

80.7 

50.6 

65.7 

92 

4 

40 

30* 

35 

1 

0 

0 

0 

4.35 

2.65 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

FRANKLIN  2  NE 

77.6 

48.2 

62.9 

87 

24* 

34 

30 

81 

0 

0 

0 

0 

1.2B 

.52 

6 

.0 

0 

3 

I 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

80.5 

55.1 

67.8 

88 

24  + 

45 

30 

8 

0 

0 

0 

0 

1.77 

1.03 

9 

.0 

0 

2 

2 

1 

KEAPNEYSVLE  1  NW  WBASO 

79.5 

51.5 

65.5 

-  1.3 

69 

5 

42 

28 

37 

0 

0 

0 

0 

3.70 

.41 

2.56 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

MARTINSBUPG  FAA  AP 

80.4 

52.7 

66.6 

-   .1 

90 

4 

41 

30 

22 

1 

0 

0 

0 

3.34 

.28 

1.83 

10 

.0 

0 

3 

3 

1 

MATHIAS 

77.0 

48.6 

62.8 

86 

4 

35 

30 

82 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1'.73 

10 

.0 

0 

2 

2 

2 

MOOREFIELD  2  SSE 

81.4 

52.1 

66.8 

93 

24 

37 

30 

26 

2 

0 

0 

0 

1.95 

1.35 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

UMPS 

77.7 

47.8 

62.8 

91 

4 

40 

30* 

95 

1 

0 

0 

0 

2.98 

1.61 

11 

.0 

0 

3 

2 

2 

PETERSBURG 

82.7 

51.1 

66.9 

.8 

93 

24 

35 

30 

32 

5 

0 

0 

0 

1.03 

-  1.21 

.60 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROMNEY  3  NNE 

80.8 

49.6 

65.2 

92 

24* 

36 

30 

40 

2 

0 

0 

0 

1.94 

.73 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

HARDENSVILLE  R  M  FARM 

80.3 

48.8 

64.6 

.3 

91 

5 

36 

30 

53 

1 

0 

0 

0 

2.31 

-   .41 

1.10 

6 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

65.2 

-   .3 

2.51 

>   .32 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
CANAAN  VALLEY 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAIRO  3  S 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SPRUCE  KNOB 

GREATEST  1  OAY  PRECIPITATION 
BERKELEY  SPRINGS 


93 

DATE 

24 

28 

DATE 

27 

5.51 

1.02 

2,65 

DATE 

10 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


In  general,  the  month  was  relatively  cool.  Average 
temperatures  were  about  2°  below  normal.  Few 
stations  had  temperatures  of  90*  or  above,  and 
those  mostly  in  the  Eastern  Panhandle  and  ex- 
treme southern  sections.  Also,  there  were  no 
frosts  of  any  consequence  and  few  stations 
recorded  temperatures  in  the  thirties,  except 
for  the  mountain  areas. 

Most  of  the  rain  in  the  Eastern  Panhandle 
fell   on    2    days  —  September    6  and  10.    Some 


areas    there    had    over 
hours  on  September  10. 


3    inches   of   rain   in  3 


For  the  first  9  months  of  this  year,  most 
areas  in  the  State  had  precipitation  totals  just 
slightly  below  normal.  Huntington  and  Martins- 
burg  were  about  4  inches,  or  10  percent,  below 
normal.  Some  stations  had  greater  deficiencies; 
Petersburg  was  8  inches  below  normal  and 
Beckley  about  11  inches  below. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 
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8UCKHANNQN  2  w 
BURNSVILLE 
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WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1968 


Station 
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57 
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67 
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57 
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92 

62 

57 

84 
58 
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96 

62 

60 
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60 
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39 

86 
62 

88 
62 

85 

62 

68 
62 

87 
63 

81 
60 

70 
51 

76 
51 

78 
53 

75 
92 

78.9 
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MADISON 
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MIN 

82 
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81 
52 

86 
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57 

63 

58 
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60 

84 
59 
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56 

66 
56 

80 
34 
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46 

77 
47 

78 
48 
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46 

76.4 

94.0 

POINT  PLEASANT  5  NNE 
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58 

75 
60 
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52 
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59 
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58 
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57 
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43 

77 
40 

77 
47 

76 
40 

79.9 
33.7 

SPENCER 

MAX 

Mm 

78 
57 

78 
59 

83 
50 

78 
58 

74 
67 

75 
64 

78 
48 

82 

90 

81 
59 

73 
59 

66 
54 

70 
55 

73 
42 

78 
49 

83 
52 

60 
54 

80 
38 

80 
57 

67 
55 

80 
56 

83 
57 

65 

56 

85 

57 

64 

55 

80 
59 

70 
46 

75 

4! 

73 
41 

79 
47 

74 
40 

77.3 
33.7 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

81 
55 

81 
55 

84 

57 

e9 

58 

81 
62 

79 
64 

89 

55 

87 
57 

74 
59 

65 

58 

77 
51 

87 
52 

81 
99 

86 
59 

74 
96 

74 
58 

90 
59 

92 

60 

92 
60 

89 
39 

73 

48 

62.0 
57.1 

wINFIELD  LOCKS 

#      *     * 

MAX 
MIN 

81 

57 

75 
60 

79 
56 

87 
56 

79 
65 

76 
66 

77 
34 

80 
92 

84 
57 

80 
62 

79 
60 

63 

57 

73 
48 

78 

90 

81 

50 

63 

37 

76 
98 

82 

58 

72 
96 

71 
99 

82 

57 

66 

62 

66 
62 

87 
62 

96 
62 

74 
94 

73 
50 

77 

so 

78 
51 

72 
90 

78.5 
56.6 

CENTRAL              04 

ARBOVALt  2 

MAX 

MIN 

72 
41 

70 
39 

80 
40 

80 
47 

76 
56 

74 

55 

77 
37 

78 
39 

76 
42 

73 
52 

67 
48 

65 
45 

73 
33 

77 
40 

76 
40 

79 

41 

74 
49 

73 

51 

69 
93 

79 
92 

82 
43 

85 

43 

83 

41 

82 
44 

79 

46 

76 

46 

72 
30 

71 
34 

64 
33 

69 
29 

75.0 
42.9 

BAYARD 

MAX 

Mm 

70 
40 

70 
44 

74 

41 

82 
47 

74 
58 

70 

59 

71 
41 

76 
38 

75 

42 

69 

54 

62 

50 

65 
49 

66 
39 

74 
43 

77 

41 

79 
42 

70 
46 

71 

49 

66 
92 

70 
40 

73 

43 

79 
41 

78 
48 

80 

49 

75 
48 

80 
49 

72 

31 

67 
31 

63 

34 

64 
31 

72.0 
44.1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

70 
53 

72 
49 

77 
43 

75 
52 

70 
60 

69 
60 

72 

42 

76 
44 

75 
55 

69 
56 

69 

54 

65 
51 

66 
35 

72 
41 

76 

45 

72 
49 

79 
58 

70 

57 

65 

34 

75 
96 

78 
48 

79 
48 

78 
45 

86 

50 

78 
50 

70 
56 

70 
35 

70 
36 

71 
37 

70 
44 

72.7 

48.8 

BECKLEY  KB  AP 

MAX 

Mm 

64 
54 

72 
52 

77 
47 

75 
57 

69 
63 

70 

50 

71 
46 

76 
48 

74 
56 

69 
53 

56 
53 

63 

45 

67 
41 

74 
47 

75 
52 

68 
96 

74 
56 

64 
56 

65 
55 

76 
58 

78 
54 

78 
52 

78 
51 

62 

55 

75 
56 

69 

41 

71 

39 

69 

43 

70 
43 

70 
47 

71.2 
51.1 

BRANDONVILLE 

MAX 

Mm 

79 

48 

74 
48 

73 
46 

77 
50 

85 
55 

75 
63 

72 

43 

74 
44 

79 
51 

76 
55 

72 
52 

60 
52 

64 
40 

73 
44 

76 
44 

80 
46 

77 
53 

74 
49 

74 
96 

66 
49 

80 
50 

62 

48 

84 
52 

80 
53 

82 
53 

69 

47 

67 
35 

70 
37 

67 
38 

66 
35 

74.2 

47.9 

BUCKEYE 

MAX 

MIN 

84 
44 

76 
50 

83 
44 

82 
49 

77 
53 

76 
60 

79 

44 

79 

45 

78 
47 

77 
54 

74 

47 

6! 
48 

78 
39 

•  1 

44 

81 

46 

80 

44 

77 
48 

77 

45 

67 
46 

80 

47 

85 
50 

65 

50 

85 

48 

65 
51 

64 
49 

78 
51 

73 
35 

74 
39 

72 
36 

73 
39 

78.3 
46,3 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

68 
39 

67 
47 

73 

40 

78 
45 

72 
57 

68 
39 

70 
40 

79 
37 

71 
49 

70 
55 

65 
49 

39 

49 

65 
38 

72 

41 

74 
40 

72 
43 

67 
46 

68 
55 

63 

94 

73 
46 

75 
43 

77 
41 

80 
40 

79 
45 

73 
47 

66 
50 

65 
28 

69 
32 

59 
35 

63 

34 

69.9 
44.1 

ELKINS  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

73 
49 

74 
48 

78 

82 

50 

75 
60 

72 

49 

73 
45 

81 
49 

79 
47 

72 
57 

59 
53 

65 

44 

71 
40 

76 
47 

80 
49 

81 

47 

75 
54 

75 
58 

68 
56 

SO 
51 

91 

53 

82 
53 

82 

49 

63 
52 

73 
51 

69 

40 

69 
16 

70 
42 

61 
39 

69 

34 

74.4 

48.1 

FLAT  TOP 

MAX 

Mm 

57 
56 

70 
56 

74 

56 

68 
60 

65 
60 

6  8 
52 

70 
51 

71 
92 

70 
53 

66 
51 

55 

49 

59 

47 

67 
48 

69 
30 

69 
52 

66 
52 

70 
53 

60 
52 

63 
53 

72 
54 

75 
52 

74 
94 

77 

57 

79 
58 

71 
54 

66 

46 

67 
46 

66 
45 

67 
50 

67 
35 

68.0 
32.5 

MC  ROSS 

MAX 

Mm 

73 
49 

74 
50 

77 
44 

78 
51 

75 
58 

72 
58 

75 
43 

75 
44 

74 

46 

76 
55 

69 
51 

61 

46 

70 
37 

76 
44 

77 

46 

75 
46 

75 
53 

75 
92 

63 
51 

78 
52 

79 
48 

83 
50 

82 
48 

84 
51 

84 
52 

73 
54 

71 

34 

70 
39 

71 
36 

70 
41 

74.5 
47.8 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

76 
50 

68 
56 

78 
46 

81 
49 

77 
58 

70 
64 

73 
48 

77 
47 

88 
48 

82 

57 

73 
54 

61 
52 

66 
42 

78 
42 

77 

44 

86 
52 

70 
58 

78 
59 

67 
58 

67 
58 

82 
57 

83 

34 

84 
54 

83 
55 

86 

54 

77 
56 

67 
42 

74 
42 

75 
41 

70 
42 

75.8 
51.4 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

79 
48 

72 
51 

75 

44 

79 
51 

63 

55 

77 

62 

74 
49 

75 
46 

61 
91 

77 
39 

72 
55 

60 

54 

66 

45 

74 
42 

76 
49 

81 
90 

79 
52 

72 

56 

76 
58 

67 
52 

80 
53 

82 
52 

83 
53 

82 
56 

84 
53 

75 
55 

68 
39 

71 
42 

71 
44 

64 
37 

75.2 
50.5 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

70 
53 

71 
50 

72 
45 

76 
51 

72 
60 

70 
57 

73 

44 

76 
46 

77 

53 

70 
36 

63 
52 

62 
52 

70 
39 

75 
46 

79 
47 

75 
49 

76 
56 

70 
57 

62 
54 

78 
54 

79 
52 

81 
51 

80 
30 

81 
91 

72 
52 

68 

54 

70 
37 

71 
39 

62 
41 

70 
37 

72.4 
49.5 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

MIN 

75 
39 

76 
40 

78 

43 

84 
50 

76 
61 

72 

63 

73 
61 

77 
39 

60 
52 

77 
57 

67 
52 

65 
53 

73 
39 

76 
40 

78 
42 

81 
46 

76 
53 

76 
51 

72 
56 

79 
49 

79 

50 

81 
49 

83 
49 

62 
53 

81 
53 

70 
47 

70 

36 

70 
36 

70 
36 

69 
35 

75.7 
48.3 

RICHWOOD 

MAX 

Mm 

ROWLESSURG  1 

MAX 

Mm 

76 
51 

76 
53 

62 
50 

87 
55 

76 
62 

75 
65 

76 
30 

82 
92 

81 

53 

77 
57 

66 
56 

66 
55 

73 
47 

79 
54 

83 
52 

83 
53 

71 
54 

77 

54 

70 
57 

83 
51 

83 
53 

86 
55 

84 
55 

86 
59 

75 
56 

69 
54 

72 

44 

72 

47 

69 

46 

71 
43 

77.1 
53.1 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

69 

37 

77 
46 

83 

41 

81 
45 

73 
55 

75 
52 

79 
39 

78 
39 

75 
43 

74 
53 

61 
48 

65 
40 

75 
33 

81 
40 

80 
40 

76 
40 

76 
46 

70 

54 

67 

47 

81 
43 

84 
44 

86 

45 

87 

40 

84 
48 

79 

43 

73 

40 

73 
29 

74 
34 

66 
32 

71 
29 

73.9 
42.2 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

MIN 

72 
50 

70 
49 

71 

50 

76 
37 

81 
59 

75 
61 

73 
30 

75 
S3 

78 
32 

75 
55 

72 
51 

62 
49 

62 

46 

69 

51 

79 

53 

78 
56 

76 
59 

71 

53 

71 
52 

67 
51 

77 
53 

7B 
54 

81 
56 

81 
53 

84 
59 

76 
53 

73 

43 

69 

43 

69 

4B 

98 

44 

73.2 
92.1 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

68 

54 

76 
47 

80 
47 

79 
55 

78 
56 

71 
62 

72 
46 

76 
46 

80 

48 

78 
55 

71 
53 

57 
50 

65 
42 

71 
42 

76 
47 

75 
46 

71 
52 

79 
57 

72 
55 

67 
56 

60 
55 

80 
53 

83 

53 

63 
53 

77 
55 

78 
55 

68 

38 

73 

39 

72 
42 

69 

41 

74.2 
50.0 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

77 
48 

67 
50 

68 
40 

73 
48 

61 
50 

74 
60 

70 
38 

71 
45 

76 
52 

73 
53 

71 
53 

55 

50 

61 
42 

70 
43 

75 
49 

76 
51 

76 
52 

68 
92 

72 
52 

64 
52 

76 
50 

78 
50 

81 
48 

78 

51 

79 
51 

68 

50 

62 
33 

65 
35 

64 
41 

63 
36 

71.2 
47.6 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

*      *     • 

MAX 

MIN 

73 
52 

76 
53 

80 

49 

80 
55 

75 
62 

73 
63 

79 
51 

78 
49 

79 
52 

74 
58 

70 
55 

66 
54 

71 
47 

75 
32 

77 
51 

75 
50 

76 
55 

72 

56 

67 
99 

78 
56 

80 
55 

80 
56 

80 
55 

78 
56 

76 
35 

72 
58 

70 
41 

71 
47 

68 

44 

70 
41 

74.6 
52.8 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 
MIN 

70 
55 

75 

50 

81 
45 

79 

46 

75 
46 

72 
59 

76 
40 

80 

46 

76 

54 

73 
55 

69 

90 

65 
5? 

70 
42 

75 
36 

77 

46 

74 
49 

76 
51 

69 
53 

68 
52 

77 
53 

81 
50 

81 
48 

83 

46 

86 
48 

81 
53 

76 
57 

74 
37 

74 
40 

75 
39 

73 

41 

79.3 

48.0 

BLUEFIFLD  FAA  AIRPDRT 

MAX 

MIN 

61 
53 

72 
55 

77 
53 

76 
60 

68 

63 

69 
53 

71 
50 

77 
57 

75 
59 

70 
56 

57 
52 

63 

5  0 

70 
46 

73 
51 

74 
55 

69 
56 

74 
58 

63 
55 

66 

57 

74 
38 

76 

56 

76 
54 

78 
53 

61 

55 

76 
60 

65 

53 

70 

44 

71 
50 

71 
49 

70 
34 

71.1 
54.2 

BLUESTHNE  DA" 

MAX 
MIN 

76 
51 

65 
56 

79 
55 

82 

54 

77 
60 

71 
64 

76 
52 

77 
52 

79 
53 

78 
55 

73 
56 

69 
56 

67 
49 

79 
48 

76 
53 

78 
51 

75 
51 

79 
55 

71 
54 

71 
56 

76 
56 

82 
56 

82 

55 

63 
54 

86 
56 

80 
57 

71 

47 

75 
47 

75 
46 

74 
47 

75.9 
93.4 

GARY 

MAX 
MIN 

80 
50 

71 
55 

79 

51 

63 
51 

81 
56 

75 
62 

76 
50 

78 
51 

83 

52 

82 
52 

73 
55 

63 
53 

66 
45 

74 
43 

80 

49 

62 

50 

79 
49 

81 
53 

69 
44 

72 
94 

84 

53 

63 
55 

85 
51 

84 

50 

65 
52 

79 
52 

69 
47 

74 
44 

77 
43 

75 
42 

77.5 
90.5 

■  Rolorcnc«  Noiea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Sl.llon 


kOPPFRSTON 
LlMStURG   2    SSW 
PINEVULf 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


Oa 


BERKELEY  SPRINCS 

FRANKl IN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NIT  PARK 

KEARNEYSVLE  1  Nw  WBASO 

HART1NSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELU  2  SSE 

OMPS 

PETERSBURG 

ROMNEY  3  NNE 

V.ARDENSVILLE  R  M  FARM 


«MT  <!•■.!•.:» 

M»TI»1H  (966 


D«yoi  Month 


SS   5*   47 


71   76   80 

54   10   59 


•0   72   tO 
48   55   52 


75   65   77 
47   46   43 


77   80   64 


73   79 

".7   47 


79   79 
■.9   61 


79   77 
46   51 


79   BO 
49   52 


74   79 

47   48 


Bl   82 
51   54 


82   85 
45   46 


85   84 
48   55 


81   81 
48   48 


•1   '5   75 

58   41   M 


84   79   75 
52   56   61 


80   76   71 
48   55   61 


B7   82 
59   63 


84   82 
63   61 


B9   82 
59   64 


84   83 
61   60 


81 

61   59 


87   63 
65   67 


82   81 
60   65 


91   86 
57   6} 


77   79   79 
47   49   51 


77   60   62 
51   51   53 


75   7»   79 
40   42   47 


83   83 
50   49 


80   80 
43   46 


81   81 
58   52 


83   81 
49   50 


80   86 
50   51 


81   81 
46   46 


82   84 
48   47 


82   82 
46   48 


57   55   5» 


71   69 
53   51 


81   79   61 
52   56   54 


75   74 
51   51 


75   72   68 


59   58   57 


59   57   57 


75   72 
58 


72   69   67 


71   71 
56 


78   75   72 
61   56   58 


13   14   IS 


75   79   79 
41   47   50 


69   75   80 
45   44   45 


67   71   77 
37   40   43 


81   83 
52   49 


81   81 
50   53 


71   80 
50   49 


80   80 
53   53 


75   77 
41   47 


78   82 

43   50 


80   84 
42   41 


71   79 
43   48 


78   77 
52   50 


73   73 
53   52 


78   77 
56   57 


78   78 
51   54 


71   73 
52   53 


76   78 
49   58 


75   72 
46 


81   79 
55   53 


78   77 
52   48 


79   73 
49   51 


It   20   II 


33   54 


77   81 
52   43 


73   82 

55   50 


77   79 
56   50 


75   79 
52   46 


77   84 
55   52 


71   76 
44   46 


77   84 
57   56 


76   77 
51   47 


79   80 


n     n     .» 


T9   10   II 
51   50   51 


•1   84   96 
I]   .8   5) 


•9   89   99 

47    44    51 


86   89   88 
48   52   56 


99   67   67 


89   89 
53   59 


84   85 
48   56 


91   93 
51   57 


»    m    » 


45   50   55 


55   57   41 


59   41 


78   77 
56   41 


96   76   77 


67   60 
59   60 


67   87   76 
55   60   49 


88   76 
56   59 


61   75 

51   55 


67   81 
55   56 


a    n  I  jo    ii 


"    '5    71 


74 
41 

72 
4] 

fi 

40 

74 
19 

62 
19 

M 

81 
14 

76 
47 

76 
45 

76 

61 

77 
41 

71 

43 

76 

4? 

71 
46 

*6 
41 

71 

40 

66 
40 

74 
35 

78 

J I 

73 
46 

77 
37 

75 

40 

74 
41 

48 

79 
40 

69 

46 

ri 

35 

76 

39 

73 
45 

76 

36 

79 

40 

78 
42 

54 
J6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

2-? 

,20< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»   •   » 

NflRTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

WIND 

33 

.29 
22 

.10 

37 

.14 
29 

.11 

17 

.02 
10 

.16 

60 

.22 

41 

.18 
31 

.16 
29 

.21 
25 

42 

.13 
48 

.12 

41 

.20 
35 

.13 
39 

.18 
31 

.12 

30 

.12 
32 

.01 
18 

.14 
29 

.15 
35 

.19 
33 

.14 
34 

.19 
36 

.05 
20 

.14 
47 

.14 
30 

.15 
50 

.07 
37 

4.236 
1022 

*    *    * 
SOUTHWESTERN 

03 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

EVAP 
WIND 

.14 
31 

.08 
23 

.15 
44 

.21 
24 

* 
18 

.06 
'  33 

.26 

47 

.12 
22 

.09 
20 

.0* 
23 

.15 
54 

• 

64 

.06 
38 

.17 

• 

.18 
36 

.18 
21 

.11 

IB 

.14 
19 

» 
12 

* 
10 

* 
12 

.27 
14 

.07 
11 

.12 

15 

.21 

24 

.13 
23 

.16 

17 

.13 
31 

.05 

13 

.10 
27 

3.37 
746 

*    *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
17 
86 
58 

.06 

10 
72 

57 

.08 
12 
76 

54 

.12 

14 
84 
54 

.09 
13 
79 
59 

.09 
11 

74 
64 

.10 
22 

81 
57 

.15 
13 
85 

57 

.14 
21 
88 

57 

.17 
44 
91 
57 

.10 
10 
73 
60 

.02 
26 
62 
55 

.08 
20 
TO 
52 

.14 
15 
79 
52 

.12 
11 
85 
57 

.12 

1? 
88 
57 

.14 
34 
82 
59 

.11 
25 
69 

57 

.15 

40 
78 
57 

.01 
24 
64 
55 

.12 

13 
80 
55 

.14 
17 
87 
58 

.12 

17 
96 
59 

.12 

18 
87 
59 

.22 

13 
82 
61 

.03 

9 

74 

60 

.12 
15 

75 

47 

.11 
IB 
73 

47 

.09 
15 
72 

.03 

10 
62 
45 

3.29 

541 
77.3 
55.9 

»    *    * 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  OAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.14 
44 
80 
54 

.02 
22 
63 

51 

.14 
45 
76 
56 

.11 
33 
81 
56 

.09 
22 

75 

60 

.01 
21 
69 
64 

.17 
47 
82 
55 

.12 
39 
80 
55 

.11 
34 
78 
56 

.10 
45 
76 
57 

.08 
39 
75 
56 

.09 
51 
63 
55 

.10 
48 
70 
51 

.13 
39 
76 
30 

.11 
36 
77 
50 

.11 
36 
80 
54 

.12 
43 
72 
54 

.16 
49 
80 
55 

.10 
52 
69 
55 

.05 
34 
68 
55 

.14 
41 
79 
56 

.13 
37 
84 
58 

.13 
36 
84 
36 

.10 
29 
83 
56 

.17 
29 
84 
59 

.10 
38 
77 
59 

.10 
44 
69 
50 

.13 
38 

74 
49 

.12 

40 
74 
30 

.07 
36 

51 

3.26 
1149 
73.5 
54.8 

*    *    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  ,NW 

WBASO 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

.21 
21 
89 
53 

.11 

22 
78 
59 

.10 
16 
79 
96 

.19 
23 
80 
59 

.19 
15 
89 
64 

.10 
23 
79 
66 

.19 
30 
92 
56 

.17 
17 
86 
55 

.17 
17 
84 
60 

.15 
32 

81 
60 

.06 
22 
69 

62 

.19 
59 

77 
57 

.23 
55 

75 
54 

.19 
37 
80 
54 

.17 
20 
84 
57 

.15 
13 
95 
59 

.14 
13 
84 
59 

.11 
12 

80 
59 

.16 
23 
80 
60 

.14 
15 
SO 
35 

.17 
14 
84 
54 

.14 
10 
86 
55 

.17 
11 
96 
60 

.16 
11 

90 
61 

.18 
15 
89 
64 

■a 

86 
64 

.20 
23 
91 
38 

.17 
14 
90 
34 

.16 
30 
78 
33 

.15 
21 

74 
51 

4.73 

648 

82.2 

56.0 

WAROENSVIl LEI  H 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

29 
83 
49 

19 
72 
52 

19 
75 

46 

.23 
22 

80 
50 

.21 
31 
83 
60 

25 
74 
35 

.20 
37 
81 
55 

.17 
17 
61 
54 

.17 
17 
BO 
56 

.19 
35 

91 

.07 
19 
75 
61 

.13 

57 
79 
57 

.22 

43 
76 
42 

.16 
28 
79 
50 

.21 
20 
82 
55 

.26 

16 
83 
47 

.06 
17 
91 
46 

.06 
9 

70 
56 

.14 
21 
82 
55 

.14 
19 
77 
45 

.19 
17 
82 
55 

.21 
16 
84 
55 

.19 
15 

85 

44 

.16 
13 

86 
47 

.20 
18 

87 

48 

.22 

16 
88 
48 

.09 
23 

90 
42 

.17 
25 
65 

48 

.15 
2R 
72 

49 

.13 

19 
(  s 
42 

4.949 

687 
79.7 
50.9 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


U 

fl 

P 

OBSERVATION 

8    5 

Z 

U 

TIME  AND 

2      0 

0 

< 

5 

TABLES 

STATION 

Q 

g 

COUNTY 

E 

0 

< 

OBSERVER 

a 

| 

5 

I 

^ 

£ 

i 

1 

E 

si 

|E 

Q 

■J 

E 

£ 

a? 

ALBRIGHT 

D09* 

0*    PRESTON 

2 

39   29 

79 

>e 

1219 

7A 

HONONGAHELA    POWER    CO. 

ALDERSON 

ulu2 

09 

MONROE 

80 

38 

15*0 

7A 

RASS1E    L.    SIMS 

ALPENA    1    •<- 

01*3 

04 

RANDOLPH 

2 

38   35 

79 

3020 

7A 

OMER    S.    SMITH 

ARBOVALE    2 

0249 

0*    POCAHONTAS 

T 

38    26 

*9 

2730 

SP 

8A 

MRS.    NETTIE    R.     SHEETS 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

OS  $9 

05 

MERCER 

37    26 

61 

00 

2520 

5P 

it 

CONCORO    COLLEGE 

BATABO 

0527 

0* 

GRANT 

39    16 

79 

2  375 

SF 

7A 

HOWARD    R.    FULK 

6ECKLEY    V    A    HOSPJIAL 

05  BO 

0* 

RALEIGH 

81 

11 

2330 

BAJ 

V.     A,     HOSPITAL 

BECKLEY    mS    AP 

0582 

RALEIGH 

81 

250* 

MID 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

BEL1NGTON 

0633 

02 

BARBOUR 

.0 

39    02 

79 

66 

1679 

GEORGE    R.    H1LLYAR0 

BELVA 

BUI 

0* 

NICHOLAS 

* 

38    1* 

81 

12 

7** 

7A 

MRS.    FERN    M.    OSBORNE 

BENS    RUN    1     SSE 

06B1 

01 

TYLER 

8 

39    2B 

Bl 

6** 

84 

BJ 

FMC    CORPORAHON 

BERKELEY    SPRINGS 

0710 

06 

MORGAN 

9 

39    37 

78 

730 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WCST 

BLUEF1ELD    FAA    AIRPORT 

0921 

35 

MERCER 

37    18 

Bl 

13 

2892 

Mill 

MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUESTQNE    DAM 

,Vj9 

05 

SUMMERS 

37    39 

80 

1388 

7A 

7A 

7A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCMLANO 

1073 

03 

LINCOLN 

38    13 

B2 

12 

600 

7A 

MERLE   E.LUCAS 

SBANDONVILLE 

L0B3 

0* 

PRESTON 

2 

39    *0 

1798 

8A 

8A 

VERL    E.    GALLOWAY 

ttRUSnY    RUN 

120* 

06 

PENDLlTON 

9 

38    50 

1375 

7A 

john  a.   shreve 

8UCKEYE 

1215 

04 

POCAHONTAS 

38    11 

BO 

08 

2100 

5P 

7A 

MISS    ILEAN    WALTON 

BUCKHANNON    2    H 

1220 

02 

UPSHUR 

10 

39    00 

80 

16 

1**6 

6P 

6P 

DR.    ARTHUR    3.    G0UL0 

BURNSVlLLE 

.  za; 

02 

BRAXTON 

5 

38    62 

80 

to 

770 

7A 

H 

JOHN    W,    BROWN 

CAIRO    3    S 

I  i  2  8 

CI 

RITCHIE 

5 

39    10 

81 

10 

680 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULET 

i  163 

0* 

WEBSTER 

38    22 

80 

2030 

HOWARD    FLETCHER 

Canaan   VALLEY 

1393 

0* 

TUCKER 

2 

39    03 

3250 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENIBA.IA 

02 

BRAXTON 

38    37 

80 

1030 

MRS.    ELIZABETH   SKIDMORE 

CHARLESTON    W6    AP 

is  re 

36    22 

81 

939 

MID 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

CHARLESTON    1 

1575 

03 

38   21 

Bl 

39 

600 

9A 

9A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

1671 

02 

HARRISON 

39    16 

HO 

MID 

mid 

c 

H.     E.     CAIN 

CLAY    1 

,  *  .-■ 

03 

CLAY 

?fl     ?7 

81 

05 

722 

FA 

CLENDENIN    1    SW 

1723 

03 

KANAWHA 

38    29 

Bl 

21 

615 

6J 

CATHERINE    M,    RADER 

COR TON 

.  J6? 

03 

KANAWHA 

4 

38    29 

81 

16 

640 

6P 

c 

HOPE    NATURAL    GAS    CO* 

CRESTON    1    SSW 

205* 

01 

WIRT 

5 

38    56 

Bl 

6*8 

7A. 

SEWARD    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209 

0* 

TUCKER 

2 

39    OB 

79 

28 

3120 

MRS.     MfiRY     L.     DUMAS 

DILLE 

2391 

03 

CLAY 

38    30 

BO 

US* 

MOLLIS    MULLEN 

DRY    CREEK 

2462 

0* 

RALEIGH 

37    52 

Bl 

2B 

126* 

MRS.    RUTH   E.    JARRELL 

DUNLOW    5    E 

Z52 

03 

6 

38    02 

82 

20 

850 

5P 

MRS.    OLLIE    BROWNING 

EAST     RAINELLE     3    NNE 

263B 

0* 

GREENBRIER 

38    00 

80 

7A 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

ELKINS    WB    AIRPORT 

2718 

RANDOLPH 

10 

36    63 

79 

1970 

MID 

MID 

C    HJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

ELLENBORO 

01 

RITCHIE 

39    16 

81 

790 

7A 

MRS.    DOROTHY    L.    RICHARD 

FAIRMONT 

2920 

02 

MAR  I  ON 

6 

39    28 

BO 

08 

1298 

MID 

MID 

CITY    FJLIRAI ION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072 

0* 

MERCER 

7 

37    35 

61 

06 

3335 

7A 

C    H 

UNITED   FUEL   GAS   CO. 

FRANKLIN    2    NE 

3215 

PENDLETON 

36    *0 

ii 

1900 

c 

GEORGE    0.    HAMMER 

FREEHANSBURG 

.3238 

02 

LEWIS 

6 

39    06 

BO 

31 

1030 

c 

EQUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

1353 

:*■ 

MC    DOWEL L 

1 

37    22 

Bl 

1*26 

9A 

c 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3361 

OS 

38    *0 

80 

*6 

8*0 

c 

W.     VA.     WATER     SVC.    CO. 

GLENV1LLE 

35** 

02 

GILMER 

5 

38    66 

80 

727 

7A 

LEWIS    WOLFE 

GRANTSVlLLE     2     NW 

02 

5 

38    56 

81 

730 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GRIFFIThSVILLE 

37*9 

LINCOLN 

3 

38    1* 

Bl 

59 

850 

c 

EMIRE    E.    ADKINS 

HACKER    VALLEY 

379B 

3* 

WEBSTER 

38    39 

80 

23 

1501 

MRS.    LELA    M,    CARTER 

HALL 

3B16 

02 

BARBOUR 

10 

39    03 

SO 

07 

1375 

c 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

38*6 

at 

LINCOLN 

3 

38    17 

82 

it 

6*2 

8A 

BA 

w.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927 

06 

JEFFERSON 

9 

39    20 

45 

410 

9/ 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HABPER5    FERRY    NAT    PAPK 

3932 

0  6 

JEFFERSON 

9 

39    19 

** 

290 

5P 

5P 

NATIONAL     PARK     SERVICE 

HASTINGS 

397* 

02 

WETZEL 

B 

39    33 

80 

*0 

760 

3P 

HOPE    NATURAL     GAS    CO. 

HI  CO 

6128 

0* 

FAYETTE 

38    07 

81 

00 

1955 

7A 

MRS   M1L0RE0   E    CRIST 

HOGSETT    GALL  1  POL  IS    DAM 

*200 

03 

MASON 

8 

38    *1 

82 

11 

570 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNOREO 

*369 

01 

WETZEL 

8 

39    *1 

80 

27 

103* 

c 

MFGRS.    LT,    *    HT.    CO. 

PhUNTinGTON    fed   bldg 

*388[  03 

CABELL 

38    25 

82 

27 

MID 

MID 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNTINGTON    wa    AIRPORT 

*393    03 

WAYNE 

B 

38    22 

33 

MID 

Mil 

C    HJ 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

HUNTINGTON    SEW    TRMT    PL 

*397 

33 

WAYNE 

B 

38    25 

82 

30 

620 

5P 

5P 

HUN11N&TON    SANITAFV    6RD 

IAEGER 

**0S 

0' 

MC    DOWELL 

1 

37    28 

81 

*9 

106* 

7A 

mRs  Ruth  l.sizehoRE 

IRELAND 

44  7B 

02 

.IKli 

6 

38    *9 

80 

28 

1142 

5P 

CLARKSBURG    WATER     BOARD 

JANE    LEW 

*559 

02 

LEWIS 

6 

39    06 

80 

25 

1020 

4P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

KEARNEYSVLE    1    NW    WBASO 

0( 

JEFFERSON 

9 

39    23 

53 

550 

9A 

BA 

BA 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

KERMIT 

*016 

03 

MINGO 

1 

82 

2* 

629 

GLEN    A.    RUBLE 

KOPPEftSTON 

*956 

05 

WYOMING 

37    *5 

1*50 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CC 

LAKE    LYNN 

5002 

02 

MONONGALIA 

2 

51 

900 

: 

WEST    PENN    POWFR    CO. 

LEWISBURG    2    SSW 

S22* 

05 

GREENBRIER 

7 

37    *6 

2B 

2185 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WRQN 

LINDSIDE 

520* 

05 

MONROE 

37    27 

80 

2000 

: 

LOUIS    E.    CANT1SERRY 

LIVERPOOL 

5323 

03 

JACKSON 

8 

38    5* 

81 

32 

665 

: 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

53*1 

02 

GILMER 

5 

38    61 

BO 

58 

720 

: 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

5353 

0  3 

LOGAN 

3 

37    51 

82 

00 

8A 

8A 

: 

CEPHAS   R. STICKLER 

LONDON    LOCKS 

i  <tb 

03 

38    12 

61 

22 

623 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563 

03 

BOONE 

38    03 

Bl 

*9 

675 

8A 

6A 

J.    E*    CURRY 

MANNINCTON     1     N 

3621 

02 

MARION 

39    33 

80 

21 

975 

JAMES    N.     MORGAN 

MANNINGTON     1     - 

5626 

0. 

MARION 

39    32 

80 

995 

ORA    G.    FROST 

MARL1NTON 

6672 

0* 

POCAHONTAS 

38    13 

80 

J5 

2160 

: 

CECIL    A.    CURRY 

MARTlNSBURG    FAA    AP 

5707 

06 

BERKELEY 

39    2* 

59 

537 

MID 

FEO.    «VIATIGN    AGENCY 

MAPUNSBURG    2    W 

5712 

BERKELEY 

39    28 

78 

DO 

535 

: 

ROBERT   L.   CRlSWELL 

MATH1AS 

5739 

06 

HARDY 

9 

38    52 

78 

" 

1625 

SF 

6P 

I    H 

VIRGIL    L.     MATHlAi 

«_ 

U 

I 
p 

OBSERVATION 

b 

Z 

Ul 

Ul 

TIME  AND 

Z 

0 

2 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

a 

COUNTY 

< 

8 

i 

< 
§ 

OBSERVEH 

Q 

Q 

3 

1 

1 

i 

E 

I'- 

a* 

MATOAKA     1     S 

57*7 

05 

MERCER 

7 

37 

25 

Bl     15 

2750 

7A 

MRS.    JEANETTE    M.    CECIL 

MC    MECMEN    DAM    13 

58*7 

01 

8 

SO    44 

655 

: 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MC    ROSS 

5871 

GREENBRIER 

4 

BO    *5 

2*45 

RUSSELL    D.    AMICK 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 

5963 

02 

TYLER 

6 

39 

80    52 

750 

JOHN    w.    CffUMRlNE 

MOOREFIELU   2    SSE 

6163 

HARDY 

9 

39 

02 

78    5B 

830 

c 

MRS.     ZELLA    H.     VETTER 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

6202 

02 

MONONGALIA 

79    55 

12*0 

HID 

FEO-     AVIATION    AGENCY 

MORGANTOWN    L    AND    D 

6212 

02 

MONONGALIA 

79    5B 

825 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MOUNDSV1LLE 

6248 

01 

MARSHALL 

B 

80    45 

620 

5P 

SP 

MOUNDSVILLE    SEWAGE    TR 

MT    STORM 

6293 

04 
04 

GRANT 
RALEIGH 

* 

37 

62 

Bl     29 

2845 
1210 

8A 

c 

MRS.    EILEEN    MINNICK 
VIRGIL    G.    WEBB 

NEW    CUMBERLAND 

6442 

01 

HANCOCK 

6 

40 

30 

80    36 

750 

6P 

6P 

WILLIAM    b.    MURRAY 

NEW    MARTINSVILLE 

6467 

01 

WETZEL 

I 

80    52 

637 

6P 

DR.    Z.    W.    ANKROH 

OAK    HILL 

6591 

°l 

FAYETTE 

MORGAN 

] 

39 

58 
30 

81    09 
78    17 

1991 
950 

7A 

7A 

c 

H 

MILES    M.    MARTIN 
MRS.    E.    M.    MOVERMALE 

PARKERSBURG    FAA    AP 

68*9 

01 

WOOD 

1 

39 

21 

Bl    26 

831 

MID 

MID 

FED    AVIATION    AGENCY 

(PARKERSBURG    -B    CITY 

6859 

01 

WOOD 

a 

81     3* 

615 

MID 

MID 

c 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PARSONS    1     SE 

TUCKER 

06 

1660 

fit 

BA 

BA 

TIMBER   ♦    WATERSHED   LAB 

PETERSBURG 

6954 

GRANT 

79     07 

1013 

MRS.    BESS    S.    MOHL 

PHILIPPI 

69S2 

02 

BARBOUR 

12B1 

MRS.    MAX1NE    LEACH 

PICKENS    1 

6991 

04 

RANDOLPH 

LC 

38 

40 

BO    13 

2750 

7A 

MRS.    NELL    B.    ARMSTRONG 

PIEDMONT 

rooA 

06 

MINERAL 

9 

29 

79    02 

1053 

6A 

8A 

H 

C.    A.    SUTERi    JR. 

PI NEVILLE 

F029 

05 

3 

35 

81    32 

1280 

7A 

JAMES    Z.    BLANKENSHIP 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

7112 

0  ) 

MASON 

B 

38 

55 

82    07 

610 

BA 

BA 

WEST    VA.    UNIV. 

PRINCETON 

7207 

OS 

MERCER 

22 

61    05 

2*10 

7A 

W.     VA.     WATER    SVC.     CO. 

RAVENSWOOD    DAM    22 

7352 

03 

JACKSON 

8 

38 

81    46 

68* 

*P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

REEDSVILLE    EXP.    FARM 

7427 

0* 

PRESTON 

30 

79    50 

1760 

5P 

WEST     VA.     UNIV. 

RENICK    NO    2 

05 

GREENBRIER 

38 

00 

BO    22 

2150 

DALE    H.    A0K1SON 

ft  I CHWOOD 

7503 

NICHOLAS 

38 

BO    33 

2*00 

5P 

RADIO    STATION    WVAR 

RIPLEY 

03 

t 

38 

610 

5P 

5P 

CITY    OF    RIPLEY 

ROHNEY    3    NNE 

7730 

06 

HAHPSH1RE 

9 

39 

23 

78    ** 

640 

SP 

MISS    FRANCES    VANCE 

ROWLESBURG    1 

7785 

0* 

PRESTON 

2 

39 

21 

79    *0 

1375 

7P 

7A 

H 

MRS.    MAUDE    C.    BOLYARD 

SENECA    STATE    FOREST 

8061 

POCAHONTAS 

38 

20 

79    5* 

2500 

JAMES    P.    SCHAFFNER 

SMlTHBURG 

B27* 

02 

DODDRIDGE 

B 

39 

80    *4 

795 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

SMITHVILLE 

8286 

02 

RITCHIE 

39 

81    05 

: 

HUPE    NATURAL    GAS    CO. 

SPENCER 

8384 

03 

ROANE 

5 

3B 

*8 

61    21 

BA 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

SPRUCE    KNOB 

8*33 

PENOLETON 

38 

BA 

BA 

HARRY    J.    GORDON 

STONY    RIVER    DAM 

8536 

GRANT 

06 

79    18 

3*00 

BA 

FREO   C.    dECKER 

SUMMERSVILLE    RESERVOIR 

B614 

0* 

NICHOLAS 

38 

80    53 

1757 

BA 

BA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SUTTON    RESERVOIR 

9663 

02 

BRAXTON 

36 

836 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TERRA    ALTA    NO.    1 

BT77 

04 

PRESTON 

11 

39 

26 

79    32 

2530 

7A 

WILLIAM    C.    PlNGLEr 

TERRA    ALTA 

8782 

0* 

PRESTON 

2 

39 

27 

79    33 

25B7 

CHARLES    E.    TREMBLY 

THOMAS 

8807 

04 

TUCKER 

2 

79    30 

3070 

7A 

ROBERT    E.    WHITE 

TR1BBLE 

8924 

03 

MASON 

38 

81     50 

690 

c 

JERRY   CASTO 

TYGART    DAM 

B9B6 

02 

TAYLOR 

1C 

39 

BO    02 

1200 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

UNION 

901] 

MONROE 

BO    32 

1975 

C 

MBS.THELMA    SPANGLER 

VALLEY    BEND 

906B 

10 

38 

2010 

MRS    VIOLET    L.     SWECKER 

VALLEY    HEAD 

9DB6 

04 

10 

38 

BO    02 

2425 

MID 

C 

KENT     SWECKER 

VANDAL  I  A 

910* 

02 

LEWIS 

38 

80    2* 

1120 

CLARKSBURG    WATER    dOAftD 

WARI3ENSV1LLE     R    M    FARM 

9281 

06 

HARDY 

39 

7B    35 

8A 

9A 

WEST    VA.    UNIV. 

WASHINGTON    DAM    19 

9309 

01 

WOOD 

I 

15 

81    *2 

600 

TA 
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WAYNE    2 

9323 

03 

WAYNE 

3B 

13 

82    26 

680 

5P 

5P 

MISS    JUDY    ANN    CASTO 

WEBSTER    SPRINGS    1    £ 

04 

WEBSTER 

38 

BO    25 

5P 

7A 

c 

THOMAS    w.    MOORE 

WEIRTON 

HANCOCK 

8 

40 

80    36 

10*0 

6P 

C.    E.    STETSON 

WELLSBURG    3    NE 

9368 

BROOKE 

B 

80    35 

MISS    OORIS    J.    PF1STER 

WESTON 

02 

80    2B 

1026 

7A 

7A 

J.    ARTHUR    HENRY,    JR. 

WEST    UNION 

9*50 

DODDRIDGE 

5 

ao  *7 

1000 

6P 

EABNEST    F.    SMJTH 

WHEELING    WARWOOD    DM    12 

9492 

0  1 

( 

40 

80    *2 

659 

COBPS    OF    ENGINEERS 

WHITE     SULPHUR    SPRINGS 

9521 

05 

GREENBRIER 

48 

BO    IB 

1914 

5P 

JAMES    A.    TERRY 

WILLIAMSON 

82    17 

673 

BA 

NORFOLK    ♦    WESTERN    RY. 

WILLIAMSON    2 

9610 

03 

MINGO 

1 

3? 

41 

82     18 

657 

8A 

WILLIAM    0.    ROR1ER 

W1NFIELD    LOCKS 

9683 

03 

PUTNAM 

38 

32 

81     55 

571 

7A 

7A 

H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CLOSED    STATION 

WASHINGTON    DAM    19 

9309 

01 

WOOD 

B 

39 

15 

81    42 

600 

7A 

CLOSED    6/29 '6B 
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Agricultural    Rnglnaarlng   Building,    l  M 
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Lonal  Lnforaation  ragardlng  tha  ollaati  1 1 1  Hi  I  Virgin! ■  |  ■ 

Agrirui  tural  Enginaarlng  Bui  Ldlng,  *aat  Virglnli  University,  m«> 
.  .  contained  Ln  "HOURLY  PRICIPITATIOH  DATA  WIST  VIROINIA" 

DIMENSIONAL    WITS:       Un  Urns    oUunwis,-    IndLafd.     .hm.M.-.i ..... ..     ,i — 

•  I  n  J   Bovomo.il     In    rulW*.        Monthly    uV«roo    day     lotaln    an     It..-    -a,...-,    ol     lh-    n.-Kutlv,    .1.  ,,.. ,  t  ,. .  .  -,    ,,,      tverage    dally     ..,„,..■,.  t  „,  ,■„     f, ,  , ,,       ,„,,,„.,,„,,,     I(J  ,  _, 

table  direotiona  entered  ln  figures  are   tana  ol   degreee.     Raaultanl    alnd   La   toi     ■ 

OBSBRVATION  TIME       The  station   index  shown  observation   >  lmea   m    Loon]   atandexd   tlae,     During   tbi    mil ■ itl baarvai      tafc    in.    obaarvatloni   aa  davllanl 

saving  time.  Tnoa  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  i ad"  tab la  La  at  ubservun aa  for  all  ihsso 

statiou.8  snow  on  ground  veluee  ara  at  7:00  a  .....  R.8.T.   Data  La  tba  "toi b]    Da  Lj  Pi 

and  Wind"  table,  and  snowfall  ln  tl.o  "Snowfall  and  Snow  mi  r, ,i"  t.,1.1.-,  when  [nihil  hud    .,.   i   ,    i  . 

WAJORATION  i*  measured  Ln  the  atandard  wvairu-i-  iiurcm  rV|»o  i>an  ..i  i  i di..,..!..  ....loaa  otbarwlaa  ibown  bj  t  d followlna  it,.-  BvaooratloD  ind  VI  nd 

table.   HIS  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind-  table  refer  to  extremes  of  temporal ....-  ol  w..i. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  ln  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  Oq f  snow,  si--  t.  ad    S*«.»l«. 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasi  oil  dl  variability 

In  the  snowpack  may  result  ln  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologieal  Data"  table,  the  -Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "geaa do* 

and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologieal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologieal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologieal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  "Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologieal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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8 

i 

5 

,j 

.1 

a 

.1 

•    »    » 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSe 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSM 
MUNMVILLI 

NIK  CUMBERLAND 

67.6 
70. S 
68.5 
69.4 
69.0 

40.2 
42.8 
40.0 
42.7 
46.1 

33.9 
36.7 
34.3 
36.2 
37.6 

-  3.0 

.3 

-  1.4 

2.1 
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83 
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63 
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17 
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1 
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23 
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28 
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31 
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31 
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0 

0 
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6 
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2 
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0 
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0 
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19 
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.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
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0 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  HB  CITY      R 
NEIRTON 
WELLS6URG  3  NE 

69. S 
67.0 
66.3 
66.6 
66.3 

46.6 
46.9 
46.2 
43.0 
41.6 

39.2 
37.0 
36.4 
35.9 

33.0 

2.3 
-   .6 

1.3 

84 
82 
82 
62 
83 

17 

17 

17* 

16* 

17* 

28 

32 

30 
27 
22 

31 
31 
31 
31 
31 
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273 
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0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
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0 

1 

1 

2 
2 
5 

0 
0 

0 
0 
0 

4.05 
2.68 
2.76 
3.29 
3.19 

1.46 
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1.44 
1.43 
1.37 

1*49 

19 

18 
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19 
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11 
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10 
5 
31* 

298 

238 
373 
239 
299 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
4 
6 

0 
0 
0 
0 

0 

3.16 
3.58 

4.47 
4.67 
3.79 

.38 

1.33 

1.02 
1.21 
1.79 
1.43 
1.43 

3 

19 
3 
3 

19 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
8 
7 
5 

3 
3 
2 
4 
3 

1 
1 

1 

2 

1 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  (LOG 
HUNTINGTON  HE  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 

66.3 

66.9 
72.0 
69.7 

43.2 

46.4 
46.6 
43.0 

35.9 

36.7 
39.3 
37,4 

-   .6 

B4 

B4 
63 
84 

IB* 

17* 

17 

2 

29 

32 

30 
28 

31 

11 
11 

27 

301 

290 
220 
237 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

3 

1 
3 

4 

0 

0 
0 
0 

3.44 

2.89 
3.39 
3.34 

1.40 
1.04 
1.17 

1.17 

.94 
1.11 
1.23 

19 

6 
3 

19 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

4 
6 

6 

3 

3 
3 
3 

1 

0 
1 
1 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVEN5W0O0  DAM  22 

RIPLEY 

69.0 
66.9 
66.0 
71. 7M 
69.7 

47. 0 
43. T 
43.3 

44.2 
43.1 

36.0 
36.3 
33.7 
SB.  OM 

36.4 

.6 

83 

84 
62 
83 
64 

2 

IB* 
16* 
17* 
17 

33 
28 

26 
28 

26 

11 

11* 
11 
11 
11 

243 

284 
312 
246 
284 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 
4 
5 
4 

0 

0 
0 
0 

0 

1.41 
2.91 
3.26 
3.23 
3.97 

1.15 

1.04 
1.04 
1.18 
1.77 
1.50 

4 
19 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

4 

6 
5 

7 

3 
3 
2 
2 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

SPENCER 
NAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

66. J 
73.0 
73. 2M 
66.0 

44.0 
43.0 
44. 4M 
43.6 

36.2 
39.0 
38. 8M 
36.8 

.1 

-  .2 

-  1.0 

82 
85 

67 
82 

17 

17 

13* 

16* 

26 
28 
28 

29 

11 
11 
11* 
26 

287 
209 
220 
270 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 

4 

1 

0 

0 
0 
0 

2.73 

2.41 
2.62 
4.47 

.08 

.43 
2.36 

1.17 
1.07 
1.23 
1.67 

19 
3 

19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
5 

2 
2 

2 
3 

1 
1 
1 
2 

DIVISION 

56.9 

-   .7 

3.44 

1.15 

T 

•    *    * 

CENTRAL             0* 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP          II*. 

BRANDONVILLE 

62. 3M 

60.7 

64.1 

61.4 

63.0 

36. 0 
33.3 

40.  T 
42.7 
36.3 

30. 2M 
46.0 
32.4 
32.1 
30. B 

-  .9 

-  1.1 

-  1.5 

79 
74 
76 
77 
77 

2* 

2 

1 

1 

16* 

16 
15 
21 

27 
19 

11 

11 

3 

3 

31 

451 
520 
386 

392 

436 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

13 

8 

6 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 

3.09 
2.69 
2.63 
2.27 

1.78 

•  .21 
.28 

•  .08 

2.07 
1.09 
1.36 
1.06 
.76 

19 

19 
19 
19 
19 

T 
T 
T 
T 
T 

0 

T 

0 
T 

0 

30* 
29* 

7 
5 
9 

4 
7 

2 
2 
1 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
0 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT      II* 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

63.0 
39.2 
63.3 
37.3 
63.1 

37.3 
36.9 

39.0 
40.7 
37.9 

31.3 
48.1 
31.3 
49.0 
31.5 

-  .6 

-  2.3 

60 
77 
78 
73 
78 

2* 

1 

14 
1 
2* 

16 
17 
20 
24 
18 

31 

31 
31 
27 
31 

420 
315 

423 
489 
411 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

12 

6 

6 

12 

0 

0 
0 
0 
0 

4.92 
3.84 
3.21 
3.97 

4.20 

.18 
1.39 

2.65 
1.23 
.84 
1.67 
1.73 

19 
19 
19 
18 
19 

.0 

4.0 

.5 

1.0 

T 

0 
2 
0 
0 
0 

29 

6 
9 
6 
8 
7 

i 
2 

3 
2 
2 

2 
2 
0 
1 

1 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RlCHWOOD 

64.3 
63.2 
62.3 
66.3 
66.1 

42.4 
39. B 
40.0 
39.2 
40.0 

53.5 
52.5 

31.2 
32.8 
33.1 

80 
79 
76 
60 
79 

2 

16 

1 

17 
13 

26 
21 
24 
16 
21 

28* 

31 

5 

31 

30 

337 

386 
423 
377 
363 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 

11 
9 
8 

0 
0 
0 

0 
0 

3.62 
2.64 
3.47 
2.34 
2.22 

1.87 
.99 

1.33 
.65 
.70 

19 
19 
19 
19 
7* 

T 

T 

2.0 

T 
T 

0 
0 

1 

0 
0 

29 

6 
fr 
8 
5 

7 

1 

3 
3 
3 
2 

1 
0 
3 
0 
0 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

66.4 
62.1 
60.6 

42.8 
36.0 
41.3 

34.6 
49.1 
51.1 

61 
82 
78 

17 
1 
2 

23 

15 
18 

31 
31 
27 

319 
484 
425 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
15 
8 

0 
0 
0 

3.06 
4.35 

2.90 

.92 
1.B7 
1.38 

4 
19 
19 

.0 

T 

2.0 

0 
0 

1 

29* 

B 
5 

6 

3 
4 
2 

0 
1 
1 

See  Reference  NoteB  Following  Station  Index 
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WEST  VIRGINIA 
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Temperature 

Precipitation 

•1 

! 

> 

< 

•3 

el 

f  S3 

i  ° 

2 

■ 
a 

o 

1 

a 

Q 

Ol 

a 

No.  ol  Days 

■a 

•a 
,f 

o.  S 

a 

© 
O 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

0 

Q  g 

2  0 

Q 

• 

1 

o 

s 

a 

i 

-Si 

S  | 

hi 

N  » 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

64.1 
59.2 
65.3 

40.5 
38.0 
43.1 

92.3 
48.6 
54.2 

78 
75 
76 

Z 

18 

17+ 

27 
17 
25 

31 
31 
31 

390 
300 
333 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

8 
9 
6 

0 
0 
0 

3.91 
2.75 
3.72 

1.38 
1.00 
1.25 

19 
19 
19 

.0 

T 

.0 

0 

T 
0 

30* 

6 
6 

9 

3 
3 
3 

i 
i 
i 

DIVISION 

51.3 

-   .5 

3.46 

.30 

.5 

*    »    » 
SOUTHERN           05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEF1ELD  FAA  AIRPORT 

6LUEST0NE  0AM 

GARY                     //R 

KOPPERSTQN 

65.4 

61.4 
65.8 
67.1 
65.1 

39.7 

45.3 
43.9 
40.5 
43.0 

52.6 

53.4 
54.9 
53.fi 
54.1 

-  2.1 

80 
77 
79 
82 
78 

1 
1 
2 
2 

14 

23 
30 
28 
25 
26 

31 
30 
31 
31  + 
27 

379 
356 
315 
349 
339 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.09 
2.84 
3.04 
2.43 

3.34 

.14 

.96 
1.10 
1.47 

1.42 
1.75 

19 
19 
19 
19 
19 

T 

T 
T 

.0 
.0 

0 

T 
0 
0 
0 

26 

3 
5 

5 

4 
9 

2 
1 
2 
1 
1 

0 

l 
l 

l 
l 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

67.4 
65.3 
69.7 

40.7 
39.0 
40.6 

54.1 
52.2 
55.2 

-  1.6 
1.0 

64 
80 

84 

15+ 
2 
1 

26 

20 
20 

31 

5 

31 

340 
393 
303 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8 

7 
6 

0 
0 
0 

3.34 
3.08 
3.39 

.94 
1.14 

1.65 
1.36 
1.38 

19 
19 

19 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

4 

4 

1 
2 

2 

l 

2 
2 

DIVISION 

53.8 

-  1.5 

2.94 

.72 

T 

«    »    » 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

66.7 
65.8 
67.5 
66.5 
65.9 

42.7 
42.0 
46.1 
44.3 
44.2 

54.7 
53.9 
56.8 
55.4 
55.1 

-  .5 

-  .4 

83 
81 
84 
83 
85 

1 

1 

2 

3+ 

2 

20 
21 
25 
22 
22 

31 
31 
31 
31 
31 

313 
337 
253 

301 
305 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
3.06 
2.93 
2.76 
2.74 

-  .57 

-  .54 

1.38 
1.91 
2.10 

1.12 
1.64 

19 
19 
19 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 
3 

4 

2 
1 
2 
3 

1 

HATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
UMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

64.7 
69.1 
65.8 
70.3 
67.5 

41.2 
43.7 
39.9 
44.1 
42.2 

53.0 
56.4 
52.9 
57.2 
54.9 

.9 

81 
86 
83 
86 
87 

2 

2 
3 
1 
1 

20 
20 
19 
20 
18 

31 
31 
31 
31 
31 

369 
277 
373 
246 
311 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.55 
2.31 
2.32 
2.50 
2.68 

.24 

1.69 
1.35 

1.14 
1.30 
1.12 

19 
19 
19 
19 
19 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

5 
4 
6 

2 

2 
1 
3 
3 

WARDENSVULE  R  M  FARM 

67.3 

39.9 

53.6 

-   .2 

86 

3 

20 

31 

349 

0 

0 

7 

0 

2.17 

-   .77 

1.25 

19 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

54.9 

.0 

2.39 

-   .36 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ALPENA  1  NW 


LEAS!  TOTAL  PRECIPITATION 
MANNINGTON  1  W 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
RENICK  NO  2 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CANAAN  VALLEY 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
CANAAN  VALLEY 


87 

DATE 

15  + 

15 

DATE 

31 

6.00 

1.71 

2.72 

DATE 

19 

4.0 

2 

DATE 

29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  110  - 
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BURNSVILLE 
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CLARKSBURG  1 

FAIRMONT 
GASSAW4V 
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G»AN1SV1LLE  J  Nw 
HASTINGS 

IRELAND 
JANE  LEU 
LAKE  LVNN 
MNNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  w 

MIDOLESOURNE  2  ESE 

MURGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  L  ANO  P 

PHILIRPI 

SUTTUN  RESERVOIR 

VANDALIA 
UESTUN 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


BRANCHLANP 
CHARLESTON  MB  AP 
CHARLESTON  1 
LLAV  1 
CLENDENIN  i  su 

CORTON 

D1LLE 

DUNLOw  5  E 

HAMLIN 

HOGSfcTT  GALLIPOLIS  [JAM 

HUNTINGTON  FED  BLOG 
HUNTINGTON  MB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
KERM1T 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 
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POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOUO  OAM  22 

RIPLEY 

S'ENCER 
.AVNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


ALBRIGHT 

2.55 

ALPENA  1  NH 

6.00 

ARBOVALE  2 

A. 22 

BAYARD 

3.  09 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

2.89 

BECKLEY  wB  AP          //R 

2.63 

BELVA 

3.62 

8RAND0NVILLE 

2.27 

BUCKEYE 

A. 92 

CAMOEN  ON  GAULEY 

4.61 

CANAAN  VALLEY 

3. BO 

DRY  CREEK 

2.72 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

A. 05 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

3.21 

FLAT  TOP 

3.97 

HACKER  VALLEY 

A. 27 

HICO 

3.93 

MC  ROSS 

4.20 

MT  STORM 

2. 41 

OAK  HILL 

3.62 

PARSONS  1  SE 

2.84 

PICKENS  1 

5.47 

REEDSV1LLE  EXP.  FARM 

2.54 

RICHWOOO 

2.22 

RUwCESBURG  1 

3.06 

SENECA  STATE  FOREST 

4.35 

SPRUCE  KNOB 

2.90 

STONY  RIVER  DAM 

2.52 

SUMMfcRSVULE  RESERVOIR 

3.91 

TERRA  ALTA  NO.  1 

2.75 

THOMAS 

3.43 

VALLtY  BENO 

3.51 

VALLEY  HEAD 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3.72 

.    •    » 

SOUTHERN            05 

ALOERSQN 

3.35 

2.78 
3.00 
2.08 


4.39 
2.64 
3.33 

3.50 
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3.79 
3.44 
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2.62 
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.41 
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1.69 

.30 


1.00 
.92 

1.07 
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.: 
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01 
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01 
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01 
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T 
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T 

T 
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T 
T 

.50 
1.10 

.04 

.03 

1.03 

.10 

1.00 

.04 

.01 

.81 

.11 

.1/ 

1.13 

1.08 
.73 

1.30 


1.65 
.12 

1.21 
.80 

1.30 

.90 
1.20 
.85 


1.23 

1.41 
1.67 


1.90 
2.07 
1.09 
1.56 


,;5 

1.75 

.03 

1.15 

1.87 

.10 

.99 

.03 

1.33 

.12 

.65 

T 

.72 

.95 

1.B7 

.12 

1.38 

.10 

1.46 

1.38 

T 

1.00 

.OS 

.99 

.06 

,B« 

.09 

1.05 

T 
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.19 

.02 
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T 
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.06       .17       T 
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WES7    V1KC1NU 
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3 
3 

Day  of  Month 

1      |     2     | 

3 

4        5 

1     6 

7    |    8    |    9 

10 

11 

12 

13       14    |   15 

16  | 

17 

18 

19 

20       21 

22  |  23   |  24 

25  | 

26 

27 

28 

29      30 

31 

ATmENS    CUNXORO    COllECF 

BLUEFIELO    FAA    AIRPORT 

S^jES'JNt    dam 

GARY                                                    //R 

|A£CER 

2.  0« 

2.84 

3.0* 
2. '3 
3.0' 

.01 
T 

.06 
■  20 

.0* 

.07 
.20 
.3* 

.17 

.06 
.03 
.91 
.36 
.*2 

.01 
T 

.03 
.07 
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.01 

.0*                   .01 
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.10 
.07 
7 

.01 
.08 

7 

.03 
.02 

T 
T 

.50 
.39 

.10 
.01 
.03 

.96 
1.10 
1.47 
1.42 
1.40 

.13 

."1 
.09 

.04 
.01 

.04 

T 

.08 

T 
7 

.07 
,02 
.08 
.07 
.35 

7 
7 

•  01 

.07 
.06 
,07 
.22 
.27 

T           7 
.04 

«.ZPPE8ST0N 
LE*I5BURG    Z    S5t 
NATOAKA    1     S 
PlNEVlLLE 
PRINCETON 

3.3* 

2.M 
3.3* 
2. 56 

.01 

.22 

.16 
.02 

.19 
.26 

.10 

.22 

.30 

.72 
.*9      T 

.70 

.10 
.02 

.08 
.09 
.03 

T 

T 
7 

7 

.0* 

.03 

T 

T 
7 
.0* 

.16 

.1* 
.05 
.05 

1.75 

1.30 
1.65 

1.16 

.08 
.14 

7 

.16 

.03 
.03 

.06 

.17 

7 

.17 
•  08 

.21 
.03 

.0* 

.22 

T 

.25 

.12 

.03 

.06 

.01      7 

REMCK    NO    2 

UNION 

W«ITE    SULPHUR    SPRINGS 

5.22 

3.0« 
3.39 

.20 
.07 
.15 

1.6* 
1.16 
1.21 

T 

T 
.02 

7 

7           7 

.09 

.01 
.03 

.16 
.19 

.05 

2.72 
1.36 
1.38 

.18 
.20 
.39 

7 
.02 

7 

7 

.04 

.03 

7 

.32 

•  04 

.01 
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2.15 

3.06 

i.ei 
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T 
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.16 
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.65 

.06 
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T 
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7 
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T 
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.02 

1.38 
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.21 
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7 

.01 
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7 
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1.35 
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T 

7 
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2.17 
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T 
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(Speed   -  n.p.h. 
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3 

0> 

A 

8 

s 

i 

*\ 

3 

o 

beckley  we  airport 

21 

3.1 

9.3 

2  3++ 

21 

27+ 

83 

86 

57 

74 

7 

7 

2 

i 

i 

0 

18 

- 

6.0 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

21 

2.1 

6.1 

22++ 

24 

26 

90 

92 

58 

72 

5 

9 

1 

2 

i 

0 

1" 

- 

6.2 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

23++ 

14 

18 

- 

95 

56 

76 

5 

5 

3 

3 

0 

0 

16 

- 

6.5 

HUNTINGTON    WB    AIPPOPT 

21 

2.0 

5.9 

23++ 

25 

28 

84 

86 

56 

65 

5 

6 

1 

3 

0 

0 

15 

- 

6.0 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

" 

- 

24 

W 

03 

- 

" 

- 

- 

5 

7 

1 

2 

1 

0 

16 

54 
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DAILY  TEMPERATURES 


■ 

octoiih      mi 


SI..H..H 


Day  ol  Month 


1    |    2   |    3    ~~l   |    5   |    S    ~7   |    8   |    9    ~10  |   11  |   11      13  |  II  |  15    1T|   IT  |  1«  I  U  |  20  |  21  |  22  |  M  |  II  |  25  |  M  |  27  |  II  |  M  |  30  |  31 


ND«lM»tSU«'> 


01 


8tNS   RUN    1    sse 

cairo  l  s 

CKESTON  1  SS» 
MOUNOSV1LLE 
NEK  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVlLLt 

parkersburg  faa  ap 

PARKERSBURG  «B  t I TY 
WEIRTON 

WELLS8URG  3  NE 
WHEELING  WARHOOU  0"  12 


NORTH  CENTRAL 


^ 


BELINGTON 

BUCHHANNON  2  W 

CLARKSBURG  1 

FAIRMONT 

GASSAkAY 

GLENVILLE 

GRANTSVILLE  2  NX 

MANN1NGT0N  1  N 

NIODLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

NORGANTOWN  L  ANU  0 

WESTON 

-EST  UNION 

*     *     * 
SOUTHWESTERN         03 
CHARLESTON  wB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
OUNLOW  5  E 
HAMLIN 

HUGSETT  GALLlPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLOG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 


76   62   T8 
44   45   54 


77   82 
39   42 


82   80   77 
AS   52   64 


85   B2   75 


82   80   75 
64   60   59 


81   80   73 
52   61   50 


82   79   72 
49   59   50 


82   SO   72 

51   58   55 


83   81   76 
A3   48   63 


81   80   78 
50   51   59 


78   75 
38   43 


77   71 
47   51 


76   68 
52   49 


76   76 

50   57 


82   79 
39   51 


81   69 
38   51 


79   72 
56   48 


78   72 
52   59 


82   78 
42   48 


77   71 
51   58 


74   71 
53   50 


80   85   78 
48   50   57 


73   68   70 
46   51   56 


78   84   79 
45   47   53 


82   78 
53   62 


83   79 
56   65 


58   62 
31   34 


72   64 
35   29 


60   61 
30   30 


62   60 
31   32 


60   59 
34   36 


68   64   58 
46   38   39 


57   59   58 
38   33   42 


55   59 
39   32 


55   61   59 


64   61 
39   29 


63   60 
42   36 


50   56 
28   27 


54   59 
34   31 


54   98   62 

39   33   35 


66   56 
35   31 


63   55 
35   31 


70   56   61 
35   31   29 


61   63   55 
34   31   33 


57   64 
31   37 


60   60  ,65 
38   34   33 


67   54   60 
38   30   30 


59   58   60 
38   30   33 


55   59 
35   34 


70   61 
39   36 


70   59 
33   31 


58   61 
33   32 


56   59 
40   33 


71   63   63 
42   32   43 


58   57 
38   39 


57   71 
44   40 


59   57 
36   42 


59   68 
49   44 


58   67 
38   46 


58   68 

53   43 


59   67 
49   42 


58   64 
40   44 


59   57 
32   37 


57   71 
47   39 


60   59 
48   41 


60   59 
37   40 


56   61 
47   41 


57   70 
49   40 


58   71 
51   43 


56   72 
48   42 


62   57 

32   40 


57   70 
49   40 


59   69   75 
48   41   45 


60   61   75 


65   69   77 


58   62   70 
43   39   39 


57   59   69 
39   43 


57   66   74 
47   46   46 


62   70   79 


78   60   68 


60   70 
53   52 


65   75 

60   61 


76   75 
55   58 


68   76 
50   55 


64   76 
45   45 


62   70 
54   51 


68   71   70 


69   73 
51   49 


68   69 
54   52 


72   76 
56   53 


63   69 
54   51 


61   70 
53   52 


67   71 
52   48 


68   75 
51   49 


68   73 
54   53 


68   74 
53   51 


64   71 
50   51 


67   74 
53   50 


63   76 
56   55 


74   75 
52   52 


79   64   73 
45   57   59 


49   48   56 


77  74 
57  50 
Se«  Referee 


76   78 
51   50 


76   83 
55   52 


78   79 
52   52 


77   81 
58   48 


75   80 
60   50 


78   81 
64   56 


77   81 
57   55 


77   80 
59   53 


75   79 
52   49 


76   81 
51   46 


76   80 
54   53 


71   77 
50   48 


79   79 
52   47 


78   80 
54   49 


78   83 
52   45 


79   BO 
50   44 


80   81 
48   52 


80   82 
49   50 


74   60 
51   47 


80   80 
52   46 


77   80   81 
60   57   55 


78   82   80 
54   52   56 


73   80   63 
56   54   49 


74   79   8' 
56   56   5' 


60   56   54 


55 
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82   64 

50   56 


83   80 
49   56 


80   82   80 
50   50   46 


•  4   78 
62   62 


64   81 
64   62 


82   71 
66   65 


82   70 
65   63 


81   74 
62   62 


83   7B 
60   56 


61   78 
53   62 


78   80 
44   55 


80   75 
56   58 


82   73 
61   62 


81   79 
60   58 


63   84 
54   58 


83   79 

57   57 


83   79 
56   56 


84   76 
64   63 


82   64 
49   58 


64   73 
60   56 


60   61   73 
55   63   63 


83   B3 
52   55 


76   72 
52   60   60 


80   82   69 
56   60   60 


63   SO   83 
49   54   59 


82   82   84 

53   56   61 


60   62   61 


61   S5 

58   60   63 


68   68 


71   70 
53   36 


70   70 
56   35 


69   69 
55   36 


78   69 
95   40 


78   70 
56   38 


68   68 
47   42 


67   67 
45   39 


67   68 

52   41   40 


69   67   6 
58   33   3 


67   69 
56   41 


72   63 
62   36 


73   67 
53   35 


67   66 
43   36 


67   69 
48   39 


76   75 
55   36 


74   65 
58   38 


70   68 
55   36 


74   69 
55   32 


68   67 
56   36 


70   68 
43   38 


73   69 
55   40 


79   65 
59   37 


69   68 
53   35 


66   62   61 


68   67 
39   38 


71   70 
38   40 


75   64 
32   38 


64   58 
43   44 


76   62 
44   41 


76 

35   39 


77   65 
39   37 


72 

35   36 


6!   66   96 


70   67   64 
33   40   37 


77   66 
39   38 


75   64 
41   44 


63   48 
41   37 


49   48   67 
37   37   28 


51   49 

40   40 


56   46   68 

40   37   37 


57   91   70 
42   40   29 


60   90   97 
40   38   27 


99   93   92 

36   39   26 


90   60   76 
39   39   25 


52   90   66 
40   36   29 


47   66 
37   39 


48   66 
36   39 


49   49 

39   30 


96   54   67 
37   37   3C 


36   39   2» 


47    54 
41   36 


48 

31 


45   50 
28   21 


91   65 
30   21 


48   62 
28   2 


50   62 
30   26 


93   66 
31   28 


48   52 

31   24 


60   95 

31   23 


S3   64 
35   20 


54   65 
26   23 


46   51 
33   29 


93   65 

28   24 


33   46   98 

39   32   26 


43   39   34 


51   47 
39   39 


69   47   58   74 

40   39   32   30l   46,6 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER    1969 


Station 


Day  of  Month 


16       17      18 


19      20      21      22      23      24 


28      29      30      31 


LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSwOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINF1ELD  LOCKS 

CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 
BAYARD 

BECKLEV  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  «B  AP 
BRAN00NVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 
DAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP,  FARM 
RICHWOOD 
RQWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVUIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


0  5 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 
GARY 


MAX 
M1N 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MO) 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mill 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


BO   8*. 
51   51 


TB   85 
53   53 


78   82 
50   50 


78   62 
45   54 


83   82 
46   56 


83   79 
44   53 


80   77 
44   55 


84   78 
47   54 


82   87 
49   52 


77   82 
49   50 


79   79 
31   31 


72   74 
39   37 


76   71 
38   45 


77   72 
45   53 


69   77 
41   41 


B0   80 
36   39 


77   71 
39   36 


76   73 
37   42 


73   68 
46   33 


78   78 
37   40 


72   80 
44   44 


70   77 
37   42 


76   70 
41   48 


76   75 
38   41 


70   69 
48   48 


80   77 
42   48 


82   75 
29   35 


76   78 
43   43 


65   71 
38   40 


74   70 
41   46 


58   63 
35   35 


57   62 
38   3B 


58   62 
34   33 


58   63 
29   36 


62   63 

30   30 


61   60 
28   35 


65   59 
27   27 


65   65 
30   45 


58   60 
34   33 


61   60 
36   21 


60   49 
34   25 


60   56 
31   23 


50   56 

30   27 


64   51 
36   27 


62   60 
30   22 


57   50 
33   27 


49   55 

32   27 


47   55 

28   32 


62   57 
31   20 


68   52 
3B   28 


68   54 
37   28 


55   54 

32   24 


64   60 
35   31 


63   69 
35   38 


59   57 

37   32 


63   60 
18   18 


61   47 
34   29 


66   51 
38   29 


61   45 
35   28 


61   58 
35   31 


MAX 
MIN 

80 

44 

76 
47 

71 

59 

65 

34 

60 
24 

59 
42 

MAX 

MIN 

77 
52 

74 
60 

70 

49 

50 
36 

58 
34 

57 
45 

MAX 
MIN 

75 
4B 

79 
49 

72 

50 

70 
38 

55 

32 

60 

33 

MAX 

MIN 

76 
44 

82 

43 

76 

48 

74 
35 

59 
26 

61 
26 

61   67 
40   49 


63   62 
42   48 


58   61 

40   46 


54   56 
44   40 


63   69 

30   38 


59   70 
48   37 


57   68 

48   39 


60   71 
54   38 


60   60 
41   45 


67   62 
33   38 


61   63 
29   32 


67   65 
37   51 


54   66 
36   38 


66   63 
35   41 


65   62 
30   33 


70   73 
40   39 


63   61 

43   47 


57   71 
41   41 


55   71 

35   38 


71   71 

34   44 


70   73 
36   42 


71   75 
46   47 


72   74 
41   41 


66   56 
33   37 


56   72 
40   40 


46   64 
36   36 


70   72 
44   46 


59   67   63 
46   44   52 


62   64   69 
36   43   43 


65   63   76 


62   77 
56   56 


62   75 
55   53 


61   70 
44   52 


78   78 
49   53 


70   75 
50   52 


69   71 
53   54 


72   74 
53   54 


62   71 
56   54 


55   67 
49   46 


56   65 
33   45 


58   68 
51   50 


66   57 
43   48 


60   72 
43   48 


56   60 
40   43 


62   72 

44   50 


54   65 

42   47 


68   59 
53   52 


71   60 
42   51 


60   68 
46   45 


67   67 
42   52 


63   71 
45   41 


60   70 
44   54 


54   69 
48   46 


57   58 
47   47 


70   61 
42   50 


65   55 
42   46 


68   70 
50   52 


56   56   53 


72   80 
55   57 


59   59   56 


70   71 
43   41 


75   73 
45   48 


71   71 
50   52 


70   72   75 


71   74 
50   46 


70   70 
40   36 


78   77 
48   42 


66   66 

51   52 


74   75 
46   48 


75   78 

50   50 


72   76 

49   45 


75   73 
46   46 


69   78 
46   41 


76   79 
51   43 


80   60 
53   49 


74   72 
47   45 


67   72 
50   51 


73   77 
48   46 


67   73 
46   48 


76   75 
53   47 


83   78   83 
53   56   61 


80   79   80 
56   56   63 


64   80   64 

51   54   60 


62   60   61 

54   62   62 


83   83 
55   64 


62   84 
51   61 


80   82   76 
55   61   61 


82   65   62 
54   58   57 


65   76   83 
52   53   56 


61   80   82 
55   57   52 


67   70 
49   59 


69   72 
39   52 


70   72 
56   61 


67   69 

58   61 


77   76 
42   47 


67   71 
50   57 


75   77 
48   62 


60   64 
52   59 


72   72 
55   57 


76   77 
54   60 


76   76 
46   46 


74   75 
52   59 


78   80 
43   54 


72   75 
48   51 


79   61 
48   55 


64   70 
52   53 


72   65 

54   57 


75   75 
56   61 


74   72 
46   52 


75   76 
52   62 


75 
42 

77 
49 

75 
46 

73 
44 

70 
56 

70 
54 

44 

70 

56 

73 
56 

72 
49 

69 
57 

63 
56 

65 

61 

66 
62 

73 
53 

74 
53 

77 
55 

73 
54 

74 
53 

74 
60 

74 
61 

76 

51 

73 
51 

78 
52 

ei 

50 

76 
50 

72 
62 

77 
59 

77   71 
57   42 


72   69 
51   36 


74   70 
53   37 


72   69 
48   35 


68   68 
53   35 


74   68 
57   41 


61   66 
30   35 


58   57 
29   37 


64   66 
30   31 


63   65 
36   39 


66   71 
33   29 


57   57 
30   36 


59   63 
42   41 


64   67 
29   30 


60   66 
42   35 


62   64 
40   34 


62   63 
32   30 


75   72 
40   31 


63   75 
43   42 


66   63 
42   39 


64   68 
29   31 


61   61 

43   40 


60   65 
37   34 


64   65 
41   32 


6  5 
50 

62 
34 

66 

36 

75 
35 

65 
46 

61 
39 

66 

44 

70 
46 

69 

bl 

64 
42 

67 
3  = 

69 
37 

76   62   66 

56   38   34 


78   69 
41   38 


79   66 
43   41 


77   68 
39   38 


72   65 
34   36 


75   68 
38   38 


72   63 
35   37 


70   61 

40   44 


72   67 
39   36 


78   69 
37   35 


75   64 
44   42 


71   66 
26   45 


70   68 
25   37 


73   66 
34   39 


72   61 
46   43 


59   72 
29   32 


73   70 
25   34 


69   66 
26   40 


77   62 
29   38 


66   58 
43   41 


75   76 
28   42 


67   74 
38   39 


63   76 
31   34 


73   64 
34   46 


72   71 
29   39 


67   68 
33   29 


76   73 
34   46 


73   64 
25   37 


62   73 
43   45 


65   76 
34   38 


55   70 

29   29 


74   70 
33   47 


56   50 
38   41 


60   52 
41   41 


58   50 
38   40 


56   54 
40   38 


65   53 

39   40 


55   54 
41   37 


59   55 

42   39 


58   51 
42   41 


45   5« 
32   26 


42   63 
31   31 


49   46 
33   34 


45   60 
33   1 


36   58 
28   31 


40   38 
34   24 


42   67 
30   19 


48   45 
34   26 


60   52 
35   29 


40   64 
31   26 


43   61 
40   31 


44   63 
23   32 


47   67 
38   31 


40   61 
31   23 


47   47 
32   28 


44   39 
32   3? 


47   65 
36   27 


70   75   66 
33   35   39 


44 

34 

41 
32 

63 

40 

47 
36 

57 
35 

47 
37 

52   47   59 
39   31   29 


53   46 

40   34   33 


53   48 

39   33 


50   50 
39   31 


49   57 

41   33   28 


64   49   55   69 

38   38   30   26 


55   68 
33   26 


65   59 

41   31 


72   52 

26   41 


40   38 
30   32 


57   36 

30   29 


59   39 
36   33 


48   38 
32   32 


64   49 
33   34 


61   42 
30   32 


52   34 
32   29 


49   41 
35   34 


44   34 
28   28 


56   40 
36   29 


65   48 
28   34 


67   50 
36   34 


56   35 

32   30 


64   41 
28   34 


55   49 
32   31 


54   42 
38   35 


50   37 
32   32 


62   47 
25   24 


67   49 
30   32 


61   45 
35   31 


57   43 
37   35 


48   60 
30   28 


48   56 
36   33 


45   62 
33   16 


41   53 
29   15 


50   66 
29   24 


49   65 
26   32 


40   47 
31   19 


49   65 
33   16 


40   54 
28   17 


48   63 
23   20 


46   62 
29   36 


50   66 
24 


41   52 

30   29 


42   49 
34   21 


45   62 
29   25 


47   60 
31   18 


49   68 
21   29 


50   63 
33   23 


46   65 
31   15 


43   51 

30   27 


36   44 
30   17 


50   62 
31   25 


50 
25 

67 
23 

46 

30 

65 

34 

44 

3  0 

54 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stallon 


kuppersion 

LtWISBURG  2  Ssw 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULI»HU«  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


0  6 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FtRRY  NAT  PARK 

KtARNEYSVLE  1  NX  W6AS0 

MARTINS8URG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  iSE 

OMPS 

PETERSBURG 

ROMNEY  3  NNE 

WARUENSVILLE  R  N  FARM 


OCTOIM 


Dtyol  Month 


1    |    1   |    3    ~l   |    5   |    6    ~7   |    8   |    9    lo  |   11  |  12  1  13  |  14  |  IS  I  16  |  17  |  II      19  | 


76   69   70 
44   49   55 


79   8»   70 


64   39   61 
33   28   3! 


70   64   60 


62   61 
32   27 


60   57 
2'   27 


55   62 
32   33 


58   60 
35   26 


60   64 
35   30 


58   59 
26   26 


66   65 
27   27 


70   62 
34   24 


57   63 
28   27 


62   66 
27   26 


56   62 
26   27 


60   7»   71 
47   40   43 


31   42   4? 


68   68 
37   36 


64   69   62 
45   36   41 


65   68   67 
46   39   43 


63   66 
36   38 


63   65   64 


63   66 
45   30 


65   68 
48   37 


63   60 
29   35 


67   69 
48   38 


59   67   66 
46   35   37 


62   72   70 

48   5J   50 


61 

90 


63   73   74 
32   52   49 


60   65 
51   51 


59   71 

47   45 


59   65 
50   52 


59   70 
45   50 


65   72 
55   52 


65   57 
40   49 


64   75 
53   53 


63   65 
53   52 


'3   78   76 
5)   32   Jl 


73   75 
50   54 


74   68 
52   58 


75   68 
54   54 


68   74 
53   51 


73   75 
49   50 


76   80 
32   52 


73   74   67 


78   79 
51   54 


74   79 
52   51 


72   73   74 
38   60   61 


ro 

6: 


73   78 
47   53 


74   75 
56   53 


70   74 
53   57 


72   72 
51   54 


74   79 
51   55 


71   76 
53   59 


78   81 
54   58 


75   74 
45   52 


78   80 
48   50 


75   81 
47   53 


72   64   63 
92   36   34 


60   30   32 


66   66   66 

54   35   41 


72   6)   36 
37   44   36 


69   76   66 
32   33   36 


70   67   55 
33   43   45 


68 

90 


72   68   65 


|7   16   26 


70   54 
41   37 


56   32   62 


57   61 
44   36 


58   52 

4  1   37 


52   64 
42   36 


41 


37 


90   »4 


48   JO 
37   32 


54   52 
38   31 


63   32 

40   32 


50   50 
35   29 


43   48 
37   36 


46   31 
42   35 


49 
40 


34   41   37 


63.3 

J».0 


69.7 

40.6 


66. T 
42.7 


63.6 
42.0 


67.3 
46.1 


66.5 
44.3 


64.7 
41.2 


69.1 
43.7 


65.8 
39.9 


70.3 

44.1 


67.5 
42.2 


67.3 
39.9 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

3  -a 

■2°* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   »   • 
NORTM  CENTPAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
HIND 

.12 

56 

.12 
37 

* 
28 

.16 
36 

.12 

69 

.09 
42 

.00 
22 

.08 
27 

.06 
35 

.12 

21 

.07 
12 

.06 
26 

.02 

17 

.05 
22 

.06 
21 

.11 
16 

.09 
22 

.09 
22 

.02 
15 

.23 

45 

.12 
52 

.11 

44 

.09 

45 

'  .16 
33 

26 

56 

64 

44 

81 

53 

42 

2. 608 
1131 

•    *    * 
SOUTHWESTERN 

03 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAI 

EVAP 

WIND 

.13 
24 

.10 
34 

.25 

75 

.19 
102 

.10 
68 

.09 
30 

.03 
17 

.10 
32 

.06 
IB 

.13 
24 

.06 
11 

.13 
6 

* 
16 

.05 
6 

.03 
12 

.11 
20 

.09 
26 

* 
25 

.25 

31 

.17 
32 

.18 
36 

.08 
22 

.13 

71 

.14 
28 

.06 
29 

.05 
77 

.04 
34 

* 
106 

* 
101 

* 
75 

.29 

24 

3.08 

1218 

»    *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.10 
19 
72 
45 

.09 
13 
76 
47 

.06 
24 
72 
53 

.06 
23 

64 
44 

.10 
26 
53 
38 

.06 
14 
64 
39 

.06 
45 
51 
39 

.03 
14 
54 
43 

.06 
30 
72 

43 

.14 
65 

71 

47 

.01 
5 

57 
50 

.07 
14 
72 
54 

.02 

10 
66 
56 

.03 
12 
68 
54 

.07 
17 
74 
53 

.06 
17 
74 
52 

.15 

54 
70 
52 

.02 
39 

77 

60 

.05 
54 

*7 
60 

.02 
16 
62 
47 

.11 
23 
66 

41 

.11 

15 
65 

40 

.06 
28 
64 
40 

.10 
15 
67 
47 

.04 
22 
57 
45 

.01 
33 
57 

'7 

.05 
41 
45 
37 

.06 
24 
58 
39 

.03 
45 
52 

37 

.04 
41 
41 

41 

.05 
16 

49 

35 

1.94 

816 

63.1 

45.6 

»   *   * 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MJN 

.14 
49 
75 
50 

.13 
31 

75 
50 

.05 
36 
65 
58 

.06 
46 
65 
44 

.14 
68 
62 
37 

.10 
36 
61 
37 

.03 
31 
55 
36 

.06 
46 
61 
54 

.07 
36 
65 
52 

.09 
44 
65 
52 

.00 
16 
59 
52 

.06 
30 
69 

54 

.07 
26 
68 
54 

,04 
27 

K 

.05 
22 

67 

54 

.07 
39 
70 
54 

.02 

36 
71 
62 

* 

47 
70 
60 

.14 
18 
66 

60 

.04 
50 
55 

45 

.19 
61 
63 

40 

.07 
32 
63 
40 

.05 
52 
62 
40 

.09 
40 
61 
39 

.11 
35 
59 
43 

.00 
47 
46 
39 

.06 
60 
50 
35 

.09 
66 
55 

34 

.10 

67 
50 
38 

47 
42 
35 

0 
49 
33 

2.298 
12*1 
61.7 
46.4 

•    *    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  Nw 

WBASO 

EVAP 

WIND 
MAX 

MIN 

.19 
41 
74 
51 

.17 
15 

eo 

53 

.06 
22 
79 
55 

.OB 
57 
66 

46 

.15 
63 
60 

?e 

.13 
30 
64 
36 

.07 
33 
60 
40 

.09 
31 
59 

45 

.09 

19 
70 
45 

.06 
37 
61 
52 

.02 
13 
S6 
53 

.08 
13 
66 
54 

.05 
13 

75 
54 

.05 
12 
75 
58 

.03 
13 
66 
57 

.08 
23 
73 
57 

.07 
22 
73 

57 

.11 
30 
79 
60 

.06 

40 
70 
63 

.02 
25 

67 
49 

.20 
51 
66 

48 

.17 
33 

66 

44 

.06 
27 
65 

43 

.20 
32 

66 
50 

.01 
33 
53 

45 

.12 

64 
58 
41 

.08 
84 

60 
36 

.13 

45 
60 
39 

.18 
80 

56 
38 

.11 
72 
52 

37 

.04 
40 
51 
37 

3.00 
1113 

65.5 
47.6 

WAROENSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MJN 

.27 
41 

.14 
16 
87 
54 

.09 
19 
82 
43 

.09 
45 
73 
44 

.13 
65 
52 

37 

.19 
27 

62 
37 

.05 
29 
54 
27 

.04 
35 
56 

32 

.12 

16 
68 
32 

.06 
22 

61 
48 

.01 

8 

55 

52 

•  OS 
23 
65 
53 

.05 
18 
72 
53 

.05 

72 
42 

19 
71 
46 

.10 
16 

72 
44 

.06 

15 
72 
46 

.12 
19 

73 
47 

.01 
17 
76 

■i8 

.03 
13 
65 

46 

.19 
65 
64 
36 

.13 
32 

65 
31 

.11 

2-> 
75 

37 

.15 
36 

67 
37 

.03 
10 
51 
33 

.10 
77 
52 
38 

.  1( 

45 
36 

.13 

73 
36 

.25 

106 
75 
37 

.09 
82 
42 

37 

l" 

3.196 
1077 
65.4 
41.4 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Siation  Inde: 
-   115    - 


STATION  INDEX 


_, 

Z 

i 

OBSERVATION 

2   5 

Ul 

Q 

TIME  AND 

2      0 

O 

P 

TABLES 

STATION 

X     w 

rrtiiMTv 

< 

O 

z 
0 

< 

OBSERVER 

Q         g           ^VMll 

|i 

Z      Q 

1 

IS 

§ 

ej 

Ej 

si 

Q 

-J 

E 

£ 

£ 

%'- 

ALBRIGHT 

009 a!  0* 

PRESTON 

39 

29 

79     38 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO. 

ALDERSON 

0102    05 

MONROE 

37 

80    38 

1540 

7A 

RAS5IE    L.    SIMS 

ALPENA     1     NM 

0143    0* 

RANDOLPH 

It 

55 

3020 

OMER    S.    SMITH 

AR80VALE    2 

02491 04 

POCAHONTAS 

3fl 

26 

2730 

5P 

8A 

MRS.    NETTIE   R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

0355    05 

MERCER 

37 

26 

81    00 

2520 

5P 

5P 

CONCORD    COLLEGE 

BAVARO 

0527    04    GRANT 

39 

2375 

5P 

7A 

HOWARD   R.    FULK. 

BECKLEY    W    A    HOSPITAL 

058^    04    RALEIGH 

37 

81    11 

2330 

6P 

BA 

V.    A.    HOSPITAL 

BECKLE*    WB    AP 

05821  04|  RALEIGH 

37 

81    07 

2504 

MID 

M  I  D 

Z      J 

U    S    WEATHER    BUREAU 

BELINGTON 

0633'  02)  BARBOUR 

10 

3  = 

79    56 

1679 

7A 

TA 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELVA 

0661     04    NICHOLAS 

38 

1* 

81     12 

744 

7A 

MRS.    FERN    M.    OSBORNE 

etss  roi  1  sse 

0687    01     TYLER 

39 

28 

81    06 

644 

BA 

8A 

FMC    CORPORATION 

BERKELEY    SPRINGS 

0710|  06    MORGAN 

39 

78    13 

7  30 

5P 

5P 

RAOIO    STATION    WCST 

BLUEFIEll)    FAA    AIRPORT 

0921    05,  MERCER 

37 

IB 

81    13 

2892 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY         ' 

BLUESTONE    DAM 

0939    051  SUMMERS 

37 

80    53 

1388 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCHLANO 

1075    03.  LINCOLN 

38 

82    12 

600 

MERLE    E.    LUCAS 

brandonville 

1083    04    PRESTON 

39 

40 

79    37 

1798 

8A 

86 

VERL    E.    GALLOWAY 

1204    06    PENOLETON 

38 

50 

1375 

JOHN    B.    SMREVE 

buckeye 

1215 

04 

POCAHONTAS 

ia 

80    08 

2100 

5P 

7A 

MISS    ILEAN   WALTON 

8UCKHANNON    2    . 

1220 

02 

UPSHUR 

10 

39 

00 

80    16 

1445 

6P 

OR.     ARTHUR    B.     GOULD 

BURNSVILLE 

1282 

Oi 

BRAXTON 

3B 

52 

80    40 

770 

7A 

H 

JOHN    H.    BROWN 

CAIRO    3    S 

132B 

01 

RITCHIE 

39 

10 

81     10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CANQEN   ON    GAULEY 

13631  04 

WEBSTER 

38 

2.1 

2030 

TA 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393     04 

TUCKER 

i" 

03 

79    26 

3250 

6P 

&P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENTRAL1A 

1526    02 

BRAXTON 

38 

37 

80    35 

1030 

7A 

MRS.    ELIZABETH    SKIDMORE 

CHARLESTON    MB    AP 

15T0    03 

38 

22 

Bl     36 

939 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

1575    03 

18 

81    39 

600 

9A 

9A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

1677    02 

HARRISON 

39 

80    21 

977 

MID 

MID 

: 

H.     E.     CAIN 

CLAY    1 

1696;  0  3 

CLAY 

38 

81    05 

722 

7A 

MRS.     SARAH    B.     FRANKFORT 

CLENDENIN    1     SW 

1723    03 

38 

29 

81    22 

615 

BA 

KATHERINE    M.    RADER 

COR  TON 

1959J  03 

KANAWHA 

SB 

29 

81     16 

640 

6P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS   CO. 

CRESTON    1    SSW 

2054    01     WIRT 

38 

56 

81     17 

648 

7A 

7A 

H 

SEWARD   R.    LYNCH 

DAVIS 

2209    04,  TUCKER 

08 

79    28 

3120 

OILLE 

2358 

03 

CLAY 

38 

SO    49 

1184 

HOLL IS    MULLEN 

ORY   CREEK 

2462 

04 

RALEIGH 

37 

52 

Bl    28 

1264 

7A 

MRS.    RUTH    E.    JARRELL 

DUNLOW    5    E 

2520 

03 

WAYNE 

36 

82    20 

B50 

5P 

5P 

MRS    OLLIE    BROWNING 

EAST    RAINELLE    3    NNE 

ibiS 

04 

GREENBRIER 

38 

00 

80    45 

2420 

7A 

MR$.    SUE    V.    WALKER 

ELKINS    MB    AIRPORT 

2718 

RANDOLPH 

10 

38 

53 

79    51 

1970 

Hlfl 

MIO 

U.    S.    WEATHER   BUREAU        , 

ELLENBORO 

2746 

01 

RITCHIE 

39 

16 

790 

MRS.    DOROTHY    L.    RICHARD 

FAIRMONT 

2920 

02 

MARION 

39 

28 

60    08 

1298 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072 

0* 

MERCER 

37 

35 

81    06 

3335 

7A 

7A 

:  h 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANKLIN    2     NE 

3215 

:i6    PENDLETON 

38 

40 

79    19 

1900 

6P 

7A 

GEORGE    0.    HAMMER 

FREEMANSBURG 

S231 

02     LEWIS 

39 

80    31 

1030 

EOUI TABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353 

05    MC    DOWELL 

37 

22 

81     33 

1426 

BA 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3161 

021  BRAXTON 

38 

40 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENVILLE 

3544 

02l  GILMER 

38 

56 

80    50 

LEWIS    WOLFE 

GRANTSVILLE    2    NW 

3648 

02    CALHOUN 

38 

56 

81    06 

730 

9A 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GRIFF1TKSVILLE 

3749 

03     LINCOLN 

38 

14 

81    59 

850 

EMJRE    E.     ADKINS 

HACKER    VALLEY 

3793 

04 

WEBSTER 

38 

39 

80    23 

1501 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

sua 

02 

BARBOUR 

1C 

39 

03 

1375 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

3846 

03 

LINCOLN 

38 

17 

82    06 

642 

BA 

BA 

W.    VA.    MATER   SVC.   CO. 

HARPERS    FERRY 

3927 

06 

JEFFERSON 

39 

JO 

77    45 

410 

9A 

HISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PA»K 

3932 

06 

JEFFERSON 

39 

290 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397*. 

02 

WET2EL 

39 

33 

BO    40 

760 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

H1CO 

4128 

04 

FAYETTE 

3B 

07 

81    00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

4200 

0  3    MASON 

38 

41 

62    11 

570 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

4369 

Oil  WET2EL 

39 

41 

SO    27 

1034 

MFGRS.    LT.    +    HT.    CO. 

•HJNTlNGTON    FED    BLDG 

0  3     CABELL 

38 

B2    27 

565 

MID 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HJNT1NGTON    MB    AIRPORT 

'.393 

03    WAYNE 

38 

82    33 

827 

MID 

U.    S.    WEATHER   BUREAU 

HUNTINGTON    SEX    TRMT    PL 

031  WAYNE 

e 

38 

82    30 

520 

5P 

SP 

HUNTINGTON    SANITARY     BRO 

JAEGER 

*4oa 

05J MC    OOWELL 

1 

37 

28 

61    49 

1084 

7A 

MRS    RUTH    L.SUEMORE 

IRELAND 

447B 

02    LEWIS 

6 

38 

49 

80    28 

1142 

SP 

CLARKSBURG   MATER    BOARD 

JANE    LEW 

4559;  02    LEWIS 

06 

80    25 

1020 

4P 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

KEARNEYSVLE    1    NW    WBASO 

4763    06l  JEFFERSON 

23 

77    53 

550 

BA 

BA 

W    8    AGRICULTURE    SER    OFF 

KERKJT 

4816    03.  MINGO 

1 

SO 

82    24 

629 

7A 

GLEN    A.    RUBLE 

KOPPERSTON 

4956    051  WYOMING 

3 

45 

Bl    34 

1450 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE    LYNN 

5002! 02| MONONGALIA 

2 

39 

43 

79    51 

900 

7A 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEWISBURG    2     ,:-.• 

5224   05   GREENBRIER 

BO    26 

2185 

5P 

RADIO    STATION    WRON 

LINOSIDE 

5284    05|  MONROE 

37 

BO    40 

2000 

LOUIS    E.    CANT1BERRY 

LIVERPOOL 

5323 

03    JACKSON 

1 

38 

81    32 

665 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

5341 

02    GILMER 

5 

38 

91 

80    58 

720 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353 

03    LOGAN 

3 

37 

51 

82    DO 

664 

4A 

8A 

CEPHAS    R.    STICKLER 

LONDON    LOCKS 

S3fc<> 

38 

12 

Bl    22 

623 

74 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563 

0  3i  BOONE 

03 

81    49 

675 

BA 

8A 

J.    E.    CURRY 

MANNINGTON    1    N 

5621 

02    MARION 

6 

39 

33 

80    21 

975 

6P 

6P 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON    1    w 

5626 

02    MARION 

6 

39 

32 

80    22 

995 

ORA    G.    FROST 

MARLINTON 

S6T2 

04:  POCAHONTAS 

13 

80    05 

2150 

CECIL    A.    CURRY 

MAfiTlNSBURG    FAA    AP 

5707 

06    BERKELEY 

39 

77    59 

537 

HID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MART1NSBURG    2    W 

5712 

06    BERKELEY                    9 

39 

28 

78    00 

535 

ROBERT    L.    CRISwELL 

5739!  061  HARO*                      1     9 

52 

1625 

6P 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

HATOAKA    1    S 

57471 05    MERCER                         T 

37 

25 

61     15 

2750 

7A 

MRS.    JEANETTE    M.    CECIL 

MC    MECHEN    DAM    13 

MC    ROSS 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 

MOOREFIELO    2    SSE 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

MORGANTOWN    L    AND    l> 

MOUNDSVILLE 

MT    STORM 

NAOMA 

NEW    CUMBERLAND 

NEW    MARTINSVILLE 
,  OAK    HILL 

OMPS 
J  PARKERSBUflG    FAA    AP 

JfPARKERSBURG    WB    CITY 

PARSONS    1    SE 
! PETERSBURG 


PINEV1LLE 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

PRINCETON 

RAVENSWOOD  DAM  22 

REEDSV1LLE  EXP.  FARM 

REN1CK  NO  2 

R I CHwOOD 

RIPLEY 


SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  I 

SUMMERSVILLE 


HQMAS 

IBBLE 
YGART  0AM 


rfAYNE    2 

rfEBSTER    SPRINGS    1 


UNION 
LING    MARWOOD    DM    1 
E    SULPHUR    SPRINGS 
IAMSON 
1AMSON    2 
IELD    LOCKS 

LOSED    STATIONS 


COUNTY 


HARDY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 


WET 


ETTE 
6674  061  MORGAN 
6S49  Oil  WOOD 
6859  Oil  WOOD 
666?  041  TUCKER 
6954  Obi  GRANT 
2!  32  BARBOUR 
NDOLPM 


WYOMING 

MASON 

MERCER 

JACKSON 

PRESTON 

GREENBRIER 


8991 

04 

7004 

06 

rozs 

OS 

nil 

03 

7 ,'  ,i  7 

05 

7352 

03 

7*27 

04 

F44S 

7503 

05 

7552 
7730 

03 

7785 
BOS] 

z 

NICHOLAS 


I  DODDRIDGE 
RITCHIE 

ROANE 
PENDLETON 


3782    0' 


BRA  '  I 
PRESTi 

PRESTi 


TUCKER 
MASON 

TAYLOR 
MONROE 
RANDOLPH 
RANDOLPH 
32'  LEWIS 

>281    06    HARDY 
WOOD 

'323J  0: 

04    WEBSTER 

>3*S|  01    HANCOCK 

31    BROOKE 


)2|  DODORIDGE 


39    29 

80 

52 

39   02 

58 

39    39 

79 

55 

39    54 

80 

45 

39    17 

79 

37    52 

61 

29 

40    30 

80 

36 

39   09 

BO 

02 

1281 

36    40 

BO 

1  3 

2  750 

39    29 

79 

02 

1053 

37    35 

81 

32 

1280 

36    55 

B2 

07 

610 

37    22 

81 

05 

2410 

38    57 

81 

46 

584 

39    30 

50 

1760 

38    00 

80 

2? 

2150 

38    14 

60 

33 

2400 

36    49 

Bl 

610 

39    23 

7B 

640 

39    21 

79 

40 

1375 

38    20 

79 

54 

2500 

39    17 

44 

795 

39    04 

Bl 

05 

840 

38    46 

81 

21 

38    41 

11 

3050 

39   08 

79 

IB 

3400 

60    36 
80    35 

60    26 


80  18 
82  17 
B2    18 

81  55 


79 

30 

3070 

81 

50 

690 

HO 

02 

1200 

HO 

1? 

1975 

56 

2010 

BO 

02 

2425 

80 

24 

1120 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS 

OF    ENGINEERS 

RUSSE 

-L    D.    AMICK 

JOHN 

W.    CRUMRINE 

MRS. 

ZELLA   H.    VETTER 

FED. 

WIATION    AGENCY 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

SVILLE    SEWAGE    TR 

MRS. 

EILEEN   MINNICK 

VIRGI 

.    G.    WEBB 

WILLI 

AM    8.    MURRAY 

DR.    2 

.    W.    ANKROM 

MILES 

M.    MARTIN 

MRS. 

;.     M.    HOVERMALE 

FEO    ' 

VIATION    AGENCY 

U.S. 

LEATHER    BUREAU 

TlMBE 

J    *    WATERSHED    LAB 

1ESS    S.    HOHL 

MRS. 

•IAX1NE    LEACH 

MRS. 

CLOSED    12/12/67 

JAMES 

E.    8LANKENSH1P 

WEST 

VA.    UNIV. 

.    WATER    SVC.    CO. 

CORP  5 

OF    ENGINEERS 

P.     SCMAFI 


JAMES 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
MOPE    NATURAL    GAS    CO. 
W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 
HARRY    J.    GORDON 
FRED    C.    BECKER 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
WILLIAM    C.    P1NGLEY 
CHARLES    E.    TREMBLY 

ROBERT    E.    WHITE 
JERRY    CASTO 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.TMELMA    SPANGLER 
MRS    VIOLET    L.    SWECKER 
KENT    SWECKER 
CLARKSBURG   WATER    BOARD 
WEST    VA.    UNIV. 


CLOSED 

6/29/66 

MISS    JUDY 

ANN    CASTC 

THOMAS    W. 

MOORE 

C.    E.    STETSON 

MISS    OORt 

J.    PF1S 

HENRY.     Jf 

EARNEST    F 

CORPS    OF 

NG1NEERS 

JAMES    A. 

ERRY 

NORFOLK     + 

WESTERN    1 

PORTER 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CLOSED 

12/12/67 

CLOSED 

6/29/68 

J     DRAINAGE  CODE:      1- BIG  SANDY    2-CHEAT    3' 


i-KANAWHA    5-LITTLE  K 


6- MONONGAHELA    7-NEW    8-OHJ.O    9-POTOMAC     10-TYGART  11-YOUGHlOGHENY 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Station 

Day   ol  monlh 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

22 

24 

2S 

28 

37 

28 

38 

30 

31 

NORTHWESTGRI 

01 

PAAKEASAUR6 

AA     AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

NORTH    rENTBJ 

I               02 

MORGANTOWN    fi 

A    AIAPOAT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

SaUTM«EST[9« 

03 

chaaleston  -i 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

NTA     E.3UIV 

T 

T 

CENTRAL 

04 

AABOVALf    2 

SNOWFALL 
SN    ON    GNQ 

' 

kAYAKO 

SNOWFALL 
IN    ON    GNO 

T 

T 
T 

T 

CA10EN    PN    SAL 

iev 

SNOwFAtL 
SN    ON    GNO 

i.e 

1 

1.0 
T 

T 

ELKINS    ■«    AIR 

»C»T 

SNOWFALL 
SN   ON   G»D 
wt»    joulv 

' 

T 

.5 

FLAT    TOP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1... 

«C    »0SS 

SNOWFALL 
S«    ON    GNO 

' 

T 

' 

T 

JAK    HILL 

ViO-FALL 
SN     i".    GNO 

T 

i*AU«    KNOB 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 
T 

SuuThebn 

03 

iluefielo  f»a 

AIAP0.T 

S'-OwfalL 
IN    UN    GNO 

T 

T 

T 

T 

«l,I)'.N|     QAM 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

NO»THEAiT(»h 

06 

njATMIAI 

S'-Owfau 
IN    ON    GNO 

T 

T 

I    I 

Additional    information  regarding  the  < te  ol    Veal    Virginia  ma]    bi      btalned  bj    irrli  ,     ,  u«atoio*iai 

jgrieulturaJ    Engineering  Build  Lty,    U i    I 

aontalned  Lo  "HOURLY  PRICIPITATION  DATA  »BST  VXROXNIA 

niMKNSIONAl.    UNITS  Dn  U'ss    o  t  ho.w  i  h,     Indicated,     dj llo ...I     | |    , 

vliul    movonionl     In    mil--.  Monthly    iI^i-ok    Jay     t  ot  u  I  s    am    the    SU I     thenogatlVI       leparturesol     SVOiagO   dally     tomp.ro lun        I Ii        lum,  loaonl a I     l...'. 

lrtMo     Jlr,H'tl,,HH     Altered     In     H»:m-     .,  ,  .       Ion.     ...     ,1 ■  K,     „|,,„l      ,1,, 

OBSERVATION  TIME:      The  Station   tndea  shows  observation   time      Ln    Lo<  .i    standard Itt,tt 

saving  time.      Snow  on  ground    Ln   th«  "SnowfalJ    and   Snos  on  G nd"    table    I       u    ob  ervai 

station*  snow  on  ground  values  are  ,t   /  <m.  ,  ,„  .  ,   !•:  .  s  I'    Data  ,„  n..<   I   t  re b]      Dally  P 

and  wmd"  tublo,  and  snowfall  Ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  whan  pub] I  ure  end 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Buroau  typi  pan  oi  i  tool  dj  ■ i     |  ,  , 

table. M  and  Min  in  ''Evaporation  and  Wind"  table  refo]  to  extre I  temps ij  i 

WATER  equivalent  values  publish  ad  in  the  "Snowfall  .u.u  Snov  on  Ground"  tabli  ■  ■■  .  ,    ,  lll(,   s«plo-  I 

obtalniuK    measurements    are    taken    from    dl  t  tereni     points     i...'    mi,  .r^iv    ol.       rvatl     Squentl 

In    the    Bnowpack    may    resu  I  t     ln    apparent      Ln«    >ti     t  st  eiu  l  es     in     t  he    ,  ,  ,      ,    i 

SNOWFALL:        Entries    of    snowfall     ln     the    "CLlmatoloKK.il     Data"     tahle,      (he      '.Snowfall     and     Si  Bl  md        I  I    In 

ana    sleet  .       Ent  ries    ol     snow    on    g  round     i.iu:  lude    snow,     s  1  ee  t  ,     and     I  i  ■•■  . 

NORMALS  for  all  stations  are  ollmatologlcal  standard  normal-,  baaed  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  tor  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicat,   h  i  Ln   i  directioi 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  prei   Hi    -  will  be  carrl< 

of  this  bulletin . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cliraatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R*.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  ln  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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•    *    * 
NORTHWESTERN        01 

SENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSN 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

55. 8M 

57.3 

56.0 

55.3 

53.3 

35. TM 

36.6 

33.5 

33.9 

37.2 

45.  SM 

47.0 

44.8 

44.6 

45.3 

1.4 
3.1 

1.4 

2.0 

78 
80 
79 
76 
79 

22 
22 
22 

IS 
2- 

14 

14 

27* 

29 

14 

572 
536 

602 
605 
584 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 

11 
16 
'.6 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

4.  14 
3. 1H 
2.45 
3.32 
2.58 

1.3* 

.21 

-   .53 

.05 

.88 
.55 

.50 
.69 
.46 

8 
12 
6 

7 
16 

T 
T 
T 
T 
.0 

T 
1 

T 
0 
0 

20 
214 

ii 

9 

9 
12 

2 

3 
1 

\ 

0 
0 
0 

■ 

0 

NEW  MARTINSVILLE 
PARkERSBuRG  FAA  AP 
PARKERSBURC-  WB  CITY      r 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

56.  * 
55.6 
54.4 
52.7 
53.9 

37.3 
39.8 
39.1 
37.0 
36.4 

46.9 
47.7 
46.8 
44.9 
45.2 

2.7 
2.0 
3.0 

7B 
78 
78 
78 
78 

25 
27 

26 
26 
20 

14 
14* 
14 
21* 

14 

538 
512 
539 
596 
585 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

8 

10 

12 
11 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 
2.91 
2.46 
2.20 
2.23 

.98 

.10 
-   .42 

.83 
.54 
.44 
.42 
.31 

7 
7 
7 
16 
12 

.3 
T 
T 
.3 

T 

T 

0 
T 
0 

19 
12 

10 
7 
8 

7 

5 

3 
1 

0 
a 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

WHEELING  WARWOOD  OM  12 

53. 6M 

36.3 

45. OM 

1.9 

78 

1 

27 

14 

595 

0 

0 

12 

0 

2.94 

.39 

.50 

29 

T 

0 

a 

1 

0 

DIVISION 

45.8 

2.1 

2.93 

.24 

.1 

•    »    • 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

53. 3M 

53.7 

53.2 

51.8 
57.9 

32. BM 

35.9 

35.8 

36.7 

36.7 

43. 1M 

44.6 

44.5 

44.3 

47.3 

1.8 

2.7 

.6 

73 

74 
76 
77 
78 

12 
15 
23 
25 
23 

15* 

14 

26* 

21* 

26* 

652 
600 
608 
617 
521 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

1 

0 

12 
1  i 
12 
11 

0 
0 
0 
0 

0 

4.40 
4.43 
2.59 
3.54 
3.27 

1.25 

.00 
.85 

.77 
1.21 

.47 
.60 
.90 

7 
7 
12 

7 
7 

13.0 
11.0 

T 
4.5 
2.0 

5 
5 

T 
2 
2 

13 
12 
12 
12 
12 

10 
8 
9 

10 

7 

4 
3 
0 
3 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

55.1 
56.2 
54.6 
55.2 
53.9 

33.7 
36.4 
35.6 
35.1 

37.7 

44.4 
46.3 
45.1 
45.2 
45.8 

-   .8 

2.8 

77 
79 
77 
78 
77 

19 
22 
20 
21 
26 

14 
14 
26 
14 
26* 

60S 
552 
592 
591 
56S 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

16 
12 
14 
15 
12 

0 

0 
0 
0 

0 

3.20 
3.07 
3.20 
3.59 
3.65 

.03 

.19 
.87 

.70 

.60 

.79 

1.17 

1.20 

7 
8 
8 

7 
7 

T 
1.0 

.5 

T 
5.2 

T 
1 
1 
0 
2 

12 
13 
19 

13 

10 
10 
8 

10 
7 

3 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

1 
1 

MORGANTOWN  L  AND  0 

WESTON 

WEST  UNION 

54.8 
55.5 
56.2 

37.6 
35.2 

37.1 

46.2 
45.4 
46.7 

.6 

75 
78 
78 

25 
22 

20 

14 

15* 

11 

555 

583 
543 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
13 
12 

0 
0 
0 

3.40 
4.11 
2.75 

.64 
.78 

.95 
.76 
.45 

8 
8* 

7 

2.5 

6.0 
.5 

T 

1 
T 

21* 
13* 
19 

9 
13 
10 

2 
3 

a 

0 
0 
0 

DIVISION 

45.3 

1.6 

3.49 

.51 

3.6 

*    *    • 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP          R 

CHARLESTON  1 

CORTON 

OUNLOW  5  E 

HAMLIN 

55.5 

58.2 

M 
56.3 

56.7 

38.1 
37.2 
37.4 
36.4 
34.6 

46.8 
47.7 

M 
46.4 
45.7 

1.5 

77 
81 
75 
79 
60 

1 
2 

1 
1 
2 

23 
23 

22 
16 
20 

21 
21 
21 

21 
21 

54  1 
515 

552 
572 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

10 
11 

8 
12 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

2.47 
2.6". 
2.12 
2.33 
2.28 

-  .32 

-  .16 

.41 
.72 
.70 
.40 

.37 

6 

7 
18 
12* 
13 

4.3 

f 

2.0 

.6 

1 
T 
0 
2 

T 

20* 
21* 

12 
20* 

9 

S 

7 
11 
9 

a 
l 

2 

a 
a 

0 
0 
0 
0 
0 

HOGSETT  GALLIP0LI5  DAM 
HUNTINGTON  FEO  BLOG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 

56.5 

55.5 

58. 7M 
57.0 

34.1 

38.6 

39. 1M 
35.6 

45.3 

47.1 
48. 9M 
46.3 

1.6 

77 

79 
80 
80 

2 

1 
1 
2 

21 

24 
23 
22 

21 

21 
21 
22* 

5B3 

532 
477 
553 

0 

0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

16 
11 
12 

0 

0 

0 

s 

2.53 

2.41 
2.30 
2.66 

-  .18 

-  .05 

-  .06 

.54 

.50 
.61 
.52 

18 

28 
28 

7 

1.5 
.2 

.0 

T 
T 
0 

21* 
20* 

8 

9 
6 

- 

l 
l 

2 
1 

0 

0 
0 
0 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWDOD  DAM  22 

RIPLEY 

57.1 
56.7 
55.2 
58.5 
57.2 

38.1 
35.6 
36.4 
38.8 
35.8 

47.6 
46.2 
45.8 
48.7 
46.5 

3.5 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  was  a  snowy  and  rainy  November.  The 
heaviest  snowfall  came  relatively  early,  Novem- 
ber 12,  and  was  triggered  by  an  unusual  pattern 
of  meteorological  events.  Cold  air  from  the 
north  covered  the  State  the  two  previous  days 
and  a  fast-moving  coastal  storm  brought  rain 
which  turned  to  snow  the  night  of  November  11- 
12.  Snowfall  was  heaviest  in  the  Eastern  Pan- 
handle and  the  mountains  (up  to  15  inches)  but 
2  to  4  inches  also  fell  in  sections  just  west  of 
the  mountains.  This  record  early  snowstorm 
for   the    Eastern  Panhandle  closed  schools  in  a 


four-county    area     November     12,     and    kno< 
out  many  powerlines. 

Considerable  rain  also  fell  throughout  the  month. 
Precipitation  totals  were  above  4  inches  in  a 
large  part  of  the  State,  and  were  generally  above 
normal  in  most  areas. 

At  Parkersburg,  sunshine  was  measured  at  only 
26  percent  of  possible.  The  long-term  average 
there  for  November  is  37  percent  of  possible 
sunshine. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia    26506 
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CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENDENIN  l  S" 

2.15 
2.«7 
2.64 
3.17 
2.33 

T     7 

.41 

.2* 
.40 
.72 
.87 
■  48 

.22 
.10 
.21 
.32 
.25 

T 
•  01 

T 

T 
7 

.08 

,21 
.31 
.31 

.21 

.30 

.15 
.35 
.33 

.23 
.17 
.19 

.17 
.08 

.17 

.31 
.2! 

.*7 
.28 
.57 

7 

.07 

.05 

.12 

7 

.06 

.06 

.10 
.06 

7 

.02 

.04 

T 

.13 

.20 

.15 
.22 
.13 

.08 

.36 
.13 
.23 

.17 
.21 

.01 

7 

7 

CORTON 

DILLE 

DUNLOM  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL1P0LIS  DAM 

2.12 
3.97 
2.33 
2.28 
2.53 

T 

T 

.2* 
.30 
.03 

.52 
1.02 

.*0 
.2* 
.3* 

.75 
.10 
.33 
.26 

.05 

.02 

7 
7 

.2; 

.41 

■  4( 

■24 

■  1( 

.43        7 

7 

.37   7 

.18 

.15 

.28 

.26 

.15 

7 

.70 
.35 
.15 
.26 
.54 

.10 
.32 

.18 
.10 
.06 

.07 
.10 
.02 

.01 

.04 
■  01 

.15 
.15 

T 

.25 

.10 
.07 

.01 
.10 

.16 
.12 
.25 
.29 
.26 

.36 

HUNTINGTDN  F£0  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
KERMIT 
LOGAN 

2.41 
2.30 
2.37 
2.66 

.02 

T 

.20 
.14 

.20 
.33 
■  41 
.52 

.02 
.02 
.36 

.36 

T 

•  02 

•  0* 

•  02 

T 

.04 

.05 

.13 

7 

.21 
■  31 
.21 
.34 

.02 
.05   7 
.25 

.*6 

.28 

.13 

.10 

.48 
.02 

.53 

.40 
.48 

.10 
.14 
.03 
.03 

.03 
.02 
.09 
.05 

T 

.07 

.07 
.21 

.16 

.13 

.04 

.50 
.61 
.13 
.09 

.02 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAV6NSW000  DAM  H 

RIPLEY 

3.05 
2.73 

3.68 

2.92 

D  2.»7 

.02 
.7* 
.43 
.08 

.10 

T     7 

.14 

7 

.28 

.69 
.57 
.36 

.31 
.08 

.4* 
.3* 
.45 

7 

.01 
T 

r 

.12 

T 

.01 
.20 

.3° 
.3! 

■  2C 

■  21 

■  4< 

.37 
.36 
.06 
.14 

T 

.19 
.  14 
.27 
.27 
.32 

7 

.35 
,51 

.62 

.30 
.40 

.18 
7 

7 

.05 

.060 

.06 
.05 

7 
.06 

T 

.20 

.15 

7 

.11 

.16 

.08 

.10 
.15 
.06 

7 

.60 
.32 
.42 

.10 

.19 
7 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

2.28 

1.93 
2.75 
2.10 

.02 

7 

.49 
.53 

.33 

.39 

.47 
.48 
.25 

.05 
7 

.21 
.3! 

.06 

.29 
.31 
.23 

.22 

.12 
.22 

.29 

.58 
.35 

.12 

.22 

.09 

.06 

.05 

.06 
.01 

7 

.06 

.19 

.09 

.02 

.23 

.11 
.23 

.03 

.07 
.08 

CENIRAL              0* 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOvALE  2 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

*.*8 
4.10 
2.83 
*.62 
2.8* 

.05 
.12 

.06 

.12 

.18   T 

.IB 

.05 

.93 
.65 
.53 
.63 
1.20 

1.07 
.75 
.15 
.69 
.45 

•  OS 
.08 

•  10 

•  03 

7 

.13 

.02 

.04 

.4] 
.  Bt 

■  7C 

■  7i 

.OK 

.34        .01 

.45   .06 

.30 

.66   .0*   .05 

.04 

.05 
.10 

T 

7 
.13 

.42 
.15 
.75 
.31 
.32 

.51 
.45 
.10 
.60 
.30 

.07 
.06 
.02 
.13 

.04 

T 
.04 

.17 

.11 
.20 

T 
.24 

.16 

7 

.06 

.04 
.03 
.15 
.09 
.06 

.03 

7 

BECKLEY  W8  AP          //R 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAUlEv 

3.17 
3.23 
*.20 
3.31 
3.93 

.05 

7     7 
.03 

.39 

.06 

.80 
.78 
.89 
.56 
.79 

.04 
.51 

1.18 
.20 
.92 

•  OB 

T 

•  05 

.04 

7 
.22 

.04 

.11 

■  6« 

.4a 

■  2< 

.7. 

■41 

7 

.32 

.19       7 

.09 

.51 

.13 
.21 
.11 
.  10 
.25 

.28 

.03 
T 

.37 
.36 

.59 
.80 
.41 

.05 
.21 
.37 
.14 

.04 
.15 
.05 
.06 
.23 

T 

T 
.02 

.15 

.16 
.12 
7 
.24 

.02 
.03 

.03 
.07 
.03 
.40 
.08 

7 
.21 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAJNElLE  3  NNE 

ELKINS  MB  AIRPORT      //ft 

FLAT  TOP 

*.B7 
3.53 
3.10 
3.20 
2.*3 

7          .16 
.03 

T     T     .10 

7          .13 

.01   .01   .26 
.03        .3* 

1.10 
1.06 
.79 
.83 
.2* 

.35 
.38 
.22 

.13 

7 

.07 
.02 

7 

.04 
.22 
.01 

.17 

.01 

1.11 

.35 
■  3t 

.86 

.25 
.25 
.16 
.02 
.23 

.10 
.17 
.27 
.06 

.14 

.23 
.01 

.80 
.36 
.55 
.30 
.42 

.16 
.32 
.26 
.11 

.20 

.14 
.05 
.18 
.02 

.08 

7 

.13 
.08 

.06        .07 

.20 

.14 

.01 
.13   .01   7 

.17 
.11 
.20 
.06 

.01 
7 

HACKER  VALLEY 

HICO 

MC  ROSS 

MT  storm 

QAK  HILL 

5.29 

3.36 
3.51 
3.87 
3.79 

.11 

.17 

.07 
.0*   7     7 
.02 

1.06 
1.10 
.72 
.36 
1.16 

.99 
.33 

.20 
.59 

.45 

.04 

.0  2 
.04 
.03 

.  f 

.  10 
.08 
.11 

.10 

7 
.06 

.6! 
.31 
.61 
1. 11 
.33 

.17 

.20 

.52   7     ,02 

.42   7 

.12 

.15 
.22 

.13 

.06 
.01 

.23 
.20 
.64 
.28 
.32 

.74 
.53 
.11 
.35 

.37 

.24 
.12 
.06 
.14 
.13 

T 
.01 

.01 

T 

.15 

.36 

.24 
.10 
.17 
.15 

.05 
.01 

.13 
.08 
.  11 
.05 
.09 

7 

PARSONS  1  SE 

PICKENS   1 

PEtDSVULE  EXP.  FARM 
RICHMOOO 
ROMLESBURG  l 

*.79 
5.60 
*.09 
D  3.19 
5.75 

.2* 

.13   7 

.13 

7     .01 
7 

7          .26 
.12 
.21        7 

.93 
.80 
.91 
.23 
.95 

.76 
1.02 
1.05 

.25 
1.10 

.04 
■  14 
7 

.23 
.19 

.01 

.05 

T 

.08 

.08 

.01 

D 

.71 

■  6( 

■  1C 
.6! 
.5! 

.32        7 

.88 

.20   .10 
.05   .10 

.35   7     .04 

.16 

.40 

.09 

T 

.28 
.28 
I  .OC 

.50 
.45 

.67 
.77 
.02 
0  .20 
.55 

.14 
.33 

.01 

.050 
.16 

•  01 
.04 

.10 
7 

.10   ,15 
,21 

.24 

.40 

.40 

.04 

T 

.03 

.2* 

.10 
.13 

.15 

7 
.02 

.09 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  ] 

3.20 
2.76 
3.89 
3.31 

4.77 

7 

.15 

7 
.18 
.02 

.42 

.39 
.2* 

.47 
1.13 

1.0* 

.26 
.45 
.27 
1.27 

.29 

T 

.02 

.03 

.02 
.20 
.10 
.04 

7 

.03 

.8a 

.97 
.30 
.36 
.53 

.06 
.14 
.50 
.16 
.42   T 

.04 
•  10 

.20 

.42 

.02 

.40 
•  *5 
.43 
.24 
.37 

.06 
.22 
.13 
.62 

.40 

7 

.06 
.16 
.06 

.05 

.01 

7 

.01 

7 

.07 
.21 

.02 
.11 

.14 
.12 
.07 
.11 

.05 

7 
.10 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
wEBSTER  SPRINGS  1  6 

3.32 
3.32 

*.63 
3.67 

.05 

.12   .03 

7     .04 

.65 
.68 
.40 
.70 

.17 
.34 
.35 

.65 

.02 
.05 
.04 
7 

.01 
.06 
.05 
.05 

■  5C 
.70 
,6! 

.40 

.77    .02    .04 
.45 
1.36 
.40 

.08 
.20 
.20 

.29 
.18 
.33 

.30 

.05 
.23 
.28 

.18 
.10 
.31 
.15 

.03 

7 
.02 

.25 
.07 
.11 
.25 

.03 

7 
7 
7 

.11 

.1* 
.10 
.08 

•    •    • 
SOUTHERN           03 

ALDERSON 

2.12 

.10 

.29 

.25 

.20 

.51 

.04 

.12 

.38 

.11 

.07 

.05 

oi  following  Suilon    Ind«i. 
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DAILY  PRECIPITATION 


l/ontinuad 

Station 

I 

Day  oi  Month 

1    |    2    |    3 

< 

5 

6 

_Li 

"1 

'1 

>o| 

"1 

12 

"1 

18 

,, 

■| 

21 

22   [  V 

a    .. 

ATHCNS    CONCORD    COUtCC 

- 

T 

.10 

1 

.2' 

- 

■  01 

■  04 

.1* 

BlUtMCtO    FAA    AIRPQR' 

l.W 

T 

.01 

,01 

.40 

.02 

.11 

.01 

.23 

.91 

T 

•  11 

.  If 

.01 
.07 

.0. 

.01 

T 

BLUE  MOM     OAH 

1.35 

.01 

.21 

.14 

1 

.19 

.44       .09 

■ 

T 

.  il 

T 

i 

.41 
.09 

GARY                                                    //R 

2.21 

.01 

.49 

.19 

T 

.20 

T 

■ 

.27 

• 

ill 

.17 

' 

.  19 

UHN 

2.43 

T 

T 

.41 

.29 

.29 

■  1 

.40 

.09 

.02 

...» 

.    14 

.21 

kO»>pi»ston 

4.04 

T 

T 

T 

.14 

1.06 

.11 

.09 

.!> 

.4. 

.14 

.02 

■  14 

,tl 

.11 

•  II 

.0. 
• 
.  14 

.01 

lEMl&BURG    2    iSN 

2.24 

.14 

.07 

.20 

.1 

.11 

.12 

.  11 

4       10 

T 

.01 

mATQAkA    1     S 

2.19 

.10 

.26 

.29 

,01 

.09 

I 

,41 

.24 

.0* 

./i 

.14 

.  10 

T 

MNlVlUI 

2.94 

.02 

.94 

.41 

■  01 

.24 

.02 

.2- 

.91 

.09 

.       M 

.14 

,f)f 

T 

.17 

• 

.04 

7             7 

PRINCETON 

2.02 

.09 

.17 

.20 

7 

.29 

,11 

.06       7 

.12 

T 

.11 

.14 

.ot 

.0? 

RENIC*    NO    2 

2.11 

.12 

.46 

T 

.10 

7 

I 

..« 

7 

.  14 

.*5 

.         || 

•  10 

T 

UNION 

KH.Tt     SULPHUR    SPRINGS 

L.41 
2.90 

.04 

.12 

.20 

.17 
.10 

.21 

.41 

.94 

.05 
.05 

.10 
.13 

.        ■      | 

7 
.04 

.01 
.03 

.04 
.04 

.04 
.04 

NORTHEASTERN                     06 

8ERKUEV     SPRINGS 

4.01 

.24 

.02 

.01 

.64 

.u 

.11 

1.64 

. 

.09 
.09 

T 

.01 

.14 
.19 
.20 
.04       .01 

BRUSHY    RUN 

2.90 

.19 

.29 

.19 

.1 

.27 

J 

.      tt> 

.09 

FR4NM1N    ?    NE 

J. 19 

.1' 

.29 

■  29 

i  ,9C 

.29 

.      1» 

.  10 

HARPERS    FERRY 

9.26 

7 

T 

T 

•  1» 

.47 

.41 

.19 

2.47 

.69 

T 

.  2  1 

.  40 

T 

.19 
.12 

HAHPfcRS    I^RRY    NAT     PARK 

4.56 

7 

.70 

.07 

.99 

l.J! 

7                        T 

.75 

T 

.01       T 

KEARNEVSVLE     1    NW    WiASO 

2.97 

.20 

T 

T 

.11 

.49 

.30 

■  01 

1. 19 

.99 

T 

.07 

.10 

.  12 

naktinsburg  faa  ap 

2.98 

.08 

T 

T 

,01 

.69 

.03 

.01 

.29 

.19 

,11 

'                        .01 

T 

.20 

.33 

T 

.0* 

•  01 

MAIH1AS 

2.12 

.02 

.93 

.04 

.21 

:  >4C 

7 

T 

.*.! 

.02 

I 

.02 

.01 

.11 

MOURbFlELD    2    SSE 

2.39 

.0« 

.44 

.19 

,11 

.29 

.  1 9 

.  14 

OMPS 

4.21 

.07 

,04 

.99 

.62 

.12 

1  .6* 

.60 

.37 

.24 

.06 

PETERSBURG 

2.90 

■  22 

.42 

.16 

.10 

.71 

.91 

.   It 

.12 

.22 

SONNE*     3    NNE 

2.59 

.02 

.15 

.02 

.20 

.79 

.04 

.4. 

.92       7           7 

T 

.4-5 

■  16 

T 

.01 

•  06      7 

hardensvrle  R  H  farm 

2.90 

.09 

.33 

.22 

1.  21 

.41 

T 

.21 

.21 

.02 

.07 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relativ.    humidity    average, 
percent 

Nam 

Der  ot  days  wit) 

precipitation 

3 .  s 

SSI 
.1 
e   o  3 

0.0.41 

1 

III 

Station 

♦*  c 

a  o 

41  44 

**  ** 

»H  o 
3  0) 

n  u 

Q)    44 

tc  a 

c 

«  -D 

**  e 
•-I  © 

=>  a 
to  w 
s 

• 
■ 

• 

> 
< 

V 

21 

a 

0 

(5 

i 

I 

i 
21 

EASTERN    STANDARD 
1    AM         7    AM          1    PM 

riME 

7    PM 

8 

■ 

8 

8 

CT) 

4f 

A 

8 

A 

in 

8 

i 

e 

N    9 

0 

H 

BECKLEY    KB    AIRPORT 

25 

5.0 

10.1 

31++ 

18 

28 

80 

8<. 

67 

75 

5 

7 

6 

2 

0 

0 

20 

- 

8.4 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

23 

4.2 

7.5 

22++ 

17 

28 

79 

83 

62 

70 

5 

* 

9 

0 

0 

0 

18 

- 

8.4 

EL7UNS   WB   AIRPORT 

- 

- 

" 

30+  + 

30 

19 

- 

89 

67 

79 

4 

9 

6 

2 

0 

0 

21 

- 

9.1 

HUNTINGTON    W8    AIRPORT 

23 

3.9 

7.2 

25++ 

27 

19 

80 

82 

6* 

67 

2 

5 

8 

1 

0 

0 

16 

- 

8.4 

PARK.ERSBURG    WB    CITY 

- 

" 

- 

31 

W 

28  + 

" 

" 

- 

" 

5 

5 

8 

0 

0 

0 

18 

26 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER   1968 


Station 

Day  of  Month 

i 

Ol 
i 

o 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

'1 

6 

7 

8 

9 

10 

"I 

12 

„l 

14 

15 

„| 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

•      •      • 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

MAX 

M1N 

66 
30 

78 
45 

7C 
50 

56 
42 

68 
41 

71 

44 

70 
50 

58 

40 

44 
11 

44 
34 

44 
24 

46 

30 

40 
31 

45 
22 

54 

29 

62 

48 

62 

48 

57 
50 

55 
35 

40 
28 

36 

27 

45 
29 

56 
24 

65 
26 

50 
25 

60 
26 

60 

44 

69 

43 

45 
37 

55.6 
33.7 

CAIRO  3  S 

MAX 

Mm 

80 
36 

70 
43 

61 
43 

72 
42 

69 
43 

58 
90 

60 
51 

52 

40 

45 

30 

45 
25 

45 
30 

43 

33 

45 
30 

48 
22 

63 
42 

66 
47 

60 

48 

58 
43 

45 
33 

37 
27 

47 

27 

58 

27 

65 
23 

57 

42 

52 

26 

60 
24 

56 
41 

71 
46 

72 
42 

38 
40 

57.3 

36.6 

CRESTON  1  SSw 

MAX 

MIN 

70 
24 

79 
38 

7  0 
43 

51 
45 

70 
42 

70 
42 

59 

50 

53 

40 

52 
29 

43 
29 

44 
30 

43 

30 

39 
32 

46 
22 

46 
22 

56 
44 

67 
46 

60 
47 

55 

35 

55 
25 

37 
25 

48 
26 

56 
22 

65 
22 

52 
22 

52 
22 

60 

22 

52 
43 

71 
45 

56 

41 

56.0 
33.5 

M0UND5VILLE 

MAX 

Mm 

78 
38 

71 
50 

60 
49 

65 
42 

66 

42 

59 

48 

58 

52 

58 

40 

44 

31 

47 
29 

45 
29 

43 
33 

45 
31 

46 
24 

60 
40 

56 

45 

57 
49 

57 
42 

45 
32 

36 
28 

43 
28 

56 
28 

62 
26 

60 
24 

53 

22 

56 

22 

54 
20 

66 
20 

69 

18 

43 
36 

55.3 

33.9 

new  Cumberland 

MAX 

Mm 

79 
36 

73 

50 

6? 
42 

65 
41 

63 
39 

56 
48 

55 

49 

49 
39 

44 
3  2 

41 
32 

47 
33 

42 

33 

42 
33 

41 
24 

58 
41 

53 

43 

55 

49 

56 
42 

43 
32 

36 
29 

41 
28 

55 

36 

63 

26 

60 
48 

46 
31 

54 
27 

55 
44 

59 

45 

62 
29 

42 
33 

53.1 

37.2 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

Mm 

78 
40 

71 
53 

62 
43 

69 
45 

65 
42 

60 
42 

58 
38 

53 

41 

48 

35 

46 
34 

47 
28 

43 

34 

48 

30 

45 
25 

61 
44 

58 
49 

57 
43 

57 
41 

49 

31 

40 
29 

44 

2' 

58 

34 

64 
28 

62 
37 

55 
33 

57 
34 

56 
42 

69 
46 

63 

41 

47 
29 

56.4 
37.3 

parkersburc  faa  ap 

MAX 

Mm 

78 
47 

69 
56 

57 

49 

69 
49 

67 
45 

59 
56 

60 
4B 

48 
40 

44 
33 

43 
31 

45 
27 

42 
34 

45 
30 

49 
27 

62 
49 

65 

50 

60 
53 

60 

3  8 

39 

30 

37 
29 

47 

29 

57 
40 

66 
33 

60 
38 

51 
32 

60 
30 

55 

48 

73 
50 

55 

42 

43 
30 

55.6 

39.8 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

Mm 

78 
46 

69 
55 

56 
49 

67 
47 

66 

44 

58 
54 

59 
48 

48 
39 

43 
32 

42 
31 

42 
29 

40 
34 

44 
31 

48 
26 

62 
48 

64 

49 

59 
52 

58 
38 

36 

30 

35 

27 

45 
28 

56 
35 

65 
32 

60 
39 

50 
32 

58 

30 

54 

47 

72 
50 

52 

41 

44 
31 

54.4 
39.1 

WEIRTON 

MAX 

Mm 

78 
40 

70 
53 

63 
45 

65 
42 

64 
41 

55 
49 

55 

48 

48 
36 

42 
31 

49 
32 

47 
33 

40 
32 

41 
31 

40 
27 

56 
39 

51 

41 

53 

47 

54 
37 

38 
28 

35 

26 

40 
26 

33 

35 

62 

30 

59 
46 

46 
32 

53 

28 

52 
42 

64 
42 

62 

37 

45 

34 

32.7 

37.0 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

Mm 

78 
33 

74 
46 

54 

47 

64 
39 

66 
37 

56 
46 

55 

49 

50 
39 

42 
31 

48 
32 

47 
30 

43 
33 

42 
33 

41 
20 

59 

39 

56 

43 

56 

48 

56 
42 

43 
32 

36 
29 

42 

29 

54 
35 

63 
22 

60 
47 

49 
26 

56 
23 

55 
44 

63 

44 

65 

40 

44 
35 

33.9 

36.4 

WHEELING  WARWQOO  DM  12 

*     *      * 

MAX 

Mm 

78 
32 

68 

55 

51 

63 

40 

65 

40 

67 

42 

56 

50 

52 

42 

44 
34 

48 
32 

47 
31 

36 
33 

42 

34 

42 
27 

53 

30 

50 
45 

52 

45 

57 
49 

57 
35 

45 
29 

43 

2' 

54 
29 

62 
29 

53 

30 

53 

34 

55 

28 

48 
31 

66 

36 

40 

44 
37 

53.6 
36. J 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

63 

20 

73 
40 

68 

45 

49 
41 

68 

42 

65 
44 

60 

50 

64 
40 

42 

34 

39 
33 

41 
28 

45 
28 

34 
29 

39 
12 

42 
12 

62 
36 

64 
46 

64 

50 

59 
31 

36 
23 

30 
23 

43 
25 

55 
22 

65 
22 

56 

66 
43 

44 
33 

53.1 

32.6 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

74 
36 

69 

45 

6? 
49 

70 
44 

67 
40 

56 

47 

55 

49 

50 
37 

39 

32 

42 
32 

44 
28 

40 

3  2 

38 
30 

43 
15 

62 

38 

64 
45 

60 
51 

57 
40 

40 
30 

32 

24 

40 

24 

34 
38 

64 
23 

36 
43 

45 
33 

56 

20 

53 
38 

69 

45 

70 
39 

40 
29 

53.7 
33.9 

CLARKSBURG  1 

MAX 

MIN 

76 
36 

65 
47 

55 

45 

67 
45 

67 
43 

57 
50 

57 
46 

48 
37 

41 
32 

44 
32 

42 
27 

37 
33 

39 
26 

46 
23 

63 
45 

63 

47 

60 
52 

57 

35 

35 
30 

32 
26 

44 

27 

54 
30 

63 
24 

58 
34 

47 
26 

55 

23 

54 
43 

67 
45 

60 
39 

44 
23 

53.2 
33.6 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

77 
42 

69 
55 

55 

45 

66 

44 

65 

41 

55 

51 

53 

45 

45 
36 

39 
33 

42 
32 

45 
28 

33 

30 

40 
28 

44 
25 

63 
43 

60 
47 

57 
51 

57 
34 

37 
27 

31 
25 

43 
25 

54 
36 

63 
31 

35 

37 

42 
31 

52 

26 

51 
42 

65 
46 

33 

37 

40 
27 

51.6 
36.7 

GASSAWAV 

MAX 

Mm 

78 
39 

74 
49 

70 
49 

69 
44 

69 
43 

62 

49 

60 
52 

55 

40 

43 

30 

44 
35 

47 
31 

45 
33 

43 
32 

43 

24 

66 

40 

70 
43 

65 

44 

63 

40 

43 
32 

37 
27 

46 
24 

39 
26 

68 
23 

58 

38 

49 
30 

60 
23 

59 
33 

76 
46 

72 
42 

43 

39 

37.9 
36.7 

glenville 

MAX 

Mm 

65 
25 

77 
41 

71 

48 

59 
42 

69 
42 

68 
42 

59 
49 

60 
40 

44 
29 

42 

31 

44 
26 

45 
31 

36 

31 

42 

19 

53 

23 

66 
42 

58 

46 

61 

50 

58 
33 

39 
27 

35 
26 

46 
27 

56 
21 

64 
23 

58 

27 

50 
21 

58 
23 

54 

45 

72 
45 

45 
37 

55.1 

33.7 

GRANTSVILLE  2  Nw 

MAX 

Mm 

69 

38 

79 
43 

71 

51 

59 

43 

70 
41 

70 

45 

59 
53 

59 

39 

45 

30 

44 
33 

45 
31 

47 
33 

39 
32 

45 
22 

56 
29 

66 

45 

67 
44 

61 

50 

57 
34 

39 
27 

32 
27 

46 
29 

53 
24 

67 
30 

58 

28 

51 
23 

59 

40 

54 
45 

73 
44 

43 
38 

56.2 

36.4 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

77 
32 

72 
43 

64 

48 

72 
42 

68 
42 

60 
45 

57 
52 

54 
38 

42 

30 

45 
30 

43 
33 

40 

32 

44 
31 

43 
25 

63 
38 

60 
47 

58 
48 

58 
42 

42 
30 

33 

27 

41 

27 

55 

32 

63 
23 

58 

38 

47 
26 

56 
20 

56 
40 

70 
40 

55 

39 

41 
27 

54.6 
35.6 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

78 
36 

72 
40 

60 
49 

70 
42 

67 
42 

59 
48 

56 

44 

49 
28 

43 
31 

45 
25 

45 
24 

39 
24 

46 
30 

45 
21 

62 
42 

62 

48 

61 
49 

57 
41 

43 

31 

34 
27 

45 
26 

55 

27 

65 
23 

60 
46 

49 
27 

56 

24 

55 

46 

69 

47 

65 
40 

41 
25 

55.2 

35.1 

MQRGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
45 

71 
53 

55 

46 

70 
45 

67 
43 

60 

5? 

58 

47 

49 
37 

42 

34 

43 
32 

44 
27 

35 

32 

40 
28 

46 
26 

64 
45 

62 

48 

58 

51 

61 

35 

37 
27 

34 
26 

45 
26 

54 
41 

65 
32 

59 
3« 

45 
26 

56 

26 

55 

43 

66 
51 

56 
39 

42 
27 

53.9 

37.7 

MORGANTOWN  L  ANO  D 

MAX 

Mm 

75 
37 

71 
50 

58 
49 

73 
44 

67 
42 

60 

48 

58 
49 

50 
28 

43 
34 

45 
32 

45 
29 

40 
33 

43 
33 

44 
25 

64 
43 

58 
48 

58 
51 

58 
38 

42 
32 

36 

28 

42 
26 

56 
36 

64 
27 

58 
43 

46 
35 

56 
26 

55 
44 

66 

43 

70 
40 

42 
31 

54.8 
37.6 

WESTON 

MAX 

Mm 

68 
25 

78 
45 

70 

48 

58 

44 

68 
43 

68 

42 

68 

50 

58 
42 

43 
33 

42 
33 

43 
31 

46 
31 

35 
32 

42 
22 

52 
22 

64 

48 

66 
46 

62 

50 

58 
33 

38 
26 

33 
25 

45 
26 

55 

25 

65 
25 

64 

34 

47 
24 

58 
25 

53 

44 

70 
45 

47 
38 

55.3 
35.2 

WEST  UNION 

•      *      * 

MAX 

Mm 

78 
38 

68 
45 

60 

48 

71 
42 

69 
43 

57 

49 

58 
50 

56 
39 

43 

3  0 

46 
32 

47 
20 

43 
33 

44 
30 

46 
27 

63 
43 

65 

48 

59 

51 

58 
42 

44 
32 

36 
27 

43 
27 

57 
30 

65 
24 

59 
46 

49 
28 

56 

24 

56 
44 

72 
47 

71 
40 

45 
33 

56.2 

37.1 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

77 
46 

75 
55 

64 

50 

69 

47 

69 
42 

60 
53 

59 

46 

47 
38 

42 
29 

40 
35 

43 
33 

37 
33 

42 
28 

50 
24 

65 
47 

70 
44 

60 
52 

60 
38 

38 
30 

30 
26 

47 

23 

57 
33 

66 
27 

58 
40 

49 
32 

56 

49 

74 
46 

56 

41 

43 
29 

55.5 

36.1 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

75 
35 

81 

47 

79 

51 

67 

47 

72 

74 
46 

59 
53 

62 

40 

45 
31 

42 
34 

42 
35 

47 
34 

35 

34 

47 
26 

50 
30 

67 
43 

72 
44 

62 

50 

37 
33 

40 
26 

36 
23 

49 
30 

64 
26 

68 
32 

57 
32 

61 

29 

57 
48 

76 
44 

47 
39 

56.2 

37.2 

CORTON 

MAX 

MIN 

75 
40 

68 

43 

6«. 
49 

65 

42 

68 

40 

63 

50 

52 

43 

40 

36 

37 

32 

33 

26 

40 

42 

44 

44 

33 

27 

22 

29 

60 
24 

54 

39 

44 
31 

50 

33 

74 

46 

74 
42 

46 
37 

37.4 

OUNLOw  5  E 

MAX 

Mm 

79 
51 

77 
53 

70 
47 

65 

44 

69 
40 

60 
40 

56 
46 

50 
34 

42 
32 

41 
26 

39 
25 

36 

28 

46 
28 

49 
26 

67 
44 

70 
44 

56 

45 

57 
38 

41 
26 

35 

22 

46 
18 

63 
35 

67 
35 

56 
41 

53 

30 

60 
43 

74 
50 

63 

37 

42 
32 

56,3 

36.4 

HAMLIN 

MAX 
MIN 

73 
27 

80 

45 

72 

47 

65 

44 

67 
43 

72 
43 

63 

51 

62 

40 

45 

28 

41 
30 

43 

34 

44 

34 

38 
33 

48 
23 

51 
28 

63 
39 

71 
40 

59 
48 

57 
34 

39 
29 

35 

20 

48 
22 

62 
24 

59 
25 

57 
27 

61 

25 

55 

48 

74 
44 

45 
38 

36.7 
34.6 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

MIN 

72 
28 

77 
44 

72 

48 

60 
46 

68 

43 

66 
42 

61 
51 

61 
38 

44 
25 

42 
27 

43 
24 

43 
26 

40 
32 

47 
24 

56 

25 

66 

46 

67 
45 

69 
48 

56 
34 

39 
25 

34 

21 

47 
23 

60 
26 

65 
26 

58 
28 

53 

26 

59 

24 

54 
45 

70 
44 

47 
38 

56.3 
34.1 

HUNTINGTON  FED  BLOG 

MAX 
MIN 

HUNTINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
58 

72 
56 

66 

51 

68 

47 

68 

45 

62 
53 

59 

45 

45 
35 

40 

29 

42 
30 

42 
27 

37 

34 

46 
29 

52 

27 

68 

49 

71 
47 

59 

50 

57 
36 

38 
29 

32 

27 

47 

24 

60 
33 

66 
31 

39 

34 

52 
30 

58 
32 

55 

48 

70 
46 

52 

40 

44 
33 

55.5 

38.6 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

Mm 

80 
45 

79 
49 

70 
50 

69 

48 

69 
45 

69 

54 

60 
S3 

55 

41 

45 

29 

43 

30 

43 
27 

42 

34 

49 
33 

50 
26 

68 
47 

69 
45 

68 
50 

57 
45 

45 
32 

37 
26 

49 
23 

62 
35 

67 
28 

61 
28 

60 
48 

71 
43 

46 
39 

58.7 

39.1 

S#«  Belcrtnc*  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Slillon 


LOON 
LONDON    LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  3  NNE 

RAVcNS.UOO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

MAYNE  2 

HlLLIAHSON 

MINFIELD  LOCKS 

•      e      * 
CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 
8AYAR0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  MB  AP 
8RAND0NVILLE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  MB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
HC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 
REEOSVILLE  EXP.  FARM 

RiCHwono 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  OAM 
GARY 


MAX 

M1N 


»li»  VI" 

I'M 


l> .  Y  ol  M.„,lh 


72   «<3 
2»   »2 


7»   73 
42   52 


72   72 
32   44 


67   64 
27   51 


73   71   70 
41   40   40 


71   69   67 
50   50   50 


60   71   67 
25   55   50 


72   72 
35   36 


65   63   57 
32   53   46 


73   69 
33   44 


68   65   64 
51   50   47 


75   72   72 
34   35   39 


68   71   72 

30   48   47 


66   62 
45   46 


72   71   70 
32   33   36 


69   63   63 
29   39   34 


68   59 
45   48 


74   67   71 
30   38   37 


60   70   69 
40   49   46 


62   75   69 
28   45   45 


55   67   61 

22   54   45 


72   71   68 
37   43   45 


73   72 
49   49 


69   79 
46   46 


69   66 
41   46 


70   66 
42   43 


66   63 

40   JO 


66   63 
40   52 


43   44   47 


65   67 
39   38 


58   60 
36   37 


58   67 
46   51 


57   66 
51   50 


62   65 

40   3B 


67   70 
38   41 


60   63 
36   34 


65   64 
41   42 


50   61 
46   45 


62   69 
41   41 


70   61 
46   47 


54   66 
41   43 


66   64 
44   38 


70   65 
43   40 


65   65 
44   42 


62   68 
39   44 


70   66 
45   40 


48   60 
42   38 


70   69 
45   39 


98   38 

52   40 


59   6? 
53   41 


37   65 

49   40 


60   60 
51   39 


60   54 
34   40 


60   59 
50   37 


59   50 
50   38 


53   90   35 


54   37 
34   23 


53   53   34 


56   40 
38   32 


55   41 
40   34 


54   51   49 
49   34   33 


54   43   33 
43   32   26 


64 

59 

43 

48 

67 

60 

45 

52 

57 

68 

4  r 

48 

60 

69 

fc*. 

49 

55   54   36 

43   32   30 


62   57   48 
51   43   36 


63   56   42 


34   36 
27   27 


34   39 
29   25 


46   41 
25   22 


44    43   43 
32   37   13 


42    42    4? 

30   22   Jl 


33   24   36 


43   43   43 


35   39 

28   23 


38   39   34 
28   19   25 


34   37 
30   29 


33   35 
29   29 


41   40 
29   21 


37   41 
28   24 


34   37 
27   18 


41   43   32 
32   27   29 


31   28 
25   24 


39   39 

16   20 


43   45   39 
34   27   32 


36   40 
28   23 


37   33 
26   23 


39   38 
29   30 


38   38 
20   25 


40   42 
33   30 


34   36   33 

28   27   27 


32   35 


10  I  14  I  IS   II   17   || 


II   49 
13   28 


38   4) 
13   26 


40   47 
10   29 


48   47 
12   34 


»5   49 
29   27 


43   47 
31   23 


33   40 
24   15 


11   41 
23   20 


33   44 
29   13 


32   46 
24   22 


32   35 

27   18 


36   40 
26   13 


26   40 
22   23 


36   44 
22   15 


31   49 
24   31 


32   35 
29   20 


13   36 
29   16 


31   41 
24   15 


36   41 
28   14 


40   42 
15   19 


39   39 
31   21 


35   42 
26   14 


42   32 
16   12 


32   36 
27   19 


31   31 
25   24 


37   38 
30   28 


34   46 
26   21 


33   26   26 


66   72   61 


69   69 
44    41 


70   62 

42   47 


63   38 

31   46 


60   34 

44   40 


62   99 
50   42 


67   61   39 

45   43   49 


56   53 
39   35 


57   57 
40   36 


56   56 
45   29 


55   55 

45   50 


60   54 
35   40 


53   53 

43   35 


59   57 
50   32 


54   51 
44   24 


58   55 
35   35 


64   58 

41   40 


65   60 
47   51 


50   57 
42   34 


52   58 

30   38 


56   53 
39   42 


59   55 

47   41 


56   54 
38   32 


61   59 

45   45 


56   54 
44   46 


63   61   62 


59   57 
42   42 


41   37   43   34   34   42   62   67 
32   33   33   32   20   20   32   38 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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13  |  20   21 
37   |«   13 

»4    >•    It 


97   1»   11 
34   2'   24 


40   39 
2»   22 


41   40 
12   29 


46   47   46 
14   27   26 


41   19 
21   24 


39   44 
25   29 


39   28 
26   20 


39   28 
24   18 


37   28 
27   21 


31   25 
23   20 


54   33 

29   23 


35   23 

23   17 


34   29 
24   22 


27   22 

17   15 


40   29 
24   17 


37   33 

31   23 


58   34 
30   23 


40   30 
28   22 


48   26 
25   20 


41   31 
31   26 


33   29 
23   20 


52   30 
25   10 


58   34 
28   20 


58   36   50 
38   20   24 


22   23   24   21   2.   17 


0   69 
2» 


48   59   66 
26   31   31 


38   94 

18   24 


60   53 

20   28 


62   35 

22      40 


61   31 
35   37 


51   60 
24   26 


60   56 
16   22 


56   49 
22   30 


64   55 

21   36 


58   50 

41   30 


62   57 
18   28 


56   65 
30   37 


52   63 
23   28 


60   30 
27   37 


54   57 
29   25 


51   58 

38   24 


63   56 
26   37 


61   38 
16   23 


49   52 

28   30 


58   66 
25   28 


46   57 
24   36 


59   57 

25   38 


55   65   64 

IS   20   22 


47   60   62 

21   25   27 


31   94 

II   ;' 


49   91 

19   II 


99   51 
13   2» 


56   61 
22   27 


52   99 
10   29 


46   96 
10   19 


45   55 

29   27 


3" 
21 


43   53   53 


56   43 
37   21 


40   52 
28   22 


62   53 

22   18 


56   56 
16   14 


45   56 

37   25 


59   39 
28   29 


58   50 
30   24 


51   37 
32   25 


44   50 
32   24 


60   58   60 
25   26   25 


56 
35 


n    it    »    Ji 


49 


n 


50   38 

34   31 


63   40 
31   27 


65   41 
35   30 


36   39 
34   26 


69   62 
42   32 


64   42 
36   33 


59   32 
30   25 


58   37 

36   20 


42   36 
31   26 


63   38 
33   31 


68   45 

40   36 


62   35 
33   26 


67   35 

34   18 


48   38 
32   25 


69   39 
39   30 


57   39 
33   19 


56   59 

30   28 


69   43 
40   33 


63   43 
38   25 


66   41 
39   38 


64   63   40 

38   36   30 


72 

47 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRCIMI 
NOVEMBER 


Station 


Day  of  Month 


10      11      12      13      14      15 


19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


KOPPERSTON 

LEWISBURG    2    SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE     SULPHUR     SPRINGS 


NORTHEASTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

HARTINSBURG  FAA  AP 

HATH1AS 

MOOREFIELD  2  SSE 

OHPS 

PETERSBURG 

ROHNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


MAX 

inn 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


75   71 
39   45 


67   75 
26   38 


79   75   74 


77   7* 
28   61 


78   73 
35   46 


58   75 
28   42 


76   74 
30   51 


77   72 
33   50 


82   70 
31   40 


50   75 
20   32 


60   76 
32   62 


78   74 
29   55 


62   BO 
27   39 


68 

47 


72   61   73 


44   46   49 


56   57   55 


55   56 
48   49 


62  60  54 

40  46  50 

61  61  60 

43  46  44 

55  56  55 

42  43  45 


60   63   60 
42   46   48 


56   50   39 
48   36   33 


60   56   41 
49   39   32 


52   44 
40   31 


56   51   46 
50   39   31 


59   55   44 

47   44   34 


53   54   45 


53   53   49 


64   57   55 
39   44   38 


41   38   42 
33   33   32 


38   40   39 
30   32   30 


42 

20 


48   43 
31   23 


40   43 
30   21 


45   47 
34   23 


34   27 
4i   43 


42   42 
30   21 


29   22 

46   45 


43   47 
32   21 


39   45 
28   29 


39   45 
28   19 


29   26   33 


36   40 
32   25 


39   48 
33   28 


36   45 
29   19 


40   42 
32   21 


45   38 
27   26 


39   48 
32   27 


41   42 
32   22 


36   42 
31   17 


49   56 
39   43 


59   59 
37   45 


51   49 
38   34 


55   55 
42   4B 


51   61 
43   38 


58   58 
42   46 


50   53 
38   38 


59   62 
44   48 


56   61 
39   41 


EVAPORATION  AND  WIND 


33   39 
24   19 


28   22   19 


48   37 
28   25 


45   35 
32   26 


50   41 
36   28 


60   45 
33   30 


45   40 
32   29 


45   32 
30   26 


46   35 

31   29 


58   48 
30   28 


49   35 
32   29 


48   39 

33   30 


62   43 
33   30 


53   61   52 

25   26   37 


45   57   65 
19   21   21 


45   60   63 
22   20   26 


59   63 
24   30 


62   61 
24   30 


57   64 
28   29 


60   60 
25   32 


60  59  67 

40  25  35 

55  62  63 

31  26  33 

57  67  58 

32  22  33 

46  56  58 

27  24  27 

98 

37 


68   63 
25   43 


58   65 
22   24 


52   46 
24   32 


49   52 

36   29 


4B   57 
39   22 


55   55 
36   26 


68   50 
33   27 


50   52 
35   31 


50   49 
28   25 


49   60 
40   28 


67   51   58 


68   43 
40   34 


63   63   46 


71 

47 

36 

36 

64 

4A 

46 

34 

65 

48 

36 

35 

65   43 
39   34 


63   48 
40   37 


62   55 

47   40 


67   43 
42   25 


69   43 
42   38 


65   52 
40   35 


67   42 
42   40 


67   44 
43   39 


67   54 
41   40 


51.9 
34.8 


52.9 

34.7 


54.5 
32.3 


53.8 
31.0 


55.0 
32.6 


52.6 

34.5 


54.8 
34.6 


54.2 
35.7 


53.9 
36.1 


53.3 

34.8 


55.4 
35.1 


52.1 
32.4 


54.1 
36.1 


55.5 

33.7 


Day 

Ol  Month 

"3  u  6> 

Station 

■2°£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         •         » 

NORTHEASTERN 

06 

NARDENSVILLE    R    M 

FARM 

EV»P 
WIND 
MAX 
MIN 

10 

.10 
50 
82 
54 

.12 
S7 
68 
51 

.03 
13 
64 
46 

.05 
17 
60 
37 

.04 

17 
62 

40 

.02 
18 
62 

40 

.02 
SO 
55 

34 

.07 
68 
43 
38 

.03 

6 

41 

38 

21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

S«e  Reference  Moloa  Following  Station  lnd«x 
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31M 

KJ\ 

tv  r 

J*\l 

.1. 

i*\l 

*u 

OJ 

NV^ 

w 

KJ 

n 

U 

n^ 

>UI 

NU 

,  -.». 

Ml 

Station 

Day  ol  niMMili 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

It 

11 

17 

11 

it 

20 

21 

22 

21 

24 

2S 

21 

27   21   21   JO   11 

•    •    • 
NORTHWESTERN         01 

C'tSTON  1  SSN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

NEW  NARTtNSVlLLE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

.1 

T 

PARKERSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PARKERSBURG  HI  CJTV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

WE1RT0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

■  3 

T 

WHtELING  WARWO00  DH  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       02 

IURNSV1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

GLENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

MORGANTOWN  FAS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

a.: 

l 

T 
2 

1 

.7 

T 

7 

T 

•    •    » 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  HB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

1.7 

T 

1.4 

1 

1.2 

1 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.7 
T 

.8 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

7 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 
7 

•    *    * 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

T 

9.0 
9 

3.0 

10 

B 

6 

3 

T 

T 

T 
T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

B.O 
6 

5.0 
13 

T 
10 

5 

1 

T 
T 

.5 

1 

1.0 

1 

CAMDEN  ON  OaulEV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

4.0 

2 

4.0 
6 

4 

1 

T 

5.0 
2 

1.0 

1 

T 

ELKINS  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.1 

T 

.1 

B.9 

: 

.6 

.3 

6 
.8 

A 
.6 

1 

.2 

1.7 

T 

.6 

1 

1 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2. A 
2 

1 

4.2 

5 

4.0 
9 

7 

- 

- 

3.0 
3 

2 

1 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

T 

T 

B.O 

7 

2.0 

7 

4 

1 

T 

2.0 
2 

1.0 

2 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

x 

1.0 
1 

1.5 
3 

1.0 
4 

2 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
1 

ROWLESSURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.6 
3 

5.0 
8 

T 
5 

2 

T 
T 

,7 
1 

T 
1 

7 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

3 

20.0 
20 

4.0 
22 

18 

8 

3.0 
3 

1 

*   *    • 
SOUTHERN            OS 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.0 
2 

2.0 

T 

7.3 

6 

7 
7 

4 

T 

T 

7 

2.0 

T 

T 
2 

T 
1 

T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

LEHISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

T 

6.0 

A 

.5 

4 

2 

T 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
7 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
7 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

fl.e 

9 

.8 

*   *   * 

NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

8. A 

8 

2.7 

7 

5 

2 

.5 

1 

MART1NSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 

2 

7 
4 

3 

1 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

LA.O 
13 

7 
12 

9 

3 

T 

T 

.2 

T 

7 

7 

MOOREFIELD  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

2.0 

8 
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STATION  INDEX 


„ 

b 

OBSERVATION 
O           TIME  AND 

d 

Z 

u 

U 

z 

g 

0 
< 

P 

TABLES 

STATION 

1 

3 

COUNTY 

c 

z 

2 

< 

OBSERVER 

iff 

0 

§ 

< 

1 

i 

ei 

i 

ALBA  1  cm 

009*  I  0* 

PRESTON 

2 

39 

29 

'9 

38 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO. 

ALDERSON 

0102    05'  MONROE 

37 

BO 

15*0 

RASS1E    L.    SIMS 

'        ■  •>»     1     -- 

01*3    0*    RANDOLPH 

2 

38 

59 

79 

40 

ONER    S.     SMITH 

AR80VALE    2 

02*9    0*    POCAHONTAS 

7 

10 

It 

79 

*9 

2730 

5P 

MRS.    NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

03551 05 

MERCER 

■1 

00 

2520 

5P 

CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

O42t!0* 

GRANT 

79 

22 

2375 

5P 

HOWARD    R.    FULK 

BECKlE*    V    A   HOSPITAL 

0580: 0* 

RALEIGH 

11 

2330 

V.     A.    HOSPITAL 

8ECM.EY    KB    AP 

0562;  04 

RALEIGH 

81 

07 

2504 

HID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

BEL  1 NCTON 

J63 >     02 

BARBOUR 

10 

02 

79 

1679 

TA 

GEORGE    R.    HILLYARD 

8ELVA 

0661     0* 

NICHOLAS 

* 

)g 

1* 

ei 

12 

7*4 

7A 

MRS.    FERN    M.    OSBORNE 

BENS    RUN    1    SSE 

06671  01 

TYLER 

8 

39 

28 

61 

06 

644 

SA 

e* 

FMC    CORPORATION 

BERKELEY    SPRINGS 

0710    06 

MORGAN 

9 

39 

37 

76 

13 

730 

SP 

RAOIO    STATION    WCST 

6LUEF1ELD    FAA    AIRPORT 

0921' 05 

MERCER 

18 

•  1 

1  J 

2692 

Hit 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUESTONE    OAM 

0939    05 

SUMMERS 

BO 

53 

1388 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCHLAND 

10T5    gs 

LINCOLN 

iH 

13 

82 

12 

600 

MERLE    E.    LUCAS 

SRANDONVILLE 

1083    04 

PRESTON 

2 

40 

79 

1798 

a* 

VERL     E.     GALLOWAY 

BRUSHY    run 

1204    06 

PENDLETON 

50 

79 

1375 

JOHN    B.    SHREVE 

SuCKEYE 

12151 04    POCAHONTAS 

36 

11 

Bfl 

08 

2100 

5P 

7A 

MISS    ILEAN    WALTON 

BJCKHANNON    2    » 

12201 02i  UPSHUR 

10 

BO 

1*45 

6P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

6URNSV1LLE 

1282] 02    BRAXTON 

5 

36 

52 

ao 

40 

770 

7A 

M 

JOHN    W.    BROWN 

CAIRO    3    S 

1328    01.  RITCHIE 

5 

39 

10 

01 

10 

660 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULEY 

1363; 04    WEBSTER 

38 

22 

eo 

2030 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

13931  04    TUCKER 

2 

03 

3240 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENTRA1.1A 

1526, 02    BRAXTON 

36 

to 

35 

1030 

MRS.    ELIZABETH    SMDMORE1 

CHARLESTON    W6    AP 
CHARLESTON    1 

1470'  03'  KANAwHA 
1575    03    KANA-HA 

* 

36 

22 

61 
81 

39 

939 

600 

MID 

MID 
9A 

t    BJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 
M.     VA.     MATER     SVC.     CO. 

CLARKSBURG    1 

1677    02|  HARRISON 

21 

977 

HID 

MID 

M.     E.     CAIN 

CLAY     1 

169b     03    CLAY 

IB 

722 

MRS.     SARAH    8.     FRANKFORTl 

CLENDENIN    1    SW 

1723'  03    KANAWHA 

II 

81 

22 

615 

KATMERjNE    M.     RAQER 

COR TON 

19591  03 

KANAWHA 

* 

ifl 

29 

81 

16 

6*0 

6C 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO.          , 

CRESTON    1    SSW 

205*    01 

WIRT 

5 

38 

56 

81 

17 

646 

7A 

7A 

H 

SEWARD    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209    04 

TUCKER 

2 

it 

26 

3120 

MRS.     MARY     L.     DUMAS 

DILLE 

2356    03 

CLAY 

38 

30 

80 

49 

116* 

MOLLIS    MULLEN 

DRY   CREEK 

2*62    04 

RALEIGH 

37 

52 

61 

28 

1264 

MRS.    RUTH    E.    JARRELL 

DUNLOM    5    E 

2520    03 

38 

02 

82 

20 

850 

5P 

MRS    OLLIE    BROWNING 

EAST    RAINELLE    3    NNE 

2638    04    GREENBRIER 

*5 

2*20 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

£LHHS    MB    AIRPORT 

.718    04! RANDOLPH 

10 

36 

53 

1970 

MID 

MID 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

ELLEN80RC 

27*61  Oil  RITCHIE 

5 

Bl 

790 

MRS.    DOROTHY    L.    RICHARD 

FAIRMONT 

29201 02!  MARION 

PC 

08 

1298 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT     TOP 

3072    04i  MERCER 

7 

37 

35 

81 

06 

3335 

7A 

7* 

:  m 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANKLIN    2    NE 

3215    06    PENDLETON 

9 

38 

40 

79 

19 

1900 

6P 

7A 

GEORGE   D.   HAMMER 

FREEMANSBURG 

323*1 02    LEWIS 

SO 

31 

1030 

EOUI TABLE    GAS    CO. 

GARY 

33531  05|  MC    DOWELL 

1 

HI 

33 

1426 

BA 

JAMES    KISH 

GAS SAM AY 

3361    02i  BRAXTON 

40 

eo 

6P 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENVILLE 

354*1  02]  GILMER 

5 

ao 

'.0 

727 

7A 

LEWIS    WOLFE 

QRHNTSVILLE    2    NW 

3648    02    CALHOUN 

5 

36 

61 

730 

9A 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

QRIFFITHSY1LLE 

37*9    03     LINCOLN 

3» 

81 

850 

: 

EMIRE    E.    ADKINS 

HACKER    VALLEY 

3798    041  WEBSTER 

80 

23 

1501 

MRS.     LELA    M.     CARTER 

HALL 

3616| 02   BARBOUR 

10 

03 

80 

07 

1375 

MRS. OPAL     R.     JACKSON 

MAML IN 

3646    03]   LINCOLN 

3 

38 

I7 

82 

06 

642 

BA 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

MARPER5    FERRY 

3927;  06.  JEFFERSON 

9 

39 

20 

77 

45 

410 

9A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

3932.  06|  JEFFERSON 

39 

290 

5P 

NATIONAL    PARK     SERVICE 

HASTINGS 

3974    02     METiE- 

a 

33 

BO 

*0 

760 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

HICO 

4128| 0*|  FAYETTE 

81 

DO 

1945 

MRS    MILOREO    E    CRIST 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

42001  031  MASON 

e 

38 

41 

B2 

570 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

43691  01    WETZEL 

s 

41 

BO 

27 

1034 

MFGRS.    LT.    *    HT.    CO. 

•mJNTINGTON   FED   bldg 

4388    03l  CABELL 

e 

38 

25 

82 

565 

MIL 

MIO 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HJNTINGTON    MB    AIRPORT 

03!  WAYNE 

36 

22 

82 

627 

Mil 

HII 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

rtJNTlNGTON    SEX    TRMT    PL 

4397 

03 

WAYNE 

36 

25 

62 

30 

520 

5P 

HUNTINGTON    SANITARY    BRD 

IAESER 

4408 

05 

MC    OOWELL 

1 

37 

ta 

81 

49 

10B4 

7A 

MRS    RUTH    L.SIZEMORE 

IRELAND 

1471 

02 

LEWIS 

6 

36 

49 

80 

28 

1142 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

JANE    LEW 

4939 

02 

LEWIS 

06 

9  0 

25 

1020 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

HEARNEYSVLE     1     NW    WBASO 

4763 

06 

JEFFERSON 

9 

23 

53 

550 

BA 

6A 

SA 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

KERMlT 

4814 

MINGO 

1 

37 

82 

24 

GLEN    A.    RUBLE 

KOPPERSTON 

05'  WYOMING 

3 

Bl 

34 

1450 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE    LYNN 

5002 

02    MONONGALIA 

2 

43 

91 

900 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEM1SBURG    2    SSM 

522* 

05    GREENBRIER 

28 

2185 

SP 

RADIO    STATION    WRON 

L1NDS1DE 

5264.  05'  MONROE 

27 

80 

40 

2000 

LOUIS    E.    CANT18ERRY 

LIVERPOOL 

5323    03     JACKSON 

6 

38 

32 

665 

BROOKS    E.    U7T 

LOCKNEY 

534i|  021  GILMER 

9 

38 

51 

60 

56 

720 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353    OJ    LOGAN 

3 

37 

51 

62 

OC 

664 

6A 

8A 

CEPHAS   R.    STICKLER 

LONDON    LOCKS 

5365    03] KANAWHA 

38 

12 

81 

22 

623 

7* 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563[  03    BOONE 

3B 

0  3 

49 

675 

6A 

BA 

J.    E.    CURRY 

MANNINGTON     1     N 

56211 02    MARION 

33 

21 

975 

6P 

6P 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON    1    H 

5626    021  MARION 

32 

60 

22 

ORA    G.    FROST 

MARLINTDN 

5672' 04 

POCAHONTAS 

13 

80 

03 

2150 

CECIL    A.    CURRY 

MAf-TlNSBURi    FAA    AP 

57071  06 

BERKELEY 

2* 

537 

HID 

MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MARTINSBORG    2    W 

57121 06 

BERKELEY 

9 

39 

2  8 

78 

00 

535 

ROBERT    L.    CRJSWELL 

MATHIAS 

5739! 06 

HAROY 

9 

ifl 

52 

78 

52 

1625 

6P 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATOAKA    1 

57*7    0  5 

MERCER 

7 

37 

24 

81 

15 

2740 



7A 

MRS.    JEANETTE    M.    CECIL 

CUMBERLAND 
MARTINSVILLE 


PETERSBURG 


I  POINT  PLEASANT  5  I 

PRINCETON 

RAVENSwOOO  DAM  22 
I REEDSV1LLE  EXP.  F, 
.  RENICK  NO  2 
I RICHWOOO 
I  RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 
. ROWLESBURG  1 

SENECA    STATE    FORE: 

I  SMITHBURG 
1  SM1THVILLE 
I  SPENCER 


Thomas 

TRI88LE 

TYGART    DAM 


I  VALLEY    HEAD 
, VANDAL IA 
WARDENSVILLE 


I MC    MECHEN    DAM    13 

MC    ROSS 
; MIDDLEBOURNE    2    ESE 

HOOREF1EL0    2    SSE 
I  MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 
1 HORGANTOWN    l     AND    0 

MOUNDSVILLE 

MT    STORM 


COUNTY 


JACKSON 
PRESTON 
GREENBRIER 

NICHOLAS 
JACKSON 
HAMPSHIRE 
PRESTON 


.  MONROE 

RANDOLPH 
J  Randolph 


.  GREENBRIER 
.  MINGO 
MINGO 


37  *0 

37  4L 

38  32 


ao 

52 

Bl 

03 

61 

26 

81 

14 

4 

3B    39 

11 
? 

39    26 
39    27 

2 

39    09 

36    41 

10 

39    19 

37    36 

10 

38    *6 

10 

38    33 

38    56 

9 

39    06 

7 

38   13 

6 

39    29 

78  35 
82  26 
80  25 


80  IS 

82  n 

82  IB 


79    54 

2500 

60    4* 

795 

61    05 

640 

81    21 

96* 

79    31 

30S0 

79    16 

3400 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


£    Eg  I 


OBSERVER 


IRS.    2ELI 


WINE 

h.  VETTER 
FED.  AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNDSVILLE  SEWAGE  TR 
HRS.  EILEEN  MINNICK 
VIRGIL  G.  WEBB 
WILLIAM  6.  MURRAY 


11  i.-  - 


DR.  2.  1 

MILES  H.  MARTIN 
HRS.  E.  H.  HOVERMALE 
FED  AVIATION  AGENCY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
TIMBER  «  WATERSHEO  LAB 
HRS.  BESS  S.  MOHL 
MRS.  MAXINE  LEACH 
MRS.  NELL 


JAMES  E.  BLANKENSHIP 
WEST  VA.  UNIV. 
W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WEST  v*.  UNIV. 
DALE  H.  ADM iON 
RADIO  STATION  WVAR 
CITY  OF  RIPLEY 
MISS  FRANCES  VANCE 
MRS.  MAUDE  C.  BOLYARD 

JAMES  P.  SCHAFFNER 
HOPE  NAIURAL  GAS  CO. 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 
HARRY  J.  GORDON 
FRED  C.  BECKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  C.  PINGLEY 
CHARLES  E.  TREMBLY 

ROBERT  E.  WHITE 
JERRY  CASTO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.THELMA  SPANGLER 
MRS  VIOLET  L.  SWECKER 
KENT  SWECKER 
CLARKSBURG  WATER  BOARD 
WEST  VA.  UNIV. 


1SS 


■  CASTO 


THOMAS    w.    MOORE 
C.    E.    STETSON 
MISS    DORIS    J.    PFISTER 
J.    ARTHUR    HENRY.    JR. 
EARNEST    F.    SMITH 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JAMES    A.    TERRY 
NORFOLK    ♦    WESTERN    RY. 
WILLIAM   O.    PORTER 
CURPS    OF    ENGINEERS 


X     DRAINAGE  CODE:      1 -BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT 


fi-MONONGAHELA     7-NEW     8-OHJO    9-POTOMAC     10-TYGART  11-YOUGHlOGHENY 


I  l  R 
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Additional  Information  regarding  th>   I  at    m     i  in,  ,  

jBrioultura]  tngl lsj  i I 

data  are  eontalned  in  "HOUKI.Y  PRICIPITATtOK  DATA  "1ST  PIROINIA" 

DIMENSIONAL  UNITS   Mini  otherTiee  ll .l.-.l,  ,n naional  unite  UI I ...„,. 

•l'"1  """""  I"  "'""-    Monthly  d.-K ,y  I. ...,ls  are  the  ■ ■.  ...  lb.  negative  dopi „  cl„ ,  |  y  ,. , „   ,  . 

""""  *»' »«-  •""t"1"1  ln  ri«UI"  •> "    '    '" ' * '-  a, 

"»••;"»""•>      !"'        '■'»•  st. uion   (..da.   •hova  obeeryatlon   CI In    i...  .,i    atandard   tlu       Ld|   tht , „,    , rvatlooa    ...  day) tab! 

»av    ,,*     time.        Snow    on    ground     In     II...       S,,„, , .,  1  I     ,„.l     s„..»    on    Ground"     table     Ll I. vat] , fo,     .1]     MO.pl     IT,    ,the,     B 1     Ml        ..., ►     ,        h.„' 

atatlona  anoe  o„  ground  value*  arc  ..t  7:00  ...m..  k.s.t.  Data  ...  the  "Sxl i«   

and  land"  table,  and  anoefall  Ln  the  "Snowfall  .,,,,1  s„,.»  ,.„  ,-„■ i  ..... 

fVAf?'tATu0N  la  ■ururod..!£  the  £"***!  "•'■"':"'  Sr"V,p!  p->  •■<  i  i ■> »<  ■  ■..■..■  ,>....., ..»  i 

t,ble-  ""*  '"ld  »ln  ln  "Bvaporatlon  und  Kind"  table  refer  to  extr c .p.rat .  >ater  in  pan  ■ 

WATER  mUIVALSNT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Si.,..  ,.,i ,,l  "table  are  the  »at  „,,    Smmoln  I 

o1.talnI.iK  me  asuremouts  ..re  lak.-n  from  .11  I  for....!  ,.ol  „1  s  to,-  ».fm»  I  ve  „I,s,.,  v.,  t  .  ,.„■ , .u.-ntly,  Loi ,  ,„•  lot .   ,.|  ,,„,,   .,,,,.,,,. 

ln  the  snowpaok  may  result  ln  apparent  Inconsistencies  ln  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfa  1 1  ln  the  "CI  lmat B  i ,-.,  i  i.ai .,   i  ai.  le.  the  "Snowfall  and  Sno,   no 

and  sleet.   Entrlos  of  snow  on  Kround  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  nil  stations  are  climatological  standard  normals  bnsed  on  the  period  193]  11)60. 

DIVISIONS,  ns  used  ln  this  publlcntlon,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  suet.  ..s  12  SSW,  tndlcata  dlatl md  c  from  1 1,.-  poal  ..fflce. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  sensonal  snowfall  and  heating  deK.ee  days  for  the  12  months  endlnK  »11 i ding  June  data  will  ba  ....  tall  laaue 

of  this  bu 1 1 e 1 1 n . 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  ,.1  tin-  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  ln  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMM1  Rl  i 

MUM       I       H 

ENV1R0NMENTAJ  SCIENCE  8BHV1CI      tDMINIBTRAI 
ENVIR0NM1  ' 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Di.i  EMBER 
\  olume  76 
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H 

SI 

<2 

! 

< 

|] 

■a 

IB 
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1 
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K+.  <•• 
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M.«. 

Mlo. 

1 

ft 

11 

I 

J 
i 

3 

.I 

,j 

■A 

•J 

•    •    « 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSf 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSw 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

40.4 
♦  2.7 
41.2 

40.5 
39.0 

20.5 
23.3 

20. a 

23.9 
23.7 

30.5 
33.0 
31.0 
32.2 

31.4 

-  4.8 

-  1.9 

-  3.8 

-  2.1 

64 
65 
63 
62 
61 

29 
28 
29 
28 
26 

4 
3 

6 
11 
2 

16 
11 
12  + 
27  + 
10 

1061 
965 
1047 
1009 
1034 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

6 

9 

8 
9 

it 

n 
it 

.'6 

19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
2.69 
3.66 
2.90 
3.31 

-  1.20 

-  .43 
.53 

.66 

.41 
.71 
1.30 
.60 
.83 

4 
28 
29 
27 
28  + 

3.3 

3.0 
1.9 
2.3 

3 
1 
1 
1 
2 

ie 

is* 

1B« 

16 

24+ 

8 
6 
8 
B 

7 

1 

7 

4 
2 
3 

0 
0 

1 

0 

0 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY      R 
WE1RT0N 
WELLS8URG  3  NE 

42.1 
42.6 
41.7 
3B.3 
39.2 

23.7 
26,6 
23.9 
23.6 
22.7 

33.9 
34.6 
33.8 

31.0 
31.0 

-  .9 

-  2.0 

-  2.0 

63 
62 
61 
60 
62 

26 
28 
28 
28 
28 

9 
10 
10 
6 
2 

11 
16 

16 
10 

lit 

958 

934 
958 

1049 
1047 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
9 
10 
9 

?6 
70 
73 
?5 
76 

0 
0 
0 
0 
0 

3.11 
2.36 
2.10 
3.15 
0  2.69 

-  .23 

-  .74 
.40 

.37 
.47 
.57 
.82 
.65 

27 
18 
22 
27 
27 

4.4 
3.8 
2.1 

6.0 
2.0 

3 

2 
2 

1 
1 

IB 
18 
IB 
29  + 
26  + 

7 
7 
7 
7 
7 

2 

1 
1 
3 

2 

0 
0 

0 

0 

0 

WHEELING  W4RW00D  DM  12 

39.3 

25.9 

32.6 

-   .6 

60 

28 

9 

11 

993 

0 

9 

24 

0 

3.00 

.43 

1.00 

26 

8 

1 

1 

DIVISION 

32.3 

-  2.1 

2.66 

-   .04 

3.2 

»    »    « 
NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAHAY 

39.7 
41.0 
41.6 
38. 8 
44.3 

IB. 7 
21. 5M 
22.9 
23.4 
24.0 

29.2 

31. 3M 
32.3 
31.1 
34.2 

-  3.6 

-  1.0 

-  3.5 

64 
64 
66 
62 
66 

29 
28 
28 
28 
28 

1 
0 
6 

4 
8 

26* 

26 

11 

11 

11 

1103 
1035 
1008 
1043 
949 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
10 

8 
12 

9 

27 
26 
27 
26 
25 

0 

1 

0 
0 

0 

3.37 
3.60 
3.12 
3.13 

2.27 

-  .09 
.09 

-  .04 

.52 
.77 
.57 
.72 
.85 

4 

4 
16 

4 
4 

20.0 
17.6 
7.0 
9.0 
3.0 

4 
4 
2 
2 
1 

23+ 
25 

16 
IB 
24+ 

14 
12 

7 
10 

4 

1 
2 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

41.0 
42.1 
40.2 
40.3 
40.8 

20. 8 
22.4 
21.1 
23.4 
23.5 

30.9 
32.3 
30.7 
31.9 
32.2 

-  3.7 

-  2.7 

63 
65 
65 
63 
66 

29 
29 

13 
28 

28 

5 

7 
0 
6 

4 

11 
11 

11 

:i 
u 

1049 
1007 
1058 
1022 
1011 

0 
0 
0 

0 
0 

8 

9 
9 
8 

in 

27 
28 

27 
26 
25 

0 

0 

1 

0 
0 

2.72 
D  2.30 
3.26 
2.45 
2.91 

-  .77 

-  .23 

-  .49 

.71 
.69 
.80 
.42 

.67 

4 
4 
4 
IB 
4 

6.1 
3.0 
8.5 
5.0 
8.3 

2 
2 
3 
2 

3 

16+ 

8 
IB 
18 
24 

9 

9 
9 

3 

10 

2 
1 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MORGANTOWN  L  AND  D 

WESTON 

NEST  UNION 

40. 1M 

42.9 

42.8 

23. 8M 

21.4 

24.4 

32.  OH 

32.2 

33.6 

-  3.7 

67 
66 
63 

28 
23 
29+ 

4 
5 

4 

n 

12* 

11 

1020 
1009 
966 

0 

0 
0 

9 
8 
B 

26 
26 
25 

0 

0 
0 

2.62 
3.91 
2.93 

-  .08 

-  .01 

.76 
.67 
.66 

4 
4 

4 

7.5 
12.3 
9.0 

2 
3 
2 

25 

25 
26+ 

7 
14 

10 

1 
2 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

31.8 

-  3.2 

3.00 

-   .36 

8.9 

*    »    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP         R 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

43.5 

44.1 

M 
44.0 
43.2 

24.9 
24.4 
22. 1M 
23.4 
21.8 

34.2 
34.3 

M 
33.7 
32.5 

-  2.9 

63 
65 

63 
65 

28 

20 

19 

20 

10 
12 
7 
3 
8 

16+ 

17* 

11 

16 

16 

946 

946 

965 

1001 

0 
0 

0 
0 

7 
6 

6 

7 

23 
25 

25 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

2.36 
2.08 

3.22 
2.45 

-  .87 

-  .75 

.60 

.66 

1.11 

1.15 

.62 

4 
4 
4 

4 
4 

4.7 
1.9 

3.0 
2.1 

1 
1 

2 

1 

16+ 

9 

15 
16+ 

6 
6 

7 
7 

2 
2 

2 
2 

0 
0 

1 
1 

0 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 

42.0 

42.7 
46. 9M 
43.9 

22.3 

24.9 
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2.5 
T 
.5 

T 

T 
T 
1 

9+ 

25+ 
23+ 

15 

6 

7 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

44.6 
43.3 
40.6 
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1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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41.3 
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65 
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6 

30 
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.43 

23 

1.0 

1 

19 

5 
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0 

DIVISION 

30.8 

-  3.3 

1.34 

-   .92 

.6 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
BAYARD 


GREATFST  TOTAL  PRECIPITATION 
ROWLESBURG  1 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATHENS  CONCORD  COLLEGE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PICKENS  1 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
PICKENS  1 


67 

DATE 

28 

-  18 

DATE 

11 

5.11 

.70 

1.30 

DATE 

29  + 

62.5 

18 

DATE 

09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL   WEATHER   SUMMARY 


This  December  was  a  blustery  wintry  month. 
Although  snowfall  was  slightly  above  normal  in 
most  areas,  total  precipitation  was  below  normal 
for  the  State.  Temperatures  averaged  about  4° 
below  normal  and  were  the  lowest  since  the 
record-breaking  low  temperatures  of  December 
1963. 

Elkins  reported  wind  gusts  to  64  m.p.h.  on  the 


*  These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


5th,  to  59  m.p.h.  on  the  28th,  and  to  45  m.p.h. 
on  both  the  15rh  and  29th.  All  occurred  during, 
outbreaks  of  cold  air.  During  the  storrn  on 
December  28,  Parkersbur^  recorded  a  barometrh 
pressure  of  29.09  inches  (reduced  to  se.i  Level), 
the  lowest  December  pressure  since  rec 
began  in  1889.* 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia  26506 
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.06 

.16 
.19 
.39 

.92 

.66 
.80 

.66 

.10 

.08 
.07 
.13 

.07 

.04 

T 

.49 

.01 
.06 
.03 

.02 
.02 

.03 

T 
T 
T 

T 
T 

.12 

.02 

T 

.03 

T 
.04 

.02 

T 
T 

.45 

.40 
.02 

.13 

.13 
.37 
.37 

.32 

T     T 

.33 

.33 

.03 

.03 

.15 
.19 
.69 

.04 

.01 
.08 
.01 

.02 

T 
.01 

.06 

.08 
.23 
.09 

.21 

.36 
.26 

.24 

.02 

.23 

.06 
.13 

T 
T 
T 

.02  . 
.03  . 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

HORGANTOMN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  L  AND  0 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

2.43 
2.91 
2.62 
3.49 
2.11 

.15 
.26 

.20 
.03 
.29 
.22 
.09 

.05 
.17 

.25 
.67 
.76 
.66 
.36 

.02 
.16 
.06 
.30 
.52 

.08 
.17 

T 
.01 

T 

.02 

T 

.OB 

.06 

T 

.05 

.03 

T 

.07 

T 
.01 

T 
T 
T 

T 

T 

.02 

.06 

.06 

T 
.02 

.01 
.OS 
.05 

T 

.01   T 
.01   T 
.02 

.42 
.13 

T 

.05 

.02 

.36 
.30 
.17 
.53 
.13 

T     T 
T     T 
.33 
.24   T 

.07 

.33 
.27 

T 

T 

.07 
.09 
.32 

.43 

.40 

T 

.30 

.05 

.01 

.04 

.04   T 
.04   T 
.OS   T 
.05 

T 

•  IB 
.14 
.06 
.06 
.03 

.32 
.26 
.36 

.13 

.10 

T 

T 

.16 

.37 

.03 

.01 
.01 
.04 

.06  . 
.03  . 

T 

VANDALIA 
WESTON 
WEST  UNION 

3.13 
3.91 
2.93 

.05 
.16 

.08 
.29 
.04 

T 
T 

.80 
.67 
.66 

.06 
.24 

.03 

.09 

.04 
.02 

.10 
.12 
.09 

.11 

T 

.06 
.04 
.01 

T 

.05 

.02 

.07 
T 

.44 
.12 

.48 

.22 
.38 

.28 

.22   T 

T 

.48 
.37 

.14 
.37 

T 

.05 
■  14 

T 

.03 

.13   T 
■09   .21 

.10 
■  11 
.10 

.20 
.16 

.19 

.18 
.41 
.11 

.05 
.11 

.08  . 

T 
T 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLAND 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENDENIN  1  SW 

2.48 
2.38 
2.06 
3.17 
2.76 

T 
.19 

T 

.22 

.16 
.12 

.17 

.35 

.42 

.59 

.60 
.68 
.55 

.66 

.26 

.01 
.14 
.50 
.57 

.03 

.04 

T 

.06 

.03 

.19 

.13 

T 
T 
.02 

.09 

.01 

T 

T 

.02 
T 
.05 

T 

T 

.02 

.03 

.05 

.03 

T 
T 
.01 

T 

.05 
.15 
.05 

.05 

.27 

.03 
.11 
.19 
.14 

.06 
.06 

.10 
.37 
.04 
.06 
T 

.60 
.02 
.96 
.40 
.96 

.01 

.02 
.06 

.04 

T     .01 

T 

T 

.01 

.02 
.10 
.02 

.29 
.21 
.19 

.40 

.18 

.14 

T 

T 

.03 

T 
T 

.07  . 

CORTON 

DILLE 

DUNLOW  3  E 

HAMLIN 

HOCSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.67 
3.22 

2.45 

.06 
.18 

.03 

.07 

.20 

.06 

T 

T 

1.11 
.38 

1.15 
.62 

.60 
.19 

.10 

T 

.05 

.10 

.27 

T 
.02 

T 

•  07 

T 
T 

.10 

T 

.05 

.14 
T 

.03 
T 

.12 

.08 
.09 

.03 

.19 
.02   T 

.25 

T          .10 
T          .06 

.06 

.17 

T 

.13 

.16 

.31 
.20   .07 

T 
.07 

.09 
.90 
.04 
.09 

.36 
T 

.57 
.55 

.oe 
.06 
.02 
T 

.01 

T 
T 
T     T 

T 
T 

.01 
.04 

.09 
.35 

.37 

.14 

T 
T 

.33 

T 
.06 

.07  . 
.10  . 

T 

HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
KERNIT 
LOGAN 

2.20 
2.16 
3.04 
2.32 

.19 

.14 

.03 
.21 
.23 

.32 

.22 
.53 

.90 

.43 

T 

.37 
.27 

.04 
.01 

T 
T 

.04 
.03 

T 
.03 

T 

T 

.02 
.02 

.03 

T 

.10 

.10 

.04 
T 

.02 
.01 

T 
.01 

T 

.31 
.33 

.15 
.11 

.01 

.02 

.03 

• 

.48 
.49 
.13 

.04 

.01 
.04 
.66 
.68 

.01 

.02 
.02 

T     .03 

T 

.02 

.03 

T 

T 

.42 
.47 
.35 
.33 

T 
T 

.03 
.02 

.01 

.05  . 
.04  . 

T 
T 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  3  NNE 

RAVENSWOOO  DAM  22 

RIPLEY 

2.92 
2.30 
1.99 
1.B4 
2.92 

.08 

.12 
.18 
.20 
.12 

T 

.02 

T 

.49 
.69 
.19 
.26 

.43 

.55 

.31 

.12 

T 

.01 

T 

T 

.04 

.07 

.07 

.03 

T 

.09 

,04 

T 
T 
T 
T 

T 

.03 
.03 

.05 

.08 
.02 

.03 

T 

.03 

.03 

.05 
T 

.02 
.04 

.01 
T 

T 

.04 
.10 
.16 
.14 
.23 

.12 

.02 
.07 
.20 
.10 

.03 
.04 
T 

T 

.04 

.40 

.03 

.30 

.69 

.63 

T 

.40 

.13 

.01 

T 

.03 

T 

.19 

T 
T 

T     T 
T     T 

.02 

T 

.09 

.18 
.06 

,09 
.21 
.27 
.18 
.50 

.13 

.02 

T 

.10 

.04 

T 

T 

T 
.03  . 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 

WINFIELO  LOCKS 

1.6B 

2.73 

1.67 

- 

.11 

.22 

.28 

.19 

.32 

.43 

.12 
.56 
.35 

.10 

.38 

.15 

.09 

" 

.06 

T 
.01 

.04 
T 

T 

T 

.06 
T 

.04 

.07 
.02 

T 

.03 

.28 
.11 
.04 

.17 

.06 

.15 

T 
T 

.06 

.06 

T 

.30 

.64 
.42 

.06 

.02 

T 

.03 

.02 

.02 

.32 

.43 

.25 

.04 

.03 
.09 

T 

.16  . 
.03  ■ 

CENTRAL             04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.69 
4.07 
2.16 
3.63 
1.67 

.39 

.35 

.36 

T 

.22 

.01 

.62 
.15 
.44 
.34 
.31 

.21 
.40 
.02 
.29 

.10 

.  It 
.10 

.03 

■10 

.09 
.10 

.15 
.06 

.20 
.25 
.02 
.25 

.03 

.03 
.05 

.02 

.03 
.20 

.06 
.07 

.05 
.12 
.02 
.13 

.05 

.05   T 
.02 

.10   T 
.02 

.04 

.10 

T 

.28 
.98 

.22 

.29 

.16   .03 

.12 

.21   .08 

.06 

.47 
.60 
.70 
.56 

.47 

.01 

.A8 

.07 
.02 

.07 
.03 
.02 

.19   T 
.02 

.10 
.15 

.14 

.21 
.25 

.23 

.10 
•  44 

.37 
.30 
.20 
.43 

T 

.02 
.04 

.09 

BECKLEY  WB  AP          //R 

SELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.24 
2.27 
3.10 
2.93 

3.41 

.22 

T 

.38 

.39 

.15 

.20 

.23 
.46 
.56 

.60 
.51 

.04 
.93 

.20 

.10 
.47 

■  02 

T 

.02 

.09 

.12 

.09 
.15 

.25 

.01 
.04 

.09 
.07 

.12 

.03 

.06 

.06 
.06 

T 

.17 

.17 

.07 
.04 

.06 

T 
.17 

T 
T 

.12 
.03 

.07 

.06 
.04 
.06 

.01 

.01 
.12 

.14 

T 
.23 

.06   T 
T 

.05 

.44 

T 
.06 

.01 

.03 
.94 
.14 
1.16 
.63 

.04 

.03 

.04 

T 

.11 

T     T 

.08 

.09 

T 
.07 

.02 

T 

.37 
.04 
.03 

.51 

.21 
.17 
.33 

.14 

T 

.03 

.42 

.20 

T 

T 
T 
T 

.01  . 

CANAAN  VALLEY 

ORY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 

4.36 
2.47 
2.16 
3.04 
2.28 

.17 

.17 
.30 

.29 

.15 
.19 

.01 

T 

T 
.92 

.40 
.52 
.36 

.69 
.06 

.21 

.24 
.29 

.10 

T 

T 

.04 
.05 

.31 

.07 
.10 
.14 
.02 

.23 

.06 

T 

T 

.03 
.09 

T 

.07 

.10 

.04 

.12 

.'.9 
.08 
.12 
.05 
.02 

.18        .40 
.01        .05 
.08 

.01   T     .42 
.01   .05 

.29 

.12 
.02 

.10 

.09   T 

T 

.03   T 

.44 
.07 
.09 
.46 

.03 

.21 
.92 
.73 

.10 

.37 

.19 

.03 

."3 
.10 
.01 

.17 

■  01 

T 

.06   .03 

.25 

.02 

.03 
.26 

.10 
.42 
T 
.32 

.10 

.29 

.09 

T 

.06 

T 

.03  . 

.01  . 
.05  . 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

3.72 
1.96 
3.18 
2.42 
2.68 

.18 

.09 

.10 
.10 
.34 
.17 

.06 

.46 
.49 
.56 
.39 

.40 

.60 
.17 
.09 
.14 
■  29 

.10 

T 
T 

.17 
.08 
.25 

.11 
.12 

.14 
.04 
.05 
.07 
.09 

.14 
.09 
.13 

.06 

.15 

.04 
.27 
.07 
.25 

.07 

.01 

T 

.03 

.16 

T 

T 

.12 

.04 

.03 

.30 
.09 
.09 
■  10 
.08 

.11   T 
.14   .04 

.03 

.02 
.61 

T 

.93 

.48 
T 

.40 
.98 

.07 
.02 
.30 

.01 

.04 

.09   .03 

T 

.03 

.04 

.02   .01 

.06 

T 

.10 

.12 
.29 
.39 

.05 
.35 

.14 

.09 

T 

.32 

.22 

.04 

T 

.03 

.03 

.01 

T    ! 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVULE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 

3.70 
4.78 
4.13 

9.11 

.20 
.16 

.36 

.03 

.46 

.39 

1.09 

.70 

.44 
.78 
.25 

.35 

,0! 
.13 

.  19 

.16 
.24 

.20 

.11 
.26 

.21 

.02 

.03 

.03 

T 
T 

.08 
.21 

.12 

.10 
.17 

.15 

.04 
.12   T 

T 

.12   T 

.12 

T 
.45 

.05 

.48 
.43 
.30 

.47 

.20   .01 

.10   .03 
.40 

.29   .03 

r 

.90 

.41 
.65 
.20 

.75 

.05 

.15 

.23 
.10 

.09 

.17   .02 

T     T 

.12   T 

.16 
.16 

.10 

.14 

.07 
.10 
.40 

.25 

.43 
.31 

.43 

.02 
.01 

T 

.03 

.20  . 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

3.59 
2.32 

3.16 
1.97 
3.76 

.40 

.21 
.36 

.11 

.47 

T 
T 

.30 
.31 
.36 

.34 
.39 

.21 
.17 
.22 

.09 
.20 

.0? 

,20 

.18 

.11 
.10 
.40 
.07 
.06 

T 
.15 

.06 
•  16 

.03 

.06 

.10 

.02 
.02 

.14 
.11 

.16 

.03 
.14 
.06 
.06 

T 

.02 
.07 
.02 
.04   T 

.01 

.18 
.02 

.05 

.04 
.20 

.10 
.24 

T 

T 
.17 

.26   T 

1.11 

.02 

T 

.09 
.42 
.34 
.52 

.70 

.11 

.05 
.06 
.06 

.02 

T 
.19 

.14   .24 
.03 
.08 

T 

.18 

T 

.19 

.54 
.27 

.23 

.06 

.16 
.16 
.21 
.12 

.14 

.03 

T 
.03 

.05  . 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

4.02 
2.46 
3.17 
2.63 

.29 
.10 
.19 
.08 

.34 

.16 
.19 
.33 

.42 
.40 
.33 

.50 

.10 
.01 

.in 

.12 
.22 

.24 
.13 

.15 

.02 
.12 
.10 

.03 
T 
T 
.05 

.06 
.07 
.10 
.13 

.10 
.05 
.11 
.10 

.09   T 
.06   T 
.03 
.10 

T 
T 
T 
T 

.68 
.39 

.16 
.20 

.16   .09 

.08   T 
.06   T 
.10 

T 

.22 
.38 
.62 
.35 

.07 

.oe 

.14 
.03 

.14   T 
.09   T 
.15   T 
.05 

.22 

.12 

T 

.04 
.12 
.33 
.12 

.6! 
.16 
.24 

.20 

.06 

T 

.04 

T 

SOUTHERN            09 

•LOIRSON 

1.62 

.27 

.22 

.02 

.02 

.04 

.04 

.12 

.02 

.03 

.63 

T 

T 

.13 

.08 

• 

IB  following  Station    lnd«l. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continual 

.19'    <|igml6 
■111         ... 

Station 

l 

Day  ol  Month 

jlL 

■     1 

a 

_lL 

•1 

6 

7|.| 

s 

10  |  11  |  ia 

•        18 

10      21 

■| 

- 

24 

» 

» 

» 

31 

iT*FNS    CONCORD    CUt LfGI 

tiufneio  '»»  airport 

IIUESTONE    0A« 

GARY                                               //R 

Iaiger 

.TO 

.0* 
.02 

T 
T 

.01 

.22 
.25 
.11 

T 
.1« 

.04 
.11 

.26 
.41 
.91 

.09 

T 

.01 
.14 
.20 

T 

T            T 

.01       .01 

.02 

.02 

.10 

T 
T 
T 

.01       .0'      .01 
.09       .02 
ill       .01 
.12       .09 

T 

T 

.02                   I 

T                        .01 

t                        I 

T 
T 

.01 
.04 

7 
T 

■ 
.41 
.01 
.10 

.09 

.01 
.41 
•  14 
.9' 

."1 

.'J 
1 

r 

T 

1 

1 

.»«      .01      t 

.19       .01       I 

.•1 

.n 

7 
7 

KOPPIRSTQN 
<.raIMlu*k.    .'    ><« 
MATQA.A     I     S 

rlNiviiil 

PRINCETON 

.26 
.1} 

.09 
.10 
.26 
.22 

T 

1.02 
.34 

.47 
.90 
.2* 

T 
T 

.21 
.26 

T 

T             .10 
.02 
.09 
.04 
.02 

1 

."■2 

T 
.02 

r 

T            .11       .10 
.10 
.11 

.13       .04 
.09       .09 

T                           .14 
.11 

T                        .03 

T                        I 

.04 

.07 

T 

1 

T 

.44 
.49 
.11 

.07 
.09 

T 

.94 

.44 

.07 
T 

.1  ' 
.1 
.oi 

7 

r 

t 

t 
1 

T 

.01 

7 

•< 

.14 

.10       .11 

.41        .01 

.09 
..1 

7 
T 

RENICK    NO    2 

UNION 

UNITE    SULPHUR    S'RINr.S 

.14 
.14 

.2» 

.22 

.14 

.43 
.02 
.03 

T 
T 

T 
.09 

T            T 

.04 
T 

T            T            ,,j 
.09       .09 
.04       .02 

T                        T 
T                        t 

T 
T 

.06 

.09 
.07 

I. 10 
.93 
.47 

T 
T 
7 

7 

T 

T 

.11                        1 

.17 

.04        .14 

T 

NORTHEASTERN                     06 

IERKELEY    SPRINGS 
|RUSHY     RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

1.99 

l.oa 
.»« 

1.10 
1.92 

.0* 
.02 

.29 

.1* 
.11 
.21 
.26 

T 
T 

.11 

.21 
.22 
.1» 
.32 

.04 
.01 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.2'       T 
.32 

.02 

T 

T                        .01 

.14 
.11 

T 
.11 

.06 
.02 

T 
.01 

.12 

7 
.17 

.21 
.19 

.26 
.61 
■  16 

7 

7 
7 

.01 

.11 

.06  .11 
.11 
.11 

.10 

T 

KEARNETSVLE    1    NX    WIASO 
HART1NSIURG    FAA    AP 
HATH1AS 
NOOREHELO    !    SSE 

1.0' 
1.69 
1.10 
1.00 

.40 
.09 

.32 

.02 
.13 
.16 

T 

.20 
.13 

.20 
.30 

T 
.03 

T 

T 
T 
.01 

T 

.11 

T            .0'      T 
.02      T 

.03 
.02 

.02 
.10 
.03 

.10 

7 

.17 

.42 

.40 

.19 

.01 

.17 

7 
7 

.09 

.02 

.19 
.10       7 

.17       .01 

7 
T 

0»PS 

1.69 

.13 

.44 

.19 

.40 

.11 

PETERSBURG 
ROHNEY    3    NNE 
KAROENSVIUE    R    H    FARH 

1.1* 
1.11 
1.30 

.30 
.2) 
.19 

.24 
.29 

.20 

T 

.01 

T 

T 

.04 
.09 

.10 
.12 
.23 

.19 

T 
.43 

T 

7 

T 

7 

7            .19 

.11       T 
.11 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  n.p.h.) 

Relative    humidity  averagea 
percent 

Number  of  d»y«  with  piftctpiUhoD 

Hi 

1 

Station 

«  a 

H 

(0   U 

pip 

c 

si 

3  a 

tn  n 
0 

as 

• 

i 

■ 

> 
< 

i  • 

a 

0 

u 
& 

1 
1 
1 

«     « 

EASTERN    STANDARD 
1    AM         7    AM          1    PM 

TIME 
7    PM 

8 

8 
3 

i 

8 

8 

3 
e2 

lli 

►    »  9 

8ECKLEY   WB    AIRPORT 

25 

5.4 

13.4 

38-4+ 

30 

05 

75 

76 

66 

71 

5 

12 

5 

i 

0 

0 

23 

- 

7.9 

CHARLESTON   KB    AIRPORT 

24 

4.9 

8.9 

304-4 

25 

29 

69 

75 

58 

65 

5 

12 

4 

2 

0 

0 

23 

- 

8.0 

ELIUNS    MB   AIRPORT 

- 

- 

- 

35<-+ 

28 

05 

- 

82 

70 

77 

4 

12 

9 

1 

0 

0 

26 

- 

8.7 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

23 

4.6 

6.6 

29++ 

24 

2  8+ 

69 

73              63 

60 

5 

10 

6 

0 

0 

0 

21 

- 

8.1 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

41 

SW 

05 

- 

- 

- 

- 

9 

5 

6 

1 

0 

0 

21 

26 

" 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1968 


Station 

Day 

of  Month 

a 

g 
s 
> 

< 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  | 

12 

13  1 

14  1 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

•     •     • 
NORTHWESTERN        01 

BESS  RJN  1  SSE 

MAX 

MIN 

A3 
21 

48 
25 

56 
33 

49 
40 

46 
32 

40 
26 

40 

16 

39 
18 

20 
10 

33 

10 

27 
6 

44 

7 

57 
26 

60 
21 

31 
16 

25 

4 

30 
11 

38 
11 

36 
25 

46 
32 

37 
31 

34 
28 

52 

32 

34 

10 

23 

8 

25 

e 

34 
18 

58 
33 

64 
29 

32 

19 

41 
20 

40.4 
20.5 

CAIRO  3  S 

MAX 

MIN 

50 
21 

58 

43 

52 

35 

50 
36 

44 
30 

48 
23 

36 
15 

33 
28 

33 

a 

30 
10 

39 
5 

57 
16 

61 
30 

55 

27 

30 
20 

32 

8 

40 
19 

33 

17 

43 
28 

48 
31 

36 
30 

50 
29 

50 

28 

30 

18 

27 
12 

28 

12 

48 
26 

65 
35 

36 
30 

36 

26 

43 

26 

42.7 
23.3 

CRESTON  1  SSW 

MAX 

MIN 

45 
21 

46 
21 

48 
34 

49 
42 

44 
35 

42 

20 

41 
15 

31 
15 

28 
8 

31 

8 

31 
6 

45 
6 

58 
13 

60 

30 

32 
19 

22 

8 

31 
8 

40 
15 

35 

25 

52 
25 

42 

28 

40 
28 

51 
36 

40 
18 

24 
14 

26 
14 

34 
21 

61 
33 

63 
30 

42 
24 

44 
24 

41.2 

20.8 

MOUNOSVILLE 

MAX 
MIN 

39 
20 

54 
37 

49 
32 

48 
38 

40 
30 

38 

25 

34 

17 

31 
25 

20 
21 

27 

11 

40 
15 

54 

18 

59 
36 

57 
25 

28 

18 

31 
13 

36 
25 

36 
16 

43 
31 

45 
33 

37 
32 

42 
28 

53 
26 

20 
20 

24 
11 

28 

14 

42 
11 

62 

37 

36 
29 

37 
20 

44 
27 

40.5 
23.9 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

39 
2* 

49 
36 

40 
35 

47 
37 

38 

30 

36 
24 

32 

15 

30 
24 

30 
22 

23 

2 

38 

3 

5  0 
23 

58 
44 

55 
25 

26 
11 

30 
15 

37 
22 

34 

17 

48 
33 

45 
32 

34 

31 

41 
30 

50 
25 

26 
19 

21 
9 

23 
5 

42 

21 

61 
39 

42 
28 

35 
24 

41 
20 

39.0 
23.7 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

45 
24 

56 

40 

51 
37 

50 
38 

42 
32 

40 
18 

30 
25 

31 
25 

33 
19 

28 

15 

43 
9 

56 
22 

59 

38 

54 
26 

27 
21 

31 
14 

38 
26 

37 
20 

43 
31 

44 
31 

38 
31 

51 
31 

51 
26 

38 
20 

25 
13 

30 
15 

42 
28 

63 

41 

45 
29 

41 
22 

43 

30 

42.1 
23.7 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

49 

30 

57 

41 

51 

4? 

49 
37 

40 
31 

41 
28 

33 
22 

30 
23 

32 

16 

28 

16 

44 
12 

57 
35 

60 
41 

41 
24 

27 

17 

32 

10 

36 
23 

39 

24 

57 
35 

46 
33 

37 
33 

55 
33 

55 

24 

25 
21 

26 
16 

34 
18 

57 
34 

62 
33 

33 

30 

41 
26 

46 
15 

42.6 

26.6 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

MIN 

47 
28 

55 

39 

50 

40 

48 
35 

39 
30 

39 
27 

30 
22 

2B 
23 

32 
17 

27 

17 

43 
13 

57 
3? 

58 
40 

40 
22 

26 

16 

32 

10 

38 
22 

38 
25 

57 
34 

46 
33 

35 

32 

54 

34 

54 
23 

2* 

19 

24 
15 

34 
19 

55 
34 

61 
32 

32 
29 

42 
26 

40 
14 

41.7 
25.9 

WEIRTDN 

MAX 
MIN 

38 
27 

48 
37 

48 
38 

47 
35 

36 
27 

36 
22 

31 

17 

30 
22 

31 

20 

24 

6 

37 

7 

50 

20 

57 
45 

53 

22 

23 
13 

28 
12 

33 
20 

34 
20 

48 
33 

44 
31 

32 

30 

50 
30 

48 
26 

26 
18 

22 

8 

21 
9 

43 

20 

60 
33 

35 
25 

33 

22 

40 
27 

38.3 
23.6 

WELLS6JRG  3  NE 

MAX 

MIN 

40 
21 

50 
36 

50 

3? 

4B 
38 

39 
31 

36 
25 

32 
13 

30 
21 

28 

20 

24 
2 

39 
2 

52 
17 

58 
34 

56 

24 

26 

17 

30 
14 

34 
23 

34 
15 

48 
30 

43 
30 

35 
32 

41 
29 

51 
26 

27 

20 

22 

8 

23 

7 

41 
22 

62 

38 

40 
27 

34 
22 

41 
28 

39.2 
22.7 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 
*      *     * 

MAX 

MIN 

38 
25 

51 
36 

48 
37 

45 
40 

44 
33 

36 

lb 

31 
20 

30 
20 

20 
22 

23 
12 

38 
9 

52 
26 

57 
31 

56 
30 

30 

21 

26 

14 

35 
22 

35 

20 

48 
33 

40 
38 

38 

31 

40 
32 

51 
26 

26 
25 

25 

10 

25 
12 

40 
22 

60 
40 

40 
29 

37 
26 

43 
32 

39.3 
25.9 

NORTH  CENTRAL       02 

"ELINGTON 

MAX 

Mm 

40 
19 

52 

24 

56 
35 

51 
36 

44 
30 

35 
21 

35 

9 

35 
8 

25 

16 

27 
6 

27 
1 

41 
1 

55 

13 

62 
32 

36 

18 

22 

9 

23 

9 

32 

11 

36 
21 

49 
26 

40 
28 

40 
26 

53 

39 

40 
1? 

20 
8 

22 

1 

34 
12 

59 
33 

64 
25 

29 

24 

44 
24 

39.7 
16.7 

8UCKHANN0N  2  W 

MAX 
MIN 

53 
20 

59 

48 

50 
34 

46 
34 

36 
26 

35 

23 

31 

11 

25 

20 

2? 
15 

25 

9 

40 
1 

55 
15 

61 
34 

51 
21 

22 

17 

22 

10 

32 
18 

38 
12 

37 
28 

55 

30 

34 
20 

50 
29 

54 
24 

25 
16 

19 
6 

32 
0 

50 
31 

64 
35 

35 

38 
24 

44 

23 

41.0 
21.5 

CLAR<SBURG  1 

MAX 

MIN 

46 
22 

57 
37 

55 
38 

48 
34 

40 
28 

37 

21 

34 
16 

31 
20 

34 
18 

26 

10 

40 
6 

53 

1* 

57 
33 

50 
23 

26 
16 

29 
16 

36 
18 

37 
16 

52 
30 

47 
32 

3* 

20 

53 

32 

54 
24 

25 

IB 

24 
10 

29 

12 

56 

20 

66 
31 

32 
26 

38 
23 

44 

21 

41.6 
22.9 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

46 

25 

57 
42 

50 
40 

44 
33 

34 
26 

35 

22 

29 
19 

25 
20 

27 

17 

22 
9 

38 
4 

53 
26 

60 
44 

48 
21 

21 
15 

25 

12 

32 
23 

36 

21 

50 
33 

42 
30 

31 
26 

50 
30 

51 
22 

22 

17 

19 
9 

32 

10 

54 
32 

62 
29 

29 
25 

33 

23 

43 
10 

38.8 
23.4 

GASSAWAV 

MAX 

MIN 

50 
22 

62 

45 

58 
33 

50 
35 

42 
34 

»1 
24 

32 
14 

30 
23 

20 
11 

29 

13 

44 

a 

56 
11 

61 
30 

56 
24 

2  3 

20 

28 

13 

38 
19 

37 
17 

58 
28 

54 
34 

30 

30 

48 
29 

35 

28 

30 
10 

25 

14 

29 
11 

58 

28 

66 
43 

45 
29 

46 
23 

47 
20 

44.3 
24.0 

GLENVILLE 

MAX 

MIN 

43 
19 

52 
24 

60 
32 

50 
37 

47 
34 

40 
26 

39 

13 

33 

15 

27 
6 

29 

7 

29 
5 

43 
8 

56 

15 

61 
31 

31 
20 

22 

11 

27 
12 

36 

1* 

35 

26 

58 

2B 

41 

30 

37 
27 

54 
33 

38 
19 

23 
15 

24 
9 

3". 
19 

62 
33 

63 
29 

34 
22 

44 

23 

41.0 
20.8 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

45 
22 

48 
27 

60 
35 

51 

36 

44 
32 

41 
23 

41 
16 

31 
21 

27 

9 

32 

13 

31 

7 

45 
10 

58 
26 

62 
30 

32 
20 

24 
11 

30 
13 

40 

17 

35 

27 

57 
32 

43 

30 

46 
30 

55 

22 

35 
10 

25 

17 

25 

14 

38 
20 

62 

37 

65 
26 

34 
25 

42 
27 

42.1 
22.4 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

42 

15 

58 

30 

51 
33 

47 
35 

37 
30 

38 

24 

32 

12 

29 
22 

28 

17 

24 

8 

38 
0 

54 

10 

65 
35 

55 

23 

25 

17 

27 
12 

35 
16 

35 
10 

41 
29 

47 
30 

33 
28 

45 
25 

52 

25 

26 

19 

22 

8 

26 

3 

48 
25 

64 
36 

37 
25 

42 
23 

44 
24 

40.2 
21.1 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

40 

20 

56 
40 

50 
38 

46 
37 

38 

30 

38 

25 

34 
15 

29 
22 

30 

11 

27 
9 

42 
6 

55 
18 

60 
32 

50 
24 

25 

18 

29 

11 

33 
22 

35 

15 

47 
29 

46 
33 

34 

30 

44 
27 

54 
26 

27 

20 

24 

16 

27 
9 

50 

26 

63 
35 

35 

28 

37 
26 

43 

26 

40.3 
23.4 

MORGANTQWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

49 
29 

57 

40 

51 
40 

47 
34 

36 

27 

36 
24 

30 

17 

28 
22 

27 

15 

20 
5 

39 
4 

54 
33 

63 

48 

49 
22 

24 

15 

27 
11 

35 
22 

42 

17 

59 
36 

42 

30 

33 

27 

53 

29 

52 

20 

22 

15 

18 

8 

30 
10 

58 

30 

66 

30 

30 
25 

41 
24 

46 
18 

40.8 
23.5 

MORGANTOWN  L  AND  0 

MAX 
MIN 

44 
22 

58 
44 

52 
39 

48 
37 

39 
31 

38 
25 

31 
17 

30 
22 

28 

10 

21 

10 

40 
4 

55 
20 

62 
33 

53 
25 

25 

18 

27 

15 

35 

19 

36 
14 

41 
30 

40 
30 

35 

31 

45 
27 

50 
26 

28 
20 

24 
12 

27 
9 

47 
25 

67 
35 

36 
29 

40 
25 

40.1 
23.8 

WEST3N 

MAX 

MIN 

42 
21 

52 
21 

61 

30 

59 
39 

46 
33 

42 
25 

38 
15 

32 

15 

26 
9 

28 

10 

24 
5 

42 

5 

57 
18 

62 
33 

48 

20 

32 

12 

26 
12 

37 

17 

38 
23 

59 
29 

42 
31 

34 

30 

66 
32 

44 

19 

27 
10 

21 

6 

34 
16 

62 

34 

65 

28 

40 
28 

45 
27 

42.9 

21.4 

WEST  UNION 

*     »     * 

MAX 

MIN 

42 
20 

57 
41 

50 
35 

48 
37 

39 
30 

30 
24 

31 
15 

29 
23 

32 
8 

27 

8 

42 
4 

57 
19 

61 
34 

53 

23 

31 
10 

28 

10 

37 
23 

37 
16 

44 
30 

50 
33 

34 

30 

46 
28 

46 
30 

30 

10 

26 
19 

40 
23 

60 
30 

63 

40 

63 
26 

40 
30 

44 
25 

42.8 
24,4 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

51 
26 

62 

41 

5? 
34 

49 
35 

41 
33 

40 
25 

35 

18 

26 
22 

26 

15 

30 
13 

45 
10 

57 
23 

60 
46 

47 
20 

22 

18 

27 

to 

37 
13 

41 

26 

62 
33 

50 
31 

40 

20 

57 
34 

57 
23 

26 

10 

23 
16 

34 
19 

61 
33 

63 
32 

33 
30 

46 
23 

47 
21 

43.5 
24.9 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

48 
2B 

50 
32 

64 

35 

50 
3B 

42 
35 

43 

2° 

47 
19 

37 
23 

27 

15 

32 

15 

34 
12 

48 
13 

60 
22 

62 
31 

35 
19 

24 
12 

32 

12 

43 

14 

39 

31 

65 
32 

43 

27 

45 
33 

58 
34 

34 
21 

28 
18 

28 
17 

36 
23 

63 
35 

63 
30 

33 
23 

52 

26 

44.1 
24,4 

C0RT3N 

MAX 
MIN 

21 

43 

33 

35 

20 

18 

14 

22 

9 

11 

7 

16 

33 

24 

20 

14 

11 

19 

30 

30 

26 

32 

28 

20 

14 

22.1 

DUNL3W  5  E 

MAX 
MIN 

50 
26 

62 

44 

51 
35 

46 
30 

44 
28 

41 
19 

35 

17 

24 
17 

31 
11 

35 
1' 

46 

10 

57 
20 

59 
45 

46 
18 

23 
12 

30 
3 

38 

10 

48 
26 

63 
41 

55 

31 

52 
17 

49 
34 

47 
28 

30 
16 

27 
11 

34 
13 

54 
30 

61 
34 

39 

24 

46 
20 

42 

30 

44.0 
23.4 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

45 
24 

51 

29 

61 
33 

54 
36 

42 
34 

44 

20 

41 

15 

31 
19 

20 
13 

34 
13 

33 
10 

40 
11 

59 
19 

61 
31 

31 

10 

25 

8 

32 

9 

41 
9 

42 
30 

65 

36 

41 
21 

40 
25 

53 

32 

33 
21 

2B 
13 

29 

14 

35 
23 

64 
34 

62 
31 

34 
22 

48 
23 

43.2 
21.6 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

MIN 

44 
28 

49 
27 

56 
31 

51 
33 

47 
32 

42 
26 

40 
18 

32 
16 

29 

15 

31 
13 

31 
11 

47 
10 

57 
25 

60 
30 

32 

19 

24 

10 

32 
9 

30 
11 

40 
30 

64 
32 

44 

27 

40 
28 

43 
33 

30 
10 

26 
16 

26 
9 

36 
19 

61 
34 

60 
29 

34 
26 

44 

24 

42.0 
22.3 

HUNTINGTON  FED  BLOG 

MAX 

MIN 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
33 

56 

41 

49 
34 

49 
35 

42 
32 

40 

27 

32 

19 

30 
25 

33 
17 

32 

20 

45 
13 

56 

30 

58 
43 

43 
18 

22 
15 

30 
9 

37 
13 

4? 
20 

63 
33 

47 
27 

37 

22 

53 

32 

52 
22 

26 
10 

24 
14 

34 

IB 

50 
33 

61 
30 

31 
29 

43 
23 

47 

1- 

42.7 
24.9 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 
MIN 

46 
30 

57 

45 

55 

34 

51 
38 

43 
35 

42 
27 

40 
IB 

31 
24 

37 
13 

34 
19 

48 
14 

58 
24 

59 
38 

56 
24 

31 

20 

33 

12 

40 
15 

41 
27 

65 
32 

65 
36 

51 
24 

51 
24 

31 
17 

58 
3" 

63 

37 

37 
31 

46 
26 

49 
33 

46.9 
26.8 

S»e  Referonco  Nolea  Following  Station  Index 
136 


i  ioatUmtd 


DAILY  TEMPERATURES 


LQMN 

MAX 

MIN 

LONDON    LOCKS 

MAX 

MIN 

MADISON 

MAX 

MIN 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

MAX 
MIN 

RAVENSWOOD    0AM    22 

MAX 

MIN 

RIPLFY 

MAX 

MIN 

SPENCER 

MAX 
MIN 

WAYNE    2 

MAX 
MIN 

WILLIAMSON 

MAX 
MIN 

WINFIELO    LOCKS 

MAX 
MIN 

CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 
8AVAR0 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BECKLEY  WB  AP 
BRANDONVIILE 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELK1NS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHW00D 
ROWLESBURC  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  F. 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 
GARY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MiN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


- 


D«yol  Monlh 


47   52   6* 
2S   10   39 


44   46   53 


15   44   31 


36   45 
25   27 


38   58 
21   29 


55 

42 


57   52 
40   39 


33   57 
17   31 


34   5*> 
25   31 


34   49   44 
40   36   27 


50   42   42 


53   48   44 


32   34 
19   15 


32   32 

15   21 


36   38 
26   19 


34   34 
26   17 


44   30 
30   20 


35   37 
26   19 


28   23 
19   14 


34   34 
27   16 


38   31 
24   17 


39   36 
23   14 


44   38 
29   23 


43   34 
29   22 


33   32 
23   15 


34   33 

26   20 


35   28   24 


34   37 
24   13 


47   <,2   29 
35   24   12 


45   42   41 
27   25   20 


46   40   29 
34   26   17 


50   35 
34   31 


45   37   45 
29   21   20 


36   37 
28   22 


t*      28 
22   19 


32   25 
9   16 


30   23 
8   15 


33   23 

13   16 


32   19 
17   16 


32   27 

11   18 


35   33 
8   17 


31   24 
10   19 


32   31 
17   13 


34   28 
8   13 


38   35 

20   19 


35   33 

11   21 


31   19 
4   14 


31   26 
21   19 


31   24 
13   22 


32   24 
8   16 


30   26 
14   12 


40   33   21 


29   25 

16   16 


32   28 
12   21 


25   26 

14   13 


34   17   44 

16   14   14 


31   34   44 


29   29 

14   \1 


31   2B 
13    9 


29   51 
18    9 


30   44 
U    7 


28   42 
12    6 


39   52 
14   26 


37   46 
1    6 


40   54 
.  5    7 


29   37 
U   15 


38   53 
.7    8 


23   39   48 
3.4   13 


30   28 
4.2 

20   24 

9    7 

28   31 


19   19   32 

.  6  -10  -il 


30   33 
11    4 


29   42   55 

15   17   13 


53   40 
20   16 


50   52 
30   31 


58   57 
21   32 


49   22 
21   11 


48   25 

19 


48   19 
19   13 


43   15 
14   10 


58   31 
30   14 


51   27 
25   14 


46   17 
17 


52   34 
34 


55   40 
36   16 


59   37 
30   17 


45   15 
15   10 


55   30 

20   18 


58   48   23 


55   30 

29   12 


57   54 
32   24 


55   52   20 

19   15   10 


44   50   40 


30      34      4'      58      60      38      2?      i 
13      11      11      14      36      16      12 
See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


32   18 

10  n 


10   3« 

13   14 


2»   34 

11   in 


31   39 

10   20 


39   39 
13   21 


29   40   38 

8   10   18 


28   38   40 

8   12   18 


24   32 
6   14 


16   25 
5   11 


25   35 

4    0 

23   35 


16   22 
10   11 


13   23 
4   10 


26   37 
2    7 

18   26 


18   23 
10   10 


20   31 
3   15 


23   33 
12   19 


26   35 
6   12 


28   36 
6   11 

19   26 


22   32 

U   20 


23   35   51 

5   11   22 


41   64 
29   J6 


40   41 
23   21 


38   42 
27   25 


59   53 
32   31 


58   43 

39   26 


36   43 

19   30 


38   38 
20   19 


45   43 
23   23 


50   46 
25   29 


43   53 

34   26 


45   49 
25   28 


42   59 
28   33 


34   41 
19   28 


53   52 

32   26 


43   51 
24   27 


38   43 
31   31 


60   56 
30   33 


57   .> 


39   -7 

47     n 


33   32 

29   17 


53   30 

23   24 


54   2" 

24   II 


34   26 
23   17 


34   21 
21   14 


42   22 
19   10 


49   23 
21   15 


48   36 
30   15 


39   25 
23   14 


46   35 

31   10 


39   24 
20   10 


49   40 
33   15 


49   39 
37   11 


45   22 
21   15 


46   25 
25   18 


43   36 
28 


46   35 

29   12 


48   26 
26   17 


43   48   23 
33   20   13 


25   21   27 


30   3 

11   3') 


16   23 

9    4 

14   23 


21   32 
11   13 


20   33 
11   13 


18   16 
9    4 

22   26 


11 


10   22 
2    3 


16   32 

-2-1 


21   22 
13   13 


19   17 
10    2 


14   32 
0-3 


18   26 
8  -  1 


21   26 

13    8 


20 
9 

14   15 


25   48 
7   22 


22   42 
10   21 


20   30 
14    6 


22   33   51 

12   13   27 


2^ 
18 


21   21 


'- 


•I 

1/ 


60 
12 


40   33 
19   13 


36   46 
24   13 


29   44 
23   19 


62   26 
24   22 


36   32 
18   13 


29   43 
24   20 


56   22 

20   17 


45   41 
20   15 


52   28 
25   23 


64   28 
25   23 


32   39 
19   13 


40   35 
21   18 


45 

27 


38   39 
22   21 


60   60 
29   30 


38   64 
.9,  2* 
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WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1968 

Station 

Day  of  Month 

4) 
0) 

■ 

> 
< 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KO'PERSTON 

MAX 

MIN 

44 
26 

58 

41 

52 

34 

52 
32 

38 
29 

37 
21 

34 
20 

26 

19 

26 

16 

32 

12 

35 

10 

46 
12 

56 
34 

49 
21 

22 

15 

24 

10 

28 
4 

39 
21 

61 
30 

56 
35 

40 

21 

48 
34 

52 

25 

27 

19 

25 
13 

33 

IB 

51 
30 

61 
38 

39 
26 

46 
20 

43 

34 

41.3 
23.4 

U«:S6JR0  2  SSK 

MAX 

MIN 

41 
26 

57 
32 

5* 

33 

45 
33 

3B 
28 

10 
23 

35 
18 

26 

18 

25 
14 

24 
12 

39 

8 

52 

14 

53 
31 

52 
21 

21 
14 

29 

8 

38 
16 

36 
1" 

44 
21 

48 
33 

41 
25 

38 
31 

40 
24 

25 
13 

22 

12 

27 
15 

48 
21 

60 
37 

52 

25 

44 
20 

39 
31 

39.8 
21.9 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

46 
24 

44 

30 

62 
35 

53 

35 

45 
28 

42 

18 

40 

18 

39 
20 

26 

19 

32 
12 

35 

11 

43 
9 

52 

15 

54 
29 

37 
16 

22 
11 

27 
3 

38 
4 

41 
28 

63 

27 

45 
19 

42 
19 

46 
37 

43 
20 

27 
16 

26 
17 

34 
18 

60 
30 

60 
28 

32 

20 

49 
19 

42.1 
20.5 

UNIC4 

MAX 

Mm 

44 
22 

37 
30 

59 
31 

50 
35 

43 
26 

39 
21 

40 
13 

35 

17 

25 

IS 

2* 

7 

30 

7 

41 

11 

52 

16 

56 
36 

39 
15 

20 

7 

28 

6 

40 
15 

41 
25 

52 

28 

45 
24 

41 
23 

43 
33 

41 

16 

25 

12 

25 

11 

30 
19 

57 
28 

59 
25 

30 

16 

47 
20 

40.0 
19.7 

rfHITE  SULPHUR  SPRINGS 
•     *     * 

MAX 

MIN 

43 
24 

59 
24 

58 

32 

46 
33 

40 
28 

43 
23 

36 

13 

31 

18 

30 
15 

32 

9 

44 
5 

56 

10 

55 

26 

53 

24 

26 

13 

30 
8 

40 
IB 

38 
15 

43 
25 

42 
32 

43 
26 

43 
26 

43 
23 

28 
14 

25 
12 

28 

15 

48 
25 

67 
35 

47 
25 

43 
19 

40 

30 

42.1 
20.9 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

39 
14 

61 
31 

56 
32 

47 
36 

44 
26 

40 

22 

35 

20 

32 
21 

31 

26 
5 

33 
•  2 

41 
8 

49 
21 

52 

29 

33 
15 

2B 

10 

37 
20 

33 

15 

40 
21 

46 

19 

3° 
2  5 

33 
20 

44 
28 

3? 
15 

23 

11 

23 

11 

31 

17 

53 
25 

30 
26 

39 
23 

42 
23 

39.1 
19.5 

FRAN<LIN  2  NE 

MAX 

MIN 

37 
20 

60 
34 

50 
30 

50 
37 

38 

29 

40 

24 

37 
14 

27 
22 

28 
20 

25 

13 

42 
3 

53 

15 

57 
31 

52 

31 

31 

17 

29 
12 

39 
15 

45 
17 

48 
25 

48 
34 

41 
25 

36 
33 

44 
27 

27 
19 

22 

13 

27 

B 

48 
26 

48 
42 

48 
26 

44 
13 

44 

28 

40.8 
22.7 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

MIN 

38 
22 

51 
33 

-8 
31 

44 
39 

46 
30 

42 

21 

41 

20 

34 
21 

36 
22 

29 

9 

28 
5 

37 
15 

52 

1» 

52 
35 

35 
21 

30 
13 

39 
22 

33 
16 

39 
26 

40 
25 

41 

33 

40 
24 

46 

30 

43 

23 

30 
13 

30 

13 

35 
22 

62 
31 

58 

30 

41 
26 

38 
25 

40.6 
23.0 

<E4R-JEYSVLE  1  Nh  WBASO 

MAX 
MIN 

47 
IB 

40 
25 

58 

33 

51 
33 

49 
29 

46 
27 

42 

20 

40 
25 

34 
24 

33 

9 

25 

1 

31 

6 

42 
16 

58 
27 

43 
27 

28 

17 

30 
22 

39 
14 

33 
23 

40 
2' 

48 
26 

39 
21 

35 

32 

46 

25 

30 
16 

24 
14 

27 

13 

38 
26 

62 

31 

36 
24 

37 
25 

39.7 
21.9 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

40 
17 

59 
33 

52 
33 

51 
38 

46 
29 

41 
26 

39 
22 

34 
23 

33 
IS 

25 

32 

3 

43 
11 

56 
23 

48 
28 

29 

13 

31 

19 

39 

23 

33 
16 

39 
24 

47 
24 

40 
22 

34 
23 

47 
29 

30 
21 

25 

16 

26 

17 

36 
23 

J7 
29 

40 
30 

37 
23 

40 

3' 

39.6 
22.6 

HATHIAS 

MAX 
MIN 

36 
15 

60 
32 

51 
30 

48 
38 

38 
29 

38 

2  3 

38 
17 

28 
22 

2  3 
20 

25 
11 

34 

0 

50 
12 

60 
27 

53 

27 

27 
16 

28 
12 

36 

17 

39 
13 

45 
27 

43 
24 

37 

30 

35 

23 

43 
21 

27 
20 

20 
13 

24 

7 

42 
24 

SB 

37 

53 

27 

36 

14 

42 

29 

39.4 
21.2 

HOnREFtELD  2  SSE 

MAX 
MIN 

40 
16 

64 
36 

55 

32 

49 
40 

42 
30 

41 

26 

39 
18 

33 
25 

30 
2' 

28 
12 

35 

3 

♦8 

9 

61 
22 

60 
30 

30 
19 

34 

17 

40 
17 

37 
11 

38 
22 

46 
29 

40 
33 

38 
23 

43 
33 

36 
22 

23 

16 

25 

9 

33 
22 

61 
29 

55 
30 

38 

17 

43 

23 

41.5 
22.4 

DMPS 

MAX 

Mm 

40 
12 

38 
12 

44 
31 

51 
41 

46 
33 

40 

20 

39 
16 

35 

20 

3? 
19 

32 

4 

23 

•  3 

20 

-  1 

45 
6 

53 

22 

42 

20 

23 

10 

29 

16 

36 

12 

33 
13 

42 
20 

48 

29 

43 
20 

40 
26 

39 
13 

37 
6 

36 
9 

38 
15 

38 
28 

35 

10 

40 
26 

40 

20 

38.1 

17.1 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

40 
17 

64 
36 

59 

34 

49 
40 

42 
30 

41 
27 

40 
25 

39 
21 

31 
20 

20 
1' 

35 

4 

52 
11 

63 
26 

62 
25 

27 

2  0 

30 
12 

40 
20 

35 
13 

37 
25 

47 
30 

41 
33 

38 
23 

44 
32 

42 
22 

24 

10 

26 

14 

34 
22 

63 
30 

38 

29 

39 

18 

44 
24 

42.5 

23.0 

RDMNEY  3  NNE 

MAX 

Mm 

40 
15 

59 
35 

55 
32 

48 

41 

42 

29 

40 

27 

37 
28 

33 
24 

32 

24 

26 

6 

31 
1 

44 
9 

49 
21 

49 
31 

31 

19 

31 
17 

38 
23 

32 

11 

35 

21 

46 
28 

40 

32 

36 
21 

35 
21 

32 

22 

23 

15 

24 
15 

32 

22 

49 
29 

49 
30 

37 
27 

41 

25 

38.6 
22.6 

WAR0ENSV1LLE  R  M  FARM 

MAX 

Mm 

43 
12 

41 
13 

05 

30 

50 
31 

53 
28 

43 
30 

42 
15 

41 
20 

33 
23 

32 
9 

26 

1 

35 

3 

51 
12 

60 
25 

44 
25 

27 
17 

33 
19 

39 
12 

38 
21 

44 
25 

46 
33 

40 
24 

38 

29 

4? 

22 

28 
16 

23 

13 

26 
17 

37 
25 

62 
29 

36 
22 

40 
22 

41.3 
20.2 

See  Bttlsronce  Nolo*  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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IS 
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SN0WF4LL 
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T 
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1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
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1 

T 
T 
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T 
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SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.» 

1.6 

3 

T 

.1 

T 

T 
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SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

• 
T 

T 

• 

3. a 

i 

1 

T 

1 

T 

T 

T 
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• 

T 

• 

PARKFRSBURG  wB  CITY 
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T 

.2 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 
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2 

1 

.2 

T 

T 

T 

• 

■ 
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T 
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T 

T 
T 
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T 

T 

1.0 

T 
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t 

1.9 

1 

.9 

T 

.1 

.2 

T 

T 
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I 
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• 

WHEELING  NARMOOO  D"  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

•    •    • 
SOUTH  CENTRAL       02 

lUMUVtlkl 

SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

•  9 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

T 

.5 

1 

.5 

1 

1 

1.0 

2 

1 

1 

.9 

1 

GLENVILL6 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 

1 

.fl 
2 

1 

1 

T 
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1 

.a 

2 

1 

1.3 

1 

1 

.7 

1 

.9 

1 

T 

T 

T 
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T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 
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1 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

3.0 

3 

T 

1.9 
2 

2.C 

2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

H0»G4NT[JWN  FAA  AIRPORT 

SN0WF4LL 
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T 

1.6 

.1 

.6 

T 

T 
1 

1 

T 

T 
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T 
T 
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3.0 

3 
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T 
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SOUTHWESTERN        03 

Charleston  wb  ip 

SNOWFALL 
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T 

T 
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T 
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.5 
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1 
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1 

T 

T 
T 

.5 

.2 

T 

.2 

• 
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T 

• 
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T 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 
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2 
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1 
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T 

T 

.6 
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HUNTINGTON  wB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  G'<0 
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T 

.4 
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T 

T 

.2 
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T 

T 

T 

.3 

T 

.3 

T 
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T 

• 

T 
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MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
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1 

.2 

1 
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i 

T 
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T 
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T 

W1NF1ELD  LOCKS 

SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

.3 

3 

T 
T 

1.0 

i 

T 

T 
T 
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1 

T 

T 
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CENTRAL               04 

ARBOVALE  2 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 
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T 

T 
T 
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2 

T 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

2.0 
3 

2 

6.0 
8 

9.0 
12 

1.0 

10 

a 

4 

1 

6.0 
6 

2.0 
4 

T 
3 

1.0 
3 

3.0 
2 

2 

1.0 
2 

1 

1 

2.0 
2 

9.0 

5 
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5 

T 
9 

3 

1.0 
2 

2.0 

3 

2 

C4HQFN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

J.o 

2 

2.0 
2 

1 

10.0 
6 

6.0 
8 

4 

3 

2 
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6 

2.0 
5 

2 

1.0 
2 

1.0 

1 

7.0 

4 

3.0 

4 

2 

1 

1.0 

1 

- 

ELK1NS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

1.2 

1.6 

T 

1 

.7 

T 

3.2 
3 
•  2 

T 
4 
.2 

3 

■  2 

3 
.2 

1 

.6 
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•  1 

.3 
2 
.1 
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1 

4.0 
1 
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.3 

.3 

1 

T 
1 

T 
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•  1 
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4 
.2 

.3 

3 
.2 
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.3 

.2 

.9 

T 

1 

•  1 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 
L 

1 

T 

2.5 
3 

2.0 
5 

3 

3 

2 

3.5 

4 

1.0 
5 

4 

1 

T 

T 

3.0 

3 

3 

2 

1 

T 

HC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 

T 

7.0 
6 

1.0 
6 

4 

3 

T 

T 
T 

e.o 
a 

T 
6 

4 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 

4 

1.0 

4 

3 

T 

T 
T 

T 

OAK  HUL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

> 

T 
T 

T 
T 

2.5 

3 

.3 
3 

T 
2 

1 

3.0 
3 

1.0 

4 

2 

1 

T 

.5 
1 

.3 

1 

.2 

1 

T 
T 

ROWIESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.7 
2 

T 

4.6 
5 

9.4 

e 

.6 
9 

9 

i 

5.3 
9 

3.0 

8 

T 
9 

1.2 

4 

4.6 
5 

3 

T 
3 

2 

1 

3.0 
3 

2.6 
6 

T 
9 

T 
3 

T 

T 
T 

1.2 

1 

T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

6.0 
11 

2.0 
12 

10 

. 

. 

. 

3.0 
3 

2.0 

: 

2 

T 
T 

2.0 

2 

2.0 
3 

- 

1.0 

1 

1.0 

2 

•    •    • 
SOUTHERN            05 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

T 
T 

T 

T 

T 

.5 

1.0 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

2.0 

1.0 
3 

T 
3 

1 

1.0 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

BL'JESTONE  04M 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

2.0 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

LEWIS6URG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  G*D 

T 

T 

.5 

1.5 

T 

T 

T 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

5.5 

6 

T 
2 

2 

T 
1 

1.0 

1 

T 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

*   «    • 
N0RTHE4STERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

HARTINSBURG  FAA  4P 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

H4THI4S 

SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

.3 

T 

.1 

T 

T 
T 

.2 

T 

.2 

T 

"OOREFIELO  2  SSE 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 

DECEMBER  1968 

DELAYED  DATA 


Btallca 

Temperature 

Precipitation 

E  5 

ll 

>  a 

■ 

> 
< 

"3 
J 

!l 

■ 

a 

Q 

i 

o 

a 

Q 
S 

1 

& 

No.  of  Days 

g 

0 

•1 

If 

o  P 

Qu. 

a 

3 
O 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

H 

•3  -v 

s-g 

a  o 

I  0 

£ 
a 

o 

o 
2 
o 

o 

1 

0 

1 

0 

si 

s« 

0  | 

g  k 

*   * 
DECEMBFR 

* 
1966 

REEDSVILLE 

E»,P.  FARM 

1,1,4 

21.8 

31.6 

74 

9 

-  6 

4 

1028 

0 

8 

25 

3 

2.67 

.40 

20  + 

10.0 

5 

27  + 

10 

0 

0 

♦    * 
MARCH 

* 
1968 

REEDSVILLE 

EXP.  FARM 

55.1 

27.3 

41.2 

76 

20 

8 

14+ 

732 

0 

3 

19 

0 

4.56 

1.75 

12 

6.0 

11 

2 

1 

*    * 
MAY 

* 
1968 

WAYNE  2 

74. 9M 

50. 6M 

62.  BM 

86 

3 

30 

7 

95 

0 

0 

1 

0 

4.54 

1.23 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

*    * 
JUNE 

* 
1968 

WAYNE  2 

85.1 

54.9 

70.0 

93 

30 

44 

14 

9 

5 

0 

0 

0 

1.64 

.76 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

*    * 
JULY 

* 
1968 

CDRTDN 

M 

61.3 

M 

49 

5 

0 

0 

0 

3.7* 

.87 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

*    * 
AUGUST 

* 
1968 

OMPS 

REEDSVILLE 
WAYNE  ? 

ExP.  FARM 

88.4 
81. 4 
86.4 

56.4 
57.4 
62.9 

72.4 
69.4 
74.7 

99 

87 
95 

24 
23  + 
20+ 

35 
38 
46 

29 

30+ 

29 

51 

48 

5 

17 
0 
14 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.47 
5.43 
2.60 

1.49 
1.00 
1.10 

2 
5 

10 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 

10 

6 

1 
6 
2 

1 
1 
1 

•    * 
SEPTEMBER 

* 
1968 

WAYNE  2 

80. 9M 

55. OM 

68. OM 

88 

21 

44 

26 

11 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.38 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

*    * 
OCTOBER 

» 
1968 

LEWISBURG 

2  SSW 

66.7 

42.4 

54.6 

77 

14  + 

24 

31  + 

318 

0 

0 

4 

0 

2.56 

1.45 

19 

T 

0 

6 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

D«y  ol 

_Li 

'1 

3 

i 

'1 

6 

'1 

"1 

9 

» 

ia 

IB 

n     . 

■a     n 

Jl 

•   •   • 

0lCt*6FA     1966 

RFEOSVIILF  HP.  FARM 

2.6? 

T 

T 

.06 

.  i1 

.20 

.10 

1 

.30 

.40 

T 

.09   .09 

.40   T 

i       .<> 

• 

II     1 

' 

e    •    » 

Mil"          1961 

REEOSVILLF  l«».  FARM 

6.36 

.69 

.11 

.16 

.32 

I.  Fl 

.10 

.18 

.27 

.03 

.19        .11 

.01 

.11 

.    .    . 

NAY           1966 

WAYNE  2 

6.96 

.06 

.12 

.to 

.32 

.62 

."» 

.05   .03   .06 

.63  1,11 

.23   .93 

.04 

.    .    . 

JUNE         1968 

MAYNE  2 

1.6* 

.04 

.16 

.36 

.90 

.76 

•   •   • 

JULY         1969 

CflRTON 

3.7* 

.33 

.16 

.03 

.87 

.21   .66 

.07   .06   .97 

.92 

.14 

.    .    . 

AUGUST       1966 

IRELAND 

MT  STORM 

ONPS 

REEOSVIILE  EXP.  FARM 

VANDALIA 

3.16 
2.60 
2.47 
5.63 
3.01 

.27 

.31 
.35 

.53 

1.49 
.07 
.13 

.50 

.12 
.01 

.61 
.16 

.32 

1.00 
T 

.81 
.15 

.07 
.34 
.88 

.33 

.16 

.03 

.12 
,09 

.1! 
.16 

.13 
.01 

.26 

.34 
.43 
.35 

.12 

.32 

.19 

.03   .10 

.03 
.06 

.23 

.39 
.10 

.2! 

,09 
.02 

.02 

T 

.37 

.02 

.0} 

.07   .61 

T 

.42 

.60 

WAYNE  2 

2.60 

.19 

.54 

.22 

.05 

1.10 

.20 

.03   .22   .05 

.    .    . 

SEPTEMBER    1966 

CRY  CREEK 
WAYNE  2 

6.56 
1.33 

.03 
.30 

.06 

.02 

.03 

.-9 
,31 

.04 

2.64 

.22 

.23 

.01 

.30 

.21 

.17   .38 
.01 

.13 

.    .    . 

OCTOBER      1968 

LEWISBURG  2  SSW 

2.36 

.06 

.20 

.10 

.18 

.10 

.18 

1.45 

.01        .0? 

.01 

.    .    . 

NOVEMBER     1968 

IRELAND 

3.62 

.12 

.15 

.95 

.35 

.73 

.04 

.95 

.12   .02 

.22 

.03 

See  Reference  Notes  Following  Siation  Index 
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WEST  VIRGINIA 


DAILY  TEMPERATURES 

DECEMBER 
DELAYED 

1968 

DATA 

Station 

Day  ol  Month 

31 

0) 
Ol 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  I 

8 

9 

10 

11  1  12 

13 

14 

IS 

16 

"1 

13 

,s| 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  | 

29  1 

30  1 

> 

< 

*     »     * 
OECEMBER      1966 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

WIN 

37 
28 

37 

15 

18 
-  5 

33 

.  6 

38 

15 

52 
33 

60 
42 

71 
52 

74 

41 

71 
44 

52   52 
30   23 

31 
20 

30 
25 

34 
22 

48 
18 

51 
21 

51 
43 

50 
25 

40 
25 

34 
27 

39 
21 

36 
20 

23 

15 

23 
15 

24 
14 

26 
-  2 

38 

7 

43 
21 

29 

18 

37 
3 

41.4 
21. B 

»     »      • 

MARCH         1968 

REED5VIUE  EXP.  FARM 
*     *     * 

MAX 

Mm 

27 
18 

27 
13 

21 
8 

41 
9 

49 
25 

h9 
31 

42 
10 

56 

15 

64 

38 

60 
34 

44   47 
31   31 

49 
17 

38 
8 

59 
23 

57 
36 

53 
35 

57 

28 

70 
24 

76 
37 

72 
43 

69 

40 

59 
21 

54 

24 

40 
27 

67 
23 

71 
42 

71 
34 

74 
43 

69 
38 

75 
35 

55.1 
27.3 

MAY             1968 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

81 
41 

81 
36 

86 
48 

76 
S3 

77 
30 

82 

45 

78 
58 

70 
54 

76   74 
52   62 

76 
51 

78 

57 

84 

5  6 

83 
49 

70 
54 

66 

45 

65 
48 

66 
46 

73 

40 

70 
60 

76 
57 

80 

61 

76 

61 

69 
50 

65 
46 

67 
53 

73 

50 

74.9 
50.6 

.      »     » 

JUNE          1968 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

78 
46 

78 
47 

78 
41 

80 
54 

87 
49 

88 

53 

66 
53 

87 
55 

88 
61 

90 
61 

90   89 
62   66 

83 
50 

61 
44 

89 
5*. 

88 
57 

82 
55 

81 
53 

86 
53 

82 
58 

84 
59 

88 
59 

90 
54 

90 
46 

87 
50 

86 
66 

78 
64 

77 
54 

87 
60 

93 

57 

85.1 
54.9 

*     *     * 

JULY           1968 

CORTON 

MAX 

MIN 

63 

64 

62 

52 

49 

55 

55 

53 

58 

58 

63   63 

67 

65 

61 

64 

64 

63 

93 
65 

86 

60 

87 
54 

87 
63 

87 
63 

68 
65 

86 
66 

79 
69 

82 

70 

82 
68 

so 

60 

86 

53 

85 
64 

61.3 

*     *     * 

AUGUST        1968 

OMPS 

MAX 

MIN 

82 
55 

95 
53 

86 
53 

91 
58 

89 
59 

86 
61 

94 
66 

93 

58 

96 

66 

92 

68 

90   77 
52   39 

79 
39 

89 
52 

8<. 
60 

83 
62 

94 
62 

96 
6? 

91 
62 

93 
62 

97 
62 

96 
66 

98 

67 

99 

74 

98 
67 

94 
62 

77 

47 

76 
37 

75 
35 

72 
38 

76 
40 

88.4 
56.4 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

83 
64 

80 
64 

80 
61 

79 
60 

81 
65 

86 

66 

86 
65 

82 
65 

83 

64 

82 
65 

81   80 
43   43 

79 
53 

78 
66 

85 
64 

83 

49 

83 
53 

81 
60 

82 
62 

87 
64 

87 
72 

87 
66 

87 
70 

U6 
58 

65 
57 

86 
58 

67 

44 

69 
42 

72 
38 

76 
38 

77 
41 

81.4 
57.4 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

76 
68 

83 

68 

87 
64 

82 
56 

91 
55 

92 
68 

91 
56 

90 
68 

89 
70 

82 

65 

72   77 
60   52 

80 
60 

8- 
69 

87 

09 

90 
68 

90 
70 

92 

68 

95 

66 

93 
71 

94 

72 

93 
75 

93 
72 

94 

71 

91 
62 

83 
57 

62 
52 

76 
46 

79 
46 

82 
49 

82 
52 

86.4 
62.9 

*     »     « 

SEPTEMBER     1968 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

77 
60 

80 
58 

83 
57 

86 
60 

81 
59 

78 
63 

60 
60 

B5 

50 

61 
58 

77 
54 

73   79 
53   49 

81 
45 

85 
53 

78 
52 

80 
58 

77 
54 

73 
54 

87 
49 

67 
58 

88 

58 

87 
57 

B7 
58 

86 
62 

75 
63 

79 
44 

78 

4  6 

76 
55 

80 
49 

80.9 
55.0 

*      *     * 

OCTOBER       1968 

LEW1SBJRC  2  SSW 

MAX 

Mm 

75 
40 

77 
45 

72 
53 

66 
37 

59 

24 

59 
46 

63 
45 

69 
36 

68 

47 

62 
52 

73   73 
53   52 

71 
50 

77 

51 

74 

52 

74 
40 

73 
62 

09 
61 

66 

50 

68 
37 

70 
41 

75 
34 

73 
47 

=  8 
41 

55 

34 

48 
35 

65 

25 

62 

39 

45 
34 

52 
28 

66 
24 

66.7 
42.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

li 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   * 
OCTOBER 

* 
1968 

LEWISBURG 

2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  0ND 

T 

T 

S««  Reference  Notes,  Following  Stat 
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STATION  INDEX 


.. 

OBSERVATION 

. 

1 

8 

jjjj 

8 

ma  and 

TADLES 

STATION 

3     COUNTY 

< 

5 

OBSERVKH 

■ 

8 

9 

3 

S 

Si 

s 

g 

3i 

E 

d       B 

E 

E 

s> 

1  ALMlflMI 

oot* 

0*    PRESTON 

i 

39    29 

' 

1119 

TA 

HONOH  IAHI  ,    ■    »  ■  - 

! AlPERSON 

e  i  d  ■■ 

■ 

|| 

19*0 

FA 

1-  ■ 

,•     1     4)W 

01*1 

0*    RANDOLPH 

1 

II  " 

to 

3020 

'A 

NITH 

ARiOwALE     1 

0«    POlAMONIA> 

> 

in    26 

%| 

• 

9P 

M 

MR|,    MCIMI 

... 

0)     HtMvt" 

1 

•  •    :* 

2420 

IP 

IP 

■ 

BAVARO 

0*    GRANT 

1*     16 

|p 

HOWARD    R.    FULK 

•ECKLEY    V     A    HOSPlUl 

0*    RALEIGH 

11 

II 

^A 

v.    a.    HOSPITAL 

UI1M  t*     wfl    AP 

■  I 

07 

2  50* 

MIC 

Mil 

1 

J   |  HIATHfl 

BILINOTON 

J.' 

10 

16'9 

'A 

TA 

I1LLVUD 

BILVA 

OM] 

0* 

NliMOlAs 

* 

||       14 

12 

H* 

7A 

N    ■ 

ItNS    RUN     1     |$| 

MIT 

01 

THIR 

• 

39    28 

06 

6** 

11  A 

I* 

FMC   CORPobat |0M 

01 

1  1 

91 

M 

RADIO    -.tat 

1        | 

}3     MIK,  |  ,: 

7 

1?     10 

13 

Mil 

Ml'.    av  1 « T  ION    It  M  W 

■     Nl     DAM 

09    SUWWfftl 

3T    39 

1366 

>* 

7A 

MINCIRI 

St ANCHL AND 

LOT) 

0>l  LINCOLN 

*B     1  | 

600 

TA 

HCRLI    <  .    lucas 

t(RA\DONVILLE 

IQtl 

I'fiL  ITON 

I 

39     40 

1796 

6A 

■A 

VtRL     t.     -ALLOWAY 

- 

LIM 

0  6 

PiNDLt  TON 

1(1     SO 

19 

1173 

TA 

rOHN   tt      »wi  .1 

BUtUYI 

1211 

0* 

POCAHONTAS 

38    11 

01 

2100 

91 

7  A 

N    WALTON 

uao 

02 

UPSMUfl 

1( 

39    00 

10 

1**9 

IP 

r-P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

8JKNSV|LLt 

12U 

0:     t»RA  H  ION 

■ 

18    52 

eo 

*o 

770 

TA 

H 

JOHN    W.    BROWN 

1911 

Oil  RITCHIE 

9 

39     10 

81 

10 

660 

6P 

6P 

EURFKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON   GAULCV 

1  Ift3    J-    WEBSTER 

* 

18     21 

16 

2010 

7A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLE* 

I  <J  >    0.    TUCKER 

2 

39    03 

1250 

6P 

PF.N    f,     THOMPSON 

etmuLu 

1916    01     B»A*TON 

in    37 

80 

11 

10)0 

'A 

MRS.    ELI2A8ETH    SKIDMORC 

CHARLESTON    MB    AP 

1370    01|  KANAWHA 

38   22 

81 

•Ml 

U.S.    WEAlHiR    BUREAU 

CHARLESTON    I 

1573     0  1     ".ANA-MA 

3R    21 

11 

600 

OA 

w.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CIARKS0URQ    I 
ClAV    1 

LOT!     01     HARRISON 
1696    03'  CLAY 

6 

38    27 

■Q 

81 

11 

04 

977 
722 

MID 

MIO 

TA 

t    M 

H.    B.    CAIN 

MRS.     SARAH    B.     FRANKFORT 

iLEMPENIN    1     m. 

ITU   0  1 

38    29 

22 

613 

u 

KATHERlNt    H.     KAOEM 

CWTON 

1939   q  | 

KANAWHA 

* 

38    29 

61 

16 

6*0 

6P 

IP 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRfSTON    1 

20»*| 01 

WIRT 

5 

38    56 

61 

IT 

6*8 

?A 

r* 

H 

SEWARD    R.    LYNCH 

OAVIS 

220V    0* 

TUCKER 

2 

39   OB 

r« 

U 

3120 

MRS.     MARY    L.    DUMAS 

OILLE 

2)58    03 

CLAY 

38    10 

118* 

7A 

HOLl 1 S     MULLEN 

DRV   CREEK. 

'•o.     OA 

RALEIGH 

81 

26 

126* 

'A 

MRS.    RUTH    t,    JARRELL 

punlow  9  e 

-AYNE 

e 

62 

650 

SF 

^P 

MRS   OLL1E    BROWNING 

CAST    RAINELLE     3    NNE 

2638i  0« j  GREENBRIER 

38    00 

60 

2*20 

7A 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

ELMSS    »0    AIRPORT 

2718!  OAl  RANDOLPH 

10 

38    33 

1970 

MID 

Ml, 

U.    5.    WEATHER    BUREAU 

ELLEN80RU 

01 

5 

39     16 

01 

0* 

790 

TA 

MRS.    DOROTHY    L.    RICHARD 

FAIRMONT 

2920 

02 

MARION 

39    28 

60 

06 

1296 

M10 

MIC 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

JOT! 

0* 

MERCER 

7 

H    13 

61 

06 

3335 

7A 

7A 

:  m 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANKLIN    2    NE 

3215 

06 

PENDLETON 

9 

38    *0 

79 

14 

1900 

6P 

7A 

GEORGE   D.    hammer 

FREEMANSBURG 

USB 

02 

LEWIS 

39    06 

31 

1030 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
DECEMBER  1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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37.6 

37.7  I-  |.| 

37.0  J  - 

38.3   - 


55.6 

65.1 

57.9      -    3 

1 

67.5 

58.7    :  -    z 

9 

69.6 

38.1    1  -    5 

0 

69.2 

61.2 

71.2 

57.8      -    6 

5 

68.1 

59. OM 

69.8 

58.4      -    2 

B 

68.8 

59.2 
60.3 
63. 3M 


60.6 
59.9 
60.6   -  3. 


61.0  ;  -  3.5 


57.7  -  2.5 
56.9  -  3.9 
53.0 


56.7 
52.1 
55.8 

36.8 

56.2 
55.9 
34.5 
54.8 
55.8 

57. 3M 
53.9 
52.3 
57.7 


59.5 
55.2 


58.6 
37.5 
58.9 
53.4 
60.3 

58.6 


5».4 
56.4 

60.6 
56.5 
57.5 


64.0 
:o,9 
67.7 
69,9 

6".  7 

70.6 

6».7 
71.0 
67.  I 


70.0  I  - 
69.6  I  -  i.e 


70.0 
73.0 
69.6 


67.0 
62.3 
65.3 
p 
65.7 

66.8 
66.2 
63.9 
63.7 
66.2 

68.2 
63.7 
63.6 
66.5 
62.7 

68.6 

62.1 


69.5b 
67.2 
72.6 
68.7 


July 


II.] 

74.« 
72.4 
'4.7 
74.6 

73.7 


74.  1 
P4.0 


74.1 
75.2 
76. 3M 
76.5 

76.1 

74.1 

74.2 
7!. 5 
75.0 
72.9 

74.6 

77.9 
7».9 


Augutl 


66. 9M 

65.3 

68.7 

69.6   -  1.3 

69.2 


70.1 
61.3 
o».2 
68.  1 
68.2 


70.6 
69.6 
73.5 
2.8  72.4 
!  72.3 

71.9 
71.3 
70.2 
71.8 

-  2.2  71.7 


76.6 
73.8 
75.0 


n.i 

14.1 

!•.    1 

74.8 

74. 4M 


76.4 

74.3 
73.9 
75.3 
74. B 
73.5 

74.7 
78.0 
75.1 


68. 5M'  - 
69.6  - 
69.7 


66.2 
69.5 
68.9 


73.4 
68.9 

69.4 


72.1 
69.6 


70.0 
69.6 
74.1 
73.1 


69.0 
64.0 
67.6 
67.4 
65.7 

67.4 

67.1 


67.5 
61.7 
61.7 
61.6 
66.  1 


6*.»   -  3.7 
65.7 

65.4 
66.1 

64.1 


69.0 
61.» 
61.5 


66.3 

67.0   - 
66. 7M 


68.0m 
69. 6M 
67.6 


61.1 

62.3 

57.0 
61.3 
60.  3 
61.2 

61.6 
62.9 
61.0 
62.0 


65.1 
59.1 
62.7 
62.1 


6  2. .,7 
64.7 
64.0 


64.8 
60.3   - 
64.1m  - 


5'.-. 
36.7 

5«.  i 
56.2 

57.6 

54.2 

57.0 
56.. 
51.4 
31.0 

51.7 

5".2 


31.9 
33.6 

34.1 
55.0 
57.0 

54,2 

54.8 

34. OM 


56.0 
58.2 

33.7M 
56.9 

51.7 

55.9 


-  2.6 

-  .9 


55 

7 

58 

OH 

56 

4 

56 

2 

59 

0 

58 

8- 

56 

» 

»•' 


34.6 

49.1 

51.1 

52.3 

48.6 

54.2 

51.3 


52.6 
33.4 

54.9 
53.8 


54.6 
54.1 
52.2 
55.2 


2.6  33.9   -  1.4  43.7 


See   Reference  NotM  Following  Station  Index 


1.6  66.6   -   .1 

Hfe: 


54.7 
33.9 
56.6 
55.4   - 
33.1   ■ 


46.9 

47.7 
46.6 
44.9 
45.2 

45.0m 

45.6 


2.7 
2.0 
1.0 
l.« 
2.1 


43.1 

44.8  l.t 
44.5  2.7 
44.3 
47.3 

44.4 
46.3 
43.1 
43.2 
41.8 

46.2 
45.4 
46.7 


♦  3.7 

45.3 
47.1 
48.9m 
46.3 
47.6 

46.2 
43.6 

43.7     3.5 

46.3 

47.0     2.3 


46." 

44.9 


39.9 

44.6 
40.0 

41.0 
43.0 
39.4 

»».' 

41.6 


44.3 
44.6 
44.3 


43.6 
43.4 
42.4 
43.8 


43.6 
44.7 
43.0 
43.0 


«..  ♦♦■» 

,5.3 

■ 


>' 
II.. 

11.0   -  I.I 


I.I   - 
1.0   - 


11. «   -  2.1 


II. •   -  2.0 

31.0 

11.0  -  2.0 

11. 1 

32.1 


29.2 

31. IK  -  3.6 

32.3  -  1 

31.1  -  3.3 


30.9  i  -  3.7 

32.3 

30.7   -  2.7 


32.0m 
32.2 
33.6 


32.2 
33.8 

36. 9M 
34.0 


33.8 
33.9 


28.6 
27.6 
27.7 


30.0 
26.2 
26.5 
26.8 
25.1 

31.7 


30.6 
33.4 

31.9 


II. Ik  -  l.» 

II. 0   .  1.2 

30.2   .  1.6 
12.6 

32.1k  ■  .6 

l>.9   -  .6 


32.44  .   .. 
32.2   -  1.5 


50.6K  -  1.1 

51.9  -  .5 

51.7  -  2.1 
53.8 

50.7m  -  4.7 
52. 2M 

Sl.OK  -  1.3 


52.1 
53.3 
35.9m 
34.3 


34.5m 
33.7 
53.0 


53.2 

53.7 


49.2 
44.9 
46.3 


30.6 
49.0M 
47.7 
46.6 


51. 1M 
46.8 
47.4 
49.6 
♦  3.3 

51.6 


2.4 
2.0 


2.6 
2.3 
2.2 


51.3m 

49.2 

51.7k 


52.1m 
50.9 
54.4 

51.7 


2.9 

1.1 

2.5 


Table  l-Conb&ued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


Air. 


May 


August 


September 


OHPS 

PETERSBURG 
RO«NE»    3    NNE 
WAROENSVIllE 

DIVISION 


a.; 


22.1 

25.6 
24.8 

23.*   -  9.0 

24. 9   -  8.5 


26.1 
2»,9 
29.3 

28.2   -  5.0 


6.2 


5!. 5 
53.6 
52.8 


28.8 


5.6 


55. 9«  -  5.1 


72.0 
71.2 

68.7 


Division  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and 


cted  data  and  may  differ  slightly  fr 


42.3 
♦  7.6 
45.1 


27.6 

32.8  j  -  2 

30.6 

30.8  '   -  2.1 

30.8   -  3.3 


published  In  monthly  Issues. 


53!e   i-  .3 
52.2 

51.1M  V  .9 

51.9   j.  1.3 


A   SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    IN    1968    WAS    INCLUDED    EACH    MONTH    EXCEPT    IN 
THE    AUGUST    AND    OCTOBER    ISSUES    OF    THIS    PUBLICATION. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWESTERN 
KlliVUL!    DAM    JO 

•  ins  run  i  rsf 

lairo  )  s 
creston  1  ssw 

ILLEN60R0 

HC  MECHEN  U4M  i) 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  H*RTlNSVIlLf 
PAAKEAS6UR1 


J^ 


P4««ERi«U«.G  Kl>  CITY 
WASHINGTON  DAN  19 
WEIRTON 
wElLSBuRG  J  NE 
NHEELlNC  WAAwOOD  Oh  12 


NORTH  CENTRAL       02 

ISLINGTON 
BUCKHANNON  2  w 
BURNSVHLE 
CENTRAL1A 
CLARKSBURG  1 

FA1RHONT 
CASSAHAY 
GLENVILLE 
GAANTSVILLE  2  NM 
HASTINGS 

1AELAN0 
JANE  LEU 
LAKE  LYNN 
HANN1NCTON  1  N 
HANN1NCTON  1  W 

NI00LEBOUANE  2  ESE 

MORCANTOHN  FAA  AIRPORT 

HORCANTOMN  L  AND  D 

PHJLIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 


VANDAL1A 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


BRANCHLAND 
CHARLESTON 
CHARLESTON 
CLAY  1 
CLENOENI 


1  SW 


CORTON 

DILLE 

OUNLOW  5  E 

HAHLIN 

HOCSETT  GALLIPOLIS  OAH 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRHT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

HADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOQD  DAH  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WlLLIAHSON 
WlLLIAHSON  2 
WlNFlELD  LOCKS 


CENTRAL  0 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  Nw 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLFY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NN£ 

ELKINS  WB  AIkPQRT 

FLAT  TOP 

HACKER    VALLEY 
HICO 
MX    ROSS 
MT    STORM 


PARSONS    I    SE 
PICKENS    1 

REEDSVILLE    EXP.    FARM 
RICHWOOD 


2.30k    1.26 


2. SB 

.5CM-    3 
2.62- 
2.6*-    1.21 


2.31-  l.OS 
1.95 

2.6*-  .86 

2.6  1-  1.20 


:.:«-   l.BB 

3.24-    1 
2.71 


2.011 
2.0lU  2.31 
1.70r-  2.02 
2.5T-  l.»3 
2.68 

E  2.34 
2.66 
1.83 
2. IT 

2.56-    1.11 

1.72-    1.93 
1.76 
1.63 
2.25-    1 


3.231 
3.05- 
3.12 
3.2T- 

1.52 

1.05-    2.59 
1.86 
2.45-    1 


2.2*-    1.5* 


2.19, 

-    1.16 

E       .48- 

3.0* 

-    1.15 

.89- 

2.63 

-    1.01 

.56- 

2.6* 

-    1.62 

.94- 

2.20 

.90 

2.«8 

■       .96 

2.17 

.62 

2.70 

1.02 

3.8* 

1.87 

2.5* 

.60 

2.06 

.62 

1.68 

-1.7* 

1.80- 

3.9T 

.19 

.58- 

2.97 

1.00 

2.0* 

.59 

3.32 

l.*5 

2.21 

.30 

2.8* 

.69 

2.2* 

.89 

3.69 

1.86 

2.71 

1.15 

.2*-    1.7* 

«■•• 

.97-    1.91 

1.66- 

.59-    2.4( 

3.91. 

.66-    2.51 

».«• 

.*6 

3.62 

.»»-    2.12 

3.72 

.81 

3.9. 

.75-    1.94 

3.06- 

.63-  : 

.56 

.58-  1.76 

.»9-  2.0* 


.98-    2.53E    4.13- 
1.11-   2 

.77 


.6*-    2.89 
.51-    2 
.75-    2.70 

5.0* 

4.71 
5.00 
6.7» 
4.99 
5.01 

6.05 
5.29 
4.51 


4.82 
3.62 
4.20 
5.30 
3.69- 

4.09  , 

4.71 


2.17 
2.96 

3.16 

2.47 


3.51- 
3.39- 


.55- 

.11 
.84 


3.26-    1.21 


5.71 
4.09 
3.05 


3.15:    3.00-    1.36E    3.69 


4.57 
1.03 
3.23 


1.32 


4.«l 
2.98 
2.76- 
3.68         .21 
3.04 

VI. - 
2.95 
2.16- 
2.52-    1.02 


2.60-    I. 08 


2.65 

2.64. 
3.07 
2.81 
2.28-    1.03 

2.80- 

3.43 

3.06- 

3.90 

3.07 

3.04 

.21-  3.50 

1.6*.  1.85 

2.56-  1.** 


2.63-  1.06 
2.27-  1.36 
3.66 


3.57-       .10 


4.26 

3.71! 
4.021 

3.72 

3.39 

2.61- 

3.20 

3.16- 

2.61 


3.36- 

3.24 

1.83 

4.10 

4.31 

2.12 


I 


8.66 
9.16 
T.OO 


1.18  .47 

3.14-  1.70 

4.1J-  .61 
3.02 


7.39      3.34      2.16-    1.66 

6.21 

6.91 

8.23 

10.47 

10.00 
9.64 
6.61 
6.82 

6.91 


6.0* 
7.09 
6.60 
6.22 
6.49 

8.67 
5.63 

7.36 


2.04 
'.12 


5.56 

8.05 
10.01 


6.01       3.66 


9.26 
6.39 
6.72 
6.89 
6.72 

6.61 
7.01 
6.64 


6.10 
6.53 
4.55 
7.16 
6.02 

6.72=1 
9.00: 
7.27: 
7.69 
5.68 

4.54 
5.32 
5.62 

7.»1 


2.86 
3.02 
2.93 


2.21 

3.16 

3.67 
1.96 

1.45 
3.90 


9.35 
5.36 

6.06, 

6.101 
5.37, 
*.'li 
7.30! 


6.82 
6.02 
3.21 


6.09 
7. 56 
9.30 


II 


1.68 
2.85 

1.91 
2.77 


3. 75 
2.60 
2.4* 


2.76-    1.36 

2.59-    1.68 
1.56 
2.98-    2.16 

2.67 
l.»7| 

3.2  7 

3T7J-       .3 

4.*0-       .6 
4.10; 

3. Oil         .4 
2.96 

2.79*.  1.5* 
2.32*.  2.23 
2.37 


1.61- 
3.27- 
3.38 


3.21 


2.09 
2.831. 
2.20-    1.43 
1.68-    2 
2.76 


1.67-    2.43 

2.68 

3.26 

4.35         .02 
2.81 

4.46 
1.71 

2.76U    1.11 
4.03 
2.21-    2.22 


2.35-  1.66 
2.6*-  2.09 
2.2*-    2.22 


3.62 
2.72 

2.05-    3.14 
1.95-    2.46 


1.3* 
2.56 

4.33 
2.5* 
3.20 
2.58 


2.00-  I.4( 
2.6*-  2. It 
2.34-    2.02 


1.67-    3.12 


...1 

1.24- 


3. 10 
3.32-  : 

2.63 
3. 38 
2.46-    2.11 

2.43-    2.10 
3.27 

*.0.-    1.29 

3.02 

3.45 

3.4* 

1.13-    3.1 
4.98J-       .( 


3.03-    1.89 


4.16 

3.74 
2.0S 
7.67 
5.4* 
2.42- 


2.4*.    2.00 


2.4B 
3.46-    2.03 
5.24         .39 


2.48 
2.90 
2.32 


1.51- 
3.3*       1.61 
1.11 

4.19         .11 

3.7« 

-.38         .961 

1.9»-       ,»4 

2.67 


4.15 


.31 


3.25-       .6C 
5.24      1.86 


,...- 


2.7J 
4.1J- 
3.7« 
5.56 
5.78 

3.4J. 

4.4* 
3.67- 
4.67 
6.67 


"I 

4.09- 
3.7»j 

8.30 


9.2 

3.42 

4.73 


3.10 
6.85 
5.06 
6.2a 
4.57 

6.03 
7.93, 

4.6a 


4.69 
4.6  9 
4.21 
4.99 


2.60 
3,68- 
3.16 


1.47 
.76 
2.02 


1.21 

1.83 


.62 
3.29 


3.31 

3. IT 
1.80-    2.09 
5.4}         .73 

3.80- 


3.30- 
7.2* 
J. 45 


■  41 


4.07-       .16 
2.62-    1.75 

4.55 

6.76 
6.02 
2.40 


5.49 
4.25 
5.43 


3L.pt. -I.., 


4.0f  I.  I* 

».3|  2.21 

4.0»  1.01 
1.1, 


7.45- 
1.23 
2.86 


a 


2.90 

2.26-    1.16 
1.95 


3.08 
2.30 

3.20- 
3.44 

;:;: 

\:i 

3.13 

3.11k 

3.09 

'•I! 

2.41- 
2.72 


3.32| 
2.48- 

4.70 
3.01 


.:!! 


3.09 
1.9J 

2.66 
2.75- 


2.20- 

3.13 

3.66 


4.56 
3.12 
3.01- 
2.79. 


2.79 
2.96 

1.71 
2.3* 


J.I 


2.66 

1.7* 
l.*4 
1.49 

4.03 

2.4a 

2.76 


.21 

.44 


2.7a 

3.00- 


3.8B 

2.11- 


... 

1.72-       .94 


1.69- 

1.71 


3.04J 
1.7f 
1.68- 
2.67- 
3.92 

2.96- 
3.40 
3.36 


3.16  .31 

3.38  1.33 

4.11  1.33 
4.10 

4.471 
4.6* 
4.67 
3.79 
3.4*      1.4C 

2.69      1.04 
3.39 

3.5a 

3.5*      1,11 
3.41 

2.»1 
3.26 
3.23      1 
3.97 

2.73 


2.41 


3.44       1.15 


4.22      1.78 


2.63- 
3.62 


4.61 

3.8* 
2.72 

4.03 
3.21 
3.97 

4.27 
3.9J 

4.20 
2.41 
3.62 


Jl 


1.)* 
3.12 
7.36 
3.42 
2.41 

2.46 


-.4j 

3.37 

4.4) 

1.2! 

3.60- 

3.3, 

2.39 

3.«1 

2.72 

2.1V 

.00 

3.12 

3.  It, 

.63 

3.13- 

1.21 

2.27 

1.7j 

.01 

2.72. 

1.07 

F    2.30 

4.»« 

2.46 

1.62 

3.3* 

3.3,, 

.80 

2.3*. 

3.2C 

.11 

3.2  6- 

2.61 

3.01 

".59 

.87 

2.45- 

3.6! 

2.41 

3.40 

.6* 

2.62. 

4.11 

1.0* 

3.49 

3.23 

2.11 

3.21 

.13 

3.13. 

*.'.  1 

.76 

3.91- 

2.7J 

2.43 

2.30 
2.37 

2.6  6- 


2.73 
3.68 
2.92 
2.47 
2.28- 

2.30 
1,93- 
2.75 
2.10- 


4.20 
3.31 
3.95 

4.67 
3.33 

3.10 
3.20 
2.45- 

5.29 

3.36 
3.31 

3.87 
3.79 


ll 


2.03- 

.10       41.44 

.86 

?.4f. 

•1 

41.14-    1.24 

1.44 

.11        4 

. 

1.4. 

40.41 

1.42 

,11 

37.01*    1.00 

1.40 

4|,|1 

l.ll 

.<* 

34.74-    1.44 

l.ll- 

.11 

.    2.11 

2.14 

40,41 

2.10. 

.   '* 

43.J7 

4.40 

3.15 

13.43 

1.49 

.401    34.87.    5.44 

1.00 

.4) 

11.06 

-      .31 

41.42 

14.38-10.60 

35.42 

41.61 
31.96-    2.42 

38.69-  3.92 
31.22 

40.74-     7.53 

40,64 

47.14 

39.61 

31.73.  7.12 
44.20.  2.91 
42.37 

45.52  2.46 
36,26 

33,62.  6.41 
41. 91-  3.72 
38.30 

.-2E  33.20.13.26 
46.13.  4.62 
46.64 


2.48 
2.38- 

2.06- 


2.46 
2.87 
3.22 


3.0* 
2.32- 
2.32 

2.30 


1.55 

1.6*. 
2.82 
1.88-    1.31 


„    2.63 

•r    2.70- 

2.73 


2.16 

3.0*. 
2.28- 


ll 


41.03-    4.90 


47.07 

40.21.  4.22 
38.66.  3.32 
44,64-  2.33 
43.21 

40.96 
43.90 
50.95 
47,44 
36,86-       .96 


36.14. 

40,47 
43.96 


3.39 


41.39 
40.32 

37.17.    1.53 
44.76 
34.00.    9.70 

33.12 

37,03.    6.70 

39.22 

44, 46      3.73 


43.96 

50.23 

29.00.11.86 
42.41-  5.70 
33.97.11.14 

34.46.12.31 

45.3* 

*4.87 

37.47 

45.92 

51.79 
42.34 
37,56 

36,64.  7.06 
37,33-    7.67 


47,81 
42.03 
43.33 


45.11 
53.65 

45.75 
•■    42,84 


See  Relerenc.  Note.  Following  Station  Index 
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Table  2-Conb.nued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


Apnl 


May 


Auguat 


September 


ROnLESBJRG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVRLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 
THOMAS 
VAUEY  BENO 
VALLEY  HEAD 
KE6STER  SPRINGS  1  E 


1.11=   .47-  2.52E 


2.64 
2.58-  1.9* 
2.35 


2.74-  1.46 


ALDERSON 

1.96 

ATHENS  CONCORC 

COLLEGE 

2.61 

BlUEFIELD  FAA 

AIRPORT 

2.38 

BIUESTQNE  DAM 

2.03 

GARY 

//R 

2.58- 

IAEGER 

2.5 

KOPPERSTON 

2.65 

LE»1S8URG  2  SS 

U 

!  2.78 

HATQAKA  1  S 

3.09 

PlNEVlLLE 

2.69 

PRINCETON 

2.97 

RENICK  NO  2 

2.2* 

UNION 

2.80- 

WHITE  SJLPHUR 

SPRINGS 

2.34- 

NORTHEASTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 
BRUSHY  RUN 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

KEARNEVSVLE  1  NW  HBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 
HATHIAS 

HOOREFIELO  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 
WAROENSVILLE  R  H  FARM 


1.78 
2.63 
2.88 


1.70- 
1.87 
1.98- 


.33 
.36 

.60 


.78 

.30-  2.49 

.28-  2.33 


3.76 

1.66 

3.58- 

.2! 

1.58 

3.40 

3.68 

4.67 

2.18 

4.46- 

.9] 

2.76 

3.94 

2.45 

4.26 

3.28 

3.12 

4.04 

2.09-  1.54 
2.89-  1.11 


.06 

3.07 

.02 

3.84 

.02-  2 

.31 

3.40 

.311 
.09-  2 

3.85 

.13 

4.09 

.40-  1 

.74 

3.74 

,21 
T 

3.58 
2.40 
4.71 

.06-  1 

.71 

3.77 

.01 

4.16 

.07-  1 

.80 

3.71 

3.23 

3.48 
3.05- 


9.86 
5.19 
3.95 

9.67   4 
5.26 

9.78 

9.53   3.97 


5.20 
3.85 
4. So 
4.14 
5.36 

6.83 
5.36 
4.81 
3.70 
5.42 


5.45!  1.69 
5.83  2.02 
4.38, 

4.451 
5.78 


5.23   1.53 


2.19J-   .18    ,25-  1.74   3.84    .83   1.18-  1.71   5.23   1.57   2.50-  1.16   1.21-  2,49|   2.76-  1.2 


3.22 

2.50 
2.13(-  2.45 


5.84 
3.13-  2. 

2.54| 
3.031 


1.05-  2.92 


1.01 
1.64 

4.12 


3.89 

3.36 
2.01 


3.67 
2.40 
1.40-  2.16 


3.44 
1.9» 
1.55 


2.65 

2.69-  3.24 
2.16 


3.42-  1.7! 


8.49 
2.15 

1.8B 


2.94- 
6.82; 


6.96 
3.85 
3.8T 
5.25 


3.36 

2.07 
2.30 
3.07^ 
3.48- 

5.82 
3.97 
5.02 

2.18 


3.93 
4.47 
4.67' 
4.12- 


3.9fl-   .54 


.it!. 

.37 

1.20- 
1.42- 
1.80 
1.96 


1.77|-  1.21 


3.06 
4.35 
2.90 
2.52-  1.05 
3.911 

2.73! 
3.43p 

4.641 
3.72 


3.35 

2.09 
2.84 
3.04 
2.4J 


-   .26   2.26-   .45 


3.95   3.84-   .43   1.71-  1.56 


3.70| 
3.34 
2.95 
1.95 


1.67   1.65-  1.98 
2.24 

2.841   2.06-2.53 


2.31^   .41 


3.0T 
3.34 
2.36 
2.7J 


2.5B 
5.22! 
3.08 


5.75 
3.20 
2.76 


4.77 
3.32- 

3.32 


2.12 

1.501 
1.7? 
1.55 


3.39   1.14 


1.61-  1.73 
2.93, 

2.76^ 
2.74k 
2.55 
2.31 

2.32 

2.50 
2.68 
2.17-   .77 


4.01 
2.30 
3.15 
5.26 


2.97| 
2.96 
2.62 


2.90 
2.68 
2.80 


5.11 
3.59 
2.32 


3.76 

4.02. 
2.46 


52.70' 
37.34 
29.51 

."'Vf  37.66. 
42.30 

46.74 

46.69b 
36.02 
41. 
41.00 


1.62 

.73 

1.44 
1.31 
1.82-  1.22 

2.53 

2.97| 
1.711 
l.»l 
2.37; 

1.911 
2.62 
1.60- 
1.53-  1.14 


1.56 
1.08 
.99 
1.30- 
1.92 

1.09- 

1.65-  1.09 
1.10 
1.00 
1.65 


1.61 


31.94 
24.93 
30.45 
28.47 
32.39-  9.58 

40.23 
43.33 

36.68 

33.43 
35.46 

31.49' 
37.63 

30.70k  5.33 
31.37-  7.16 


32.67U  6.36 


32.63 

21.92 
23.09: 

30.46.  9.41 
36.38 

33.58-  4.74 
32.92-  4.73 
27.60, 
22.93! 
31.18 


1.14- 

1.11 

1.50- 


.'7 


23.63- 
27.27 
25.95- 


7.31 


Division  Averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from 


2.Sl|-   .321   2.59-   .361   3.24!   l.OOl   1.34- 
values  published  Id  monthly  Issues. 


.92      26.84.    6.76 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


NORTHWESTERN 


BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSw 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLANO 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  US  CITY 
ME1RTON 
WELLS8URG  3  NE 

WHEELING  WARwOOO  DH  12 


NORTH  CENTRAL 


BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  I 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

GLENVILLE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLE80URNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 


MORGANTOWN 
WESTON 
WEST  UNION 


L  AND  D 


SOUTHWESTERN 


CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
OUNLOW  J  E 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  OAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 


ARBOVALE  2 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


ATHENS  CONCORO  COLLEGE 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  OAM 

GARY 

KOPPERSTON 

LEWISBURG  2  SSW 


6-  9 

7-l» 

7-19 

8-23* 

8-2* 

7-1B 
8-24. 
8-21 
8-21 
8-23 

8-23+ 


7-18 
7-18 
7-18 
8-22  + 

6-23+ 
6-10 
8-23* 

7-18 
7-18 

8-23 
7-19 
8-23+ 


7-18 
8-2** 

8-24  + 
8-25+ 

7-19 
8-20 
8-22* 
8-25+ 

8-24  + 

7-19 

8-24* 

8-23+ 

7-18 

7-18 

8-20+ 

7-19 

8-25+ 


8-24+ 

8-25 

9-24+ 

6-30 

7-19 

8-22+ 

7-18 
6-30 
6-30 
7-  2+1 

7-19 
7-19 
8-22 
7-20 
8-22+ 

7-ie 

8-22 
8-24+ 
7-  1  + 
7-19 

6-30 


7-  1 
8-19+ 
7-  1 
7-19+ 


1-  8 
1-  8 
2-21 


2-22 
1-  2 
2-21 
1-  8 
2-22 

2-22 
2-22 
2-21+ 
1-  8 

1-  8 

2-21 

1-  9 
1-  8 


2-22 
2-22 


1- 
2-22+ 


1-  9+ 
1- 
1- 
2-23+ 


2-23 
1-  5 

1-  8 
1-  8 
1-  2 


1-  9^ 
1-  9 


1-  2 
1-  2 
2-22 
1-  8 
1-  2 


2-22 


2-23 
1-  2 
1-  8 
2-21 


2-21 
1-  8 
2-14+ 
2-22 

12-12 

1-  8 


2-22 
2-22 
1-  9 
2-23+ 
2-22 

1-  8 


Last  apting  minimum  ol 


16   or 

below 


3-1*  10 

3-1*  12 

3-1S  10 

3-14  14 

3-14  1! 

3-14  1! 

3-14:  12 

3-    3|  14 

3-141  14 

3-1*1  1C 

3-    3  14 


3-1S 

3-14  1C 

3-14  13 

3-14J  10 

3-14J  13 

3-1SI  16 

3-1*  14 

3-1*  10 

3-14  12 

3-14  1! 

3-14!  I! 

3-15  13 

3-14  12 


3-14  15 

3-14  16 

3-141  12 

3-14  14 

3-14  16 

3-14j  15 

3-    3  16 

2-27  10 


3-14  16 

3-14  13 

3-14  15 

3-   3  14 

3-14  11 

3-14J  14 

3-   4i  16 

3-   4;  14 


3-14 

4-   2  15 

3-14  T 

3-14  10 
3-14 

3-14  8 

3-14  16 

3-14)  7 

2-271  12 
3-14 

3-15  14 

3-15  15 

3-25  13 

3-14] 

3-13|  12 

3-14  13 
3 

3-25  14 

3-15  11 


3-15 


13 


20  01 

below 


3-14  11 

3-14  13 

3-15  12 

3-15  10 

3-14  12 

3-14,  12 


3-15  19 
3-14  12 
3-27  20 
3-2J  1< 
3-14    1! 

3-14  13 

3-1*  12 

3-1*,  17 

3-14  14 

3-1*  1C 

3-1*   2C 


3-26    2« 

3-14  1C 
3-14  1 
3-14  1C 
3-14    1 

3-15    16 

3-1*  1 
4-   2   2C 

3-l*|  1 
3-1*    1 

3-1*!  1 
3-15  1 
4-16   201 


3-14  15 

3-14  16) 

3-14;  12 

3-15,  18 

-15 


3-14 
3-14, 
3-15 


24   01 
below 


3-15  17 

3-14  13 

3-14  15 

3-   7  19 

3-14  11 

3-14  1* 
3-14  18, 
3-15    17 


3-14  8 

5-   7I  18 

3-251  20 

3-24!  19 

4-   b  20 


4-16 
5- 

3-1*1 


3-24|    18 

3-15   14 

3-24    20 
3-25    13 

4-  2    19 

3-241   18 

3-14    13 

5-  7    17 

3-25  14 
3-24  20 
20 


3-24  18 

3-24  18 

3-15  12 

3-15  10 

3-14  12 

3-24  20 


:%* 


3-15  17 
3-14  13 
3-24  24 
3-24  24 
3-25    22 

3-27  23 
3-15  22 
3-15    17 


T  21 
24 
4-16  22 
3-25  24 
5-   7   23 


5-   2 
5-   7 

4-16 


3-25  24 
4-  2  22 
4-   2 


4-  2 

5-  7 

4-25  21 
3-26  24 
4-16   22 

3-25   22 


3-25  22 

3-24  18 

3-15  12 

3-26  22 

3-25  24 

3-24  20 


baton 


7  27| 

7  2 

8  21 

3 v 


4-  6  2E 
4-16  2« 
3-24  26 
4-  6  22 
7    2! 


3-  7  30 
5-  6  29 
4-16  32 
5-  7  30 
5-   7|   25 


4-    7,   27      5-    9    32 


32    or 

btli  m 


3- 

5-    7 

i: 
5-  i 


5-  a  2i 

5-    1  2! 

4-16  2! 

4-  t>  2! 
4-161  21 

5-  7  2E 
5-  i  26 
5-  f  2! 
5-   i  2f 

4-  6  24 

5-  5  25 

4-16  28 

5-    7  27 


2  28 
3-25  26 
4-16  28 
3-25  24 
5-   7  28 

4-  3  28 
3-25  26 
3-25  26 
3-26  27 
2-28    24 

3-26  26 
4-  2  28 
3-25  25 
4-    2    28 

*-14|  27 

4-  2  28 
3-25  25 
3-26    28 


5-   7  21 

5-22  26 
5-   7   25 

3-25  24 
5-   71  23 

5-  8  28 
5-  ^  17 
5-    7   25 

5-    7    24 

5-21  28 
5-  7  25 
5-  7  26 
5-  7  23 
5-    8    27 

5-  7  27 
5-  8  28 
5-   7   28 

4-16  28 
5-    7   25 


26 


4-16  27 

3-25  27 

4-  2  28 

5-  8  28 

4-    2  27 


4-16 


27 


5-  8    27 

5-  7    25 

5-  7    29 

5-  7    31 

5-  7    29 

5-  7   28 


- 


rilil  lall  mini, 


32' 01 

1,.|.   -.v 


10- 

10- 
10- 
10- 


10-31|   28 
10-31    32 


10-    5  21 

10-    S  2! 

10-    S  31 

10-28  32 
10-    5 

10-  a  3i 

10-  a 
10-  a  2! 

10-    3J    31 

10-  a  3i 

10-30  32 
10-  a  3C 
10-    5;    3C 


10-30  31 
10-27!  31 
10-    3    31 

10-  5j  28 
10-    a    31 


6 
6 

8    32 
2    31 

8    31 

6  30 

7  32 

71  31 

7|  30 


10-    6    32 

10-31    '"J 

10-  a 

10-2/   28 

11-  4   32 

10-271   28 
10-    5   29 

10-  a  30 

10-    a   28 
10-   S   27 

10-  a  30 


7  30 
7  32 
7    32 1    10-28    29 


5-22  31 
6-21  32 
5-  7  25 
5-  7  32 
5-    8    32 

5-    8    28 

5-22  30 
5-   i   25 


5-22  29 
5-  T  25 
5-   T   26 

5-22  32 
5-    al   27 

5-  7!  27 
5-22  30 
5-  7  28 
5-  7  30 
5-   7    25 


5-   7 


26 


10-   5  24    10 
10-26i  32 
5  32 


28   01 
baton 


10-31  24 

10-271  27 

10-27  26 

10-31  26 

10-31  20 

10-31  28 

11-11  21 

11-14  26 

10-31  27 

10-31  22 

11-14  27 


10-  5  2( 
10-  ji  2! 
10-30  2 
10-31,  26 

10-31  28 

10-27  27 
10-27  2( 
10-  5j  2! 
10-30  28 
10-3l|  26 

10-31  26 
10-31  21 
10-30  28 


10-31  26 
11-14  26 
10-27 

10-  a  2f 
10-27  26 

11-  1  2( 

11-11  27 
11-11  27 
10-27  28 
1 1-21,  24 

10-27  28 
10-31  26 
10-31  28 
10-  S  28 
10-  5 

10-31]  28 

U-20  28 


10-  5  21 

8-28  2! 

10-  a   23 

10-  a  21 
10-  a  21 


10-  5 

8-29 
10-  5 

10-  4 
10-  a 


10-  5 

10-  5  28 

10-  5j  24 

10-  7J  2 

10-25]  2! 

10-3l!  2: 
10-  «1  1 
10-2*  2 
10-27  2 
10-  5  2 


10-27  27  11-21  24  12-  *  19  12-  7  12  268 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


below 


10-31  24 

ll-l*  22 

10-31  24 

ll-l*  24 

11-1*  24 

12-    1    24 

12-  '  22 
12-  T  22 
12-  *  22 
10-31    22 

12-    7   20 


10-31  21 
10-31  21 
10-31  2* 
12-  *j  22 
11-14  24 

10-31  24 
10-31  23 
10-31  2C 
10-31  23 
12-   6 


12-  1 
11-14 
10-31    24 


11-14 
11-21 
10-30 
11-2U 
11-14 

11-U 
11-21 
11-21 
11-21 
11-21 


11-21  22 
11-11  22 
11-11  24 
11-11  23 
11-14  23 


10 
10 

10-  5 
11-13  24 
10-31  19 


10-  5  22 
10-31  1 
10-30  2 
10-27  2 
10-   5   2C 

11-14  20 
10-31  2 
10-  5  2 
10-  i  2 
10-2*1  2 

10-31  2 
10-  *  1 
10-27  1 
11-1*  1 
10-31    1 


11-13  27    11-20  21 
10-31    28    11-21    21 


12-  T    16 

12-  7    1; 

12-  6    2C 

11-27  2C 

12-  7    13 

12- 

12-  9    16 


12-   9 
12-    7 

11-1* 

12-   7 


11-  1    20 

11-14    13 

12-  7  16 
12-  71  I 
12-    i   1 

11-14J  19 
12-  t 
10-31  2C 
12-  1  20 
12-    7    17 

12-   7    11 
12-    7    1! 

11-U    20 


12-   7   If 

12-  T  1? 
12-  5  2C 
11-21  18 
11-21   2C 

12-    7    1 

i2-  r  19 

12-  i  18 
12-  9  19 
12-   »    19 


7  19 
71  16 
7    11 


12-   9 

12-    8   19] 


10-3L  16 
10-31  15 
11-14 
U-20  2C 
10-il    IS 


10-27  1 
10-31  1 
10-31  2C 
11-19  1 
10-    8   2C 

11-14  2C 
11-14  16 
11-14  1 
10-31  1 
11-11   1 

12-  1  2C 
10-  *  1 
10-27  1 
11-14]  1 
10-31    17 


5   26    11-1*  20    11-14   20    11-21    16    251 
2a    11-1*  20J   11-14   20)   12-10    12J   271 

2*|   10-    5   24|   11-14   20|   12-   9 


Ul,.w 


12-  7 
I/-  r  LI 
12-  1 
12-10  11 
12-    r    .1 

12-10    IS 

12-   9 
12-11    13 
12-10 
12-    7    13 

12-10    12 


belwe' 


11-14     12  244 

11-14    13  24) 

12-    7    16  268 

12-10      9  271 

12-    7    14  268 


12-  7 

12-  7    1* 

12-  1    1! 

12-  T]    1J 

12-  9    1! 

12-10    10 

12-  7    13 

12-  7    13 


9  13 
15 
7  14 
9    11 

7  13 

8  16 
11    13 

9  15 
10  16 
10    IS 

9    14 


10-31  16 
10-31,  13 
11-1*    13 

12-  a  1 

12-    7    1 

10-31  16 
11-21  1 
11-1*  1 
11-20  1 
11-14 

12-   9    1 

11-14  16 
11-14  1 
11-1*  1 
11-13  13 

12-  7  1 
10-31  1 
11-13  1 
12-  8  1 
12-  7  1 


5  2*|  11-20  20  12-  7  151  268 
11-21  19  12-  9  15  270 
12-  7  20  12-10  1*  270 


282  270  251 
280  268  267 


231  23 
212  177 

2*5  234 
2* 

20 


268  2*5 

268  249 

252  240 

251  234 

267  24 

268  2*2 

268  252 

269  25 


261  25 

268  2* 

268  232 

275  232 


241  194 

242  241 
267  251 

244  233 

245  234 

235  195 


19 

177 

23 

195|  151]  151]  150 


131 
IJ1 
150 
131 
17* 

177 

178 
1»2 
176 
131 


150 
151 
131 
17* 
151 

151 
151 

151 
151 
151 

176 
150 
131 


212  176 

234  173 

194  151 

194  152 


212  151 
231  178 
231  152 

213  172 
26T|  221 

213  172 

212  152 

220  151 

186  151 


212]  151 
17* 


151]  128 
68 
150 
150 


131 

194 

151  150 


131  136 

151  151 

151  150 

153  136 


172  151 
194  151 


172  151 

233  173 

212  150 

15C  150 

186  151 

172J  151 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


WEST  VIRGINIA 
1968 


© 
01 

S 
i 

Q 

.J 

© 

Last  spring  minimum  of 

Station 

16    or 
below 

20' or 
below 

24    or 

below 

28' or 

below 

32 '  or 

below 

© 
Q 

d 

£ 

Q 

a 

E 

H 

© 

m 

a 

d 

E 

© 

© 

To 
Q 

d 
E 

QJ 
E- 

© 

(3 

a 
§ 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINOS 

96 
93 
9! 

7-19 
7-    1 
7-    3« 

-  G 

-  3 

-  4 

2-10 
1-17 
1-17 

3-15 
3-1S 
3-l*i 

13 
16 

12 

3-25 

3-2' 

3-14 

ie 

2C 
12 

3-26 
4-16 

4-    2 

23 

24 
21 

5-    7 

5-    7 
5-    7 

28 

27 

23 

5- 
5- 
5- 

8 
7 
7 

29 

27 
25 

NORTHEASTERN                  06 

BERKELEY    SPRINGS 
FRANKLIN    2    Nt 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 
KEARNEYSVLE    1    NW    WBASO 
HARTINSBURG    FAA    AP 

99 
94 
97 

95 
97 

8-23* 
8-22* 

8-16 

8-2** 

8-24* 

-13 
-11 
-    * 
-17 
-13 

1-    2 
1-    2 
1-12 
1-    2 

1-124 

3-14 
3-14 
3-    3 
3-14 
3-14 

16 

10 

ie 

13 
15 

3-15 
3-14 
3-13 
3-14 
3-15 

20 

10 

18 
13 
20 

4-    6|   22 
4-    2)   22 

3-13    18 
4-    2   24 
3-1S   20 

5-    7 
5-    7 

3-15 
5-    7 

5-    * 

28 
25 

IS 

28 

5- 
5- 

4- 
5- 
5- 

8 
8 
6 
B 
8 

32 

31 
30 
30 
32 

HATHIAS 

HOOREFIELD    2    SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROHNEY    3    NNE 

93 

97 
99 
99 
99 

7-    1 

8-23-t 

8-2* 

8-23* 

6-30 

-13 
-18 
-11 
-16 
-17 

1-    2 
1-    2 

1-    2 
1-    2 

1-124 

3-14 
3-14 
3-14 
3-14 

3-141 

10 
16 
16 
14 

16 

3-14 
3-14 
3-15 
3-14 
3-14 

10 
16 
20 
14 

16 

5-    7|   24 
4-    2    24 
4-   ^   23 

4-  21   24 

5-  T   23 

5-  a  27 

5-    71   26 
4-171   2« 
5-    71   27 
5-    T  23 

5- 
5- 
5- 
5- 
5- 

J    27 
«l    32 
8|    32 

8    29 

WARDENSV1LLE    R    M    FARM 

98 

e-2«« 

-16 

1-    2 

3-    4 

10 

3-14 

n 

5-    TJ 

21 

5-    7| 

21 

5- 

. 

30 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

32'  or 
below 

28 'or 

below 

24"  or 

below 

20"  or 
below 

16"  or 
below 

* 

0 

o 

co 

S 

0 

1 

JO 

S 

o 

0 

JS 

5 

■a1 

CM 

| 

0 

© 
o 

CO 

0 

% 

0 

« 
75 
Q 

a 
E 

0) 

© 
To 

a 

d 

E 
0 

2 
To 
Q 

a 

E 

a 

a 

S 

H 

© 

a 

E 

0J 
H 

10-   5 
10-   5 
10-   5 

10-    5 
10-    5 
10-    5 
10-   6 
10-   6 

10-    5 
10-    5 
10-   6 
10-    5 
10-    5 

10-    5 

30 
20 
21 

32 
29 
32 
28 
30 

26 
27 
24 
28 
27 

26 

10-27 
10-    5 
10-   5 

10-   6 

10-    6 
10-31 
10-    6 
10-31 

10-    5 
10-    5 

10-    6 
10-    5 
10-    5 

10-    5 

27 
20 
21 

27 

27 
25 
28 
22 

26 
27 
24 
28 
27 

26 

11-14 

10-    5 

10-    5 

10-31 
10-31 
11-21 
10-31 
10-31 

10-31 
10-31 
10-    6 
10-31 
10-31 

10-31 

24 
20 
21 

20 
21 
24 
22 

22 

20 

20 
24 

2  0 
18 

20 

11-21 

10-    5 
10-31 

10-31 
11-14 
12-   7 
12-    1 
12-    1 

10-31 
10-31 
10-31 
10-31 
10-31 

10-31 

19 
2C 
20 

20 
19 
20 

IB 
17 

20 
20 
19 
20 

la 

20 

12-10 
11-14 
12-   7 

12-    1 
12-   7 

12-10 
12-10 
12-10 

12-    1 
12-    1 
12-    1 
12-10 

12-    1 

12-    1 

12 

15 
13 

14 

14 

9 

9 

a 

15 
16 
12 

15 
15 

12 

270 
244 
268 

262 

268 
282 
271 
271 

262 
262 
262 
271 
262 

272 

241 
195 
231 

230 
245 
269 
262 
261 

231 
231 
230 
231 
231 

231 

233 

172 
186 

208 
212 
253 
212 
230 

177 
212 
182 
212 
177 

177 

173 
151 
151 

152 

152 
230 
152 
177 

15C 
151 

172 
151 
151 

151 

150 
151 
151 

150 
150 
182 
151 
151 

150 
150 
151 
150 
150 

150 

Table   4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

*        *        * 
NORTH    CENTRAL                  02 

SUTTON    RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

. 

. 

- 

. 

3.37B 
1091 

5.31 
1121 

6.33 
656 

5.31B 
775 

-.238 
1022 

2. BOB 
1131 

- 

- 

*         *         * 
SOUTHWESTERN                    03 

H0GSETT    GALLIPQLIS    DAM 

EVAP 
WIND 

. 

. 

- 

- 

1149B 

5.91B 

1191B 

6.39B 

1013 

6.29B 
992 

3.37 

746 

3.08 
1218 

- 

- 

. 

«         *         * 
CENTRAL                                  04 

PARSONS    1    SE 

EVAP 
WIN0 
MAX 

MIN 

- 

: 

: 

3.14B 
1076 
66.1 
44.4 

3.51b 
1115 
68.8 
48,8 

4.82B 
642 

84.0 
58.6 

5.48 

602 

89.6 

64.3 

4.67 

494 

87.9 

63.2 

3.29 

541 
77.8 
55.9 

1.94 

816 

63.1 

45.6 

- 

\ 

- 

*         *         * 
SOUTHERN                               05 

BLUEST0NE    DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

- 

: 

3.40B 
1529B 
64.2 
4-3.0 

3.79 

1521 
70.4 
48.S 

5.26 

1272 
84.2 
57.6 

6.18 
1268 
86.7 
63.3 

5.07 
1238 
85.7 

64.7 

3.26 

1149 
75.5 
54.8 

2.29B 

1241 
61.7 
46.4 

- 

- 

*         «         * 
NORTHEASTERN                   06 

KEARNEYSVLE    1    NW    WBASO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

\ 

5.13 
1768 
68.4 
44.2 

4.35 
1416 
70.0 
48.9 

6.43 
1026 
65.0 
61.6 

7.57 

848 

91.8 

66.3 

6.58 

843 

69.9 

66.6 

4.73 

648 

62.2 

58.0 

3.00 
1113 
65.5 
47.8 

: 

- 

\ 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

MIN 

- 

" 

- 

4.17 

.35 

1337 

4.57B 
.83 

1438 
71.1 

48.1 

6.258 

.05 
1062 
65.4 
60.4 

6.78 
.33 

877 
88.4 
62.8 

6.16B 

.60 

986 

88.0 

64.1 

4.94B 

.61 

687 

79.7 

50.9 

3.19B 

.05 
1077 
65.4 
41.4 

- 

- 

- 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   152    - 


STATION  INDEX 


Stjhon 


«i  mioHi 

ALOE A SON 

ALPfNA    1    >*■ 

AROUVALI     1 

ATHENS   COTKMO   COLLCOt 

■AYAftO 

6U*LI>     V     A     MOMM  1AL 
BLLKLCY    MB    AP 

ttt  L  I  Nu  T  ON 
UtLltVILLI      DAM     |Q 

BCLVA 

BENS    RUM    1     SSE 

rtt  <n  |  I  I 

8LUIFULD    FAA    AIRPORT 

•LUISTQNI     .'A* 

BRANCMLANO 

BAANDONVlLLt 

BRUSHY  RUN 

BUC«Yf 

BUCKMANNON  |  W 

BURNSVILLC 
CAIRO  J  S 
CANOCN  ON  u*Uttf 
CANAAN  VALLEY 
CENTRAL  1 A 
CHARLESTON  we  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 
CLAY  1 
CLENDENIN  1  SH 

CORTON 

CRESTON  I  SSH 

DAVIS 

OILLE 

DRV  CREEK. 

OUNLOn  5  E 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  MB  AIRPORT 

ELLEN80RO 

FAIRMONT 

FLAT  TOP 

FRANKLIN  2  NE 

FREEMANSBURG 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVILLE  2  NE 

GRANTSVILLE  2  NW 

GRIFFITHSVILLE 

HACKER  VALLEY 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
HASTINGS 
HI  CO 

HOGSETT  GALLIPOL1S  0AM 
HUNDRED 
•HUNTINGTON  FED  BLDG 
HUNTINGTON  MB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

1AEGER 

IRELAND 

JANE  LEW 

KEARNEYSVLE  1  NW  W6AS0 

HERMIT 

KOPPERSTON 

LAKE  LYNN 

LEWISBURG   2    SSW 

L1HOS IDE 

LIVERPOOL 


County 


0»*lj   0*j    NICHOLAS 
Qkti  01     TYLER 
w'U»   Of^   MORGAN 
BUI    »1   Ml        ■ 

^MMCRS 

■  ^COLN 

0*  PRESTON 
1204J  0«j  PENDLETON 
POCAHONTAS 
02j  UPSHUR 

BRAXTON 
RICHIE 
WEBSTER 
TUCKER 


110 

121 


1526  02  BR 


1677  Ji 
1696.  0) 
1723,  03 


ANAWHA 
KANAWHA 
HARRISON 


TUCKER 


-  CLAY 
1  0«l  RALEIGH 
2520.  33  WAYNE 
,  263B  0*  GREENBRIER 
2716  0*  RANDOLPH 
27*6  01  RITCHIE 
|  29201  02  MARION 

3072  Oa]  MERCER 


0)>  MC  I 

1  021  I 


I  0! 


XTON 


ILMER 

81  02  CALHOUN 
W  03.  LINCOLN 

61  0*.  WEBSTER 
6|  02  BARBOUR 


3932 


031 


LINCOLN 
06|  JEFFERSON 
FERSON 
397*1  02|  WETZEL 
*128  0*|  FAYETTE 
*200  J?  MASON 
*369J  01  WETZEL 
*3BBI  03J  CABELL 
*393;  031  CABEL 


■  DS  ■ 


YNE 


1.559;  02 


■6  0' 
5002.  OZ 
522*  05J 


LEW 


761  06  JEFFERSON 
ni    MINGO 
WYOMING 
MONONGALIA 
GREENBRIER 


..    .. 

H.-t.-i 
lo 
g     f   t   H   1j?    labia. 
S    £.   "ill 


1  :  > 

■ 


1  2  I 

1  2  3 

1  2  1 

1  2  >*C 


1  2  3  C 
1  2  3 
1  2  3  C 


1  2  3 

2 
I  2  3  C 

2 

1  2  3 


1  2  3  C 

1  2  3  C 

1  2  3 

1  2  3 


1  2  3  C 
1  2  3 
1  2  3 


- 

MARTIN1BURG  FAA  AP 
MARIINllUAG  2  W 
NAt.U*-. 

H     ,,AN     1J 

I 
MOUAU  in 

MORGANtUWN    fAA    AIRPORT 
MQAGANlUwN    L    AND    0 
MOUNDSVULt 
NT    S!0*m 
NAOMA 

■  'i  RLANC 

I    i'-VlLLE 

OMPS 

PARKERSUURG  FAA  AP 
•PARKER58UR0  WB  CITY 
PARSONS  I  SE 
PETERSBURG 

PMILIPPI 

PICKENS  1 

PINEVILLE 

POINT  PLEASANT  t    NNL 

PftlNCtTUN 

RAVENSWOOO  0AM  22 

REEDSvlLLE  EXP.  FAKM 

RENICK  NO  2 

RICHWOOD 

RIPLEY 

ROMNEY  J  NNE 

ROWLESBURG  1 

StNtCA  STAU  FOREST 
SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 

SPRUCE  KNOB 
STONY  Rl  *E*  DAM 
SUMMERSviLLE  RESERVOIR 
SUTTON  RESERVOIR 
TEftt-A  ALTA  NO.  1 
TERRA  AlTa 

THOMAS 

TRIBBLE 

TYGART  dam 

UNION 

VALLEY  BEND 

VALLEY  HEAD 

VANDAL  1 A 

WARDENSV1LLE  R  M  FARM 

WASHINGTON  DAM  19 

WAYNE  2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

WEIR TON 

WELLSBUHG  3  NE 

WESTON 

WEST  UNION 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON  2 

W INF  I  ELD  LOCKS 


■ 


■ 
■ 

6**9  01 
6»5»  01 

6B4T  0* 


HANCOC". 

wtTZU 

- 

WOOD 

TUCKER 


in   . 


3  HASON 
*  MERCER 

JACKSON 

PRESTON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

JACKSON 

HAMPSHIRE 

PRESTON 


6051  0*|  POCAHONTAS 
DODDRIDGE 
RITCHIE 
ROANE 
PENDLETCN 
65361  0*  GRANT 
861*j  0*i  NICHOLAS 
8662  02  BRAXTON 
8777  g*  PRESTON 
8  78.  0-.    PRESTON 

8807)  0*1  TUCKER 
MASON 
TAYLOR 
MOM)  l( 
RANDOLPH 

0*|  RANDOLPH 
LEWIS 

06  HARDY 
WOOD 

WAYNE 

WEBSTER 

HANCOCK 

BROOKE 

LEWIS 

DODDRIDGE 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 

PUTNAM 


1274  02 

0236!  02 


(333  .,. 

'-.><.■:.  n 
9361 


rf 

H      (E 

■ 

»  J»  23 


W  39  1» 
T  37  36 


BO  18 
B2  li 
62  IB 
81  55i 


659  60  8* 
19,-.  65)  6* 
673      fcS      66 


1     2     3 
1     2     > 

I     t     3 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

1  2  > 


1    i    >   C 

2      « 
1    2    3 


I  2    3* 

2 

1  2    3 

1  2    3   C 

1  2    3 

1  2    3 

1  2    3 

I  2    3 

1  2    3 

1  2    3 

1  2    3 


2    3 


J     DRAINAGE  CODE:      1- BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    6-MONONGAHELA    7-NEW    8-OHIO    9-POTOMAC    10-TYGART  11-YOUGHIOGHENY 


CHANGES  IN  STATION  NAME 
FORMER  NAME 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
CAIRO  3  S 
FLAT  TOP 
GLENVILLE  2  N€ 

HARPERS  FERRY 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 


EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  £ 
EQUIPMENT  MOVED  1.*  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  N 

EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  WES 


NOVEMBER  8,  1967 
SEPTEMBER  1,  1966 

JUNE  13 

NOVEMBER  7 

MAY  6 

MAY  6 


REFERENCE    NOTES  WEST    VIRGINIA 

1968 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist,  Agricultural  Engineer- 
ing Building,   West  Virginia  University,   Morgantown,   West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITA- 
TION DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in. this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//            Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data, 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent   of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402.  
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WEST       VIRGINIA 


JANUARY      19'. 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


This  January  was  a  cold,  dry  month,  particularly 
during  the  first  half.  Frequent  warm  periods 
the  second  half  were  associated  with  light  rain 
and  heavy  cloudiness. 

In  general,  areas  protected  by  high  ground  from 
the  frequent  westerly,  storm-bearing  winds  had 
less   than   2    inches   of   precipitation   the  entire 


month, 
in  the 
below  1 


oi    Less 
eastern 

inch. 


than   hall  ot  normal.     An 
Panhandle    had    monthly    total 


Snowfall     this    month    was    thi     lightest    January 
fall    since    the    early   195()'s.     The   heaviest  ac- 
cumulation in  the  mountains  was  up  to  11  ln< 
on  January  8.  * 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia     26506 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  weather 
events  and  were  compiled  before  data  processing 
for  this  publication  was  completed.  For  further 
details  see  the  accompanying  tables  or  this 
month's  issue  of  "STORM  DATA." 
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71 

9 

e 

6 

0 

0 

24 

- 

8.2 

HUNTINGTON    wB    AIRPORT 

22 

2.6 

7.0 

25++ 

27 

30 

73 

79 

64 

64 

4 

7 

6 

0 

0 

18 

- 

7.6 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

33 

W 

01 

- 

- 

- 

- 

10 

5 

7 

0 

0 

23 

32 

- 

See  Reference  Noles  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
JANUARY  1969 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWESTERN 


01 


BENS  RUN  I  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTQN  1  SSW 
HOUN0SVILLE 

NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKER5BURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  .6  CITY 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  D«  12 


NORTH  CENTRAL 


02 


BEL1NGT0N 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBUR6  1 
FAIRMONT 
GASSAWAV 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MDRGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

COBTON 

OUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL1P0LIS  DAM 

HUNTINGTON  FED  BLUG 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 


MAN 
MIN 


MAX 
MIN 


MAS 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M  A  ! 

Mm 


MA' 

MIN 


MAX 
MIN 


MM 

MIN 


31   26 

*   U 


30   27 
9   10 


21   29 

•>      11 


20   29 
8   U 


33   2*. 

*   10 


32   25 

7    9 


<i3  13 

3  1 

32  23 

5  7 

23  25 

8  10 

24  22 

5  S 

39  28 

8  5 

44  19 

8  6 

43  22 

8  5 

30  25 

6  5 

32  28 

8  5 

IB  23 

3  7 

32  24 

8  9 

18 
8 

32  27 


30   34 
13   13 


24   28   26 
8   10   18 


19   34 
-2-2 


24   36 
0   15 


23   35 
3   20 


25   36 
1   18 


25   36 
1   25 


24   37 
3   24 


21   33 
3   16 


23   36 
■  2   13 


25   36 
5 


20   26 
5    5 

24   38 


25   37 
1   1 


27   39 
0   17 


19   37 
1    2 


24   38 
2   24 


24   36 

-  4   14 


18   27 
6    1 


35   25 

10  .  2 


33   20   26 
.6    3   16 


32   31   32 
3    6   15 

24   33 


10 

48   23 


27   27 
2-2 

35   21 

6  -  1 


35 


21   34 

0    0 


35   28 

17    7 


34   26 
17    9 


36   27 
18    9 


29   38 
16    8 


32   25 

15    9 


35   28 
12    6 


28   26 
19   11 


32   29 
15    6 


30   37 
14   10 


34   30 
IB    3 


37   20 
20    0 


38   22 
19    B 


34   27 
11    5 


37   22 

19   15 


35   23 

20   10 


20   46 
11 


2   26 

44   47 


34   53   54 

15   14   22 


33   29 
12   17 


31   22 
9-2 


24   23 
12   12 


22   25 
10   12 


23   22 

13 


27   23 

10 


26   22 
12 


45   21 
15   10 


29   25 
15    9 


23   26 
17    9 


19   22 
14   11 


36   23 
18    8 


38   22 
17    6 


40   26 

17    7 


27   22 

15   12 


26   23 
15    3 


1?   21 

13    » 


26   23 

16   12 


43   31 
17   10 


27   27 
16   13 


26   30   27 
17   13 


42   31 
19   16 


20   22 

10-2 


29   33 
13    5 


28   30   34 
4   20   23 


28   32 
21   24 


26   30 
8   21 


32   36 
22   15 


25   30 
7   21 


28   35 
21 


27   29 
10   12 


25   26 

5   17 


27   33 
17   20 


28   31 
5   20 


30   37 
19   22 


25   29 
15   15 


29   32 

19   20 


32   38 
20   23 


2« 
6 

32   32 


30   39 
12   11 


26   28 

17   19 


31   28 
2    4 


32   32 

3    5 

27   28 


49   48   52 


42   44   53 
13   32   42 


35   40 
10   12 


50   51 
12   27 


48   47 
14   31 


45   46 
15   35 


52   51 
15   28 


38   49 
12   21 


41   50 
15   20 


46   50 
8   30 


45   45 
11   31 


44   50 
12   35 


43   47 
9   30 


36   51 
16   18 


47   47 
13   32 


32   32   41 

11   10   11 


See  Relcrenc*  Nol«*  Following  Suiion  IndV 


49 
20 


43   45 
27   33 


41 

30 


38   38 
27   34 


41   48 
29   35 


44   49 
29   35 


39   46 
27   33 


42   47 
29   35 


39   42 
27   30 


40   43 
30   32 


50   47 
26   33 


41   52 
28   29 


38   41 
28   34 


41   43 
28   35 


38   43 
30   34 


43   49 
29   35 


40 

31 


39 

30 


54   64 
35   30 


63 

37 


61 
37 


47   59   60 
34   33   32 


62   63 
29   39 


56   65 
35   31 


54   63   63 
35   36   27 


64   66 
34   35 


48   60 
35   31 


48   61   64 
35   32   38 


55   65 
36   24 


63   63 
44   34 


52   62   65 
36   40   28 


55   64   65 

35   30   36 


58   57   67 
36   33   33 


59   65   64 
36   32   37 


41   30   34 


51   23   33 


64   33 
21   13 


40  26 

19  14 

33  24 
21  14 

34  20 

19  12 

44  33 

20  15 

64  33 

21  16 

65  35 


35   26 
19   13 


36   29   36 


56 
41 


56   60 
37   45 


51   50 
40   44 


57   62 
46   50 


56   60 
45   48 


53   55 
35   50 


52   57 

37   42 


59   )9.9 

37   20.9 


57   64 
39   44 


56   60 
40   46 


55 

46 


56   62 

38   44 


62 

47 


60 
44 


60 
43 


69   65 
36   45 


65 
51 


51   64   66   61 

30   43   51   38 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


LOGAN 

LONDON  LOCKS 

HAOISON 

POINT  PLEASANT  }  NNE 

RAVENSWOOl)  OAH  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

HINFIELD  LOCKS 

•     •     * 
CENTRAL 


0* 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

6ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

8RAN00NVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  HB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOO 

ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
8LUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 
GARY 


.151  V|tfc|MA 


Day  ..I  Monlh 


23 

7 


10   19 

22 


30 
6 

17 


35   29 

3    8 


2  A 

37  35 

2  2 

34  1A 

.  3  1 

22  25 


38   17 
A    1 


29   23 
•  4-3 


40   27 
2    8 

26 


28   32 
11 


39   33 
9    9 

43   21   31 


23   36 
-  1  -  » 


21   37 
-  1   21 


27   37 
0   21 


25   36 
2   20 


23   36 
1   19 


23   23 

.  7   10 


15 

.  2 


27  32 

-  9  15 

27  31 

-  3  20 

15  20 

-5  3 

27  25 

-7  5 

13  22 

-7  5 

26  32 

•  A  14 


29   29 

■12   U 


20   27 
'1-1 


17   26 
.  3    7 


26   32 
■  9   10 


35   30 

■  12    8 


29   26   34 


18   29   26 
0  -10 


13   26 
1 


29   17 
3.6 


27   24   29 


31   21   36 
10  .  2   16 


25   34 

1   12 


20   30 
5    1 


22   27 

1    0 

20   30 


2»   49 
13   17 


26   58 

16   17 


37   23   32 

21   12   16 


33   21 

13    9 


35   28 

15    3 


27   27 
13  -  1 


28   36 
13    9 


26   39 

9    7 


30   26 

14-2 


17   43 
8    8 

42 


20   25 
8    3 


30   39 
13    8 


29   27 
9    3 


Z? 


31   22   48 


34   19 
17   12 


27   37 
8  •  4 


47 
22 

22   29   44 


33   30   42 

16   13   27 


28   28 
11    3 


24   13   43 

14    6 


32   20   45 

17    5 


29   15   42 
14    6 


33   32 

17    1 


35   49 

8   26 


30   45   52 
13   14 


33   27 

16   13 


34   26 
17    7 


43   29 

19   13 


37   23 

13   12 


32   27 
22    9 


34   34 

15    6 


29   27 

16   11 


27   24 
9   10 


28   19 


29   29 
10    9 


37   31 
7    5 


25   13 


20   24 
14    8 


53   20 

8    7 

37   27 


46   26 

12   12 


44   20 
15   12 


24   22 

10    7 


28   25 

11   10 


29   22 

13   14 


23   29   30 
4    6-2 


45   25 

11    9 


39   14   16 


34   23 

16    9 


36   29 
U   U 


25   30   28 
14   13   14 


46   29 
18   14 


30   32 
13 


31   33 

8   10 


II 
I 

29   30 


31   12 

10   19 


33   40 
20   10 


29   32 

1   10 

27 


30   37 
12   11 


34   33   32 


23   28 
11   14 


23   40 
8   10 


22   24 

11   17 


31   44 
.2-1 


24   38 

16   14 


28   42 
5    3 


28   27 
6   14 


24   23 
9   18 


21   26 
13    8 


23   31 
13   16 


23   26   34 

6   IB   21 


23 

•  1 


30   45 
•  2 


23   21 

10   10 


25   27   25 
0    1 


IB   21 
7   13 


28   35 
12   11 


28   31 
13    5 


32   32 

14   11 


30   33 
9    6 


45   47 
22   25 


32   53 

34   42 


48   48 
26   35 


40   47 
12   32 


42   42   43 
6   18   23 


40   45 
29   33 


46   53 
24 


40   41   48 


43   43   47 
12   27   20 


42   32 
13   32 


36   38   48 
10   12   30 


44   46 

13   24   33 


39   47   43 
9   30   29 


38   43   52 


41   42   45 
5   24   26 


II   20   21 


39   45 
11   33 


16   27   33 


See  Reference  Nolei  Following  Station  Index 


39   44   46 
9   19   32 


43   95   97 

20   26 


96   *1 
»•   »7 


61   42 
J9   )6 


99   «! 

36   it 


94   AO 

13   10 


94   ,? 
14   12 


96   A2 
13   29 


39   40 

33   31 


39   40 
39   34 


49   Al 
33   31 


43   32 


53   38 
33   28 


47   39 
33   30 


46   51 
27   26 


36   38 

28   34 


33   41 
28   30 


40   30 
24   24 


40   39 
29   31 


32   29 
23   23 


43   47 
31   35 


48   39   42 
22   14   26 


49   41   37 
40   29   29 


46   49   36 
36   33   32 


49   39 
35   33 


H  |  23  |  24 


31   62 


31   61 
19   1* 


91   60 
16   16 


4*   60   69 

10   11   44 


62   64   62 


63   63 
19   32 


62   62 
19   34 


60   64 
33   41 


48   90 
34   36 


46   31 
34   40 


43   49 
33   41 


37   45 
32   33 


47   48 
33   35 


44   50 
32   35 


55   59 

34   28 


36   40 
30   33 


48   47 
32   39 


47   50 
34   36 


47   51 

32   31 


56   56 
33   40 


46   59 
30   31 


52   60   64 
34   32   36 


48   56   57 
34   33   25 


59   56 
31   37 


32   43   49 


57   58 

37   36 


32   30   31 


41   48 
32   35 


58   63 
35   36 


U   26   27   21  '  21  '  M  '  31 


40   40 
21    1 


3»   2 
19   1 


4  '    1' 


41   44 
21   18 


17   47   90 
17   22   16 


18  47   94 

19  20   40 


29   33 

10   11 


26   31 
9 


26   38 

10   17 


23   37 
11   17 


29   16 
11 


33   35 

8   12 


33   36 
8   13 


33   26 
14   13 


33   21 

14 


21   37 
9 


36   38 
3    2 


44   28   36 


35   23   39 

16   10   11 


35   48 

32   29 


32   27 

18   12 


63   38 
24   IB 


46   97 
14   13 


4»   »• 

51   4/ 


70   68 

44   42 


69   66 

90   41 


60   62 
48   16 


62   62 

41   12 


64   60 
46   16 


64   60 
13   13 


34   94 
26   33 


44   39 
28   33 


62   63 
33   46 


61   63 
35   48 


42   96 
29   39 


49   93 

27   34 


47   99 

33   42 


48   61 
39   41 


39   34 
21   39 


36   98 

26   39 


42   63 
29   41 


43   49 
31   40 


39  58 

40  47 


92   61 
34   49 


43   46 
18   34 


63   60 
39   36 


33   46   96   93 

11   26   29   30 


22   40   38 


♦I 

30 


63 
48 


42   90   96 
20   23   31 


40   60   63   31 
26   40   51  it 


35   37   52   67 
23   31   33   40 


33   68 

29   40 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 
JANUARY    1969 

Station 

Day  of  Month 

ffi 
t» 

2 

Al 

'1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

«: 

KOPPERSTON 

MAX 

MIN 

37 
6 

27 
11 

32 
14 

30 
4 

22 

7 

32 

13 

31 
15 

32 
8 

*6 
29 

32 
15 

27 
10 

26 
4 

30 
5 

27 

7 

35 
8 

45 
21 

51 
33 

5  2 
39 

47 
39 

46 
35 

50 

34 

56 
39 

59 

41 

61 
37 

62 
20 

38 
14 

38 
22 

46 
33 

54 
41 

65 

45 

58 
39 

41.7 
22.2 

LE«ISBURG  2  S5« 

MAX 
MIN 

37 

31 

10 

31 
14 

30 
3 

30 
-  2 

30 
16 

29 

14 

28 
11 

44 

21 

37 
12 

38 
14 

31 
15 

34 
9 

33 
a 

43 
6 

44 
18 

43 
23 

46 
36 

43 
40 

46 
13 

37 
32 

44 
34 

49 
32 

60 
31 

57 
20 

31 
14 

38 
23 

35 
24 

54 
29 

60 

42 

58 
36 

40.5 

19.4 

PINEVILLE 

MAX 

MDJ 

<>2 
9 

20 

7 

29 
5 

34 
-  1 

18 
-  3 

-  3 

33 
17 

26 
9 

40 

15 

45 
16 

28 

10 

31 
-  2 

30 
.  2 

35 
-  1 

30 
-  1 

43 
6 

49 
18 

54 

31 

47 
36 

48 
34 

39 

34 

51 
35 

58 
35 

6  2 
34 

65 
23 

35 
13 

31 

1  1 

40 
20 

50 
34 

66 
36 

68 
43 

41.1 
16.7 

UNION 

MAX 

Mm 

39 

4 

21 

3 

32 

12 

33 

1 

20 
-  4 

J9 

•  1 

31 
16 

24 
11 

36 
14 

46 
12 

29 

10 

32 
1 

30 
0 

33 

0 

33 
1 

44 
6 

47 
22 

50 
34 

54 
39 

48 
30 

33 
29 

36 
30 

46 
33 

49 
33 

61 
20 

36 

14 

30 
15 

38 

20 

36 
25 

50 
32 

62 
36 

38.3 
16.1 

white  sulphur  springs 
*    *    * 

MAX 

MIN 

38 
5 

34 

11 

33 
9 

30 
5 

32 
-  5 

32 
9 

32 

14 

32 
11 

47 
28 

38 
13 

33 
12 

34 
3 

35 

-  1 

37 

0 

47 
0 

47 
10 

48 
24 

,6 
35 

4B 
39 

42 

29 

37 

30 

44 
33 

53 
37 

64 

37 

60 
30 

40 

14 

40 
19 

36 
25 

51 
28 

61 
39 

61 
37 

42.3 
18.7 

NORTHEASTERN         06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

38 
3 

29 
2 

39 

17 

33 

7 

28 
5 

27 
10 

25 

15 

30 
U 

47 
22 

38 
8 

25 

13 

30 
11 

33 
13 

32 
18 

40 
18 

40 
18 

41 
26 

40 
29 

52 

34 

37 
20 

35 

21 

48 
30 

46 
30 

44 
35 

44 
24 

3? 
12 

36 
10 

33 
5 

28 
22 

35 
26 

52 

30 

36.7 
17.6 

FRANKLIN  i    NE 

MAX 
MIN 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

MIN 

35 
15 

32 

13 

32 

15 

30 
8 

27 
13 

31 
20 

31 

11 

31 

1* 

47 
26 

30 
15 

32 

15 

34 

11 

35 

8 

39 
18 

40 

18 

38 

10 

40 
28 

41 
32 

41 
36 

41 
24 

33 
29 

43 
30 

41 
32 

42 
32 

44 
26 

33 

17 

33 

12 

30 

16 

30 
25 

37 
29 

46 
32 

36.1 
20.4 

KEARNEVSVLE  1  N*  WBASO 

MAX 

MIN 

40 
11 

20 
13 

30 
15 

39 
9 

25 

4 

28 
12 

30 
21 

31 
14 

33 

18 

53 
16 

30 

18 

27 

11 

30 
12 

35 
18 

39 
17 

39 
5 

40 
8 

44 
30 

51 
38 

41 
24 

35 

26 

36 
32 

46 
34 

44 
36 

46 
27 

37 
18 

26 
11 

35 
9 

30 

16 

34 
30 

50 
34 

36.3 
18.9 

MAPTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

33 
11 

30 

3' 
16 

24 
10 

28 

3 

31 

13 

31 

21 

33 
15 

51 
25 

2° 

18 

27 
17 

31 
15 

35 
15 

39 
22 

40 

16 

39 

7 

44 
26 

52 
29 

51 
29 

36 
25 

35 
31 

47 
34 

45 
34 

46 
37 

40 
27 

30 
16 

34 
13 

29 
11 

33 

27 

37 
32 

55 
34 

37.2 
20.7 

HATH I AS 

MAX 
MIN 

37 

7 

29 

7 

-0 
13 

35 

2 

26 
•  3 

28 

13 

26 
18 

32 
6 

47 
26 

35 

13 

27 
11 

26 
0 

27 

7 

32 
15 

35 

7 

40 
6 

46 
26 

55 

33 

50 
38 

38 
24 

32 
27 

36 
30 

41 
32 

54 
34 

50 
20 

25 
15 

32 
8 

32 

8 

47 
24 

59 
33 

55 
39 

37.9 
17.4 

MOOREFIELD  2  SSE 

MAX 

MIN 

40 

10 

32 
9 

41 

37 

5 

30 
-  2 

32 
9 

35 
15 

35 
15 

48 
30 

38 
IB 

30 

15 

30 

7 

31 
9 

35 

15 

40 
6 

47 
9 

40 
27 

55 
40 

55 
42 

42 
27 

35 

28 

39 
33 

42 
37 

55 

41 

49 
25 

36 
15 

32 

10 

36 
10 

37 
10 

36 
33 

62 
35 

39.7 
19.2 

OHPS 

MAX 
MIN 

43 
5 

18 
1 

27 

e 

40 
6 

30 
4 

25 
4 

28 

11 

21 
10 

30 
8 

49 
12 

26 

10 

25 

8 

27 
B 

32 

11 

35 

15 

36 
5 

40 
5 

43 
25 

55 
28 

41 
IB 

35 

21 

34 
27 

41 
29 

45 
29 

46 
21 

35 

14 

26 
8 

30 
2 

29 
3 

33 
24 

58 
24 

35.2 
13.0 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

42 
10 

32 

11 

42 

19 

35 

3u 
-  1 

32 

14 

37 
21 

34 

13 

46 
28 

40 

23 

4 

32 
3 

31 
4 

3* 

9 

39 

4 

37 
6 

38 
26 

57 
26 

56 
39 

41 
24 

3  = 
29 

38 
32 

41 
33 

55 

35 

50 
27 

33 

19 

33 

11 

37 
11 

37 
29 

62 
33 

64 
41 

40.1 
18.9 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

41 

10 

30 
15 

41 
15 

36 
B 

29 

0 

26 
15 

29 
21 

31 

17 

47 
27 

38 
IB 

26 

10 

28 
8 

33 

14 

36 
21 

39 
11 

38 

5 

40 
26 

40 
26 

45 
37 

39 
22 

39 
30 

41 
32 

44 
33 

49 
36 

44 
26 

35 

19 

36 
6 

32 

8 

33 
28 

39 
32 

59 
35 

37.5 

19.7 

HAROENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

MIN 

43 
9 

20 
11 

31 

10 

43 
6 

25 

0 

31 

-  1 

31 
23 

26 
14 

41 

14 

51 
20 

29 

7 

28 
5 

29 
4 

33 
15 

35 
5 

40 
5 

42 

7 

46 

28 

54 
38 

44 
24 

34 
25 

36 

31 

41 
32 

43 
32 

57 
21 

37 
19 

28 

10 

37 
10 

33 

11 

38 

31 

62 
33 

37.7 
16.1 

See  Reference  Not«i  Following  Slai 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


- 


Station 

D«y  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

t 

7 

■ 

1 

10 

11 

12 

13 

14   IS   11   17   11   II   20 

21   22   23   24   2J   2*   17   2*   21   JO   11 

•    •    • 
NORTHWEStERN        01 



NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  UNO 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3 

i.a 

» 

4 

i 

2 

T 
I 

1 

l 

\ 

I 

7 

PARKERS8URG  «AA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

1.! 

T 

T 
2 

T 
2 

T 
1 

T 

T 

T 

r 

T 

T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

1.) 

T 

.3 
2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
1 

T 

T 

WE1RT0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

.1 

T 

1.5 

1 

T 
1 

r 

T 

f 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

WHEELING  WARW00D  UN  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.8 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

•    •    ft 
NORTH  CENTRAL       02 

6URNSV1ULE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

3.0 
3 

3 

2 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

•  2 

T 

2.8 
3 

1.0 
2 

T 

■  2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

4.0 
4 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPURT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.! 

T 

2.9 
2 

T 
3 

T 

•  S 

T 

T 
T 

T 
T 

l.C 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

7 

*    *    * 
SOUTHWESIERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 

1.7 
2 
.1 

1 

T 

T 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

T 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.2 

.9 
2 

.1 

1 

T 

T 

MAOISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.8 
2 

WINF1EL0  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 

*    •    * 

CENTRAL              04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

1 

1.0 
1 

BAVARO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
3 

T 
3 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

3.0 
5 

3.0 
5 

5 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

1.0 
5 

T 
5 

4 

4 

3 

2 

T 

.5 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

CAMOFN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

2.0 
1 

1 

T 

4.0 
2 

2.0 
3 

T 

ELKINS  HB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.6 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

T 

1.9 
2 

.1 

T 

2 
.1 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

1 

3.0 
4 

1.0 
5 

T 
2 

T 

T 

.5 

1 

T 
.T 

T 

T 
T 

HC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

l.C 

T 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T> 

T 

T 

2.5 
3 

.5 

3 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.7 
1 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

4.3 
4 

2.7 
7 

4 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

.2 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
3 

4.0 

4 

3 

2 

•    ft    ft 
SOUTHERN             05 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

2.4 

T 

T 
2 

1 

1.0 
1 

3.0 

4 

3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

3.0 

1 

T 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.9 
2 

2 

1 

3.5 
9 

T 
5 

T 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.8 

1 

*    *    ft 
NORTHEASTERN        06 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

HATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

■  i 

T 

4.0 
3 

T 
T 

T 

T 

MOOREFIELO  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 

. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


♦_» 

w 

1 

P 

OBSERVATION 

6 

s 

Ui 

U 

TIME  AND 

z 

0 

2 

p 

TABLES 

STATION 

| 

|     COUNTY 

<        1 

I 

< 

OBSEBVEH 

§ 

P 

3 

f 

1 

1 

1? 

i 

a2 

ALBRIGHT 

009* 

0*!  PRESTON 

39    29 

79    38 

1219 

7A 

MONONGAMELA    POWER    CO. 

ALDERSON 

BIOS 

051  MONROE 

37    ** 

80    38 

15*0 

7A 

RASS1E    L.    SIMS 

ALPENA     1     NM 

0*|  RANDOLPH 

38    55 

79    40 

3020 

OMER    S.    SMITH 

ARBOVALE    2 

02*9 

0*1  POCAHONTAS 

38    26 

79    49 

2730 

5P 

•A 

MRS.    NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

0355 

05    MERCER 

37    26 

81    00 

2  520 

3P 

•>? 

CONCORO    COLLEGE 

BAYARD 

0527    0*    GRANT 

39    16 

79    22 

HOWARD    R.    FULK 

BECKLEY    V     A    HOSPITAL 

0580    04    RALEIGH 

37    *7 

61     11 

2330 

6P 

8A 

V.    A.    HOSPITAL 

8ECKLEV   WB    AP 

0582    0*   RALEIGH 

37    *7 

81    07 

250* 

"10 

MID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

8ELSNGTOM 

0633    02    BARBOUR 

10 

39    02 

79    56 

1679 

'A 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELVA 

0661     0*     NICHOLAS 

38    1* 

81    12 

7** 

7A 

MRS.    FERN   M.    OSBORNE 

BENS    RUN    1    SSE 

068?i  01     TYLER 

39    28 

61    06 

ft** 

u 

8A 

FMC    CORPORATION 

BERKELEY    SPRINGS 

0710    061  MORGAN 

39    37 

78    13 

730 

^ 

5P 

RADIO    STATION    WCST 

BLUEF IElU    FAA    AIRPORT 

0921     B9    MERCER 

37    18 

81     13 

2892 

MID 

mid 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUESTONE    OAN 

09391 05    SUMMERS 

37    39 

60    53 

1366 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCHLANO 

10'5     33     LINCOLN 

38    13 

82   12 

600 

MERLE    E.    LUCAS 

BRANOONVILLE 

1083    0*    PRESTON 

39    *0 

79    37 

1798 

6A 

8A 

VERt    E.    GALLOWAY 

brushy  Run 

120*    06    PENDLETON 

38    50 

79    15 

1375 

7A 

JOHN    B.    SHREVE 

BUCKEYE 

1215    J*    POCAHONTAS 

38    11 

80    08 

2100 

5P 

7A 

MISS    ILEAN    WALTON 

BUCKHANNON    2    H 

1220    02    UPSHUR 

39    00 

80    16 

1**5 

6P 

6P 

DR.    ARTHUR    8.    GOULD 

BURNSVILLE 

1282   02 

BRAXTON 

38    52 

80    40 

770 

7A 

H 

JOHN    W.    BROWN 

CAIRO    3    S 

1328 

01 

RITCHIE 

39    10 

61    10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULEY 

I  16  J 

0* 

WEBSTER 

38    22 

60    36 

2030 

7A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

I  19  1 

TUCKER 

39    03 

79    26 

3230 

BP 

BEN    F.    THOMPSON 

CfNTRALl* 

1526 

02 

BRAXTON 

38    37 

80    35 

1030 

7A 

MRS.    ELIZABETH    SKIDMORE 

CHARLESTON    WB    AP 

1570 

03 

38    22 

81     36 

939 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

CHARLESTON    1 

1575    03    KANA-HA 

38    21 

81     39 

600 

W.    VA.   WATER    SVC.   CO. 

CLARKSBURG    1 

1677    OZ     HARRISON 

39    16 

80    21 

MID 

MID 

ii.    E.    CAIN 

Cl*y    1 

1696'  03|   CLAY 

81    05 

722 

7A 

MRS.    SARAH    B.    FRANKFORT 

CLENDENIN    1    SW 

1723     03    KANAMHA 

38    29 

81    22 

615 

KATHERINE    M.    RADER 

C OR TON 

19591  031  KANAWHA 

38    29 

81     16 

6*0 

6P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SSW 

2064   01    NlRI 

38    56 

81     IT 

6*8 

7A 

7A 

H 

SEWARO    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209    .-    TUCKER 

39    08 

79    28 

3120 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

DILLE 

2358 

03    CLAY 

3B    30 

80    49 

118* 

MOLL  IS    MULLEN 

DRY    CREEK 

2*62 

0*.  RALEIGH 

37    52 

81    28 

1264 

7A 

MRS.    RUTH   E.    JARRELL 

DUNLOW    '    E 

2520 

03l  WAYNE 

38    02 

62    20 

650 

5P 

MRS    OLLIE    BROWNING 

EAST    RAINELLE    3    NNE 

2631 

0*!  GREENBRIER 

38    00 

80    *5 

2420 

7* 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

ELKINS    MB    AIRPORT 

i7ie 

0* 

RANDOLPH 

10 

38    53 

79    51 

1970 

HIT 

MID 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

ELLENBORO 

27*6 

Dl 

RITCHIE 

39    16 

81    04 

790 

7A 

MRS.    DOROTHY    L.    R1CHARDI 

FAIRMONT 

2920 

02 

MAfiJON 

39    26 

80    06 

1298 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3C7J 

0* 

MERCER 

37    33 

81    06 

3335 

7A 

7A 

:  m 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANKLIN    2    HZ 

3219 

06 

PENDLETON 

38    *0 

79    19 

1900 

6P 

7A 

GEORGE    0.    HAMMER 

FREEMANS8URG 

3238 

02 

LEWIS 

39    06 

80    31 

1030 

EQUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

B5 

MC    DOWELL 

37    22 

61     33 

1426 

6A 

JAMES    K1SH 

GASSAWAY 

BRAXTON 

36    *0 

60    46 

640 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENV1LLE   2   NE 

154* 

GILMER 

38    57 

80    49 

8401      7A 

7A 

OICK   W.    BEALL 

6RANTSVILLE    2    NH 

36*J 

CALHOUN 

38    56 

81    06 

730 

9H 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GRIFFIThSVILLE 

37*9 

0) 

LINCOLN 

3B    1* 

81    59 

850 

c 

EMIRE    E.    AOKINS 

HACKER    VALLEY 

J796 

0* 

WEBSTER 

3B    39 

80    23 

1501 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

381b 

02 

BARBOUR 

u 

39    03 

80    07 

1375 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

38*6 

03 

LINCOLN 

38    17 

82    06 

6*2 

•* 

6A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927 

06 

JEFFERSON 

39   20 

77    45 

410 

9A 

HISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

3932 

JEFFERSON 

39    19 

290 

NATIONAL    PARK     SERVICE 

HASTINGS 

o; 

WETZEL 

39     3  3 

60    40 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

HlCO 

1121 

0* 

FATETTE 

38    07 

Bl    00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

HOOSETT    GALL1POL1S    DAM 

42  DO 

MASON 

38    41 

82    11 

570 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

4369 

WET2EL 

39    41 

80    27 

1034 

MFGRS.    LT.    ♦    HT.    CO. 

•hJNTin&Tqn    ffo    aLOG 

6386 

03    CABELL 

36    25 

82    27 

565 

MIL 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HJNTINGION    -6    AIRPORT 

03i  WAYNE 

38    22 

82    33 

827 

MID 

MID 

U.    S.   WEATHER   BUREAU 

HUNTINGTON    SEW    TRMT    PL 

*3»7 

03    WAYNE 

38    29 

82    30 

520 

5P 

HUNTINGTON    SANITARY    BRO 

MEGER 

**0B 

05|  HC    OOWELL 

37    28 

61    49 

1064 

7A 

MRS    RUTH    L.S1ZEMORE 

IRELAND 

4*78 

021  LEWIS 

38    49 

60    26 

1142 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

JANE    LEW 

4559 

02    LEWIS 

39   06 

80    25 

1020 

4P 

CLARKSBURG   WATER    BOARD 

KEARNEYSVLE     1     NW    WflASO 

4763 

Ofil  JEFFERSON 

39    23 

77    53 

550 

BA 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

KERMIT 

U1C 

03    MINGO 

37    50 

82    24 

629 

7A 

GLEN    A.    RUBLE 

KOPPERSTON 

05,  WYOMING 

37    *5 

61     34 

1450 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE    LYNN 

5002 

02' MONONGALIA 

79    51 

900 

7A 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEW1SBURG    2    SSW 

522*! 05   GREENBRIER 

80    28 

2185 

5P 

RADIO    STATION    WRON 

L1NDSIDE 

528*    05'  MONROE 

37    27 

80    40 

2000 

LOUIS    E.    CANT1BERRY 

LIVERPOOL 

5323 

03     JACKSON 

3B    54 

81     32 

665 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

5341 

02    GILMER 

38    51 

80    56 

720 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353 

0  3    Ltf&AN 

37    51 

62    00 

664 

6A 

8A 

CEPHAS    R.    STICKLER 

LONDON    LOCKS 

5369 

38    12 

81    22 

623 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563 

BOONE 

38    03 

81    49 

675 

8A 

J.    E.    CURRY 

MANN1NGTON    1    N 

5621 

02 

MARION 

39    33 

60    21 

6P 

JAMES    H.    MORGAN 

MANNINGTON    1    W 

5626 

02 

MARION 

39    32 

60    22 

995 

ORA    G.    FROST 

MARLINTON 

<>bTi 

04 

POCAHONTAS 

38    13 

60    05 

2150 

CECIL    A.    CURRY 

MARTINSBURG    FAA    ap 

5707 

06 

BERKELEY 

39    2* 

77    59 

537 

HID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MARTJNSBURG    2    M 

5712 

06 

BERKELEY 

39    28 

76    00 

535 

: 

ROBERT    L.    CR1SWELL 

MATHJAS 

573i 

Ob 

HARDY 

38    52 

78    52 

1625 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATQAKA    1     S 

05 

MERCER 

37    25 

61    15 

2750 

7A 

MRS.    JEANETTE    H.    CECIL 

HC  MECHEN  DAM  13 
MC  ROSS 

HIDOLEBOURNE  2  ESE 
MOOREF1ELD  2  SSE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTONN  L  AND  I 
MOUNDSVILLE 
HT  STORM 

NEW  CUMBERLAND 


I  OMPS 

| PARKERSBURG  FAA  AP 
KERSBURG  WB  CITY 


PLEASANT  3  NNE 


PR  IN 

RAVENSWOOD    0AM    22 

REEDSVILLE    EXP.    FAI 

RENICK    NO    2 

RICHwOCD 

RIPLEY 

ROMNEY    3    NNE 

ROWLESBURG    1 


SPRUCE    KNOB 
STONY    RIVER    I 
SUHMERSV1WLE 


THOMAS 
TRIBBLE 
TYGART  DAM 
UNION 

VALLEY    BEND 
VALLEY    HEAD 

WARDENSVILLE 

WAYNE  2 


HARDY 
HONONGAL | A 
MONONGAL 1 A 


GRANT 

BARBOUR 

RANDOLPI 


WYOMING 

MASON 

MERCER 

JACKSON 

PRESTON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

JACKSON 

HAMPSHIRE 

PRESTON 


892*.  0 


LOR 


MONROE 
RANDOLPH 
RANDOLPH 
104  02  LEWIS 
9Z81  06  HARDY 


9323 


WAYNE 

WEBSTER 

HANCOCK 
BROOKE 


GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 

PUTNAM 


39  59 

37  59 

<9  29 
39  02 


9    09 

80    02 

8    40 

60    13 

7    35 

81     32 

8    55 

82    07 

7   22 

B    57 

Bl    46 

9    30 

79    50 

B    00 

80    22 

80  44 
80  *3 
80  52 


79  54 

80  44 

81  05 
81  21 


80  02 
80  32 
79  56 
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TIME  AND 

TABLES 


CORPS    OF    ENGINEERS 
RUSSELL    D.    AM1CK 
JOHN    W.    CRUMRINE 
MRS.    ZELLA   H.    VETTER 


VIRGI 

L    G.    WEBB 

WILLI 

AM    8.    MURRAY 

DR.    1 

.     W.     ANKROM 

HILES 

E.    M.    HOVERMALE 

FED   I 

U.S. 

'EAThER    BUREAU 

TIMBER    *    WATERSHEO    LAB 

9ESS    S.    MOHL 

MRS. 

1AXINE    LEACH 

MRS. 

NELL    B.    ARMSTRONG 

JAMES 

E.    BLANKENSH1P 

WEST 

VA.    UNIV. 

.    WATER    SVC.    CO. 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

WEST 

VA.    UNIV. 

DALE 

H.    ADKISON 

RADIC 

CITY 

3F    RIPLEY 

MISS 

FRANCES    VANCE 

MRS. 

MAUDE    C.    BOLYARD 

JAMES 

P.    SCHAFFNER 

HOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

MOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

.    WATER    SVC.    CO. 

HARfi" 

J.    GORDON 

FRED 

:.    BECKER 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

AM    C.    P1NGLEY 

CHARLES    E.    TREMBLY 

ROBERT    E.    WHITE 

JERRI 

CASTO 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

MRS.' 

HELM A    SPANGLE R 

MRS    v 

IOLET    L.    SWECKER 

KENT 

SWECKER 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

WEST 

VA.    UNIV. 

MISS 

JUDY    ANN    CASTO 

THOMAS    W.    MOORE 

C.    E. 

STETSON 

30RIS    J.    PFISTER 

ThUR    HENRY.    JR. 

EARNE 

ST    F.    SMITH 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

NQRFC 

LK    ♦   WESTERN   RY. 

WILLI 

AH    0.    PORTER 

CORPS 

OF    ENGINEERS 
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nmtuu 

Additional    Lnfornatlon   regarding   tb  \i   w««t   Virginia  may   ba  obtftlntd  bj   vritlg  a  vloaa  AaaUalstral  Llutoloalal 

ftfrloultural   inglnnar lug  Building,    I  .,    |  ■-        intom,    WM    Wrgi  *  r.cipiisiion' 

data   ar»  contained   In  "HOURLY   PRECIPITATION  DATA   ITIST  VIRGINIA'  * 

DIMENSIONAL    UNITS:       Unless    other*!-,,-    Indicated  «al    unit!    um-d    in    thl»    bull*  tin    .u*         Temperature    i  0  i ,,    i ,..  I,-.    .,,.1 

wind    movement     In    rat  low  .        Monthly    dagl  M    day     totala    are     the    -aim-,    ol     tin-    11.  Igt1  1  v.-    .I.-,....  turSI    ..r     ftVOl  |M    dftllj     1  ■•*,,.■ ,   itUTSS    f  r«    6  V  I  In       Bupplswsal  kl     Dstl 

tabic    directions    entered    In    figures    are    tons    of    degrees.       Resultant     wind    U    tlio    vector    mm    ol    wind    d  1.  ...  t  1  .,„..    and  l«rvatl0ttfl 

onsKRVATioN  timk       The  station   tad* j  abawa  obaarvatlon   tin,.--,   1 11    toe  a]   standard*   tlaa       Durlni   tha  luaasi    aoatba   iaai  obaar van    1  lhi    tbi    obaarvationa  on  darllcbl 

saving  time.     Snow  on  ground   in    tha  "Snowfall    and   Bnoi  on  around"    tabla    La   n    obaarvatio •    for  all  »AA   atatlona       r>.r   tbaaa 

atatlonn  anon  on  ground  valuta  ar«  at    /  00  .<  ■.,    I.B   r       Dati    Lb   tba    'Bxtranaa"    tabla,    "Dall]  ■,  Temperature"   t.... 

and  Wlud"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  mid  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  .1 .  ura  ending  -t  1 1  .«■ 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Itureau  typo  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  ami 
table.   Box  and  Mln  tu  "Kvapoi  at  Ion  and  Wind"  to  extremes  of  temperature  ol  *  iter  In  pan  aa  raoordad  during  34  houra  ending  at  Ma«  .,t    obaarvaf 

BATIH  BQniVALKNT  values  published   in   the  "Snowfall   ud   Bnoi  on  around"   tabla  ara   tba  val lulvalanl    1  I     mow,     iloat,    01    Loa  on   tba  1 id       *»j™i.j.--.  t>,t 

..!>  1  ..tiling  measurements  are  taken  from  dl  1  terent  point  ■■  t\n  ■  1 -.  I  v.   .,!,■,  rvatlOMj  0Ona*qU*ntXy,  ...  r  ..-,  1 I  driftlag  LDd  Othai  CAUaSB   ,f  1.,,  .,  l  Variability 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOW TALL ;   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  bo  carried  in  the  July  Issue 
of  this  "bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+■  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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N0R1HWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTQN  1  SSW 

M0UN0SVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

42.4 

45.6 
43.1 
4}. 2 

41.9 

23.0 
25.1 
22.0 
24.7 
23.9 

32.7 
35.4 
32.6 
34.0 
32.9 
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-  .3 
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57 
58 
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23 
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3 
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44.2 
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40.  a 
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28.1 
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23.2 
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hIGHfcST  TEMPERATURE 
WILLIAMSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
CmNAAN  VALLEY 
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LEmST  TOTAL  PRECIPITATION 
NtW  CUMBERLAND 
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ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
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15 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


February  was  a  cold,  dry  month.  Tempera- 
tures were  consistently  below  normal.  Pre- 
cipitation and  snowfall  totals  were  also  below 
normal  over  the  entire  State,  although  light 
snow  flurries  occurred  on  about  one-third  of 
the  days.  Precipitation  was  below  1  inch  along 
the  Ohio  River  Valley,  northern  Monongahela 
River  Valley,  and  large  parts  of  the  Eastern 
Panhandle.        Parkersburg' s     precipitation     for 


February  1969  was  second  driest  since  records 
began  in  1885  --  only  February  1968  was  drier 
(0.58  inch). 

The  path  of  the  major  storms  or  low-pressure 
areas  was  south  of  West  Virginia  throughout 
the  month  and  accounted  for  the  below  normal 
temperatures  and  precipitation. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 
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1.69 
1.85 
2.23 
1.29 
.67 

.46 
.36 
.50 
.38 
.20 

.06 

.06 

.12 

.08 

.03 

T 

.01 
T 

.14 
.35 

.17 
.47 
.08 
.30 

T 

.10 
.06 
■  19 

T 

.45 

.»5 

.55 
.04 
.25 

.21 
.03 
.42 

T 

T 

.06 
.05 

.03 

T 

.20   T 
T 
.02 

.02 

.07 
.10 

.06 
T 

.05 

.03 
.01 
7 

.02 

.04 

T 
T 
T 

.02 
.05 

7 
7 

T 
T 

T 

HUNTINGTON  FEO  BLDG 
HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

.94 
.99 
2.00 
1.95 

.15 

.40 
.50 

T 

.08 
.06 

.02 
.26 

.02 
.03 

.03 
.01 

.33 

.01 
.33 
.57 
.50 

.06 

T 

.22 

.63 
.60 

.33 
.03 
.06 

.04 
.02 

T 

T 
T 
T 

T 

.02 

.01 
.01   .17 

T     .07 

.04 

.06 
.02 

7 

.03 

.01 

T 
T 

.01 

.01 
.01 

7 

T 
T 

.04 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSHOOD  DAM  22 

RIPLEY 

1.60 
1.49 
1.11 
1.47 
1.57 

.34 
.45 
.14 
.30 
.35 

.06 
.10 

T 
.06 

.10 

.10 

.07 
.03 
T 
.08 

.35 

.34 
.49 
.33 
.35 
.08 

.04 
.57 
.04 

.35 
.35 

.58 

.47 

.17 
.07 
.01 
.04 

T 
T 
.02 

.03 
.02 

.02 
.02 

7 
.04 

.02 
.01 

7 
7 

.01 
T 

T 
.02 

.04 

7 

.02 

7 
T 

T 
T 

.01 

.02 

7 
T 

.12 

T 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 

1.41 

1.54 
2.23 
1.19 

.61 

.62 
.61 

.06 
.05 

.03 

.31 

.06 

.02 

.04 
.07 

.20 

.59 
.57 

.27 

.01 

T 

.37 

.46 
.41 

T 

.11 
.07 
.01 

T 

.02 
.02 
.02 

T 

.51 

.03   .18 

7 

.11 

.01 

.02 
.03 

.03 

.05 

T 

T 
T 

T 

•    *    * 
CENTRAL              QA 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOV&LE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

.97 
2.65 
1.40 
2.10 

.58 

.26 
.35 

.36 
.30 

.20 

.07 

.20 

T 

.05 

.09 

.05 
.12 
.04 
.17 

T 

.02 

.13   T 
.13 
.26 

T 

V  .02 
.25 
.10 
.10 
.10 

.01 
.03 

.02 

T 

.13 

.65 
.44 
.29 
.00 

.04 

.12   T 
.05 
.15   T 

T 

T 
.04 

.10 
.05 
.05 
.20 

T 

.05 

T 

.06 

T 

T 

T 

.02 
.10 
.16 

.03 
.04 

.05 

.24 

.06 

.07 
.05 

.10 

T 

.05 
.25 

.05 
.15 

.07 

.05 
.11 
T 
.12 

T 

T 

7 

BECKLEY  WB  AP           //R 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1.61 
1.41 
1.29 
1.36 
2.39 

.22 
.25 
.23 

.37 
.38 

.02 
.05 

T 

.05 

.oa 

.14 
.01 
.04 

T 

.13 

.07 

.03 

.19 

.22 

.03 
.33 
.04 
.11 
.31 

.13 
.02 

.30 

.35 
.21 
.58 
.11 

.01 
.21 
.06 
.02 
.57 

.04 

T 

.02 
.03 
.15 

.01 
.18 

T 
T 
.01 

.04 

.05   .15 
.03 
.05 
.20 
.11 

.03 

.02 

.01 
.03 

.10 

.10 
.01 
.12 

.04 
.03 
.12 

.01 
.17 

.01 

.10 

T 

.10 

.12 

CANAAN  VALLEY 

DRV  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT       //P. 

FLAT  TOP 

2.72 

1.72 
1.48 
2.13 
2.40 

.45 
.35 

.32 
.33 
.50 

T 

.03 

.09 

T 

.19 

.20 

.03 
T 

.37 
.06 

.13   T 
.13 
.02 
.09 

T 

T 
.11 

.12 
.36 

.03 
.37 

T 

.02 

.30 

.25 

.02 

.45 
.46 
.50 
.52 
.65 

.08 

.10 

.01 

T 

.12 

.21 

.01 

.10 

.19 
.04 
.03 
.08 
.05 

.08 

T 
T 

.02 

T 

7     T 

.09 

.04 

T 

.03 

.32 

T 

.07 

.09 

.05 

.01 

.40 

.04 

T 

.10 

.05 

.16 
.04 
.10 
.02 
.03 

.08 

T 

.03 

.05 

.02 

T 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

2.92 

1.18 
2.83 
1.49 
1.37 

.36 

.19 
.48 
.27 
.22 

.08 
.06 

T 
.07 

.10 

T 

.06 

.15 

.01 

.22 
.03 
.12 
.13 
.16 

.05 

.19 
.30 
.32 

.12 
.25 

.09 
.01 
.10 

T 

1.10 
.40 
.77 

.31 

.18 
.04 
.05 
.08 
.27 

T 

.05 

.03 

T 

.08 
.02 

.16 
.08 
.13 

T 
T 

.01 

T 

T 

.09 
.03 

.17 
.06 

T 

.07 
.04 
.16 
.03 
.00 

.10 
.04 
.11 
.09 
.07 

.18 
.04 
.17 
.08 

.06 

.09 

T 

.06 

.05 

.05 

.03 

T 

7 
T 

PARSONS  1  SE 
PICKEN5  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHwOOD 
ROWLESBURG  1 

2.17 
3.79 
2.18 

2.52 

.45 
.63 
.60 

.60 

T 
.16 

.10 

.16 

.12 
.11 

.17 

.20 

.37   T 

.15   .05   7 

.11 
.12 
.10 

.14 

.02 

.04 

.09 

.34 
.82 
.25 

.45 

.08 
.51 
.15 

.15   . 

.01 

T 

.25 

13   .03 

.09 
.26 

.33 

.05 

.01 
.10   7 

.03 

7 
T 

T 

.02 
.05   .05 

.15 

.04 
.15 

.15 

.14 
.22 

.14 

.15 
.29 
.20 

.10 

.21 
■  14 
.30 

.10 

.06 

7 

7 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

1.62 
2.02 
3.21 
1.47 
2.22 

.66 
.26 

.25 

.60 

.01 
.02 
.30 
.06 

T 

.22 

.06 

.20 

T 

.06 

7          .26 

.23 

.33   .16   .18 

.09 

.04   .01 

.01 
.24 
.20 
.29 

.08 

.19 
.02 

.02 

.02 

.09 
.27 

.45 
.35 
.90 

.12 

.08 
.13 

.40   T 

11   .02 

.20 

T 

.01 

T 

.14 

.40 

.15 

.03 

T 

.10   T 

7 

T 

T     .21 
.20 

.15 
.03 
.10 

T 
.06 

.07 
.04 

.06 
.25 
.14 
.06 
.12 

.06 
.10 
.24 
,09 
.12 

7 

.04 
.18 
.03 

.06 

.04 

T 
.01 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

2.78 
2.00 
2.13 
1.97 

.35 
.24 
.36 

.27 

.06 

.03 
.03 
.10 

.35 
.07 

.11 
.0! 

.25   .01 
.15   T 
.35   T 

.20 

■  11 
.26 
.07 
.15 

T 
.02 

T 

.41 
.40 
.37 
.40 

.24   T 

.34   T 
.20 

.30 

.02 
.02 

T 

.16 
.06 
.25 
.05 

.04   7 
.01   7 
.02 

T     7 
7 

.04 
7 
T 
.05 

.00 

.10 
.06 
.10 

.23 
.07 
.09 
.15 

.20 
.06 
.18 

.10 

.22 

.09 

.05 
.05 

.01 

T 

7 

SOUTHERN            05 

ALOERSON 

1.99 

.45 

.10 

.10 

.03 

.25 

.58 

.04 

.01 

.40 

.02 

.01 

See  reference  notes  following  Station   Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

MES7    VIRGINIA 

PFflftllABY         1  QAO 

Station 

■a 

o 

E- 

Day  of  Month 

1      | 

2    | 

3 

«|. 

1     6 

7    | 

8    | 

9 

10    |    1 

1     12 

13       14       15 

16 

17  |   18 

19  |  20   |  21 

22 

23   | 

24 

25  | 

26 

27 

28      29      30 

31 

ATHENS    CONCDRO    COLLEGE 

2.62 

2.24 

.02 

T 

T 

.10 

•  06 

.20 
.27 

T 
.15 

T 

BiuEUELO    FAA    AIRPORT 

2.42 

.66 

.42 

T 

.18 

.08 

.37 

.11 

T 

.01 

T                        T 

.09 

.05 

.02 

.01 

T 

7 

BLUESTONE    OAK 

1.73 

.40 

.10 

.03 

T 

.19 

T 

.60 

T 

T           T 

T 

T 

.35 

.03 

.01 

T 

T 

GARY                                                    //R 

2.72 

.56 

.36 

.0! 

.03 

.58 

T 

.43 

.02 

.02 

.01 

.11 

.55 

T 

7 

T 

T 

IAEGER 

2.56 

.44 

.14 

.09 

.09 

.55 

.06 

.38 

.10 

.02 

.17 

.43 

.03 

.02 

.02 

.03 

KOKPERSTON 

2.19 

.55 

.03 

.10 

.38 

.13 

.17 

.55 

.03 

.01 

.03 

T 

.  10 

.09 

■  02 

T 

T 

LEHISBURG    2    SSW 

1.70 

.51 

.08 

.07 

.01 

.13 

.21 

.31 

T 

,38 

T 

T 

MAIOAKA    I    S 

2.63 

.40 

.46 

.11 

.43 

.13 

.37 

.13 

.02                   .10 

.43 

.02 

.01 

PINEVILLE 

1.84 

.42 

.11 

.04 

T 

.49 

.03 

,34 

.04 

.03      T 

.02 

.2B 

.02 

.01 

.01 

PRINCETON 

2.B2 

.65 

.50 

.08 

T 

.35 

T 

.75 

.07 

.02      T 

.0! 

.32 

.02 

.01 

T 

7 

T 

RENICK    NO    2 

1.4* 

.42 

T 

T 

.12 

T 

.15 

.30 

T 

T 

.25 

7 

UNION 

1.91 

.44 

.30 

.03 

.18 

.44 

.03 

.02 

.45 
.43 

T 

T 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

1.91 

.38 

.12 

.15 

.10 

.65 

.01 

T 

.05 

7 

.02 

7 

T 

•         •         • 
NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 

.81 

.23 

.02 

.30 

.26 

BRUSHY    RUN 

1.07 

.21 

.04 

.02 

.25 

T 

.39 

T 

.06 

•  10 

T 

FRANKLIN    2    NE 

1.23 

.20 

.21 

.61 

•  0? 

.  1 1 

.01 

HARPERS    FERRY 

1.31 

.25 

T 

.11 

T 

T 

.27 

.03       .05 

T 

.17 
.67 

.43 

.02 

T 

HARPERS    FERRY    NAT     PARK 

1.55 

.24 

.01 

.04 

.01 

.41 

.01 

T 

.12       .01 

.01 

7 

KEARNETSVLE    1    NW    MBASO 

1.14 

.27 

.04 

.02 

.45 

T 

.01 

T 

.35 

T 

HAKTINSBURG    FAA    AP 

1.00 

.30 

.03 

T 

T 

.02 

.01 

.35 

.02 

T 

T 

T 

.27 

7 

T 

NAIH1AS 

.93 

.20 

.02 

T 

T 

.16 

T 

.35 

T 

.01 

.14 

.02 

•  03 

T 

7 

HOuREFIELO    2    SSE 

.72 

.19 

.02 

T 

.07 

.28 

T 

.04 

.12 

7 

T 

DMPS 

.98 

.23 

.06 

.03 

.35 

.16 

.15 

PETERSBURG 

1.01 

.33 

.10 

.40 

T 

T 

.16 

ROHNEY    3    NNE 

.77 

.25 

T 

.OS 

T 

T 

.28 

T 

T            T 

.03 

.  13 

T 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

.86 

.26 

.05 

.06 

.10 

T 

.39 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 
sunshine 

1 

Station 

^  a 
a  o 

at  -H 

+»  +» 

3   0) 
01    ~ 
0  -H 

a  a 

+> 

c 

z% 

3    0. 

is  w 

0 

c 

2 
i 

< 

£    • 

£  a 

a 

0 

U 

a 

41 
1 

1 
J 

Si 

EASTERN    STANDARD 
1    AM         7    AM          1    PM 

TIMF 

7    PM 

8 

i 
E- 

8 
3 

01 

4f 

A 

8 
A 

to 

8 

I 

8 

> 

1 

.2 

iij 

BECKLEY   wb   airport 

29 

3.8 

11.6 

31++ 

28 

05 

75 

77 

67 

71 

2 

n 

7 

0 

0 

0 

20 

- 

7.8 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

28 

2.8 

7.6 

2  3++ 

28 

03 

69 

74 

55 

58 

9 

5 

4 

0 

0 

0 

18 

- 

7.8 

ELK-INS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

26++ 

27 

04 

- 

83 

65 

67 

5 

7 

6 

1 

0 

0 

19 

- 

8.5 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

3n 

2.8 

7.4 

21++ 

24 

(14 

7  2               76 

60 

60 

4 

8 

3 

0 

0 

0 

15 

_ 

7.8 

PARKERSBURG   WB    CITY 

- 

- 

" 

34 

w 

03 

- 

" 

- 

- 

7 

5 

4 

0 

0 

0 

16 

38 

- 

i  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


"C.INI* 


BUttea 

Di] 

olMo 

nlh 

\ 

'| 

•1 

3 

I 

i 

1 

''I 

•| 

•1 

,o| 

"1 

12 

"1 

"1 

15 

IS  1 

17 

111 

19 

20  | 

21 

22 

23  1 

M 

"l 

26  | 

27 

m     n     30     31 

< 

•         •         * 

NORTHWESTERN         01 

BENS  RUN  1  SSE 

MAX 
MIN 

42 
34 

44 

32 

16 

37 

20 

41 
19 

61 
LI 

39 

24 

41 
31 

61 
33 

33 

11 

42 

16 

6« 

II 

29 

20 

29 
13 

34 
10 

33 

14 

39 
25 

61 

2  6 

46 
16 

42 
20 

■.7 
19 

36 

19 

97 

21 

47 

IB 

42 
32 

39 

28 

II 

25 

36 
27 

42.4 
23.0 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

49 
35 

57 
33 

91 

10 

40 
20 

48 
30 

69 

20 

44 
25 

31 
39 

69 

10 

41 
14 

46 
16 

61 

26 

35 

20 

33 

14 

31 

14 

45 
23 

48 
27 

48 
28 

45 
16 

47 
24 

66 
19 

53 

17 

93 
16 

43 
37 

44 
33 

39 
28 

3  < 
2  6 

50 
26 

43.6 
23.1 

CRESTUN  1  SSW 

MAX 

MIN 

45 
35 

48 
36 

58 
It 

45 
20 

46 

20 

51 
22 

44 
22 

60 
26 

51 
31 

34 

14 

41 
16 

,8 
17 

30 
21 

30 
13 

30 
1  1 

34 

13 

42 
24 

46 

24 

50 
13 

45 
15 

46 
17 

44 
13 

46 
16 

5  6 
34 

46 
32 

39 
29 

36 
23 

36 
16 

43.1 
22.0 

M0UN0SV1LLE 

MAX 
MIN 

66 

3* 

54 
30 

99 

30 

36 
18 

41 
25 

11 

18 

43 
30 

45 
27 

3  0 

39 
16 

49 
19 

46 

26 

30 
20 

28 

13 

3? 

10 

3B 
24 

45 
29 

45 

2  9 

44 
21 

46 
18 

63 
2? 

57 
19 

93 

36 

49 

36 

40 
33 

39 
28 

38 
27 

44 
22 

43.2 
24.7 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

41 
33 

54 
26 

52 
2  9 

33 

IS 

37 
19 

37 
16 

48 
31 

46 
23 

44 

2  0 

40 
19 

48 
29 

44 

23 

28 
18 

27 

8 

29 

a 

40 
20 

45 
23 

46 
25 

40 
28 

45 
22 

54 
24 

53 
33 

44 
39 

43 

3  5 

39 
31 

35 
29 

n 
26 

42 

IB 

41.9 
23.9 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

47 
33 

48 
34 

44 
33 

38 
19 

37 
21 

II 

24 

43 
33 

43 
34 

6! 

3  2 

38 

17 

49 

21 

43 

24 

28 

21 

32 

18 

31 

15 

38 
27 

48 
31 

46 

30 

41 
24 

47 
22 

55 
2  4 

58 
23 

91 

40 

45 

37 

41 
32 

38 
29 

38 

28 

47 
29 

42.7 
27.0 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

45 
37 

56 
35 

54 
24 

43 
21 

47 
30 

61 

26 

43 
35 

92 

37 

49 
26 

36 

17 

48 
28 

33 
26 

29 
20 

33 

18 

34 
16 

40 
29 

48 
33 

48 
31 

45 
24 

47 
29 

34 
29 

56 
29 

48 
40 

43 
36 

41 
33 

38 
29 

38 
27 

47 
28 

44.2 
26.1 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

Mm 

61 

36 

54 
34 

52 
24 

42 
20 

45 
30 

-1 
27 

42 

34 

49 
37 

49 

26 

40 
19 

47 
24 

32 
24 

26 
19 

32 
20 

32 

16 

39 
27 

45 
31 

45 

31 

41 
24 

43 
29 

52 
26 

54 
26 

47 
40 

42 
35 

39 
30 

36 
29 

37 
27 

46 
22 

42.4 
27.4 

WEIRTON 

MAX 
MIN 

38 
32 

57 
27 

46 

26 

32 

16 

36 

18 

36 

48 
29 

45 
25 

40 
24 

40 
17 

46 
29 

38 
23 

23 

16 

28 

11 

30 
9 

40 
20 

45 
23 

46 
25 

38 
25 

47 
21 

52 
25 

53 
27 

43 
34 

42 
34 

36 
29 

34 
27 

3  8 
24 

42 
19 

40.8 
23.2 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 
MIN 

61 

31 

53 
23 

5< 
30 

34 
17 

38 
22 

39 

16 

49 
30 

46 
24 

44 

28 

36 

19 

46 
19 

42 
24 

28 

19 

28 

4 

31 
6 

39 
20 

45 
22 

46 
22 

41 
22 

43 
20 

53 

22 

55 

19 

90 
34 

44 
33 

36 

30 

36 
28 

37 
26 

42 
17 

42.2 
22.5 

WHEELING  WARWOOO  DM  12 

*     *     * 

MAX 
MIN 

41 
34 

40 
30 

5  5 

30 

38 
IB 

38 
19 

39 
21 

43 
21 

45 
29 

36 

30 

37 
20 

45 
20 

30 
29 

29 

20 

27 
13 

30 

10 

36 
13 

43 
23 

45 
28 

36 
26 

45 
23 

52 

25 

56 
23 

44 
29 

44 
37 

38 
34 

38 
28 

36 

27 

42 
22 

40.3 
24.3 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 
MIN 

44 
35 

46 
36 

50 
36 

43 
15 

37 

15 

43 
18 

43 
21 

39 
28 

47 
26 

35 

19 

33 
10 

42 
10 

30 
16 

25 

10 

29 

4 

36 
4 

43 
25 

45 
26 

46 
23 

33 
24 

42 

24 

55 
25 

36 

30 

41 
36 

38 
30 

35 

25 

33 

24 

33 

20 

40.1 
21.9 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

46 
35 

53 
36 

92 

28 

33 

17 

44 
30 

45 
18 

38 
33 

49 
28 

42 
26 

32 
12 

43 
14 

38 
23 

25 

17 

31 
13 

33 
10 

44 
23 

44 
27 

45 
29 

37 
20 

43 
26 

54 

20 

60 
22 

47 
36 

40 
35 

33 

30 

33 
23 

33 
25 

47 
23 

41.6 
24.4 

CLARKSBURG  1 

MAX 

MIN 

47 
36 

55 

41 

53 
23 

41 
19 

44 
23 

64 

19 

40 
34 

51 
34 

42 
24 

38 
17 

46 
17 

36 
24 

27 
17 

34 
17 

32 
13 

39 
26 

45 
33 

45 
29 

39 
20 

45 
24 

55 
23 

60 
20 

45 
37 

42 

34 

36 

31 

37 
28 

37 
27 

47 
29 

43.0 
25.7 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

46 
36 

52 

33 

48 

22 

38 
16 

41 
26 

41 
21 

37 
31 

48 
31 

42 
20 

37 
16 

47 
21 

36 
22 

24 

17 

30 
13 

30 
9 

38 
23 

44 
28 

42 
29 

33 
23 

44 
23 

52 
27 

58 
30 

42 
37 

36 
32 

35 

28 

34 
26 

34 

24 

46 
23 

40.6 
24.6 

GASSAWAV 

MAX 
MIN 

50 
37 

54 
39 

54 
30 

39 
21 

50 
33 

49 
22 

41 
36 

53 

34 

50 
30 

37 
15 

46 
15 

45 
27 

31 
20 

34 

13 

32 

15 

44 
23 

46 
22 

47 
28 

46 
16 

43 
22 

56 
23 

56 
19 

54 
37 

45 
39 

41 
32 

36 
29 

37 

28 

54 
24 

45.4 
26.0 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 
MIN 

45 
34 

46 
35 

54 
36 

44 
20 

42 
20 

47 
18 

45 
24 

40 
39 

91 

33 

33 

12 

38 

12 

47 
12 

30 
20 

27 

10 

34 
11 

34 
14 

41 
22 

47 
22 

41 
13 

41 
18 

44 

16 

55 

13 

54 
15 

44 
36 

41 
33 

38 
28 

35 
27 

37 
23 

42.0 
22.0 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

45 
37 

47 
38 

55 
37 

37 
20 

43 
22 

49 
21 

45 
28 

41 
35 

52 
33 

34 
15 

41 
17 

49 
25 

30 
21 

38 

14 

36 
15 

36 

15 

42 
23 

49 
26 

50 
16 

45 
19 

47 
19 

55 

18 

57 
27 

44 
38 

43 
34 

36 
23 

38 
27 

39 
20 

43.7 
24.5 

MANNINGTQN  1  N 

MAX 
MIN 

50 
34 

55 
32 

51 
29 

34 
17 

42 
26 

42 
1! 

40 
32 

50 
32 

44 
27 

38 
17 

47 
14 

41 
2  6 

26 
18 

31 
9 

32 

4 

38 
23 

46 
24 

44 
26 

3B 
18 

40 
18 

55 
16 

50 
16 

57 
16 

40 

33 

37 
30 

38 
28 

36 
29 

46 
20 

42.4 
22.4 

M1D0LEB0URNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

44 
35 

55 
33 

53 
30 

36 
18 

43 
2B 

42 

30 

45 
39 

50 
32 

♦5 

30 

37 
13 

48 
28 

45 
26 

27 
20 

32 
13 

32 

11 

38 
26 

48 
28 

48 

29 

42 
18 

48 
19 

50 
19 

57 

17 

30 
38 

44 
32 

38 
31 

36 
27 

37 

23 

48 
26 

43.5 
25.5 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

45 
35 

52 
32 

53 
20 

39 
14 

39 
25 

44 

18 

41 
32 

48 
39 

41 
18 

34 

15 

46 
23 

35 
21 

23 

15 

27 
10 

32 
4 

39 
22 

46 
29 

46 
29 

37 
27 

46 
23 

53 
28 

52 

34 

42 
37 

40 

32 

36 

27 

33 
26 

34 
22 

44 
24 

41.0 
24.2 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 
MIN 

48 
36 

54 
34 

52 
28 

35 
18 

42 
27 

42 
19 

42 
33 

49 
30 

42 

28 

38 
19 

47 
21 

38 
26 

28 

20 

29 

13 

32 
8 

40 
24 

46 
28 

45 
28 

38 
27 

45 
22 

55 
29 

53 

26 

44 
36 

41 
36 

38 

31 

36 
29 

35 
25 

45 
26 

42.1 

26.0 

WESTON 

MAX 
MIN 

43 
38 

47 
38 

54 

38 

47 
18 

40 
IB 

47 
20 

47 
22 

40 
33 

31 

33 

37 
16 

36 

46 
20 

29 

19 

26 

17 

32 
15 

33 

15 

42 
27 

47 

30 

45 
20 

37 
20 

44 
25 

54 
18 

38 

18 

44 
38 

40 
32 

39 
28 

36 
27 

37 
27 

42.1 
24.4 

WEST  UNION 

*     »     * 

MAX 

MIN 

45 
35 

56 
34 

51 
30 

36 
19 

45 
30 

45 

16 

40 
34 

92 
39 

45 
29 

40 
13 

48 
18 

43 
24 

28 

19 

34 
13 

34 
12 

41 
25 

48 
30 

47 
31 

40 
17 

45 
19 

55 
16 

37 

17 

49 
38 

44 

36 

38 
32 

38 
27 

39 
21 

48 
29 

44.0 
23.1 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

MIN 

49 
39 

58 
39 

59 

25 

43 
20 

52 

31 

45 
27 

41 
37 

90 
34 

47 
29 

37 
16 

45 
20 

37 
24 

29 

20 

34 
12 

32 
16 

38 
29 

43 
24 

48 
32 

42 
24 

45 
29 

55 
21 

51 
23 

42 
38 

41 
36 

40 
33 

37 
29 

36 

24 

51 
17 

43.8 
26.6 

CHARLESTON  1 

MAX 
MIN 

50 
40 

45 
22 

60 
39 

40 
22 

45 
22 

54 
28 

41 
30 

42 
33 

57 

28 

34 
19 

43 
19 

47 
23 

33 
22 

33 

14 

38 
15 

34 
23 

40 
26 

44 
29 

50 
21 

46 
23 

49 
22 

39 

24 

54 
30 

44 
39 

42 
34 

42 
31 

40 
30 

41 
19 

44,5 

26.0 

CORTON 

MAX 

MIN 

52 
38 

60 
38 

58 
24 

42 
16 

48 
28 

90 
24 

45 
36 

90 
34 

48 
30 

38 
13 

46 
16 

45 
13 

35 

10 

35 

14 

42 
24 

45 
21 

45 
24 

49 
27 

47 
13 

46 
29 

56 
18 

55 

19 

90 
36 

44 
38 

42 
32 

37 
29 

38 
28 

53 

16 

46.5 

24.7 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

48 
36 

57 
38 

50 
31 

44 
10 

55 
23 

47 
30 

43 
33 

30 
38 

43 

23 

38 
12 

46 
23 

45 

20 

33 

10 

32 
3 

31 

15 

32 
26 

40 
29 

47 
28 

44 
18 

44 
23 

53 

28 

53 
33 

42 
38 

38 
35 

38 
32 

37 
29 

36 
27 

48 
18 

43.4 
25.5 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

49 
39 

50 

40 

59 
38 

40 
22 

45 
22 

54 
27 

43 
32 

41 
38 

52 
31 

33 

13 

39 
14 

48 

20 

32 

20 

32 

B 

35 
10 

34 
20 

36 
28 

45 
29 

49 

16 

44 
19 

47 

18 

56 
21 

51 
24 

44 

36 

44 
34 

41 
31 

39 

30 

36 
15 

43.6 
24.9 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

44 
36 

46 
35 

53 
35 

47 
14 

45 
16 

52 

29 

41 
27 

41 
31 

46 
31 

33 

17 

40 
17 

50 
19 

33 
21 

31 
12 

34 
11 

33 

16 

39 
29 

46 
2° 

49 
19 

45 
19 

46 

23 

54 
21 

52 

23 

46 
36 

42 
33 

42 
30 

37 

30 

38 
20 

43.1 
24.2 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

MAX 

MIN 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
39 

53 
37 

52 

25 

45 
20 

53 

34 

43 

32 

40 
37 

90 
36 

47 
27 

38 
18 

49 
25 

35 

23 

31 
18 

33 
11 

31 
19 

34 
27 

43 
30 

46 
30 

46 
24 

46 
31 

54 
23 

90 
30 

41 
38 

42 
34 

41 
33 

37 
29 

36 

26 

48 
22 

43.3 
27.9 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

MIN 

53 
32 

53 
20 

54 
33 

53 
32 

91 
IB 

50 
21 

30 

26 

34 

20 

36 
13 

37 

20 

45 
28 

51 
33 

51 
22 

49 
32 

55 

24 

44 
35 

40 
31 

38 
32 

49 
21 

47.0 
25.9 

9  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY   1969 


Station 

Day  ol  Month 

Ol 

i 

> 
< 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  |  30  1  31 

LOGAN 

MAX 

mw 

54 
42 

50 
42 

62 
41 

43 
23 

45 
23 

55 
30 

46 
32 

47 
34 

50 
31 

34 
18 

41 
18 

47 

19 

34 
20 

35 
12 

36 
12 

36 
25 

39 
29 

43 

29 

49 
21 

47 
21 

*9 
21 

56 
22 

50 
27 

44 

37 

43 
34 

43 
30 

38 

30 

39 

20 

45.0 
26.5 

LONDON  LOCKS 

MAX 
MTU 

51 
41 

51 
41 

to 

42 

49 
24 

44 
24 

52 

30 

54 
31 

44 
35 

52 
34 

36 
20 

39 

19 

47 

21 

36 
23 

30 
15 

31 
15 

36 
19 

40 
26 

45 
27 

49 
23 

43 
23 

48 
23 

58 

24 

50 
30 

45 

38 

43 
35 

40 
32 

37 
23 

51 
23 

45.1 
27.2 

MADISON 

MAX 

MIN 

51 

41 

52 

40 

6  0 
41 

42 
22 

45 
22 

53 
27 

46 
31 

44 
35 

53 
32 

34 
17 

38 

16 

47 
20 

34 
21 

32 
12 

36 
12 

37 

21 

39 
27 

43 
27 

48 
18 

46 
18 

50 
23 

61 
20 

54 
25 

44 
38 

42 

34 

41 
31 

39 
29 

39 

17 

44.6 
25.6 

POINT  pleasant  5  NNE 

MAX 

Mm 

43 
36 

43 
33 

52 

35 

38 

18 

43 
16 

51 
24 

41 
32 

40 
32 

46 
30 

33 

14 

40 
20 

50 
2! 

31 
16 

30 
10 

35 
14 

33 

16 

40 
29 

45 

30 

49 
17 

45 
22 

46 
22 

54 
24 

52 

34 

54 

37 

42 
32 

40 
29 

38 
29 

38 
20 

42.6 
25.1 

RAVENSWOOD  OAM  22 

MAX 

Mm 

45 
33 

52 

21 

54 
31 

41 
21 

50 
33 

50 
24 

50 
35 

50 
30 

46 

31 

40 
17 

50 
22 

57 
23 

31 
20 

36 
13 

36 
16 

41 
29 

45 
26 

50 
31 

49 
17 

48 
26 

55 

23 

55 

20 

53 

38 

50 
38 

41 
34 

40 
29 

42 

29 

50 
17 

46.7 
26.0 

RIPLEY 

MAX 

Mm 

46 
37 

55 
33 

50 
28 

42 

18 

49 
30 

45 
23 

40 
33 

50 
30 

47 
2° 

40 
13 

48 
22 

44 
23 

29 

19 

35 
12 

35 
15 

41 
27 

46 
24 

49 

30 

44 
15 

47 
29 

55 

18 

53 

19 

50 
36 

45 
36 

41 
32 

37 
28 

39 
23 

50 
14 

44.7 
25.0 

SPENCER 

MAX 

Mm 

46 

56 

37 

53 
29 

40 
19 

49 
32 

45 
22 

40 
35 

50 
34 

47 

30 

39 
14 

47 
18 

45 

23 

27 

18 

32 

14 

34 
15 

40 
27 

45 
28 

46 

31 

42 
17 

44 
28 

53 
20 

51 
22 

48 
37 

48 
36 

38 
31 

35 
28 

37 

26 

47 
18 

43.7 
25.6 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

62 

40 

40 
26 

48 
21 

57 
31 

46 
34 

49 
18 

42 
18 

49 
21 

36 
22 

34 
12 

13 

40 

44 

30 

50 
21 

47 
21 

»9 
22 

63 
23 

44 
35 

44 
31 

38 

31 

43 
20 

46.3 
24.5 

WINFIELD  LOCKS 

•      *     • 

MAX 

Mm 

45 
39 

47 
39 

56 

38 

46 
22 

45 

15 

52 
29 

42 
31 

42 
33 

49 
33 

34 
20 

40 
18 

48 
22 

33 
24 

31 
15 

35 
12 

34 
19 

40 
29 

45 
28 

49 
21 

44 
20 

46 
23 

54 
22 

51 
26 

42 
39 

43 
35 

40 
31 

37 

30 

39 
20 

43.2 
26.2 

CENTRAL              0". 

ARBOVALE  2 

MAX 

Mm 

47 
33 

45 
35 

39 
22 

30 

10 

40 
20 

42 
26 

36 
30 

38 
33 

35 
24 

29 
9 

40 
0 

36 
19 

22 

12 

27 

10 

33 
1 

35 
17 

40 
13 

40 
20 

39 

19 

39 
23 

49 

20 

40 
11 

40 
29 

38 
32 

34 
23 

27 
22 

28 

21 

35 
20 

36.5 
19.9 

BAYARO 

MAX 

Mm 

44 
28 

42 
31 

40 
20 

25 

8 

34 
20 

43 
14 

42 
27 

40 
30 

36 

21 

23 

9 

38 

4 

36 
16 

20 

11 

22 

8 

30 
-11 

30 
16 

35 
19 

39 
18 

36 
19 

34 
19 

42 

25 

39 
17 

40 
25 

36 
29 

33 
23 

27 
19 

30 

18 

34 
13 

34.7 
17.7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

46 
39 

57 

41 

48 
28 

37 
16 

48 
30 

43 
25 

45 
32 

47 
28 

40 

23 

35 

13 

40 

11 

38 
20 

25 

13 

29 

8 

33 

11 

34 
25 

40 
20 

41 
26 

39 
22 

39 
23 

55 

14 

50 
24 

42 
29 

37 
32 

34 
28 

30 
23 

32 
22 

45 

13 

40.3 
22.8 

BECKLEY  MB  AP 

MAX 

Mm 

45 
39 

54 

41 

47 
21 

37 

16 

45 
31 

40 
32 

43 
33 

44 
33 

37 
20 

33 

15 

39 
20 

33 
17 

21 

11 

27 
10 

31 

13 

32 

23 

40 
22 

40 
27 

36 
21 

38 
23 

53 
21 

38 

27 

40 
30 

34 
26 

32 
25 

29 
22 

29 
21 

42 
16 

37.6 
23.5 

BRANDDNV1LLE 

MAX 

Mm 

41 
31 

46 
33 

47 

35 

37 
12 

35 

13 

36 

14 

41 
18 

39 
30 

43 
30 

30 
14 

30 
14 

42 

22 

28 
16 

20 
8 

25 

-  5 

30 

1 

34 
20 

40 

26 

40 
24 

31 
22 

39 
23 

48 
22 

42 
30 

36 
35 

35 
28 

32 

24 

30 

22 

31 
20 

36.1 
20.8 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

51 
31 

50 
33 

44 
25 

32 

14 

46 
29 

45 
17 

41 
30 

41 
26 

40 
27 

33 

12 

41 
8 

41 
22 

24 

10 

33 

11 

35 
6 

38 

18 

45 
11 

46 
22 

41 
21 

43 
21 

53 

14 

52 
12 

42 
28 

42 
31 

38 
28 

36 
22 

34 
22 

41 
10 

41.1 
20.1 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

42 
32 

42 
32 

42 

18 

20 
8 

32 
8 

40 

19 

33 

20 

40 
22 

36 
19 

21 

8 

33 
12 

32 

15 

15 
10 

18 

7 

26 

-13 

32 
17 

32 
17 

35 
19 

33 
17 

29 
17 

39 
17 

37 
22 

36 
27 

34 
29 

29 
22 

25 

IB 

21 
17 

30 
11 

31.6 
16.7 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

48 
39 

50 
36 

50 

20 

37 
13 

41 
23 

45 

18 

38 
32 

46 
30 

39 
19 

31 
13 

42 

7 

36 
21 

22 
15 

27 

7 

34 
1 

42 
18 

41 
22 

42 
28 

32 
23 

37 
23 

52 

24 

53 

17 

40 
34 

36 

31 

32 

27 

30 
24 

32 
23 

42 
15 

39.2 

21.5 

FLAT  TOP 

MAX 

Mm 

45 
33 

45 

40 

46 
38 

38 

13 

32 
12 

43 
28 

37 
32 

39 

31 

40 

26 

27 
14 

37 
12 

36 
23 

25 

10 

20 

8 

26 

10 

27 
14 

28 
21 

36 
23 

38 
20 

33 

20 

37 
20 

46 
22 

31 
22 

34 
27 

31 
24 

28 
19 

25 

18 

27 
15 

34.2 
21.3 

MC  KOSS 

MAX 

Mm 

52 
34 

49 
37 

47 
22 

32 
11 

46 
28 

45 

21 

39 
29 

42 
28 

40 
21 

34 
12 

41 
4 

40 

19 

23 

10 

28 
8 

33 

5 

34 
23 

42 
12 

40 
25 

39 
17 

38 
20 

53 
15 

52 
22 

40 
17 

38 
29 

33 
24 

30 

19 

31 

1" 

42 

10 

39.4 
19.3 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

49 
39 

48 
36 

55 

36 

42 
18 

39 
13 

40 
30 

42 
31 

42 

34 

46 
30 

31 

18 

35 
17 

43 
18 

30 
15 

24 

13 

30 
13 

34 
12 

35 
11 

40 
13 

43 
23 

39 
23 

40 

22 

36 
23 

42 
22 

41 

22 

36 
29 

33 
24 

31 
24 

33 
19 

38.9 
22.4 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

45 
32 

48 
37 

49 
35 

41 
15 

38 
13 

41 

40 
21 

37 
30 

46 
30 

31 
13 

30 

a 

43 
14 

28 

17 

22 
14 

28 
5 

35 

18 

40 
27 

43 

26 

45 
25 

35 
24 

36 
24 

54 
24 

49 
34 

42 

36 

37 
29 

32 
24 

31 
23 

33 
16 

36.6 
22.6 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

46 
35 

48 
35 

49 
20 

29 

10 

41 
26 

40 
19 

36 

33 

42 
29 

39 
20 

30 
10 

37 
8 

33 

17 

18 
11 

27 
6 

34 

1 

40 
18 

43 
20 

39 
27 

31 
15 

35 

19 

54 
20 

54 
20 

38 
32 

34 
30 

30 
24 

27 
19 

26 
19 

41 
9 

37.3 
19.7 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

46 
32 

49 
36 

48 

25 

29 
12 

38 
23 

45 
15 

38 

31 

41 
26 

46 

24 

43 
13 

42 
11 

40 
20 

22 

13 

24 
6 

31 
6 

35 

6 

40 
-  4 

41 

25 

39 
23 

41 
22 

49 
25 

46 
23 

49 
28 

48 
27 

35 

26 

31 
24 

32 
22 

39 
19 

39.6 
20.2 

RICHWOOO 

MAX 

Mm 

49 
31 

46 
38 

40 

18 

35 

14 

48 

10 

48 

A 

40 
10 

48 
31 

40 
22 

36 

19 

42 

16 

34 
17 

9 

12 

39 

42 

44 
18 

44 
26 

41 
24 

42 

40 

40 
34 

38 

34 
21 

44 

23 

46 
22 

41.7 
20.0 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

47 
35 

47 
36 

48 
29 

31 
16 

41 
27 

42 
19 

38 
33 

47 
32 

39 

26 

33 
17 

44 
U 

39 
23 

25 
18 

30 
14 

34 
2 

37 
24 

44 
28 

46 
27 

40 
26 

40 
26 

50 
25 

46 
26 

40 
33 

38 

35 

37 
31 

34 
27 

33 
25 

40 
19 

39.6 
24.6 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

49 
34 

43 
34 

41 

18 

33 
13 

45 
24 

41 
23 

38 
29 

37 
26 

38 
16 

36 
8 

41 
2 

34 
18 

25 
12 

31 

4 

34 

1 

40 
18 

45 
11 

46 
25 

37 
21 

41 
15 

52 

16 

41 
10 

42 
29 

41 
29 

32 

26 

32 
22 

32 
20 

37 
9 

38.7 
18.4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

47 
32 

46 
34 

41 
33 

36 
9 

30 
12 

38 

25 

34 
28 

34 
27 

37 
30 

33 

9 

30 

10 

37 
22 

27 
11 

20 
8 

24 

9 

25 

14 

30 
18 

33 
20 

38 
19 

29 
18 

31 
18 

43 
22 

40 
20 

36 
28 

34 
25 

28 

19 

25 

19 

28 

16 

33.4 
19.8 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

48 
34 

52 
37 

51 
38 

41 
16 

36 
16 

49 
24 

43 
26 

41 
26 

46 

28 

32 

17 

39 
13 

41 
13 

29 
14 

24 

10 

30 
10 

37 
27 

39 
19 

44 

20 

42 
20 

32 

19 

40 

20 

56 
19 

46 
21 

41 

30 

37 
28 

37 
22 

32 
22 

34 

17 

40.0 
21.6 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

41 
31 

40 
32 

45 
33 

37 
9 

32 

9 

33 
19 

39 
25 

34 
29 

37 
18 

29 

11 

27 
11 

37 
16 

22 

12 

17 
9 

23 

10 

30 
-10 

30 
0 

37 
21 

39 
21 

28 
19 

34 
20 

42 
25 

36 
26 

37 
30 

33 
20 

29 
20 

26 
19 

30 
17 

33.0 
17.9 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

•      •     « 

MAX 
MIN 

48 
38 

53 
40 

53 
30 

34 
19 

45 
31 

42 
22 

40 
35 

47 
30 

42 
27 

32 

14 

43 
11 

41 
24 

26 
16 

31 
12 

36 
9 

43 
21 

45 
28 

44 
28 

41 
16 

42 
27 

50 
22 

53 
17 

46 
35 

41 
35 

36 
30 

32 
26 

35 

25 

45 
27 

41.7 
25.0 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

MIN 

55 

40 

51 
39 

45 
27 

46 
26 

40 
24 

39 

27 

45 

31 

45 
30 

42 

22 

43 
22 

43 
16 

39 
21 

30 
19 

28 
6 

31 
13 

36 

17 

40 
22 

42 

26 

37 
22 

39 
22 

52 
20 

50 

26 

46 
27 

41 
26 

40 
24 

27 
22 

28 

23 

43 
16 

40.6 
23.4 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
40 

53 

41 

55 
22 

35 

16 

47 
30 

43 

33 

45 
33 

44 
35 

37 
20 

33 

16 

41 
25 

32 
17 

21 
13 

27 
9 

30 
17 

27 

20 

37 
22 

40 
26 

37 
22 

39 
22 

52 
26 

35 
26 

36 
29 

34 
30 

30 
27 

27 
22 

26 
22 

41 
21 

37.7 
24.4 

BLUESTONE  OAM 

MAX 

MIN 

49 
40 

48 
40 

54 
39 

46 
22 

41 
22 

51 
29 

44 
29 

47 
32 

48 
35 

35 

24 

38 

17 

45 
17 

35 
20 

29 

16 

33 

16 

37 
16 

38 
23 

47 
24 

46 
29 

42 
27 

44 
22 

55 
21 

42 
26 

42 

33 

40 
33 

37 
29 

3^ 
28 

35 

19 

42.3 
26.0 

GARY 

MAX 

MIN 

55 
38 

50 
45 

62 
40 

46 
22 

41 
22 

52 

22 

47 
28 

50 
29 

51 

28 

33 
24 

39 
17 

46 
16 

32 
20 

27 
8 

34 
6 

38 
23 

35 
22 

41 

21 

46 
19 

42 
18 

44 
19 

59 
18 

44 

32 

40 
33 

41 
33 

37 
29 

3' 
27 

35 
18 

42.8 
24.2 

j  Notes  Following  Station  Inde: 
-    18 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

«' |1  VIRGINIA 
FF6»U»R<   1469 

SUIIon 

D«y  of  Month 

} 

n 

'1 

3 

«| 

»l 

6 

'1 

8 

9 

»l 

"1 

12 

"1 

"1 

IS 

16 

17 

II 

"1 

20 

21 

22 

23 

24 

"1 

26 

27 

28   29   30   31 

r 

< 

KOPPERSTON 

MAX 

MIN 

♦  7 
42 

3» 

-3 

91 
It 

40 
20 

50 
33 

44 

27 

35 

19 

41 
23 

Jl 

9 

36 

11 

41 
27 

43 
90 

40 
29 

42 
34 

56 
20 

43 
30 

41 
12 

3« 

30 

38 

27 

48 
16 

42.2 
26.6 

LEWISDURG  2  SbW 

MAX 

MIN 

»7 
J7 

49 
40 

46 
13 

36 
12 

48 
33 

J6 

29 

37 
12 

40 
23 

33 

12 

33 

14 

49 
20 

46 

2» 

40 
23 

43 

20 

51 
19 

49 
26 

45 
31 

35 

29 

32 

23 

42 
16 

41.1 
23.3 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

14 

42 

50 
•.2 

14 

43 

41 
12 

49 

24 

32 

21 

46 

11 

29 
3 

34 
6 

36 
26 

43 
25 

41 
19 

43 
19 

45 

19 

39 
19 

43 
24 

40 
32 

38 
30 

35 

17 

42.3 

21.4 

UNI  UN 

MAX 
MIN 

41 
35 

.,7 
37 

91 

33 

42 

17 

38 

20 

47 
12 

35 

15 

43 

20 

27 
12 

31 
13 

38 

19 

4fl 

23 

48 
20 

41 

20 

43 
16 

52 

20 

37 
26 

39 
29 

36 
25 

34 

15 

40.6 
22.6 

HHITE  SULPHUR  SPRINGS 

*      ♦     • 

MAX 

MIN 

30 
37 

49 
•.1 

*6 

i  a 

36 

17 

52 

34 

49 
10 

3« 

27 

42 
17 

41 
24 

37 
10 

35 
10 

46 

17 

50 
25 

47 
24 

50 

16 

56 

17 

57 

21 

43 
90 

39 

29 

34 
24 

44 
13 

43.6 
23.3 

NORTHEASIERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

49 
2? 

46 
30 

42 
29 

33 

13 

41 
22 

44 
16 

37 
23 

36 

13 

43 
14 

41 
29 

30 
18 

30 
13 

36 
8 

38 

13 

43 
13 

44 
22 

42 
26 

36 
25 

49 

23 

46 
12 

37 
26 

44 
29 

42 

30 

39 

27 

3'» 
25 

43 
20 

40.3 
21.3 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

51 
35 

50 
36 

45 
28 

33 

18 

46 
26 

44 
27 

37 
31 

38 
32 

36 

29 

34 
16 

44 
15 

37 
29 

23 

19 

30 
16 

31 

7 

34 
19 

37 

16 

44 
23 

39 
27 

36 
20 

46 
26 

42 
18 

40 

30 

41 
32 

38 

30 

33 

27 

36 

2  6 

36 

16 

38.9 
24.0 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

43 
32 

42 
33 

49 

31 

45 

18 

42 
27 

42 
21 

41 
25 

40 
24 

35 

2B 

39 
17 

39 

15 

41 

23 

38 
21 

33 

13 

34 
13 

34 
18 

39 

17 

41 
25 

44 
29 

41 
23 

40 
29 

39 
23 

33 

30 

42 

30 

43 
31 

40 
29 

37 
24 

42 
23 

39.9 
24.4 

KEARNEYSVLE  1  NW  KBASO 

MAX 
MIN 

50 
33 

50 
33 

39 
34 

46 
21 

43 
21 

42 

18 

46 
25 

41 
23 

36 
30 

39 

22 

36 

18 

43 

27 

40 
22 

30 

19 

42 

14 

35 

21 

36 
25 

39 

2B 

42 
24 

41 
31 

38 
29 

45 
21 

37 
30 

35 

34 

45 
34 

42 
29 

40 

2? 

40 
27 

40.7 
29.4 

HAR1INSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
33 

39 
33 

49 
28 

42 
18 

42 
22 

44 

19 

41 
24 

36 
23 

37 

24 

36 
19 

42 

16 

3fl 
26 

31 
20 

32 

17 

35 

11 

33 
21 

39 
23 

44 

27 

42 
32 

40 
31 

43 
24 

37 

20 

39 

31 

49 

32 

42 
33 

40 
31 

40 
27 

43 
23 

39.9 
24.7 

HATHIAS 

MAX 

MIN 

53 

33 

47 
34 

43 

28 

34 

17 

44 

30 

49 

31 

40 
29 

36 
31 

33 
29 

33 

16 

42 
13 

3' 
24 

24 
18 

28 
19 

33 
3 

34 
20 

37 

15 

39 
23 

39 
25 

36 
23 

45 
31 

39 

20 

35 

28 

40 

31 

37 
30 

33 

29 

35 
24 

38 
23 

38.1 
24.1 

MDOREHELO  2  SSE 

MAX 

MIN 

54 
34 

52 

33 

44 

35 

35 

20 

47 
30 

44 
29 

40 
30 

36 
32 

35 
31 

37 

20 

48 
16 

47 

29 

30 
23 

32 

20 

35 
8 

37 
21 

37 
19 

49 

24 

41 
29 

40 
24 

50 
30 

45 

20 

37 
32 

45 
34 

40 
35 

37 
30 

39 
29 

40 
26 

41.0 
26.4 

OHPS 

MAX 

MIN 

48 
28 

32 

29 

39 

29 

35 

13 

38 

10 

36 
17 

45 
19 

30 

1? 

3' 
23 

35 

14 

33 

12 

42 

14 

34 
16 

29 

11 

21 
9 

33 

8 

35 
9 

39 
16 

42 
21 

40 
24 

39 

24 

47 
15 

36 

20 

36 

27 

45 
29 

40 
25 

37 
27 

39 
19 

37.9 
IB.  5 

PETERSBURG 

MAX 
MM 

55 
35 

53 
36 

46 

32 

34 
19 

46 
27 

63 

26 

39 
32 

34 
32 

37 

30 

36 
18 

47 
14 

46 
28 

28 
22 

32 

IS 

33 

10 

36 
23 

40 
21 

45 
26 

44 
29 

41 
27 

50 
32 

49 
22 

40 
32 

44 

34 

41 
33 

39 
29 

38 
19 

43 
28 

41.4 
26.2 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

52 

32 

49 
32 

43 
33 

34 
20 

43 
29 

43 
20 

41 
31 

37 
31 

36 
31 

36 

19 

47 
14 

44 
28 

29 

21 

31 
16 

35 
9 

37 
18 

42 
19 

46 
22 

42 
31 

40 
31 

52 
31 

44 
19 

37 
31 

45 

34 

41 
34 

37 
30 

40 

28 

47 
29 

41.1 
29.9 

HARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

MIN 

51 
33 

54 
34 

41 
36 

47 
20 

43 
20 

46 
23 

43 
25 

35 

30 

36 
31 

37 
12 

37 
15 

44 

17 

39 
23 

29 

18 

31 
8 

35 

12 

36 
19 

41 

21 

45 
25 

42 
30 

40 
30 

47 
21 

37 
27 

37 
32 

46 
33 

39 
30 

37 
27 

40 
28 

40.6 
24.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY   1969 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»   *   * 
NORTHWESTERN        01 

CRESTUN  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.1 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

PARKERS8URG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

.1 

.2 

T 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHEELING  WARW00D  DM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

.3 

T 

1.4 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL        02 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.5 

1 

1.0 
1 

T 
1 

T 
T 

l.C 
I 

T 
T 

GLENVILLE  2  NL- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 

T 
T 

1 

T 
T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

2.C 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

*    »    4 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

T 
T 

.9 

T 

1 

T 

.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.5 
1 

T 

T 

.7 

T 

T 

.4 

T 

.2 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1.0 
1 

.5 

T 

T 
T 

WINFIELO  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.S 
2 

T 

T 

1.5 

2 

i 

4.0 

4 

3 

3 

2 

.5 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

1 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

4 

3 

1.0 

1 

T 
T 

3.0 
3 

1.0 

4 

T 
4 

1.0 

4 

4.0 
8 

2.0 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

.5 
4 

4 

1.0 
5 

3.0 
7 

3.0 
9 

T 
6 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

2.0 
1 

2.0 

2 

T 

T 

6.0 
4 

1.0 
2 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

2.0 
1 

3.0 
2 

2.0 
3 

1 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

1.9 

.9 
3 
.3 

1 

1.0 

T 

.2 

T 

T 
T 

2.9 

T 

T 

3 
.3 

1 

2.0 

T 

1.6 
3 
.2 

T 
3 

.2 

2 
.2 

2 

.2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.6 

T 

.5 
2 

.1 

1.0 
3 
.1 

1 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

2.0 

2 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

1 

- 

1 

1 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 
2 

T 
2 

1.0 
3 

.5 
3 

3 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
1 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 
2 

1 

.5 
1 

4.0 

4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 
4 

1.0 

3 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  UNO 

.5 

1 

2.C 
2 

T 

T 
T 

2.5 

3 

T 
2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

.5 
1 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
1 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
T 

T 
T 

3.7 
4 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

1.0 
2 

T 
T 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2 

4.0 

4 

2 

4.0 
5 

3.0 

a 

6 

4 

4.0 
9 

2.0 
11 

10 

9 

a 

6 

4 

- 

1.0 
1 

1.0 
1 

6.0 
7 

4.0 
10 

2.0 
11 

9 

*    *    * 
SOUTHERN            05 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

T 

T 
2 

T 

T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

l.C 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.1 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

LEW1SBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

4.0 
1 

T 

T 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
5 

1 

T 
T 

T 
T 

•    •    » 
NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.9 
1 

T 

3.1 
3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

MART1NSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.0 

T 
4 

2 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
1 

1 

T 
T 

T 
T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

1.5 
1 

3.0 
2 

2 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
1 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 

MOOREFIELD  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  hide 
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I 
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aloriomt 

0004 

o* 

PMlsUiN 

»•  2* 

74    34 

\iv 

7A 

M.'N"N.,»I-I  1   A     POWIR     10. 

ALDIRSOM 

01 01 

01 

M    ** 

•  0    14 

1540 

'A 

>*       ||   W*    SINS 

ALPTNA     1     Ha 

II     |l 

74    40 

1020 

TA 

!»MfK     1,     -.HMH 

0141 

0* 

POL  AHON  1  A 1 

14    1* 

j  no 

»P 

■  A 

*»;.     Nil  1  II     K.     "-Mil   1   . 

AlMtNS    CONCORD    COLl(G( 

BMI 

J> 

MERLE". 

37    24 

•  1    00 

■*f 

CONCORD    1  M 

•  AT  AltO 

BM1 

GRANT 

1*    14 

7*    12 

2  IT! 

»P 

IA 

HOWARD   H.    FULK 

IHILC     V    A    MOSPllAl 

DIM 

0* 

RALE  1  OH 

•  1     11 

2310 

|0 

«* 

V.    A.    HOSPITAL 

•KALlY    WO    AP 

DIM 

RALEIGH 

11    07 

250* 

M10 

HID 

< 

U     |     -i  A  tut R    BUREAU 

SUING  ION 

0*11 

02    BARBlVR 

in 

34    02 

79    34 

1474 

r* 

GLORGI    ■■    HILLVARD 

•ILVA 

MM 

0*    NICHOLAS 

)•    1* 

•  1    12 

T*. 

TA 

MRS.    FERN    M.    O&BORNE 

MM  Run   l    Ml 

Mil 

14    14 

11    04 

*** 

■  A 

■  A 

H   Al ION 

BIKMIH     SPRINGS 

,'  7  [  0 

06    MORGAN 

34     »T 

78     13 

710 

5P 

IP 

>J*lil>>       MAI  ION     MVlT 

OtUii  IElD    FAA    AIRPORT 

Ml  i 

05    MERCtR 

>T     14 

81     1) 

2492 

MID 

NIO 

PIOl      *VI  A1IOM     A..,   N.    ■ 

OLUE STONE    DAN 

l>*)4 

05    SUMMERS 

37     39 

•0    3) 

1MI 

TA 

7A 

TA 

CORPS    OF     fN^iNllM 

mwAtiHi kHO 

10'-. 

01 

LINCOLN 

11    11 

42    12 

400 

MIHIL     L.     LUCAS 

BRANpONvlLLe 

ion 

M 

PRESTON 

39    *0 

74    )7 

1T46 

M 

BA 

VL4L     t.     GALLOWAY 

ORUSMY     RUN 

LIM 

Jr. 

PENDLt  TON 

36   40 

79    13 

1173 

TA 

JOHN    0.    SHRCVE 

Ouckiye 

1119 

0» 

POCAHONTAS 

40    08 

2100 

3P 

TA 

MISS     ILEAN    WALTON 

6UCKHANNON    ;     ■ 

lito 

0  2 

UPSHUR 

39    00 

<«,.     1* 

1**5 

IP 

t.P 

OR.    ARTHUR    U.    GOULD 

OUANSVRLI 

1IU 

.•: 

BRAXTON 

14   52 

80    40 

770 

TA 

h 

JOHN    W.    BROMN 

CAIRO   »   S 

I  III 

01 

RITCHIE 

39    10 

81    10 

680 

6P 

4P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO.         | 

CAMOEN    ON    GAULtY 

1  163 

04 

WEBSTER 

SB   22 

2030 

TA 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

I  Itl 

0* 

TUCKER 

19  03 

74    26 

3250 

6P 

6P 

mi n  f  .   Thompson 

CENTRAL1A 

o; 

BRAXTON 

)8    )7 

80    15 

10  30 

TA 

MRS.    ELUABETH    SUt'MORE 

CHARLESTON    WB    AC 

1AK> 

KANAMHA 

38    22 

81     16 

914 

MID 

Mil 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

IMS 

KANAWHA 

18    21 

81    34 

600 

9A 

h.     VA.    HATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

10TT 

3">    16 

80    21 

Nil 

HID 

H.     E.     CAIN 

(LAV     1 

OV   CLAY 

41    0* 

722 

TA 

MRS.     SARAH    B.     FRANKFORT 

CLENDENIN    1    SW 

17231  Oil  KANAWHA 

18    29 

81    22 

613 

8A 

KATHEflINt     M.    HADER 

COR TON 

1959    OJ    KANAWHA 

38    29 

81     16 

6*0 

4P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SSM 

2034    01 

WIRT 

IS    56 

81    17 

648 

TA 

7A 

H 

SEWARO   R.    LYNCH 

DAVIS 

220"    0* 

TUCKER 

34    04 

79    28 

3120 

MRS.    MARY    L.    DUMAS 

DILI! 

2138!  0} 

CLAY 

30    30 

118* 

7A 

MOLLIS    MULLEN 

ORv   CREEK 

:*6.    0- 

RALEIGH 

37    52 

126* 

TA 

MRS.    RUTH   E.    JARRELL 

DUNL04)    3    E 

2520    O)    MAYNE 

38   02 

82    20 

850 

»P 

3P 

MRS    OLL1E    BROWNING 

EAST     KA1NCLLE     )    NNE 

2636   0-   GREENBRIER 

38   00 

2*20 

7A 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

ELMNS    MB    AIRPORT 

2U8   o*  Randolph 

10 

38    53 

79    51 

1970 

HIP 

MID 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

LLIMMO 

27*6:  01'  RITCHIE 

39    16 

81    0* 

790 

7A 

MRS.    DOROTHY    L.    RICHARD| 

FAIRMONT 

2920| 02    MARION 

39    28 

80    08 

1298 

MID 

MIL 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072:  0*    MERCER 

37    S3 

81    06 

1115 

7A 

7A 

:  m 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANAL1N    2     NE 

3215.  06    PENDLETON 

38    *0 

79    14 

1900 

6P 

7A 

GEORbE    D.     HAMMER 

FREEMAN58URG 

1238i  021  LEMIS 

39   06 

80    31 

1010 

EOUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

llSl]  OV  MC    DOMELL 

37    22 

•  1     31 

8A 

BA 

JAMES    KISH 

6ASSAWAY 

3361    02    BRAXTON 

18    *0 

80    *6 

8*0 

6P 

W.    vA.    WATER   SVC.   CO* 

GLENVILLE    2    NE 

35**|  02l  GILMER 

38    57 

8*0      7A 

TA 

DICK    w.    BEALL 

ORANTSVILLE    2     '-- 

36*8,  02'  CALHOUN 

J8    56 

730 

9A 

<>  A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GR1FFITHSV1LLE 

37*9,  03|  LINCOLN 

38    1* 

650 

EMlRE    E.    AOKINS 

HACKER    VALLEV 

3798    0*;  WEBSTER 

80   23 

1501 

7A 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

381*    02    BARBOUR 

1< 

39    03 

80    07 

1175 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLIN 

3B*6i  03    LINCOLN 

38    17 

82    06 

6*2 

rt» 

8A 

M.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927| 06    JEFFERSON 

39    20 

77    *3 

410 

9A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

3932.  06    JEFFERSON 

39    19 

77    44 

290 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK     SERVICE 

HASTINGS 

397*i  02   MET2EL 

39    33 

80    *0 

760 

iP 

HOPE    NATURAL    GAS   CO. 

HICO 

*128    0*    FAYETTE 

38    07 

81    00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

HOGSETT    GALLlPOLlS    OAM 

*200    03    MASON 
*369i  01    WETZEL 

38  *1 

39  *1 

80    27 

570 
101* 

7A 

7A 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 
MFGRS.    LT.    *    HT.    CO. 

■HUNTINGTON    FED    BLOG 

*38B    03.  CABELL 

38    25 

82    27 

363 

HID 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HkJNTINGTON    MB    AIRPORT 

*191|01    MAYNE 

38    22 

827 

-if 

xir 

:  mj 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

•39T    03     MAYNE 

38    23 

82    30 

520 

5P 

5P 

HUNTINGTON    SANITARY    BRO 

1AEGCR 

4*08'  05;  MC    DOMELL 

37    28 

SI    *9 

1014 

7A 

MRS    RUTH    L.SI2EMORE 

IRELAND 

**T6    02    LEWIS 

38    49 

80    28 

1142 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

JANE     LEW 

4339 

02    LEWIS 

SO    25 

1020 

*P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

AEARNEYSVLE     1     NM    WBASO 

4761 

06:  JEFFERSON 

39    2  3 

77    51 

550 

8A 

BA 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

KERMIT 

-.81b 

03    MINGO 

37    50 

82    2* 

629 

7A 

glen  a.  ruble 

KGPPERSTON 

*95b 

03!  WYOMING 

1*50 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE     LYNN 

5002 

79    31 

900 

TA 

WEST    PENN   POWER   CO. 

LEwiSBURG   2   SSW 

^22- 

OS1  GREENBRIER 

37    46 

80    28 

2185 

5P 

3P 

radio  station  mron 

LINDS1DE 

528* 

05i  MONROE 

37    27 

BO    40 

2000 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323 

Oil  JACKSON 

18    3* 

SI     32 

665 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

53*l|  02|  GILMER 

38    51 

60    56 

720 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

53S3J  03;  LOGAN 

37    51 

62    00 

66* 

BA 

6A 

CEPHAS    R.    STICKLER 

LONDON    LOCKS 

3365|  03,  KANAWHA 

38    12 

81    22 

623 

I  A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MADISON 

SS63|  031  BOONE 

38    03 

675 

8A 

BA 

J.    E.    CURRY 

MANN1NGT0N    1     N 

562T  02]  MARION 

39    33 

80    21 

975 

OP 

6P 

JAMES    N.    MORGAN 

MANN1NGT0N    1    M 

5626'  02    MARION 

39    32 

80    12 

995 

TA 

ORA    G.    FROST 

MARLINTON 

5672    0*!  POCAHONTAS 

18    13 

60    05 

2150 

CECIL    A.    CURRY 

HARTINSBURG    FAA    AP 

5707,  06!  BERKELEY 

39    24 

7T    59 

537 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MARTINSBURG    2    M 

57121  06    BERKELEY 

39    28 

535 

ROBERT    L.    CRISwELL 

MATHIAS 

5739    06    HARDY 

38    52 

1625 

6P 

6P 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATOAKA    1    s 

57*7    05    MERCER 

17    25 

61     15 

2750 

TA 

MRS.    JEANETTE    M.    CECIL 

1 

OBSERVATION 

i 

y 

Ui 

u 

8 

TIMI 

AND 

■r 

D 

Q 

P 

£ 

TAIU.EH 

STATION 

W 

COUNTY 

< 

OHSCHVEH 

s 

1 

i 

3 

§ 

j 

I 

i 

Ri 

W      Ml  .  Ml  N    DAM     13 

1B4I 

in 

HAU      HA!    | 

11     5* 

40    ** 

644 

IA 

: 

MC    ROSS 

MTI 

■j* 

Ml  i  HMH  - 

IT     54 

60    »3 

*■*** 

10 

RUB6CLL    I..    AMI    • 

MIODLLBOUHNi            i 

IM  i 

ii 

1  .;  i  m 

14    19 

60    32 

750 

it- 

.■■»...     -.     ■  *UMM|Mt 

MOOKiriLLU    I     »»l 

M*H|i  1 

19    0/ 

'•     56 

B>0 

*»• 

10 

H 

..    r  1f  «. 

HUNUNuAl    |A 

12*0 

Nil 

. .  ■,.  ivioriooi  a'^m  f 

MO40ANTOWN    i      AND    ■■ 

421/ 

MONOMGAl  |A 

19     IT 

Bi3 

(A 

MOUNOSVILLt 

AVA" 

60    *4 

420 

\f 

|# 

M^WHD..! 

»/VI 

0* 

GRANT 

19     IT 

»9     1* 

/•A'. 

•  A 

: 

NflO*    IILIIN  NIRNI    • 

NAOMA 

HALtIGM 

17    52 

61     24 

1210 

NEW    CUMBERLAND 

|*M 

11 

HANCOCK 

40     10 

60    14 

T30 

AH 

*P 

WILLIAM    ».     «A,»H#> 

Nt M    MAHTINJVlLLt 

***  1 

, 

WIT/IL 

39    14 

60    42 

617 

00 

*P 

M 

o«.    2.    «.    tMJUM 

L>A«      HILL 

(^■»l 

OA 

FATITTI 

IT     56 

81     09 

1441 

TA 

C     M 

NIK'.     M.     MAf  1  |H 

*r,  r* 

0(. 

MORGAN 

19     10 

'4     IT 

440 

'A 

M*l.    t.    h.    NOV)  0MA|  | 

PAHKtRSBURG     FAA      AC 

M4I 

91 

WOOD 

19    21 

41    26 

NIG 

HO   AVIATION    A  ,i  n     ■ 

FPARKERSauRG    MB    CITY 

AMI 

■  ii 

MOM 

19    16 

81     1* 

413 

Nil 

"If 

... 

Ud«    "[ArMtR    BUREAU 

PARSONS     t     SE 

Mil 

TUCKER 

1460 

•  A 

•  A 

BA 

TIMBtA     A     HAT  (.A '.nil,    LA4 

PETERSBURG 

J* 

OMAN! 

19    00 

T4    07 

1011 

'A 

MPS.    BCSS    1.    mOhl 

Mil 

0.' 

BARBOUN 

10 

19    09 

60    02 

1261 

TA 

MRS.     MAI INC    LEACH 

PICKENS     1 

Iff) 

0* 

RANDOLPH 

i- 

IB   40 

ID    11 

2750 

'• 

7A 

M»S.     NELL    B.     ARMSTROMG 

PINEVILLE 

T024    05 

NYOMING 

> 

17    15 

61     32 

1260 

TA 

7A 

M 

lAMfl     1 ■     BLANKENSHIP 

POINT    PLEASANT    3    NNE 

TU2    01 

8 

36    95 

•  2    OT 

«A 

BA 

PRINCETON 

7207    03 

MERCER 

IT    21 

61    03 

2*10 

h.     va.    HATER    SVC.    CO. 

RAVENSMOOD    DAM    22 

riu  o) 

JACKSON 

6 

61    46 

CORPS    Of    LNGINEtRl 

REEOSVILLL    LXP.    FARM 

6 

39    10 

17*0 

SP 

5P 

MtiT     .A.     UNIV. 

RENICK    NO    2 

l,MLLNbR|L(- 

38    00 

60    22 

2130 

DALE     H.     ADKISON 

RICHWOOD 

rios  )« 

NICMOLAS 

36    I* 

SO    3) 

2*00 

3P 

RADIO    STATION    WVAR 

RIPLEY 

7552 

0> 

JACKSON 

I 

38    *9 

610 

10 

5P 

CITY    OF    RIPLEY 

ROMNEY     3    NNE 

06 

HAMPSHIRE 

9 

19    2) 

76    ** 

5P 

fA 

MIJS    FRANCES    VANCE 

ROwLESBURG    1 

T785 

0* 

PRESTON 

2 

19     2  1 

79    *0 

1175 

7P 

TA 

M 

MRS.    MAUDE    C.    BOLVAAO 

SENECA    STATE    FORtil 

6051 

04 

POCAHONTAS 

7 

36    20 

79    3* 

2300 

M 

9P 

JAMES    P.     SCHAFFNER 

SMIThBURG 
SMITHV1LLE 

6266 

02 

DODDRIDGE 
RITCHIE 

3 

34    17 

39   0* 

80  ** 

81  03 

795 
1*0 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
HOPE     NATURAL     GAS    CO. 

SPENCER 

638*    03 

ROANE 

3 

61    21 

W.    VA.    HATER    SVC.    CO. 

SPRUCE    KNOB 

6*3i    0* 

PENOLETON 

IB    -l 

T9    31 

1030 

HA 

KA 

HARRY    J.    GORDON 

STONY    RIVER    DAM 

GRANT 

9 

39    08 

1*00 

IA 

FRED    C.    BECKER 

SUMMERSVILLE    RESERVOIR 

NICHOLAS 

38    14 

80    33 

175T 

BA 

CORPS    OF    RttlNI 

SUTTON   RESERVOIR 

BRAXTON 

38    39 

80    41 

635 

7A 

TA 

CORPS   OF   ENGINEERS 

TERRA    ALTA    NO.    1 

8777    0* 

11 

39    26 

T9    32 

2430 

MILL1AM    C.    P1NGLEY 

TERRA    ALTA 

8782;  0* 

PRESTON 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist, 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time.   §now  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
table .   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMAT0LOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP          //R 

BRAND0NV1LLE 

42.7 
41.0 
46.8 
43.4 
42.0 

21.5 
16.9 
22.5 
24.1 
22.9 

32.1 
29.0 
34.7 
33.6 
32.5 

-  6.4 

-  6.2 

-  6.1 

64 

64 
73 
70 
71 

20 

20 
20 
20 
21 
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4 
6 
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9 
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28 
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13 
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937 
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0 
0 

0 

3 
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5 

29 

30 
28 
27 

29 

0 
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0 

1.84 
2.99 
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9 
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CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 
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39.9 

47.0 

20. 4M 
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0 
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-  1.86 

-  2.68 
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12 

7 
8 

11 

1 
1 
1 

3 

0 
0 
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0 
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24 

25 
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25 
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13 
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7 
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11 
11 

B 
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12 
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6 

2 
2 
2 
1 
2 

0 
0 
2 
0 
0 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

46.4 

45,0 
39.3 

24.9 
18.5 
22.6 

35.7 
31.8 
31.0 

73 

67 
62 

20 
20 
24+ 

11 
3 

6 

13 
13 
12 
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1025 
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0 
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0 

2 
3 
12 

27 

31 
26 

0 

0 
0 

2.54 
2.27 
2.65 

.45 
.91 
.85 
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24 
25 

14.3 
14.0 
39.0 

4 

4 

21 
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11  + 
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7 
9 

0 
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1 

0 
0 
0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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WEST  VIRGINIA 
MARCH      1969 

Temperature 

Precipitation 

'J 

n 
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e  a 
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,2 

s 
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a 

9 
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Q 
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No.  of  Days 
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•a 
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i! 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 
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Max. 

Min. 

0 

■3-a 
S§ 
Q  2 

xO 

2  § 

a 

s 

0 

o 

1 

sl 

o  3 

5  | 

5  o 

SUMMERSVULE  RESERVOIR 
TERRA  ALIA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

45. 1M 
38.4 
47.  8 

20. 3M 

19.2 

24.5 

32. 7M 

28.8 

36.2 

72 
66 
72 

21 
21 
20 

6 
7 
9 

12+ 
13+ 
13 

995 

1112 
886 

0 
0 
0 

4 
LI 

1 

29 

28 
27 

0 
0 
0 

1.90 
1.88 
3.44 

1.17 
.52 
.82 

25 
24 
25 

6.0 
25.9 

3.5 

4 

15 

2 

7 
12 
11  + 

3 
6 

10 

1 
1 
2 

i 

0 
0 

DIVISION 

32.6 

-    5.6 

2.66 

-  2.09 

17.8 

»    «    * 
SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //K 

KOPPERSTON 

47.9 
43.9 
48.3 
49.5 
4B.4 

23.7 
27.0 
25.1 
23.3 
26.3 

35.8 
35.5 
36.7 
36.4 
37.4 

-  6.6 

70 
69 
72 
74 

74 

20 
20 
21 
21 
20 

6 
8 
14 
8 
6 

12 

12 

13+ 

13 

12 

898 
909 
870 
882 
849 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

6 
0 

2 
2 

27 

24 
28 
28 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

.77 
1.63 
1.43 
1.39 
2.54 

-  2.82 

.34 
.52 
.54 
.49 
.53 

1 
24 

7 

7 

24+ 

.6 

13.3 

8.0 

3.0 
1.0 

1 
6 
3 

1 
0 

11 
2  + 
7+ 

11+ 

3 
5 
3 
5 
8 

0 
1 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LEwISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

48.1 

49.3 
46.9 
50.9 

24.4 
23.1 
22.5 
23.6 

36.3 
36.2 
34.7 
37.3 

-  6.0 

-  4.2 

69 
75 
70 
73 

20 
21 
21 
20 

11 
5 

10 
11 

28  + 

12 

12 
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885 
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931 
855 

0 
0 

0 
0 

2 

2 
2 
1 

27 

28 
29 

28 

0 

0 
0 
0 

1.43 
1.92 
2.09 
1.98 

-  1.54 

-  2.02 

.59 
.60 
.55 

.63 

7 
7 
1 

7 

11.8 
5.0 

11.5 
7.0 

4 
4 
5 

4 

8+ 
11 

7+ 

7 

5 

7 
6 
5 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

36.3 

-  5.9 

1.69 

-  2.22 

6.8 
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BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASD 
MART1NSBURG  FAA  AP 

49.3 

47.1 
51.0 
49.2 
49.4 

24.7 
25.2 
28.6 
27.9 
27.8 

37.0 
36.2 
39.6 
38.6 
38.6 

-  3.7 

-  2.7 

72 
69 
70 
69 

71 

19 
20 
19 
20 

19 

14 
14 
17 
17 
18 

12 
12 
13  + 
12 
16+ 

859 
885 
774 
815 
810 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
1 

0 

1 
1 

25 
27 
23 
22 
25 

0 

0 
0 
0 
0 

2.03 
1.47 
2.33 
2.01 
1.43 

-  1.20 

-  1.83 

.80 
.53 
.82 
.80 

.70 

25 
25 

1 
25 
24 

4.0 
5.0 
5.5 

7.0 
6.0 

2 

6 

4 
4 

7 

1 
2 
2 

5 
3 

4 
4 
4 

2 
1 
2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

46.8 
49.8 
47.3 
50.5 
50.5 

25.4 
27.2 
22.6 
25.9 
26.3 

36.1 

38.5 
35.0 
38.2 
38.4 

-  4.3 

69 
75 
69 

73 
74 

20 
20 
20 
20 
20 

13 

13 

5 

-  4 

14 

13 
13 
12 

11 
16+ 

887 
813 
923 
823 
817 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
2 
0 
0 

27 
23 
29 
23 
25 

0 
0 

0 

1 

0 

1.47 
1.16 
1.74 
1.53 

1.49 

-   .98 

.81 

.65 

1.12 

.80 

.74 

24 
25 
25 
25 
25 

4.7 
2.0 
5.5 
2.3 

1.5 

1 
2 
4 
2 
2 

11+ 

7 
7 
7 

7 

4 
3 
4 

5 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

48.6 

26.4 

37.5 

-  2.6 

72 

21 

15 

16 

845 

0 

2 

26 

0 

1.48 

-  1.43 

.60 

25 

5.0 

3 

7 

4 

1 

0 

DIVISION 

37.6 

-  3.7 

1.65 

-  1.36 

4.4 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MANNINGTON  1  N 


LOWEST  TEMPERATURE 
PETERSBURG 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PICKENS  1 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  CUMBERLAND 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SPRUCE  KNOB 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SPRUCE  KNOB 


82 
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11 

4.75 
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1.17 
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25 

39.0 

21 
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15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST      VIRGINIA 


MARCH      L  9  6  9 


SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 


Like  rhe  previous  month,  this  March  has  been 
cold  and  dry.  Average  temperatures  were  con- 
siderably below  normal.  The  first  three  weeks 
were  extremely  dry.  The  bulk  of  the  precipita- 
tion occurred  the  last  ten  days.  Over  200 
brush    and    forest    fires    were    noted    during  the 


dry  period.     This  has  been  the  driest  February- 
March    combined    precipitation  ever,   over   m 
of  the  State.     Morgantown' s  3  month  first  quarter 
total   of   4.33    inches   has  been  the  driest  since 
records  began  in  1873.* 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia    26506 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  weather 
events  and  were  compiled  before  data  processing 
for  this  publication  was  completed.  For  further 
details  see  the  accompanying  tables  or  this 
month's  issue  of  "STORM  DATA." 
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T 
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.04 
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.11 

.07 

T 

.02 

.07 

.11 

.07 
.05 

.08 
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.09 

T 

T 

FAIRMONT 
GASS/.WAY 
GLENvILLE  2  NE 
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.08   .62 
.64 
.61 
.60 

■  01 
.09 
.12 

.08 

.06 
.04 

T 
.01 

.01 
.01 
.07 
.09 

T 
.01 

.14 
.13 

.06 
.02 

7 

.01 
.23 
.18 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

2.73 
1.71 
1.13 
1.09 
1.69 

.12 
.12 

.01 

T 

T 

T 
T 

T 

.33 

.27 
.06 

.14 

.16 

T 

.19 
.11 

.02 

.07 
.14 

.08 
.06 

T 

T 

.06 

.04 

T 

T 

.02 

T 
.03 

T 

T 

.04 

T 

.12 

T 

.65 
.54 
.70 
.74 
1.03 

.63 
.1' 
.IB 
.24 
.18 

.04 

T 

.02 

,04 

.10 

.09 

.0! 
.02 
T 
.02 

T 
T 

T 
.02 

T 
T 
.06 

.34 

.28 
T 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINF1EL0  LOCKS 

1.37 

1.76 
1.94 
1.15 

.02 
.21 

T     T 

T 

.54 

.02 

.55 
.19 

T 

T 
.07 

.08 

.00 
.08 

.02 

.02 
.12 
.03 

.02 

.13 

.03 
.01 

.01 

T 
T 

T          .01 

.02 

.02 

.04 
.02 
T 
.01 

.58 
.56 

.70 
.39 

.54 

.38 

T 

.29 

.13 

.03 

.07 

T 

.03 

T 

.01 

.11 
T 

.03 
T 
•  01 

T 

.01 
.16 

T 
.03 

.02 

.25 

.14 

CENTRAL              0* 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NH 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

1.69 
3.00 
1.84 
2.99 
2.35 

.02 
.11 

.04   T 

T 
.03 

.19 
.35 
.40 
.40 
.52 

.01 
.09 

T 
T 
.02 

.03 

.20 
.12 
.0? 
.12 

.03 
.15 
.05 
.08 
.05 

.12 
.04 
.02 
.16 
.05 

T 

.10 
T 

.02 
.04 

T          .12 

T 

.05 

.28 
.15 
■  10 

.02 

.62 
.44 
.42 

.77 
T          .46 

.08 
.83 

.56 
.93 

.60 

.04 
.04 
T 
.10 

T 

.25 
.18 
.10 
.32 
.10 

.03 

T 
T 
T 

.02 

.30 
.07 
.25 
.27 

.03 
.07 

8ECKLEY  MB  AP          //R 

BELVA 

BRAN00NV1LLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  &AULEY 

2.48 
2.32 
1.69 

3.19 

.05 
.05 

.19 
.03 

T     T 
T 

.03 

.45 

.18 
.26 

.20 

.38 

.01 
.06 

T 

.04 

.21 

.14 
.04 

.01 

.09 
.10 
.06 

.36 

.10 
.14 
.10 

.14 

T 
T 

.04 

T     T 

T 

.01 
T     .04 

r 

.05 

T 

T 

.2*. 

.0! 

.17 

T     .88 
.64 
.40 
.56 
.53 

.10 
.57 
.30 
.08 
.87 

.09 
.03 
.07 
.01 
.10 

.04 

.08 
.20 
.04 
.20 

T 

.23 

7 

.25 

.08 

.04 

.25 

T 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 

3.43 
2.37 
3.18 
2.26 
1.88 

T 

.17 

.22 

T 

.22 

T 

.02 

.01 

.07 

.32 
.52 

.45 
.09 
.53 

T 
.01 

T 
T 

.10 

.12 

.13 
.11 

.19 

.26 
.10 
.23 

.04 
.15 

.41 
.07 
.05 
.12 

.10 

.18 
.03 
.08 
T 

.30 

T     .14 

T 
.03   .01 

.11 

.08 

.15 
.02 

.OB 

.80 
.28 
.60 
.90 
.15 

.48 
.96 
.30 
.21 

.16 
.04 
.03 
.26 
.02 

.21 

.05 
.30 
.05 
7 

.11 
.16 

.18 
.34 
.40 
.05 
.16 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 

OAK  MKL 

3.29 
2.65 
3.33 
2.58 
2.95 

.08 
.05 
.25 
.04 
.08 

T     .04 
T     T 

.03   T 

T 

.36 
.34 
.70 
.41 
.53 

.10 
.03 

.01 

.08 

.08 
.24 
.08 
.13 

.18 
.09 
.12 

.06 

.17 

.08 
.06 
.15 
.04 
.13 

T 

.02 

.16 

.02 

.OB 

T     .06 

T 
T          .06 

.19 
.09 
.19 
.06 
.06 

.64 
.54 
.60 
.50 
.43 

.80 
1.02 
.60 
.77 
.90 

.13 
.03 
.06 
.04 
.01 

.20 
.04 
.16 
.23 
.17 

.01 
T 

.16 

.41 

.27 

7 

.16 

.26 

.05 

*AP5i,NS  1  SE 
PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOUD 
RDwLESBURG  1 

2.91 

4.75 
2.44 
3.04 
2.54 

T 
.03 

T     .01 
T     .08 

T 
T 
T     .03 

.31 
.46 
.50 
.44 
.32 

.02 
.15 

.13 

.03 

.06 

.13 
.10 

.07 

.07 
.27 
.30 
.13 
.05 

.07 
.20 
.45 
.49 
.11 

.04 

T 
T 

T 

.05 
T     T     .12 

T 

T          .08 

T 

T 

.OB 
.27 
.24 
.24 
.39 

.93 
1.00 
.03 
.70 
.45 

.60 
1.03 
.01 
.86 
.30 

.10 
.26 
.20 
.05 

.07 

.17 

.30 

7 
.26 

T 
T 

.21 

.06 

.40 

.44 

.15 

T 

.35 

.04 
.10 

.05 

SENFCA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STUNY  KIVER  DAM 
SUMMERSV1LLE  RESERVOIR 
TERRA  ALIA  Nu.  1 

2.27 
2.B5 
3.48 
1.90 
1.88 

.10 
.10 
.08 
.03 

T 
.06 

.10 

T 

.32 

.18 
.46 
.39 
.26 
.19 

.02 

.03 

T 

.19 
.15 
.11 
.09 
.09 

.03 
.15 
.20 
.10 
.02 

.06 
.16 
.27 

.01 
.16 

T 

.07 

.20 

.08 

T     .02   .03 
.12 

.09 

T 
T          .04 

T 

.09 

.02 
.09 
.07 
.19 

.91 
.45 

.48 

.52 

.03 
.83 
.78 
1.17 
.24 

.10 

.08 

T 

.08 

.07 

■  12 

.14 

•  33 

.06 
.06 

T 
T 

.06 

.01 
.04 

.20 
.20 

.20 
.0? 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLtY  HEAD 
wEbSiER  SPRINGS  I  E 

3.26 
2. 81 
3.56 
3.44 

T 

T 

T     .01 
T 
T 
.03 

.36 
.27 
.41 
.35 

.20 
T 

.11 
.11 

.08 
.14 
.15 
.15 

.08 
.13 
.26 
.26 

.15 
.04 
.12 
.12 

.OS 

T 

.06 

T     T     ,07 
.06 

T          .09 
.05 

r 

T 

T 

.09 
.13 
.20 
.19 

.73 
.99 

.94 
.BO 

.61 
1.02 
.94 
.82 

.16 
.07 
.11 
.08 

.23 

.14 
.33 
.17 

T 
T 

T 

.37 
.26 
.21 
.35 

.07 

7 

.03 

S0U1HERN            03 

ALDERSUN 

1.56 

.25 

.05 

.61 

.10 

.14 

.01 

.03 

.26 

.01 

.01 

.09 

ioIoi  following  Sla 
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Continued 
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MUCH 

1469 

Station 

I 

D»y  ol  Month 

1    |    2 

4    I    S    |    6 

'l 

"1 

'1 

» 

12 

13  [   14   |   IS 

17  |    18 

19 

20   ]   21 

22       23       24 

■1 

2S 

27 

28      29 

30 

31 

ATHENS     CONCORD     COUEGf 
D    FA*    A,Rt»0RT 

»LUE>TUNk     0*M 

GARY                                                    //R 

tAtGt* 

.7? 

l.c.< 

L.4I 

1.19 

T 
T 

.02 
.06 

.01 

.06 
."• 
.49 
.31 

T 

.04 

T 

.11 

1 

.10 

,01 

.11 

.IS 

7 
.02 

.11 

.01 

.01 

I 

.02 

.10 

7 

7 

T 
7 

7 

.02 

.04 

.22 

.03      .01 

.01 

.06 

.03 

.to 

7  .52 
.32 

.14 

.06 

7 

.09 

.09 

.02 

.17 

I 

.04 

.02 

7 

.09 

.01 
.04 
.01 
.20 

■ 

.14 
7 
7 
.04 

,09 

.  :» 

KOPPfcRiTUN 

Niin^A    1    s 
MNBVtlll 

VRINI.E 1  ON 

2.34 

I.-.' 

1.76 
1.92 

1.74 

.02 
T 

.o» 

.53 

.59 
.52 

.60 
.45 

I 

T 
.02 

T 

.21 

..'; 
.10 
.10 

.07 

T 
.03 

.04 

.12 

.04 

.01 
.06 

7 
,01 

7 

7 
.02 

7 

I            .01 

.09 
.01 

7 

.33 

.11 
.71 
.20 
.32 

.26 

T 

.24 

.06 

.15 

.03 

7 

.06 

.06 
.12 
.02 

.27 
.13 

7 

.06 

.19 
.27 
,11 

KENILK    NO    2 

UNION 

•.Hi't    iulphor    SPRINGS 

1.62 

2.09 
1.99 

.04 

.55 

.40 
.63 

7 

.19 

.  II 

.OB 

7 
7 
.20 

7 

.02 

.01 

7 
7 

7            7 

7 

.10 

.04 

.44 
.47 
.39 

.13 

.06 

.04 

.03 
.02 

7 

7 

,01 

.06 

7 

T 
,11 

■  >i 

•       *       • 

NUIlHtASTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

2.03 
1.74 
1.47 
1.76 
2.33 

.10 
.20 

.03 

•as 

.20 
.05 
.06 

.17      T 
.02      I 

.29 
.25 

.29 
.40 
.32 

T 
.03 

.12 

.OB 
.07 
T 

.04 
.06 
.05 

7 

7 

7 
.03 

.61 
.41 
.42 
.23 

.41 

.60 
.72 
.93 
.79 
.62 

.01 

T 

7 

7 
T 

.06 

.01 

.03 

.It 

7 
T 

KEARNF-SVLE     1    NM    WBASO 
HAKTINSBURG    FAA    AP 
HAIH1AS 

HOURtFIELO    2    SSE 
QHPS 

2.01 

1.43 
1.47 
1.16 
1.74 

.07 

T 

.40      T 

.01 

.01 

.17 

.03 

.47 
.18 
.17 
.20 
.30 

.04 
,00 

.11 

7 

7 
7 
7 
.08 

7 

T 

7 
.02 

.02 
.01 

7 

.23 

.70 
.61 
.23 

.14 

.60 
.27 
.24 
.63 
1.11 

.01 

7 

.01 

7 

.01 

.03 

.03 

.04 
7 

PElERSBURG 
ROMNEY    3    NNE 
HAR0ENSV1LLE    R    »    FARM 

1.93 

1.49 
L.46 

T 

.10 
.10 
.12 

.20 
.30 
.23 

.10 
.05 
.07 

7 

.07 

7 

.33 

.30 
.39 

.60 

.74 
.60 

7 

7 

7 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

\ 

+»  a 

*> 

1 

Station 

+»  +» 
*.   O 
3   * 
CO   U 
V  -H 
ISO 

+<   0) 

p*  a> 

3   0, 
CO  05 

CD 

£ 

e 
o> 
1 

£ 

> 
< 

1     . 
|1 

a 

0 

1-8 

Q 

d 

a 
! 

J 

^1 

EASTERN    STANDARD    TICE 
1    AM         7    AM          1    PM          7    Pf 

8 
■ 

s 

3 

Ol 

A 

01 
0) 

I 

"7 

s 

i 

• 
<N   3 

3 

0 

=  33 
f|1 

111 

BECKLEY    WB    AIRPOR7 

28 

5.3 

n.i 

43++ 

16 

24 

72 

74 

55 

59 

8 

6 

6 

o 

° 

21 

- 

6.' 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

25 

3.9 

e.i 

30++ 

24 

26 

68 

75 

45 

46 

6 

9 

2 

n 

n 

]  8 

- 

6.4 

ELK.1NS   WB   AIRPORT 

- 

- 

- 

28++ 

28 

26 

- 

82 

54 

57 

3 

9 

6 

0 

0 

19 

- 

6.5 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

26 

3. 9 

7.7 

31++ 

28 

26 

66 

78 

49 

48 

3 

1? 

1 

o 

o 

17 

- 

6.4 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

" 

33 

W 

26  + 

- 

- 

" 

9 

5 

1 

o 

e 

16 

52 

" 

i  Notes  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 


Station 

Day  of  Month 

■ 

n 

« 

o 

> 
< 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     *     * 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

MAX 

MTU 

49 
30 

45 
25 

41 

17 

52 

17 

47 
12 

49 
18 

46 
26 

40 
29 

47 

31 

41 
27 

34 
15 

28 

12 

38 
11 

45 
18 

44 
11 

46 
14 

54 

17 

65 
23 

67 
24 

73 
29 

79 
34 

51 
20 

57 
17 

66 
27 

62 
43 

47 
34 

43 
29 

45 
19 

61 
30 

45 
28 

37 

15 

49.8 
22.7 

CAIRO  3  S 

MAX 

MIN 

45 
34 

42 
36 

51 
19 

46 
16 

50 
14 

47 
23 

44 
29 

46 
30 

42 
26 

37 
27 

30 
16 

3<? 
9 

45 
10 

43 
19 

46 

16 

55 

14 

66 
17 

67 
23 

74 
24 

79 
28 

72 
42 

57 
19 

67 
16 

67 

42 

56 
36 

44 
32 

44 

29 

62 

19 

60 
29 

42 
29 

44 
14 

51.9 
23.8 

CRESTBN  1  SSW 

MAX 
MIN 

50 
16 

41 
26 

46 
26 

48 
16 

41 
12 

50 
12 

42 
26 

38 
28 

45 
26 

39 

29 

33 

18 

28 
8 

37 
8 

45 
9 

42 
15 

46 
12 

52 
12 

05 

15 

64 
22 

73 
22 

79 
24 

52 
16 

54 
16 

66 
19 

69 
42 

46 
35 

42 

29 

44 
18 

60 

18 

50 
28 

38 
12 

49.3 
19.8 

MOUNDSVILLE 

MAX 
MIN 

44 
29 

42 
31 

50 

18 

48 
17 

47 
13 

47 
22 

47 
30 

48 
31 

48 
32 

38 
28 

31 
15 

34 
13 

44 
13 

42 

18 

45 
20 

52 
15 

64 
19 

68 

23 

72 
26 

76 
29 

7* 

to 

55 
23 

65 
17 

65 
42 

52 

38 

45 
34 

45 
29 

59 

21 

38 

37 

39 

27 

42 
IB 

51.2 

24.8 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MIN 

44 
29 

39 

30 

49 

45 
21 

44 
13 

43 

20 

41 
30 

42 
30 

42 

30 

35 

28 

31 

13 

31 

15 

44 

18 

41 
23 

42 
19 

52 

20 

64 
24 

70 
27 

72 
30 

75 
31 

71 

40 

54 

28 

65 
19 

61 
43 

53 
38 

42 
32 

44 
28 

58 
24 

56 

34 

39 
24 

39 
18 

49.3 
25.7 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

44 
34 

42 
32 

51 

21 

47 
24 

48 
16 

56 
24 

47 
31 

46 
33 

43 

33 

34 
28 

30 
17 

37 

14 

46 
15 

41 
21 

46 

21 

54 
18 

65 
21 

66 
27 

74 
29 

77 
34 

71 
45 

56 
26 

64 
21 

63 
46 

51 
37 

43 
34 

45 
20 

60 
21 

57 

37 

40 
24 

42 

19 

51.2 
26.5 

parkersburg  faa  ap 

MAX 

MM 

45 
37 

40 
33 

51 
24 

45 
25 

50 
16 

67 
27 

38 
32 

47 
34 

42 
30 

32 
25 

27 
16 

36 

13 

45 
15 

42 
28 

45 
20 

52 

20 

65 
24 

67 

30 

73 
32 

77 
41 

52 
34 

56 

30 

65 

27 

66 
45 

52 
37 

43 
31 

44 
29 

61 
28 

57 
33 

36 

27 

42 
18 

49.7 
27.8 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 

MIN 

43 
36 

39 
33 

48 
26 

43 
25 

48 
19 

45 
28 

36 

30 

45 
32 

39 
30 

31 
24 

26 
16 

3* 
14 

43 
15 

41 
29 

45 
23 

52 

20 

63 
24 

66 

30 

73 
32 

75 
39 

50 
36 

53 

29 

65 
26 

64 
43 

51 

37 

41 
30 

43 

28 

60 
28 

59 
32 

33 
26 

42 
20 

48.4 
27.7 

WEIRTUN 

MAX 
MIN 

43 
30 

41 
30 

50 

20 

45 
20 

45 
15 

42 

24 

39 
26 

41 
28 

42 

30 

33 

25 

28 
11 

30 
12 

43 
18 

38 

24 

42 

19 

52 
22 

63 
27 

70 

31 

71 
34 

74 
37 

56 
37 

53 

27 

04 
24 

59 
41 

46 
36 

39 
31 

44 
26 

56 

27 

55 

33 

34 
22 

38 
16 

47.7 
25.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

43 
25 

40 
31 

49 
17 

45 
16 

44 
11 

44 

20 

43 
28 

43 
28 

43 
32 

35 

25 

31 

14 

31 

14 

43 
11 

40 
16 

41 

IB 

50 
14 

62 
18 

70 
22 

72 
27 

77 
29 

73 
39 

53 
26 

65 
16 

62 

41 

54 
37 

41 
32 

43 
28 

58 
19 

56 

34 

33 

25 

38 
16 

49.2 
23.5 

WHEELING  WARWOOU  DM  12 
•      •       * 

MAX 

MIN 

45 
23 

39 
33 

50 
21 

42 
22 

44 
17 

43 
17 

36 
27 

44 
32 

43 
32 

33 
29 

29 
18 

32 
1* 

43 
15 

39 

19 

41 
22 

51 

21 

62 
22 

69 
2° 

71 
31 

75 
34 

46 
37 

52 

30 

64 
23 

62 

24 

48 
45 

47 
34 

42 
28 

56 
26 

50 
29 

37 
26 

40 

20 

47.6 
25.8 

NORTH  CENTRAL       02 

BEL1NGT0N 

MAX 

MIN 

45 
20 

40 
23 

34 
26 

44 
14 

45 
10 

42 
10 

45 
25 

36 
28 

41 
32 

37 
23 

30 
15 

23 

9 

30 
8 

40 
9 

37 

IB 

39 
13 

49 
13 

60 
IB 

60 
25 

63 
25 

72 
29 

53 
21 

50 
15 

64 
18 

57 
44 

45 
31 

43 

24 

35 

16 

54 
20 

55 

29 

33 
14 

45.2 
20.2 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 
MIN 

43 
33 

37 
27 

47 
20 

44 

14 

44 
10 

45 
21 

41 
27 

41 
28 

39 
32 

34 
24 

25 

15 

32 
8 

41 
10 

37 
21 

40 

20 

50 
13 

60 
16 

62 

23 

68 
23 

74 
26 

66 
42 

51 
22 

65 

15 

61 
36 

54 
36 

42 
27 

36 

25 

62 

16 

55 

34 

35 

29 

39 
16 

47.5 
22.9 

CLARKSBURG  1 

MAX 
MIN 

43 
30 

39 
29 

49 

19 

46 
17 

47 
13 

46 
27 

36 
29 

45 

31 

40 

2  = 

33 
23 

26 

17 

37 
13 

44 
12 

40 
19 

45 

20 

53 

15 

64 

18 

65 
24 

71 
25 

75 
26 

53 
35 

56 
24 

66 

16 

64 
42 

49 
36 

41 
29 

44 
26 

60 
20 

56 

34 

37 
29 

44 
19 

48.8 
24.1 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

41 
31 

37 
29 

48 

20 

44 
21 

46 
15 

43 

24 

35 
27 

35 
29 

38 
26 

29 
22 

22 

15 

31 
12 

40 

17 

36 
23 

40 

21 

52 

22 

63 
25 

64 
30 

70 
33 

75 
37 

69 
32 

53 

28 

64 
23 

62 
41 

49 
33 

42 
28 

40 
26 

58 
23 

54 
31 

32 
22 

39 
16 

46.8 
25.3 

GASSAWAY 

MAX 
MIN 

46 
26 

43 
24 

46 
23 

47 
17 

48 
14 

48 

25 

44 
30 

48 
28 

47 
35 

36 
26 

31 
19 

36 

10 

43 
11 

43 
20 

45 

19 

53 

15 

64 
17 

65 
24 

77 
28 

74 
24 

76 

45 

54 

20 

68 
16 

65 
41 

60 
40 

44 
32 

40 
28 

62 

29 

62 

39 

42 
33 

46 
17 

51.8 
25.1 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 

MIN 

49 
26 

44 
20 

39 
15 

48 
13 

46 

10 

47 
13 

47 
27 

35 

29 

44 
30 

40 
28 

33 
18 

26 
9 

37 
6 

44 

9 

42 

13 

44 
11 

53 
14 

64 
15 

64 
21 

70 
22 

77 

23 

54 

17 

54 
13 

62 

18 

67 
43 

48 
34 

44 
28 

42 

16 

60 

17 

48 
31 

39 
11 

48.7 
19.4 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

51 
26 

45 
25 

42 
22 

50 
16 

42 

14 

49 
24 

48 
30 

37 
28 

46 
33 

40 
27 

34 
19 

2' 
9 

38 
10 

45 
18 

42 
18 

46 
14 

55 
17 

63 

23 

65 
23 

72 
29 

78 

38 

55 

20 

56 
16 

67 
37 

68 
44 

45 
35 

44 
29 

43 
19 

62 

37 

47 
30 

39 
14 

49.8 
24.0 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

MIN 

46 
28 

38 
27 

50 
15 

45 
12 

45 
8 

45 
18 

42 
29 

44 
32 

41 
32 

32 
26 

26 

16 

35 
12 

44 
9 

39 

15 

43 
23 

53 

12 

67 
15 

64 

22 

74 
22 

62 
22 

72 
36 

65 
21 

65 

13 

64 
41 

51 
36 

41 
33 

45 
27 

56 

16 

62 

37 

40 
28 

42 

16 

50.3 
22.5 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 
MIN 

46 
29 

42 
27 

55 

16 

50 
14 

46 
11 

45 
20 

42 

28 

45 
26 

42 

32 

35 

26 

30 
15 

35 
9 

42 

10 

40 
15 

45 
16 

52 

12 

64 
17 

65 
22 

70 
23 

77 
26 

73 
32 

54 
16 

58 

16 

63 
42 

51 
36 

41 
32 

42 
28 

58 
19 

52 
30 

40 
28 

41 
13 

49.6 
22.1 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

39 
32 

38 
28 

48 
19 

44 
18 

43 
12 

45 

2? 

33 
27 

42 
29 

40 
25 

30 
22 

23 
10 

31 

10 

40 
11 

38 
23 

39 
19 

51 
19 

61 
23 

66 
29 

70 
30 

77 
39 

53 
36 

51 
27 

64 
20 

59 
42 

48 
35 

38 
30 

40 

28 

59 
28 

57 
33 

34 
25 

41 
19 

46.5 
24.9 

MORGANTUWN  L  AND  D 

MAX 

MIN 

41 
34 

40 
31 

48 

20 

44 
18 

45 
14 

*5 
23 

40 
29 

44 
31 

41 
32 

36 
27 

26 
17 

32 

14 

43 
14 

42 
22 

40 
20 

50 
18 

61 
20 

66 
27 

70 
28 

75 
30 

68 

42 

53 
26 

65 
20 

60 
42 

52 
38 

42 
33 

4  0 
28 

56 
23 

58 

37 

38 

26 

41 
20 

48.5 
26.0 

WESTON 

MAX 

MIN 

50 
30 

46 
25 

38 
20 

48 
18 

44 
14 

47 
14 

47 
28 

35 

30 

44 
3? 

39 
26 

33 

16 

26 
12 

34 
11 

42 

12 

39 
18 

43 
16 

52 
16 

63 

16 

62 

25 

70 
25 

75 
30 

53 

22 

54 
18 

67 
18 

62 
42 

53 
33 

41 
27 

42 
20 

59 

20 

57 
20 

36 
17 

48.4 
21.6 

WEST  UNION 

*     »      » 

MAX 
MIN 

45 

34 

41 
25 

50 
17 

45 
15 

47 
12 

45 
20 

42 
28 

45 
30 

41 
34 

35 
21 

29 

15 

36 
12 

44 

10 

42 
18 

44 

17 

52 

14 

64 
18 

65 
24 

72 
24 

77 
30 

71 

41 

55 

20 

65 

17 

66 
43 

55 
37 

42 
31 

44 
28 

59 
19 

57 
38 

43 
29 

42 

14 

50.3 
23.7 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

MIN 

42 

34 

41 
34 

49 

28 

45 
21 

49 
17 

47 

29 

37 
30 

48 
29 

41 

30 

31 
24 

29 
19 

35 

14 

42 
17 

43 
30 

47 

26 

53 
19 

65 
23 

63 
29 

71 
32 

79 
38 

59 
36 

56 
27 

68 
22 

65 
41 

53 
38 

43 
31 

41 
27 

62 
23 

60 
35 

39 
28 

42 
21 

49.8 
27.5 

CHARLESTON  1 

MAX 

MIN 

55 
23 

45 
34 

-3 
27 

51 
21 

48 

18 

51 
24 

46 
32 

40 
29 

52 

36 

40 
26 

32 
22 

32 

15 

39 
15 

45 
22 

45 
27 

49 
20 

56 
22 

68 

29 

63 
29 

73 
33 

76 
41 

60 
23 

58 
23 

70 
40 

69 
45 

46 
36 

45 
30 

44 
22 

63 

34 

44 
33 

42 
19 

51.4 
27.5 

CURTON 

MAX 

MIN 

50 
32 

42 
29 

48 

2? 

44 
20 

49 

14 

48 
26 

47 
31 

49 
28 

49 
37 

38 
25 

29 
16 

38 

7 

45 
11 

43 
13 

46 
23 

47 
23 

65 

15 

64 
24 

71 
24 

77 
29 

74 
21 

69 

20 

67 
18 

67 
28 

61 

40 

44 
27 

42 
28 

62 
16 

60 
23 

42 
32 

44 
14 

52.3 

23.2 

DUNLOW  5  E 

MAX 
MIN 

43 
29 

41 
26 

46 

25 

46 
20 

50 
20 

40 

33 

42 
24 

49 
25 

42 

25 

40 
23 

36 
20 

37 
7 

45 
12 

47 
23 

47 

22 

55 

23 

65 
28 

62 
35 

73 
38 

77 
38 

72 
43 

56 
32 

63 

40 

71 
43 

60 
34 

43 
33 

46 
24 

63 
28 

56 
36 

46 
24 

45 

18 

51.7 

27.5 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

51 
18 

44 
34 

40 
27 

50 

17 

47 
15 

51 
18 

47 
31 

40 
26 

52 

2° 

40 
28 

32 
22 

31 

7 

38 
11 

45 
16 

45 
18 

46 
15 

55 
13 

67 
24 

63 
24 

73 
28 

77 
33 

56 
20 

57 
19 

68 
26 

70 
45 

45 
36 

*5 

30 

45 
19 

63 

27 

49 
31 

42 
14 

50.9 
23.3 

HUGSETT  GALLIKOLIS  DAM 

MAX 
MIN 

49 
19 

42 
33 

40 
29 

48 
25 

44 
26 

50 

24 

44 
29 

39 
30 

5" 

31 

39 
27 

31 
21 

28 
15 

39 
12 

45 
11 

44 
21 

47 
16 

55 
14 

65 
IB 

64 
23 

73 
25 

76 
23 

55 
21 

57 
19 

67 
21 

66 
40 

49 
33 

42 

21 

44 
22 

62 
24 

49 
21 

37 
17 

49.7 
22.9 

HUNTINGTON  FED  BLOG 

MAX 
MIN 

HUNTINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 

MIN 

36 
34 

36 

33 

48 
29 

43 
28 

48 
18 

45 
29 

39 
30 

51 
31 

40 
29 

30 
23 

29 
19 

37 
10 

42 

14 

44 
27 

47 
21 

53 

20 

65 
23 

64 

30 

74 
31 

77 
43 

56 
36 

57 
25 

66 
26 

70 
43 

51 
37 

42 
31 

45 

26 

63 
24 

56 
34 

40 
27 

43 

20 

49.7 
27.3 

HUNTINGTON  SEW  IRMT  PL 

MAX 

MIN 

47 
36 

40 
35 

51 

it 

49 
28 

50 
29 

44 
32 

52 

30 

51 

35 

38 
26 

32 
22 

39 

13 

46 
15 

45 
30 

49 

21 

56 
19 

67 
22 

66 
20 

75 
29 

76 
35 

73 
45 

56 
25 

68 
25 

70 
43 

65 

41 

42 
34 

46 
30 

63 
22 

64 
39 

48 
29 

44 

19 

53.9 
28.9 

See  Reference  Note 


Following  Station  Index 
30    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

wrsT  VIRGINIA 

MAR' 

StAllon 

D«y  ol  Monlh 

| 

'| 

»l 

3 

•| 

»| 

6 

'1 

•1 

■i 

,.| 

"1 

12 

■3| 

"1 

IS 

"1 

IH 

"1 

20 

21 

22  1 

/I 

24 

27 

29 

30 

31 

t 

< 

LOCAN 

MAX 

M1N 

92 

20 

45 

35 

11 

49 

22 

49 
19 

5> 

1" 

48 
30 

40 
28 

10 
10 

41 

28 

>2 

23 

3' 

> 

40 
10 

45 
16 

,7 
25 

44 
19 

37 
20 

63 

30 

71 

30 

61 
25 

60 
2  1 

r 
25 

69 

46 

46 

36 

41 

10 

47 
22 

61 

22 

44 
34 

52.0 

• 

LONDON  LOCKS 

MAX 
M1N 

51 
23 

45 

35 

to 

10 

40 
22 

41 
21 

10 

2  0 

48 
32 

37 

30 

50 

42 
29 

32 

21 

J" 

39 
13 

44 
16 

44 

10 

48 
22 

55 

22 

62 
32 

72 
32 

n 

3« 

60 
27 

96 

26 

67 
26 

64 

49 

30 

J7 

40 

42 
23 

61 
25 

54 

35 

30.0 
27.2 

HAOISUN 

MAX 

M1N 

5) 

IT 

45 
30 

A! 
if 

50 
19 

47 
17 

5  2 

IT 

46 
30 

41 
27 

51 
2« 

41 
26 

32 
21 

II 

7 

39 

8 

46 
13 

■.'. 

23 

51 
16 

96 

21 

66 
28 

74 
29 

H 

34 

61 
23 

94 
22 

ro 
ti 

70 
45 

47 
36 

4  5 

30 

43 
22 

63 

24 

49 
33 

52.1 

24.1 

PJINT  PlEASANI  J  NNb 

MAX 
MIN 

47 
2T 

40 
34 

-7 
11 

50 
22 

49 
14 

10 

1° 

45 
29 

40 
30 

47 
36 

47 
25 

32 

18 

10 

11 

36 
9 

43 

16 

tt 

47 
13 

34 
18 

65 
29 

73 
32 

77 
40 

33 

96 

20 

67 
41 

66 
41 

43 
33 

4/ 
28 

43 

20 

63 
39 

41 
29 

49.8 
24.9 

RAVtNSWUQU  DAM  22 

MAX 
MIN 

50 
35 

43 
34 

,9 

10 

48 
23 

54 
19 

31 

48 
30 

46 
36 

40 
11 

41 
29 

37 
21 

3« 

H 

44 
11 

45 
22 

46 

17 

33 

13 

65 

18 

74 
26 

73 
33 

73 
tl 

35 

19 

66 
20 

66 
37 

52 
36 

41 
33 

49 

21 

60 
23 

60 
42 

39 

27 

52.6 
26.3 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

44 
33 

42 
31 

50 
20 

47 
17 

49 
13 

46 

25 

39 
28 

48 
26 

48 
•0 

37 
25 

29 

17 

H 

a 

44 
9 

44 
19 

47 
11 

54 

13 

66 
12 

72 
23 

78 
26 

7? 
35 

71 

12 

67 
19 

68 

36 

56 
38 

44 
31 

4? 
27 

62 

20 

38 
36 

49 
27 

32.1 
22.6 

SPENCfcR 

MAX 

MIN 

45 
33 

40 
31 

47 

23 

45 
24 

52 

14 

19 

39 
23 

46 

21 

45 

31 

36 
23 

30 

17 

36 

1? 

43 
9 

41 
27 

44 

18 

52 

13 

63 

16 

70 
24 

76 
32 

70 
42 

53 

24 

63 

19 

65 
41 

38 
37 

41 
30 

40 
27 

59 
21 

58 

38 

42 
29 

50.1 
24.8 

WAYNE  2 

MAX 
MIN 

3" 

9 

46 
13 

46 
25 

49 
19 

56 

17 

67 
19 

74 
26 

77 
32 

71 

44 

68 
22 

68 
22 

73 
43 

65 

41 

44 
34 

45 
30 

64 
21 

62 
39 

49 
28 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

51 
2  2 

49 
22 

48 
19 

53 
2  2 

42 
32 

52 
28 

35 

24 

34 

11 

41 
16 

48 
23 

60 
20 

64 
32 

73 
33 

76 

36 

71 
19 

73 
44 

46 
37 

44 

31 

50 
23 

WINFIELD  LOCKS 

•     •     » 

MAX 

MIN 

49 

IT 

44 
35 

to 

10 

48 
24 

45 
20 

h9 

46 
32 

39 
31 

50 
3  2 

41 
28 

31 
23 

30 
13 

37 
13 

44 
16 

43 

24 

52 

20 

53 

19 

23 

62 
29 

71 
30 

75 
3T 

35 

25 

96 
25 

67 
26 

68 
33 

49 
36 

42 

to 

43 
24 

62 
23 

49 
31 

39 
11 

49.8 
25.5 

CENTRAL               0* 

ARBOVALE  2 

MAX 

MIN 

33 
25 

34 
26 

4S 

22 

39 

12 

41 
24 

38 
22 

35 
23 

46 
26 

41 
30 

33 

20 

22 

13 

29 
B 

32 
12 

33 
23 

35 
IB 

44 
9 

57 
12 

56 
22 

61 
24 

64 
22 

61 

39 

48 
28 

56 

11 

51 
32 

45 
34 

39 
26 

33 
21 

45 
10 

52 

31 

41 
27 

37 

15 

42.7 
21.5 

BAYARD 

MAX 

MIN 

32 
23 

33 

21 

39 

12 

37 
6 

34 
B 

41 
10 

39 
22 

40 
20 

37 

27 

32 

18 

25 

9 

24 
7 

34 
5 

33 

19 

31 
15 

42 
5 

50 

9 

57 
8 

61 
22 

64 
22 

60 
34 

44 
23 

50 
11 

53 
31 

42 
30 

38 
23 

31 

20 

49 
4 

52 

26 

37 
21 

31 
11 

41.0 
16.9 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

40 
30 

36 
29 

42 
25 

41 
15 

46 
13 

44 

24 

34 
25 

46 
16 

44 
30 

30 
20 

24 
16 

30 
6 

38 

7 

40 
22 

43 
21 

52 
13 

61 
17 

56 
28 

67 
27 

73 
27 

66 
34 

57 
21 

61 
17 

01 
32 

52 
34 

38 
28 

35 
23 

58 
13 

54 
40 

40 
27 

42 

16 

46.8 
22.5 

BECKLEY  KB  AP 

MAX 

MIN 

33 
27 

33 

27 

41 
25 

40 
21 

44 
16 

42 

29 

31 
25 

46 
23 

37 

23 

25 

16 

21 

13 

29 
4 

35 
10 

36 

21 

40 

21 

49 

19 

59 
23 

S3 

38 

64 
33 

70 
43 

54 
3? 

50 
26 

59 
30 

57 
33 

46 
31 

36 
23 

35 
23 

56 

20 

49 
31 

36 
22 

40 

16 

43.4 

24.1 

BRANOONVILLE 

MAX 
MIN 

37 
28 

3* 
27 

33 
16 

42 
14 

38 
13 

39 

19 

40 
25 

32 
24 

38 

30 

37 
23 

30 
12 

20 

u 

26 
9 

36 
22 

33 

19 

36 
17 

45 
20 

57 
25 

61 
26 

63 
28 

71 

38 

45 
28 

48 

19 

61 

31 

51 
42 

44 
30 

38 
23 

35 

17 

52 

32 

47 
25 

30 
17 

42.0 
22.9 

BUCKEYE 

MAX 

MIN 

36 
26 

38 
21 

32 
8 

38 
5 

38 

16 

40 

19 

51 
18 

62 

11 

01 

21 

66 
20 

70 
19 

67 

40 

58 
20 

61 
8 

58 

30 

50 
35 

41 
31 

36 

23 

55 

9 

95 

22 

46 
30 

42 
16 

50.0 
20.4 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

MIN 

27 
23 

27 
21 

3* 
10 

32 
3 

31 

10 

38 
1* 

34 
21 

35 

20 

33 
25 

26 

17 

19 
8 

23 
6 

27 

9 

25 

16 

32 
13 

40 
13 

47 
13 

50 

21 

53 
23 

57 
24 

54 
34 

40 
22 

53 
12 

48 
32 

43 
30 

32 
25 

27 

18 

47 
6 

46 
32 

32 
20 

29 
9 

36.8 

17.7 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

37 
29 

33 

28 

42 
21 

40 
14 

40 
10 

44 

20 

33 
26 

41 
30 

36 

24 

28 

21 

21 
12 

29 

10 

37 

7 

34 
25 

36 
19 

47 
14 

59 
17 

59 
23 

63 

25 

71 
25 

52 
34 

49 
23 

62 
13 

54 

39 

46 
34 

40 
27 

33 

20 

54 
14 

54 
33 

33 
24 

37 
17 

43.4 
21.8 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

36 
18 

31 
2* 

32 

23 

38 
23 

38 

16 

40 
17 

37 
22 

27 
22 

42 

24 

33 

16 

22 

12 

20 
3 

27 
3 

32 

13 

34 
17 

37 
16 

44 
24 

=  5 

35 

48 
37 

62 
38 

64 
35 

50 
25 

47 
24 

54 
32 

54 
36 

38 

26 

29 
20 

31 
20 

52 

26 

46 
25 

34 

13 

39.9 
22.2 

NC  ROSS 

MAX 

MIN 

42 
25 

38 
24 

41 
23 

40 
14 

45 
13 

44 
21 

41 
23 

46 
15 

46 

29 

32 

18 

24 
11 

3  0 
4 

37 

4 

38 
22 

39 

1' 

50 
9 

60 

14 

01 
25 

64 
24 

71 
24 

70 
33 

52 
24 

60 
12 

60 
31 

60 
31 

37 
26 

34 
20 

56 

9 

57 
29 

40 
25 

41 

13 

47.0 
19.7 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

45 
19 

38 

30 

35 
27 

45 
22 

42 
20 

-8 
19 

45 
26 

35 

24 

45 
23 

37 
20 

28 

18 

26 
9 

33 
9 

39 

14 

39 
23 

44 
20 

52 

20 

04 
26 

58 
35 

67 
34 

74 
31 

57 
29 

53 

25 

61 
32 

58 
30 

45 
32 

40 
25 

39 

21 

60 
23 

50 
30 

38 
16 

46.5 
23.7 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

40 
23 

37 
28 

35 
22 

45 
15 

42 
11 

41 
19 

45 
26 

37 
26 

43 
31 

37 
24 

30 
15 

20 

12 

29 

6 

38 

16 

35 

20 

34 
20 

48 
12 

60 
22 

61 
24 

67 
27 

71 

35 

52 
28 

50 
16 

03 
35 

53 

35 

46 
32 

41 

25 

33 

15 

57 
23 

46 
28 

32 
18 

44.2 
22.2 

PICKENS  1 

MAX 

MIN 

37 
27 

31 
22 

-0 
20 

39 
13 

39 
8 

40 

22 

35 
23 

41 
24 

35 
26 

27 

17 

19 
10 

29 
6 

35 
2 

32 
14 

35 
13 

44 
10 

56 

18 

57 
28 

62 
27 

66 
31 

60 
37 

42 
22 

58 
IB 

5! 
35 

48 
31 

33 
24 

30 
19 

51 
10 

50 
21 

32 
23 

35 

10 

41.6 
19.7 

REF.DSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

MIN 

37 
16 

39 

1* 

44 
13 

45 
12 

40 
6 

41 

16 

39 
25 

37 
24 

38 

24 

40 
23 

25 

11 

35 
4 

36 
9 

32 
22 

38 
25 

43 
20 

57 
16 

el 

22 

67 
24 

72 
27 

70 

37 

69 
23 

65 
16 

62 

31 

52 
34 

36 
28 

34 
24 

54 
13 

52 
15 

51 
13 

50 

14 

47.2 
19.5 

RICHWQOD 

MAX 

Mm 

40 
26 

33 
22 

44 

29 

44 
17 

40 
29 

40 

31 

36 
19 

49 
20 

42 
19 

39 
18 

26 

14 

34 
8 

39 
3 

39 
21 

44 

20 

49 

22 

62 

21 

58 
34 

68 
23 

72 
20 

61 

40 

58 
27 

62 
15 

58 
35 

47 
32 

38 
22 

36 

20 

58 

14 

54 
12 

41 
16 

-8 
13 

47.1 
21.4 

ROWLESBURC  1 

MAX 
MIN 

36 
31 

35 

30 

45 
23 

42 
17 

41 
13 

44 

20 

41 
28 

42 

29 

38 
32 

37 
23 

27 
16 

30 
13 

40 
11 

37 
24 

36 
22 

49 
15 

59 
19 

02 
26 

68 
28 

73 
30 

68 
42 

51 

29 

64 
18 

59 

40 

53 

36 

39 

31 

37 

27 

56 

15 

55 

33 

36 
29 

38 

19 

46.4 
24.9 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 
MIN 

36 
25 

38 
20 

47 

15 

44 

10 

45 

10 

41 
16 

35 
25 

47 
23 

39 
23 

29 
17 

26 
12 

32 

8 

38 

3 

36 
24 

39 

14 

49 

6 

61 

11 

55 
21 

63 
23 

67 
24 

55 
32 

51 
20 

58 

8 

51 
32 

47 
32 

39 
27 

39 
18 

58 
8 

50 
26 

38 

20 

40 
15 

45.0 
18.5 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

MIN 

32 

19 

27 
23 

32 

21 

38 
20 

34 
15 

39 
18 

39 
22 

29 
23 

40 
26 

32 
18 

24 
10 

20 
6 

30 

7 

32 

15 

30 

14 

34 

16 

43 
25 

54 
37 

53 
37 

59 
40 

62 
37 

47 
25 

44 
26 

62 

32 

47 
35 

42 
27 

34 

19 

30 

20 

50 
29 

49 
25 

30 

12 

39.3 
22.6 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

46 
12 

42 
26 

36 
25 

45 
17 

42 
15 

4  5 

15 

45 
25 

32 
23 

41 

23 

37 
20 

24 

6 

32 
6 

32 

13 

38 
20 

42 
15 

40 
16 

48 

16 

63 

23 

63 
21 

68 
31 

72 
33 

54 
25 

52 
20 

45 
25 

45 
23 

41 
21 

38 
21 

58 

24 

51 
30 

37 

18 

45.1 
20.3 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 
MIN 

33 

IS 

30 
23 

30 
19 

40 
12 

35 
12 

35 
13 

37 
20 

28 
22 

36 

27 

36 

20 

24 
12 

16 
7 

24 

7 

32 
13 

30 

16 

29 

13 

40 
15 

51 
14 

55 

26 

61 
29 

66 
35 

44 
23 

44 
15 

57 

34 

46 
36 

40 
27 

33 

20 

32 

9 

50 
20 

47 
22 

26 

13 

38.4 
19.2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
*     *     * 

MAX 

MIN 

42 
32 

40 
27 

-.5 
27 

43 
18 

45 
15 

46 

25 

43 
29 

46 
25 

43 
33 

33 

24 

26 
18 

33 

12 

39 

9 

37 
21 

42 

23 

50 
13 

60 
25 

57 

27 

67 
26 

72 
27 

69 
24 

52 
23 

62 

17 

60 
38 

54 
38 

42 
32 

37 

25 

58 
16 

57 
38 

40 
31 

42 

19 

47.8 
24.5 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

32 
25 

33 
28 

43 
28 

42 
18 

44 
15 

46 

30 

52 
23 

55 

20 

46 
30 

33 

17 

25 

13 

32 
6 

38 
12 

39 
25 

43 
20 

52 

19 

62 
22 

63 
29 

65 

31 

70 
37 

62 
39 

53 

24 

58 
22 

58 
33 

55 

33 

34 
27 

38 
23 

56 

18 

54 
25 

55 
29 

45 

15 

47.9 
23.7 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
27 

31 
28 

39 
26 

38 
25 

42 
19 

40 

30 

30 
25 

47 
26 

3° 
25 

23 

16 

21 

15 

28 
8 

34 
16 

39 
23 

40 

21 

49 
26 

59 
32 

50 
39 

61 
35 

69 

49 

56 

37 

50 
28 

60 

34 

60 

3  6 

50 
32 

37 
26 

36 
24 

57 
30 

53 
33 

43 
27 

46 
19 

43.9 
27.0 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

Mm 

47 
20 

39 

31 

39 
32 

47 
23 

42 
20 

50 

20 

43 
28 

33 
23 

49 

25 

42 
26 

33 
27 

35 
14 

35 

14 

41 
16 

43 
27 

46 

19 

54 
19 

63 
22 

50 
30 

63 
32 

72 

32 

59 

28 

54 

21 

02 
22 

61 
42 

47 
35 

41 
30 

40 
20 

60 

21 

52 
34 

44 
23 

48.3 
25.1 

GARY 

MAX 
MIN 

51 
17 

39 

32 

39 
32 

46 
21 

45 
17 

49 
17 

45 
27 

35 

23 

53 
24 

43 
23 

30 
20 

29 
9 

34 

8 

40 
13 

43 
23 

46 
18 

54 
20 

65 
19 

57 
29 

67 
29 

74 

30 

60 
25 

54 
20 

66 
29 

70 
46 

49 
35 

42 

29 

42 

19 

60 

15 

58 
34 

48 
18 

49.5 
23.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST  VIRGINIA 
MARCH      1969 

Station 

Day  ot  Month 

0 
0) 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

ll 

is 

16 

17 

18 

19| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

♦0 

32 

38 
32 

45 
28 

42 
21 

46 

19 

44 
27 

36 
29 

46 
21 

41 
33 

34 
23 

29 

19 

32 

6 

40 
12 

42 
25 

h5 
24 

51 
18 

62 
21 

60 
31 

62 
29 

74 
32 

60 
39 

54 
27 

66 
23 

69 

39 

52 
37 

40 
30 

4  0 
27 

60 
20 

51 
39 

44 
32 

45 
20 

48.4 
26.3 

LEWISBURG  2  S5W 

MAX 

MIN 

38 
28 

39 
22 

47 
25 

43 
19 

48 
20 

45 

2o 

36 
22 

47 
22 

45 
31 

32 
22 

26 

17 

34 
11 

39 
18 

40 
21 

46 
12 

53 

17 

61 
20 

60 
32 

67 
29 

69 
29 

66 
42 

55 
30 

60 

20 

56 
37 

57 
35 

40 
24 

36 
25 

58 
11 

57 
42 

46 
28 

44 
18 

48.1 
24.4 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

50 
17 

40 
32 

41 

31 

48 
20 

45 
18 

48 
18 

45 
28 

36 
28 

52 
27 

42 
26 

31 
21 

29 
5 

36 
6 

42 
12 

42 
15 

46 
I" 

54 
17 

65 
21 

53 
30 

69 
29 

75 
29 

60 
25 

56 
20 

67 
20 

70 
44 

45 
35 

41 
29 

40 
20 

61 
21 

50 
34 

43 

19 

49.3 
23.1 

UNION 

MAX 

MTN 

44 
24 

36 
25 

41 
25 

45 
15 

45 
17 

47 
22 

43 
27 

36 

19 

46 
21 

38 
22 

31 
17 

28 
10 

34 
11 

40 
19 

44 
15 

43 

13 

53 
20 

63 
24 

52 
24 

67 
26 

70 
40 

58 
25 

54 
16 

62 
30 

60 
42 

45 
32 

41 

25 

35 
14 

52 
28 

57 
32 

43 
18 

46.9 
22.5 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
*     •     * 

MAX 

MIN 

38 
27 

43 
21 

50 
25 

49 
16 

52 
20 

52 
24 

37 
27 

51 
21 

51 

32 

35 

22 

28 

18 

37 
11 

42 
11 

43 
26 

46 

22 

56 
12 

65 
16 

61 
27 

70 
26 

73 
25 

70 

42 

60 
28 

63 
13 

59 

35 

59 
36 

42 
31 

35 

25 

60 

13 

58 
28 

46 
32 

46 

19 

50.9 
23.6 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

40 
27 

35 
24 

48 
25 

47 
20 

43 
18 

4B 
18 

45 
26 

43 
26 

44 
27 

4? 
25 

34 
15 

3! 

14 

44 
22 

42 

27 

41 

29 

52 
19 

62 
19 

6° 
17 

72 
17 

67 
28 

59 

35 

55 

34 

62 
18 

58 

34 

54 
39 

44 
34 

43 

26 

58 
24 

59 
33 

42 
27 

40 

18 

49.3 
24.7 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

MTN 

3* 
29 

37 
25 

45 
22 

44 
17 

46 

15 

45 
23 

44 
29 

48 

31 

43 
31 

34 
26 

27 
18 

35 

14 

39 
25 

38 

25 

40 
23 

51 
16 

63 
19 

60 
26 

67 
27 

69 
27 

66 
41 

53 
26 

60 
16 

50 
33 

45 

40 

42 
31 

37 

22 

56 
18 

56 
32 

44 
33 

42 
21 

47.1 
25.2 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

".0 
27 

40 
28 

49 
23 

50 
22 

46 
21 

44 
2o 

42 
30 

48 
28 

49 
30 

40 
26 

36 
21 

41 

17 

47 
17 

45 
26 

49 
32 

55 

27 

64 
23 

6fl 
2" 

70 
33 

68 
36 

64 

40 

60 
35 

58 
25 

55 
46 

49 
38 

46 
30 

57 
33 

58 
25 

55 
40 

45 
31 

43 
22 

51.0 
28.6 

K6ARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

MAX 
MIN 

45 
33 

33 
30 

36 
29 

48 
23 

47 
21 

44 
23 

48 
28 

36 
26 

46 
31 

41 
29 

39 
20 

29 

17 

38 
22 

46 
26 

45 
25 

44 

19 

53 
23 

65 
25 

67 
36 

69 
33 

60 
38 

60 
34 

56 
18 

61 
37 

52 

38 

55 

37 

50 
31 

45 
23 

58 
36 

64 
31 

43 
23 

49.2 
27.9 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

37 
2? 

37 
28 

50 

29 

48 
24 

43 
20 

4  6 
22 

38 
31 

47 
27 

42 

31 

41 
27 

31 
20 

36 
18 

45 
26 

45 
32 

42 
25 

52 

65 
22 

66 
25 

71 
32 

63 
33 

60 
39 

55 

29 

62 
19 

50 

37 

56 
42 

47 
34 

45 

29 

59 
26 

62 
38 

42 
26 

42 
24 

49.4 
27.8 

MATHIAS 

MAX 

MTN 

32 
25 

36 
25 

44 
25 

43 
18 

43 
19 

46 
23 

41 
28 

47 
28 

44 
30 

33 
26 

29 

19 

34 
15 

39 
13 

39 

27 

38 

21 

50 
15 

61 
19 

61 
26 

66 
27 

69 
29 

63 

42 

53 
27 

60 
17 

53 
36 

52 
41 

45 
32 

39 
26 

56 
18 

51 
39 

44 
30 

39 

20 

46.8 
25.4 

MGOREFIELD  2  SSE 

MAX 

MIN 

38 
27 

38 
27 

49 
17 

47 
15 

46 
14 

48 
23 

43 
30 

43 
33 

38 
34 

36 

30 

34 
21 

34 
IB 

42 
13 

41 
25 

40 
25 

50 

25 

67 
17 

65 
24 

71 
26 

75 
28 

71 

50 

54 
40 

65 

16 

57 
41 

54 

44 

46 
35 

40 
31 

60 
19 

62 
42 

47 
30 

43 
23 

49.8 
27.2 

OMPS 

MAX 
MIN 

37 
19 

32 
24 

35 
24 

47 
21 

45 
16 

40 
17 

48 
21 

37 
21 

48 
27 

39 
26 

36 
15 

28 
5 

34 
10 

41 
19 

42 
18 

39 
22 

49 
21 

61 

22 

68 
26 

69 
29 

66 

31 

58 
31 

50 
17 

60 

25 

48 
35 

54 
34 

47 
25 

41 
22 

50 
32 

61 
29 

54 

18 

47.3 
22.6 

PETERSBURG 

MAX 

MIN 

39 

27 

39 
28 

49 

24 

46 
17 

45 
19 

48 
23 

41 
30 

49 
33 

47 
32 

38 
29 

33 

•  4 

37 
4 

42 
18 

40 
30 

41 

20 

52 
15 

65 
19 

64 
25 

70 
28 

73 

27 

72 

48 

68 
33 

63 
15 

56 
37 

55 
43 

46 
34 

41 
30 

59 

20 

58 
46 

46 
33 

42 
20 

50.5 
25.9 

ROHNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

40 
30 

38 
26 

50 

47 
14 

44 
21 

48 
18 

45 
31 

46 
31 

46 

30 

39 
30 

34 
19 

36 

18 

44 
30 

44 
27 

42 
26 

53 
14 

65 
16 

66 
21 

72 
26 

74 
26 

69 
44 

55 
32 

64 
15 

60 
41 

46 
38 

48 
37 

42 

31 

60 
18 

61 
34 

43 
33 

43 

22 

50.5 
26.3 

WAR0ENSV1LLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

43 
30 

32 
28 

37 
24 

49 
18 

47 
23 

45 

23 

49 
27 

39 

31 

48 
32 

37 
29 

37 

21 

27 

16 

35 
22 

43 
30 

41 
25 

4C 
15 

53 

18 

65 
24 

66 
28 

71 
28 

72 

37 

60 
33 

54 

16 

62 
24 

49 
42 

55 

39 

47 
31 

43 

17 

57 
28 

61 
34 

43 

23 

48.6 

26.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    32    - 


* 

3lN 

u\ 

vi- 

AL 

L 

AP 

w 

br 

Y<J 

w 

u 

IN 

Lril 

lU 

JIN 
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M»PCH 

NIA 

,'.'.■/ 

SUUon 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

ia 

17 

ia 

19   20 

21 

22 

23   24 

25 

28 

27 

u 

21 

30   31 

•    •    • 
NORTHWESIERN         01 

CRISTUN  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.3 

T 

7 

T 

7 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

T 
7 

T 

T 
7 

parkersburg  faa  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

T 
1 

T 

T 

7 
T 

T 
7 

T 

T 

7 
7 

7 
T 

T 

T 

PARKERSBURG  HO  CIK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.3 

T 
T 

T 

T 

7 

T 

.1 

7 

T 

T 

7 
T 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

.3 

T 

T 

.2 

T 

7 

WHEEL  INC  WARWOOD  DH  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

7 

7 

2.1 

2 

7 

1.5 

T 

7 
7 

T 
T 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL       02 

GLENVULE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.3 
1 

7 
7 

7 
7 

.9 

1 

7 
7 

7 
7 

.2 

7 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.5 

1 

1.5 

1 

7 

7 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.6 

1.0 
3 

7 
1 

T 

.3 

7 

2.5 
4 

7 
2 

7 

7 
7 

.8 

.9 
1 

T 

.4 

7 

*    *    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.0 

1.3 
1 

7 

.1 

1.1 
1 

.8 

1 

7 

7 

T 

.3 

7 
7 

7 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

1 

7 
7 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

WTR  EOUIV 

T 

1.3 

.2 

1 

7 

.4 
7 

1.3 

1 

7 

T 

.7 

T 

7 

MAOISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.6 

1 

,4 
2 

.3 

7 

1.0 

7 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

7 
7 

T 
7 

»    *    * 
CENTRAL               04 

ARSOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
5 

7 
5 

1.5 
5 

.5 

4 

7 
3 

3 

2 

2 

1 

7 

7 

7 

1.0 
1 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
5 

T 
5 

4 

4 

4 

4 

4.5 

6 

T 
6 

1.0 
6 

2.0 

7 

5.0 
12 

2.0 
12 

7 
10 

10 

1.5 

10 

9 

9 

4 

3 

2 

1 

7 

7 
7 

6.0 

6 

3 

T 
T 

7 
7 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

1.0 

T 

6.0 

4 

2.0 
3 

T 

3.0 
1 

5.0 
4 

2.0 
3 

7 

7 
7 

3.0 
2 

T 
7 

1.0 

7 

4.0 
2 

7 
7 

2.0 
1 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

.1 

T 

T 

1.4 

1.8 
3 
.1 

T 
2 
.2 

2.0 
2 
.1 

.6 
1 

2.4 
3 
.3 

7 

2 
.2 

1 

.5 

7 

.2 

1 

7 

7 

.2 

3.6 

7 

.7 
3 
.2 

1 

.5 

.4 

7 

7 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
6 

: 

4 

2 

2 

1 

7.0 
8 

7 

3 

1.0 

4 

3.0 

7 

7 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

1.0 

T 

7 
7 

7 
1 

.5 

7 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

9.0 
8 

4 

T 
3 

2.0 
5 

5.0 
8 

2.0 
8 

6 

6 

7 
3 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

T 

T 

2.0 
1 

T 
7 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

4.5 
5 

2 

.5 

1 

4.5 
5 

1.0 

2 

7 

1.0 
1 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.2 

4 

7 
2 

7 
T 

1.0 
1 

3.2 
3 

1.0 

2 

T 
T 

7 

.9 

1 

7 
7 

7 

7 

7 

7 
7 

4.1 
4 

T 
1 

T 

T 
7 

7 
7 

SPRUCt  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

10 

3.0 
11 

9 

6 

4 

2 

6.0 
7 

5 

4.0 

7 

4.0 
10 

6.0 
16 

3.0 
20 

19 

18 

3.0 
21 

19 

12 

6 

2 

2.0 

2 

7 
7 

4.0 

4 

1.0 
1 

*    *    * 
SOUTHERN            05 

BLUEF1ELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

T 
6 

5 

3 

1 

3.3 

1 

1.0 
5 

7 
3 

T 
T 

1.0 

1 

7 
2 

2 

T 

7 
7 

7 

T 

1.0 

1.0 
1 

T 

BLUESTONE  OAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
3 

T 
T 

3.0 
3 

7 
1 

7 
7 

7 
T 

7 
7 

1.0 

1 

T 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

6.0 

4 

4 

2.3 
2 

.5 

7 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

l.S 

2 

7 
7 

7 
7 

3.5 

4 

7 
2 

7 

7 

T 

7 

T 
T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

4.0 

4 

7 

7 

*    *    * 
NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

2.5 
2 

7 

T 
T 

7 

T 

T 

7 
7 

MARIINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

1.0 

4 

T 

2.0 

3 

T 
T 

7 

T 

7 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.1 

T 

T 

2.0 
1 

7 

1.0 
1 

T 
1 

7 
1 

7 

7 

T 

.2 

7 

.1 

.3 

7 

MOOREFIELD  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


~ 

H 

OBSERVATION 

O            TDME  AND 

6    z 

"     g 

Z      O 

o     § 

<          H 

2     5 

cc        -J 

a 

P 

P 

TABLES 

STATION 

1  i 

z    a 

COUNTY 

5 

< 

a 

OBSERVER 

1 

89 

u 

1 

i 

1: 

ALBRIGHT 

009*.    0* 

PRESTON 

2    39    29 

79    38 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO. 

ALOERSON 

0102 

05 

MONROE 

37    4* 

80    38 

15*0 

RASStE    L.    SIMS 

ALPENA     )     MM 

01*3 

0* 

RANDOLPH 

2 

36    55 

79    40 

3020 

OMER    S.    SMITH 

AR60VALE    2 

:*v 

D4 

POCAHONTAS 

7 

38    26 

79    49 

2730 

5P 

8fl 

MRS.    NETTIE    R.     SHEETS 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

0359 

05 

MERCER 

37    26 

81    00 

2520 

5P 

5P 

CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

[  521 

GRANT 

9 

79    22 

2375 

5P 

HOWARD    R.    FULK 

BECKLEY    V    A   HOSPITAL 

058U 

04 

RALEIGH 

37    47 

81     11 

2330 

8A 

V.    A.    HOSPITAL 

BECKLEY    wB    AP 

0582    0* 

RALEIGH 

37    47 

81    07 

2504 

Hit 

U    S    WEATHER    BUREAU 

BELINCTON 

Ob3i    02 

BARBOUR 

1C 

39    02 

79    56 

1679 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELVA 

0661     04 

NICHOLAS 

* 

38    14 

81    12 

744 

7A 

MRS.    FERN    M.    OSBORNE 

BENS    RUN    1     SSE 

0687!  01 

TYLER 

8 

39    28 

81    06 

64* 

BA 

8A 

FMC     CORPORATION 

BERKELEY    SPRINGS 

0710 

06 

MORGAN 

39    37 

78    13 

730 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WCST 

BLUEFIElD  faa  airport 

092] 

05 

MERCER 

37    18 

81     13 

2892 

Mil 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

8LUESTONE    OAM 

was 

SUMMERS 

7 

37    39 

80    53 

1388 

7A 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCHLAND 

1075 

J  3 

LINCOLN 

3 

38     13 

82    12 

600 

7A 

MERLE    E.    LUCAS 

BRANDONVILLE 

IO0J3 

0* 

PRESTON 

2 

39    40 

79    37 

1798 

8A 

BA 

VERL    E.    GALLOWAY 

BRUSHY    RUN 

1204 

06 

PENDLETON 

9 

38    50 

79    15 

1375 

JOHN    B.    SHREVE 

BUCKEYE 

1215 

0* 

POCAHONTAS 

38     11 

80    08 

2100 

5P 

7A 

MISS     ILEAN    WALTON 

BUCKHANNON    2    M 

122  ■ 

02 

UPSHUR 

10 

39    00 

60    16 

1*45 

6P 

6P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

B  JfcNSvlL^f. 

L2B1 

J2 

BRAXTON 

9 

38    52 

80    40 

770 

7A 

m 

JOHN    W.    BROWN 

CAIRO    3    S 

1328 

01 

RITCHIE 

5 

39    10 

81     10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN    ON    GAULEY 

i  163 

04 

WEBSTER 

38    22 

80    36 

2030 

7A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393 

04 

TUCKER 

2 

39    03 

79    26 

3250 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENTRAL I A 

1 526 

0  z 

BRAXTON 

38    37 

80    35 

1030 

7A 

MRS.    ELIZABETH    SKlDMORE 

CHARLESTON    WB    AP 

1570 

03 

38    22 

Bl     36 

939 

MIL 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    I 

1575 

38    21 

81    39 

600 

M 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

1677 

HARRISON 

6 

39    16 

SO    21 

977 

MID 

MID 

H.    E.    CAIN 

CLAY    1 

0; 

38    27 

81    05 

722 

7A 

MRS.     SARAH    B.     FRANKFORT 

:lendenin  i   sw 

1723 

38    29 

81    22 

615 

8A 

KATHEfllNE    M.    RADER 

COR TON 

1959 

03 

KANAWHA 

* 

38    29 

81     16 

640 

6P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SSW 

11  54 

01 

WIRT 

5 

38    56 

81     17 

64S 

7A 

7A 

H 

SEWARO    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209 

0* 

TUCKER 

2 

39    08 

3120 

DILLE 

2358    03 

CLAY 

38    30 

80    49 

1184 

7A 

HOLL1S    MULLEN 

DRY    CREEK 

2*62    C 

RALEIGH 

37    52 

81    28 

126* 

7A 

MRS.    RUTH   E.    JARRELL 

DUNLO*    5    E 

2520 

WAYNE 

0 

38    02 

82    20 

850 

5P 

IP 

MRS    OLLIE    BROWNING 

EAST    RAINELLE    3    NNE 

263B 

GREENBRIER 

38    00 

80    45 

2420 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

ELK  INS    WB    AIRPORT 

.Tie 

04 

RANDOLPH 

10 

38    53 

79    51 

MID 

MID 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

ELLENBORO 

2746 

01 

RITCHIE 

5 

39    16 

81    04 

790 

MRS.     DOROTHY    L.     RICHARD 

F  A I RHON  T 

2920 

02 

MARION 

39    28 

80    OB 

1298 

MID 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

II  ra 

04 

MERCER 

7 

37    35 

81    06 

3335 

7A 

7A 

I    H 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANKLIN    2     NE 

3215 

06 

PENOLETON 

9 

38    40 

79    19 

1900 

6P 

7A 

GEORGE   D.    HAMMER 

FfiEEMANSBURG 

323B 

02 

LEWIS 

39   06 

BO    31 

EOUI TABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353    05 

MC    DOWEL L 

1 

37    22 

■  1    33 

1426 

BA 

JAMES    KISH 

GASSAwAt 

3361 

0  2 

BRAXTON 

38    40 

80    46 

840 

6P 

6P 

w.    VA.    WATER    SVC.   CO. 

GLENV1LLE    2    NE 

02 

GILMER 

5 

38    57 

80    49 

840      7A 

DICK    W.    BEALL 

CRANTSVILLE    2    NW 

02 

CALHOUN 

5 

38    66 

61    06 

730 

9A 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GRIFFITHSV1LLE 

03 

LINCOLN 

3 

3B    14 

81    59 

850 

c 

EMIRE    E.    ADKINS 

HACKER    VALLEY 

04 

WEBSTER 

3B    39 

BO    23 

1601 

MRS.     LELA    M.     CARTER 

HALL 

3816 

02 

BARBOUR 

10 

39    03 

80    07 

1375 

c 

MRS. OPAL     R.     JACKSON 

HA-LIN 

3846 

01 

LINCOLN 

3 

38   n 

82    06 

642 

8A 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927    06 

JEFFERSON 

9 

39    20 

77    45 

410 

9A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

3932    36 

JEFFERSON 

9 

39    19 

77    ** 

5P 

SP 

NATIONAL    PARK     SERVICE 

HASTINGS 

397* 

02 

WETZEL 

8 

39    33 

80    40 

760 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

HICO 

4128 

04 

FAYETTE 

7 

38    07 

81    00 

1955 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

HOGSETT    GALL  1  POL  IS    DAM 

4200 

MASON 

8 

38    41 

82    11 

570 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

01 

WETZEL 

8 

39    41 

BO    27 

103* 

MFGRS.    LT.    *    HT.    CO. 

■hjnTINGTON    FED    BLDG 

6388 

03 

B 

38    25 

82    27 

565 

MID 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HJNTJNGTON    MB    AIRPORT 

4393 

WAYNE 

8 

38    22 

62    33 

827 

MID 

MID 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

HJNTINGTON    SEW    TRMT    PL 

4397    03 

8 

38    25 

82    30 

520 

5P 

5P 

HUNTINGTON    SANITARY    BRO 

IAEGER 

4408 

05 

MC    OOwELL 

1 

37    28 

Bl    49 

10B* 

7A 

MRS   RUTH   l.SIZEMORE 

IRELAND 

4478 

02 

LEWIS 

6 

38    49 

80    28 

11*2 

5P 

CLARKSBURG    WATER    80ARD 

JANE     LEU 

*5S? 

02 

LEWIS 

6 

39   06 

80    25 

1020 

4P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

■-EARNEYSVLE    1    NW    W8ASO 

4763 

06 

JEFFERSON 

9 

39    23 

77    53 

550 

8A 

8A 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

KERMJT 

03 

MINGO 

1 

37    50 

82   24 

629 

7A 

GLEN    A.    RUBLE 

KOPPERSTON 

*956 

05 

WYOMING 

3 

37    45 

81     34 

1450 

6P 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE    LYNN 

5002    02 

MONONGALIA 

2 

39   43 

79    51 

900 

7A 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEWISBURG    2    SSW 

5224 

05 

GREENBRIER 

37    46 

80    28 

2185 

5P 

RADIO    STATION    WRON 

LINDS1DE 

5284 

MONROE 

37    27 

80    40 

: 

LOUIS    E.    CANTIBERRY 

LIVERPOOL 

5323 

03 

JACKSON 

8 

38    5* 

81     32 

665 

BROOKS    E.    UTT 

LOCItNEY 

5341 

02 

GILMER 

5 

38    51 

80    58 

720 

HOPE     NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353 

03 

LOGAN 

3 

37    51 

82    00 

664 

8A 

8A 

CEPHAS    R.    STICKLER 

LONDON    LOCKS 

5365 

38    12 

81    22 

623 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MADISON 

5563 

03 

BOONE 

38    03 

81    49 

675 

8A 

J.    E.    CURRY 

MANNINGTON     1     N 

5621 

0  2 

39    33 

80    21 

975 

6P 

fcP 

JAMES    N.     MORGAN 

MANNJNGTON    1     W 

'■6  2  b 

02 

MARION 

39    32 

80    22 

ORA    G.    FROST 

MARL I  NT ON 

5672 

POCAHONTAS 

38    13 

2150 

CECIL    A.    CURRY 

MART|NSBURG    FA*    AP 

57  J7 

BERKELEY 

39   24 

537 

M10 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

*ART]NSBURS    2    H 

5  7 1 J 

0  6 

BERKELEY 

39    28 

78     00 

535 

ROBERT    L.    CRISWELL 

MATHIAS 

5739 

Jf 

HARDY 

38    52 

78    52 

1625 

6P 

VIRGIL    L.     MATHIAS 

MATOAKA    1     S 

5747 

■;<. 

MERCER 

7 

37    25 

81     15 

2750 

7A 

MRS.    JEANETTE    M.    CECIL 

. 

_ 

U 

8 

OBSERVATION 

o 

z 

s 

UJ 

U 

TIME  AND 

0 

| 

a 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

£ 

> 

a 

COUNTY 

i 

0 

z 
o 

< 

OBSERVER 

i 

u 

i 

5 

8i 

MC    MECHEN    DAM    13 

58*7 

01 

MARSHALL 

a 

39    59 

80    4* 

655 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MC    ROSS 

•>e->; 

GREENBRIER 

37    59 

80    45 

24*5 

*P 

RUSSELL    D.    AMJCK 

MIDDLEBOURNE    2    ESE 

5963 

02 

TYLER 

39    29 

80    52 

750 

7P 

JOHN    W.     CRUMRINE 

MOOREF1ELD    2    SSE 

HARDY 

39    02 

78    58 

B30 

6P 

6P 

MRS.    ZELLA   H.    VETTER 

MURGANTOWN    FAA    AIRPORT 

6202 

MONONGALIA 

79    55 

1240 

MIL 

M10 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MORGANTOWN    L     AND    V 

6212 

02 

MONONGALIA 

825 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MOUNDSV1LLE 

6248 

01 

B 

39    54 

80    45 

620 

5P 

MOUNOSVILLE    SEWAGE    TR 

MT    STORM 

6293 

0* 

GRANT 

39    17 

79    14 

28*5 

8A 

MRS.    EILEEN   MINN1CK 

6362 

RALEIGH 

37    52 

81    29 

1210 

VIRGIL    G.    WEBB 

NEW    CUMBERLAND 

64*2 

01 

HANCOCK 

■ 

*0    30 

60    36 

750 

6P 

6P 

WILLIAM    B.     MURRAY 

NEW    MARTINSVILLE 

6*67 

01 

WETZEL 

8 

39    39 

60    52 

637 

6P 

6P 

H 

DR.    1.    w.    ANKROM 

OAK    HILL 

*S91 

FAYETTE 

37    58 

81    09 

1991 

7A 

7A 

OMPS 

6674 

9 

39    30 

950 

7A 

7A 

MRS.    E.    M.    HOVERMALE 

PARKERSBURG    FAA    AP 

01 

WOOD 

e 

39    21 

81    26 

831 

MID 

M10 

FED    AVIATION    AGENCY 

(PARKERSBURG    WB    CITY 

0] 

WOOD 

B 

39    16 

81     34 

615 

MID 

NIC 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

04 

TUCKER 

2 

39    06 

79    40 
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0* 
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4 
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5P 

7A 
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01 

HANCOCK 

8 

*0    2* 

80    36 
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6P 

6P 

C.    E.    STETSON 

WELLSBURG    3    NE 

BROOKE 

8 

40    18 

80    35 

668 

6P 

6P 

MISS    DORIS    J.    PFISTER 

WESTON 

LEWIS 

39    02 

80    28 

7A 

7A 

J.    ARTHUR    HENRY.    JR. 

DODDRIDGE 

39    18 

80    47 

EARNEST    F.    SMITH 

WHEELING    WARWOOD    DM    12 

OHIO 

8 

40    06 

80    42 

659 

BA 
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WHITE     SULPHUR     SPRINGS 

05 

GREENBRIER 

80    IB 
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5P 

7A 

JAMES    A.    TERRY 
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9605 
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1 

37    40 

82    17 
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BA 

BA 
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9610 

03 
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03 
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7A 
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Aj.it  tlos  ling  ths  ollaats  of  West  Virginia  nay  bo  obtained  by  rrltln  Liaatologlet, 

Agriruitvu.il    Engineering  Building,    Real    Virginia    University,    Boriantown,    w»»»t    Virginia    56 806,    or  1 
data  nr«  oontnlnnd    m    'BOUBLI    PRBCIPXTATIOM  DATA  DXNIA" , 

immknsional  units       unless  otherwise   Indicated,    dlaenelonal  unit«  used   in  thin  bull<  re    Ln     f,  a   in   Lncbei 

ilriJ  movomont    in  wi  Ion       Monthly  digrM  day    totals  .u ■«*   t  in-  suae   oJ    the   negative  departure i    average  dally    teaperatu froa  86  »        in    'Supplssantal    Data" 

table  dlraotlona  entered   Ln  figure*  aru  tana  "t  dagraaa,     Rasuit.mt   wind   La   the  vac  tor  tun  •  •!   wind  direct i    md 

observation  TIME:     The  Station   index  ■hovi  observation   1 1  ,i.       M,    i      ,i    standard   tun*'.     Durlni  souths  »omo  obMervor*    l  I -vstions  on  dayllgbt 

saving   flrao .      ETno*   on  ground    in   the  "Snowfall    and   snow  on  Ground"    table    is   .it    ohs.-iv.ii  i<>n   t  inn    tor   .i  1 1    axe  apt    seatbei    Buraau   and  PAA   atatlona,      foi    '  b 

stations  anoi  on  ground  valuaa  in  at    -    00    i   a.,    B.8.T.     Data   in  the  "Extrenes"    tabla,     'Dally   i Lpltatlon"    tal 

and   Wind"    table,    and   snowfall    ln    the   "Snowfall    and    Snow   on  Ground"    tabla, 

fd  In  the  standard  Weather  H  ■ i   i   foot  dli  .    ,i,ju*« 

In  the  Evaporation  and  Wind  tabla  ara  axtn  Ion.    Wind  la  th< 

evaporation  pan  aa  d at ar mined  by  I  continue  nchea  above  tht   pan, 

WATER    EQUIVALENT   values    published    ln    the    "Snowfall    and    Snow    on   Ground"    table    art'    tin-    water    valenl     oi      inoi  P    Ice    on  tfa  und.       Sampl<- 

obTaTnluK  aeaaureaente  are  taken  froa  different  imiuis  toi-  su.  ..-•.-. i  v .-  observations;  oonaequently,  occasional  drifting  and  other  cau  i   ol  Local  variability 
in  the  anowpaok  nay  reau it  Ln  apparent  Lnconalatenclea  in  the  record . 

SNOWFALL:   Entrloa  oJ  snowfall  in  the  "Cllaatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Season  ible,  Lm  Lude  nnow 

and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  i.«  , 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologies  1  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES-   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  ln  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  ln  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscript! 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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APRIL      19  6  9 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Precipitation  was  near  normal  In  most  areas, 
and  generally  greater  than  the  combined  Febru- 
ary-March totals.  Rainfall  was  above  4  inches 
over  large  areas  in  the  mountains  and  some 
scattered  areas  near  the  Ohio  River.  Rainfall 
was  still  short  in  the  eastern  Panhandle,  less 
than  2  inches,  and  was  even  below  1  inch  in 
sections  just  east  of  the  mountains.  Charleston's 
precipitation  for  the  first  4  months  totalled 
only  6.55  inches,  the  lowest  for  this  period  since 
records  began,  and  was  9.32  inches  below  normal. 

Growing  conditions  in  most  areas  were  good 
throughout   the    month  due  to  well- spaced  rains 


♦These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


and  above  normal  temperatures.  Crops  and 
fruit  trees  sustained  little  injury  because  of  low 
temperatures.  Plant  and  tree  growth  was  about 
1-1/2  weeks  ahead  of  normal  at  monthend,  based 
on  growing  degree-day  computations. 

A  minor  "hedge-hopping"  tornado  was  observed 
near  Charleston  Friday  afternoon,  April  18, 
during  a  violent  thunderstorm.  A  trailer  dis- 
integrated, and  several  large  trees  were  up- 
rooted. Minor  damage  due  to  high  winds  and 
flash  flooding  also  occurred  statewide  as  cold 
air  streamed  across  the  State  during  this  spring's 
first  severe  storm.  * 

Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 
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2.91 

4.83 

.10 

T 
.42 

.02 

.2- 
.02 

.35 

7 
1.17 

.36 

.27 

.32 

.13 

.23 

.02 

.18 
.13 
.34 

.12 
.12 

.03 

7 

.18 
.08 
.63 

.32 
.55 

.16 

.09 

.04 

.38 
.15 
.15 

.44 
.27 
.54 

.12 

.31 
.11 

.02 

.32 
.57 

.02 
.33 
.09 

.03 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLANO 

CHARLESTON  MB  AP          R 
CHARLESTON  1 
CLAY  1 
CLENOENIN  1  SW 

3.39 
2.35 
2.34 
2.46 
2.68 

.16 

.35 

.15 
.15 

.10 

.19 
.01 

.15 

T 

.11 

.20 

.31 

7 

.03 

7 

.04 

7     7 

.12 

.15 

.06 

7 

.38 

.24 
.17 
.20 
.17 

.12 
.01 
.16 
.10 
.16 

.09 

.72 
.05 
.03 

.00 

1.22 
.09 
.78 
.68 

.71 

.06 

T 
.06 

.07 

.03 
.12 

.04 
.25 

.08 
.26 

.OB 

.22 

.19 
.23 
.30 
.29 

.19 

7 

.15 

.29 

.38 

.91 

.39 
.26 
.33 

CORTQN 

DILLE 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.78 
3.65 
3.71 
3.46 
2.83 

.06 

7     .47 

.03 

.29 
.15 
.41 

.09 

.03 
.02 

.07 

7 

.01 

.57 
.10 
•  16 
.34 

.14 
.03 

7 

.62 
.06 

.01 

.18 

7 

7 

.32 
.07 
.39 

.27 
.63 

.02 
.30 

.12 

.10 

.90 
.03 
.69 
.11 
.11 

.52 
.39 

.00 
1  .49 
.53 

.05 
.19 

.01 

7 

T 

.11 
.14 
.19 

.05 
.26 

.29 
.42 
.20 
.19 
.13 

.30 
.25 
.17 
.09 

7 

.22 
.34 

.22 

.42 
.54 

T 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LDNDON  LOCKS 

2.85 
2.97 
3.46 
3.59 
3.65 

7     .16 
.08 

.05 
.42 
.49 
.69 

.24 

7 
7     7 
7     7 

.25 
.19 
.49 
.39 

.01 

7 
.01 

7 
7 
7 

.12 
.09 
.24   .01 

.54 
.OB 
.12 

.10 

7 

.21 
.66 
.33 
.29 
.22 

.02 
.43 
.45 
.27 

.71 
.59 
.02 
.01 

7 

7 

.09 
1.23 
.66 

7 

.03 
.03 
.26 

7 

.01 
.01 

.12 
.05 

.10 
.14 
.16 

.15 
.12 
.07 
.20 

.44 

T 

.15 

.10 

.49 

.24 

.71 
.80 

.30 
.22 
.27 

7 
.01 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

3.21 
3.29 
2.85 
4.08 
3.01 

.12 

.68 
,29 
.25 

.10 

7     .02 
.02 
.01 
.15 

7 

.29 

.49 
.53 
.30 
.16 

7 

7 

.02 

.05 

7 
7 

.03   .04 
.02 

.29 
.99 
.94 
.99 

.10 

.16 
.09 
.11 
.05 
.23 

7 
.21 

.17 
.55 
.09 

.85 

.76 
.51 
.41 
1.51 

.11 
.02 
.02 
.10 

7 

T 

.14 
.07 
.09 
.40 
.08 

.25 
.19 
.10 
.25 

.07 

.20 
.12 
.14 
.15 

.28 

.04 
.58 

.19 
.48 

.40 

.39 

T 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
W1NF1EL0  LOCKS 

4.25 
2.12 
2.86 
3.79 

.29 

.35 
.33 
.09 

.23 

.27 

.31 

.04 

.05 

7 
7 

.18 

.13 

.11 
.15 
.12 

.61 
.30 
.26 
.29 

.48 
.49 
.21 

1.27 
.04 
7 
.80 

.77 

.68 
1.09 

.05 
.06 

.19 

.17 
.16 

.16 
.09 
.06 

.14 

.17 

.13 
.09 
.15 

.55 

.21 
.21 
.95 

•    *    * 

CENTRAL              04 

ALBRIGHT 

ALPENA  I  NH 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.26 
4.23 
2.55 
3.30 
2.76 

7 
T 

.41 

.54 
.20 
.40 
.17 

.12 

7     .97 

.78 
.90 
.22 

.37 

.02 

.30 
.20 
.05 
.19 
.35 

.02 

.08 
.03 
.07 
.02 
.10 

.13 

.20 
.65 
.09 
.38 

.02 
.04 
.05 

.08 

7 

.35 
.45 
.70 
.24 
.46 

.02 
.20 

.05 

.05 

.18 
.38 

.09 
.14 
.16 

.22 
.30 
.27 

.30 

.20 

.90 
.43 
.17 
.42 
.34 

.10 
.03 

.25 
.30 
.12 
.35 

.12 

.02 

.04 

.02 

T 

BECKLEY  WB  AP           //R 
BELVA 

8RAND0NVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.55 

3.51 
3.79 
2.62 
4.00 

7     .19 

7 

.55 

.60 

.02 

.34 

.01   .23 

7 

.03 

.30 
.67 
.09 
.49 

.17 

.02 
.02 

.17 
.38 
.10 
.16 

.07 

.43 
.IB 
.10 
•  12 
T 

.04 
.54 
.36 
.78 
.22 

7 
.11 

.40 
.03 
.06 

.17 
.39 

.32 
.72 
.46 

.01 
.21 

.04 

.07 
.17 

.13 

.23 

.24 
.18 
.18 

.47 

.21 
.42 
.12 
.24 
.69 

.09 
.29 

.58 
.09 
.58 

.03 

.16 

.02 
.22 
.39 
.20 
.23 

7 
.02 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT       //R 

FLAT  TQP 

3.32 

3.05 
4.30 
3.34 
3.64 

.28 
.25 

.37 
.49 

.28 

.40 

.BO 

7 

.29 
.56 
.47 

.59 

.26 

.40 

7 

.16 
.35 

.19 

.08 
.01 

7 

.12 

.06 

.07 

.18 

.20 
.30 
.73 
.03 
.53 

7 

.33 

7 

.47 

.39 
.53 

.06 
.69 

.10 
.09 

7 

T 
.25 

.47 
.15 

!si 

.63 

.38 
.33 
.66 
.49 

.16 

.34 

.38 

.15 
.09 
.16 

.01 
.22 

.27 
.13 

7 

.10 

.15 

T 

.23 

7 
7 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

3.86 
3.77 
5.04 
1.80 
3.17 

7     7 

.38 

.36 
.67 
.32 
.24 
.42 

T     7 

.10 

7 

.55 

.57 
.34 
.77 
.50 

7 
7 
.06 

7 

.22 

.24 
.42 
.09 
.36 

7 
.03 

7 

.06 

.04 
.14 

.09 

.16 
.34 
.68 
.01 
.32 

.OB 

.04 

.43 
.30 
.70 
.05 
.34 

.21 

.26 

7 
.10 

.15 
.33 
.66 
.11 
.22 

.78 
.96 
.61 

.16 
.39 

.96 
.27 
.42 
.22 
.39 

.01 

7 

.26 
.16 
.16 
.19 
.06 

7 
7 

7 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP,  FARM 
RICHWOUD 
ROWLESbURG  1 

4.29 
4.85 
3.96 

4.25 

7 

.35 

7 

.42 

.43 

.99 

.01 

7 

.25 

7 

.67 

.83 
.65 

1.05 

.29 

.03 

7 
.  10 

.41 
.25 

.29 

.04 
.03 
.17 

.09 

.25 

.16 
.20 

.17 

.06 
.02 

.16 

7 
.05 

7 

.25 

.57 
.68 

.25 

.02 
.23 

.08 

T 

.43 
.28 

.33 

.60 
.94 

.43 

.35 

.76 
.81 
.29 

.69 

.01 

.04 

.40 

.32 
.26 

.08 

.28 

7 
7 
.02 

7 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

4.49 
2.26 
2.95 
3.82 
3.17 

.43 

.10 

.40 
.78 
.44 

.27 

7 

.11 
.15 

.50 
.32 
1.02 

.30 
.03 

.10 
.25 
.13 
.18 

.06 

.46 
.09 

.03 
.13 

.54 
.15 
.16 
.30 
.12 

.15 
.04 

.54 

7 

.79 
.49 
.28 

.42 
.21 

.10 

.35 

.05 

.OB 

.35 
.23 
.23 
.33 
.22 

.22 
.37 
.28 
.35 
.22 

.09 
.20 
.42 
.31 
.26 

.20 
.05 

.29 

.12 
.23 
.25 

.27 

.01 

THOMAS 
VALLEV  BENO 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

4.36 
3.08 
3.13 
4.05 

7 

.60 
.22 
.40 
.41 

.01 

7 

.02 

7 

.82 
.40 
.42 
.55 

.03 

7 

.32 

.32 
.12 
.20 

.03 
.09 
.02 

7 

.15 

.10 
.16 
.10 

.14 
.20 

7 
7 

7 

.38 
.40 
.39 
.48 

.09 
.03 
.02 

.07 

.30 
.20 

!39 

.61 
.66 

.47 
.67 

.63 

.57 
.50 
.30 

7 

.03 

7 

.23 

.10 
.14 
.29 

.01 

•    *    * 
SOUTHERN            03 

ALUERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

1.88 
2.59 

.06 

.02 

.47 
1.15 

7 
.20 

.10 

.18   .11 

7 
.10 

.13 
.21 

.45 

.01 
.02 

.25 

.05 

.01 

.13 

.19 
.09 

.06 
.06 

.03 

7 

.12 

.11 
.12 

.06 

*  following  Slalion    l&d«l. 


DAILY  PRECIPITATION 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Continued 

■•mi 

VI.CIHI1 

19.4 

Station 

! 

'   MmuHi 

i  |  a  |  a 

«l 

* 

1. 

7    |    8        9 

IN 

ii     ta 

13        11        IS 

„ 

„| 

1R 

,9 

20         21 

22 

* 

24 

2i       7f>    !    27 

28 

29 

30 

11 

HUH  Hi  0   }  m   airpur  i 

1. 1* 

7            .04       .02 

.06 

,60 

.11 

.26 

.01 

.11       .17 

...I 

.04 

.14 

T           .11 

.51 

-f— l 

1.64 

7            .04 

7 

■  I  1 

.10 

.11 

.2! 

7 

,01 

.4. 

7 

.IT 

.07 

,01 

T 

.10 

.25 

.26 

2.98 

7            .13 

.01 

,13 

i 

7 

.76 

7            .29 

.31 

.11 

.03      7 

.29 

.01 

T 

.22 

.09 

.1  ■ 

.•1 

.10       .16 

.51 

,01 

.90 

.10 

.23       .99 

.19 

...  I 

.16 

.20 

.15        ..0 

.29 

7 

.»* 

.06 

.02       7 

.21 

.12 

.i- 

.24 

LfWlsaURG    2    SSK 

1.1* 

.09 

.06 

.07 

.05       .20 

.11 

,01 

.15 

.09 
.11 
.16 

.16 

3.14 

.13 

.51 

.11 

7               .20 

.  14 

5.24 

.21 

.11 

.02 

.29 

.07       .16 

.5/ 

,01 

.37 

.12 

2.41 

7            .06 

.06 

T 

.77 

.16 

.19 

.99 

.01 

.11 

.17 

1 

1,11 

.40 

.10 

.23 

.20 

.23 

.32 

.46 

T 

.0* 

UNION 

UNITE     SULPHUR    SPRINGS 

I.T4 
2. 92 

.09 
.09 

.04 

.  LI 
.93 

.20 
.11 

.19 
7            .10 

.46 
.49 

7 
.02 

7 
7 

.03 
.33 

.09 
.09 

.46 
■  41 

.03 

.10 

.01 
.03 

.04 
.20 

•          •          • 

NORTHEASTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 

1.71 

.19 

•  It 

.1* 

.04 

.24 

.23 

.02 

.02 

.11 

.04 

1.47 

7 

.  10 

.16 

.02 

.12 

.68 

.09 

.07 

1.0) 

.13 

.13 

.93 

2.77 

7 

.30 

.53 

7 

.16 

.09 

T 

.21 
.22 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

3.71 

.16 

■  30 

.23 

7 

.71 

.01 

.23 

.01 

7 

1.10 

.62 

.01 

.02 

KEARNETSVLE    1    NW    WBASO 

1.93 

7 

.09 

.29 

.08 

T 

.27 

.20 

.15 

HARTINSBURG    FAA    AP 

1.92 

.13 

.03 

7            .24 

.29 

.19 

.02 

1.55 

.04 

.1" 

.13 

.20 

.27 

.49 

.02 

MOUREFIELD    ?    SSE 

.99 

.11 

7 

.11 

.02 

.91 

1.37 

.10 

.21 

.23 

.10 

.31 

.24 

.18 

.13 

PETERSBURG 

.91 

7 

.21 

.10 

7 

.10 

MAROENSVILLE    R    M    FARM 

1.0* 

T 

.26 

.13 

7 

7 

.09 

.13 

.04 

.10 

.27 

Wind 
(Speed   -  n.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  day.  with  precipitation 

S 

+*   0 

♦* 

I 

Station 

**  *-> 

rH    O 

3   41 
00   U 

x  Q 

3  a 

BO  CO 

a 

c 
o> 
I 
I 

I     . 

51 

0 

o 

u 

a 

1 

m 

1 

A 

si 

&1 

EASTEPN    S7ANDARD 
1     A"          7    AM           1     PM 

7  IMF 
7    PM 

s 

f- 

8 

s 

o> 

tjj 

S: 

i 

35 

s 

i 

8 

1 

o 
t- 

£  8.1 

111 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

24 

3.9 

10.7 

26++ 

29 

2! 

71 

75 

51 

57 

3 

7 

10 

0 

0 

0 

20 

- 

6.9 

CHARLESTON    WB    AIRPOPT 

23 

2.7 

7.3 

35++ 

2» 

18 

68 

72. 

2,9 

2.9 

2, 

5 

6 

l 

0 

n 

16 

- 

6.7 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

31++ 

25 

02 

- 

85 

51 

56 

2 

5 

6 

2 

0 

0 

15 

- 

6.9 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

24 

1.5 

7.0 

23++ 

28 

22 

69 

79 

54 

53 

5 

1 

5 

3 

0 

0 

14 

- 

6.5 

PARRERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

3B 

W 

22 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

5 

1 

1 

0 

17 

50 

- 

i  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
APRIL      1969 


Station 


Day  of  Month 


10      11       12      13      14      IS      16       17      18      19      20   !   21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHWESTERN 


Oi 


BENS    RUN    1    SSE 

CAIRO    3    S 

CRESTON    1    SSW 

MOUNDSVILIE 

NEK    CUMBERLAND 

NEW    MARTINSVILLE 

PARK.ERS6URG    FAA    AP 

PARKERSBURG    WB    CITY 

WEIRTDN 

WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARW0O0  0M  12 


NORTH  CENTRAL 


02 


BELlNGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENV1LLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
M10DLE80URNE  2  ES6 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

DUNLOW  S  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

LOGAN 


MAX 
Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M  A I 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


44   67 
IB   28 


55   65 

20   41 


52   61 
21   43 


56   62 

22   44 


67 
36 


52   60 
23   42 


18   39 


53   60 
20   30 


56   64 
17   41 


56   64 

21   42 


60   70 
20   52 


42   67 
13   18 


47   68 
19   46 


58   67 
18   40 


55   60 

17   48 


61   67 
25   42 


58   65 
20   50 


42   65 
17   20 


60   68 
18   51 


65   72   66 
21   51   44 


65 
IB 


47   62 
19   25 


81   63 
36   40 


68   62 
45   40 


81   65 
30   41 


76   58 
57   39 


72   58 
45   42 


70 

51 


12 
45 


35   60   42 


79   67 
32   41 


81   66 
46   41 


77   68 
55   39 


70   62 
45   35 


79   68 
33   40 


74   57 
47   38 


61   70 
56   43 


74   68 

35   42 


76   6B 
60   40 


81   70 
55   43 


60   64 
35   41 


72   56 

47   41 


79   59 
46   43 


60   73 
48   43 


58   73 
28   31 


57   76 
27   27 


71   78 
28   35 


77   79 
30   39 


62   63 
31   40 


79   82 
36   51 


81   83 
30   37 


74   80 
25   30 


75   83 
30   36 


82   86 
28   37 


78   81 
31   35 


83   84 
35   60 


79   62 
30   44 


73   80 
2e   33 


60   83 
31   31 


75   60 
28   38 


59   78 
30   36 


76   83 
28   30 


77   62 
35   49 


57   77 
29   30 


55   76 

29   30 


76   82 
29   39 


77   83 
32   38 


61   79 
32   33 


68   64 
37   28 


67   69 
39   30 


72   66 
37   28 


65   67 
46   34 


80   65 
42   45 


75   62 
57   45 


69   66 

45   45 


66   60 
50   43 


84   67 
57   49 


63   71 
38   40 


63   72 
54   42 


80   63 
56   40 


75   62 
48   30 


69   60 
52   41 


68   61 
58   42 


60   68 
42   46 


74   65 
59   41 


65   69 
47   36 


68   69 
49   36 


70   70 
46   38 


84   74   66 
48   46   32 


83   64 
42   37 


67   76 
29   45 


78   67 
29   46 


70   78 
28   34 


75   72 
29   44 


76   74 
59   47 


77   71 
33   49 


77   67 
36   55 


77   66 
37   54 


75   68 
33   52 


76   71 
27   45 


71   67 
32   34 


75   65 
41   47 


67   65 
44   50 


67   69 
46   56 


69   66 
50   52 


71   69 
47   51 


77   66 
33   49 


78   64 
49   52 


77   66 
29   50 


73   66 

34   40 


71   67 
52   55 


70   67 
45   53 


77   68 
33   50 


69   68 
47   52 


67   76 
33   34 


68   85 
40   55 


64   72 
55   38 


73   84 
59   38 


78   88 
51   42 


76   85 
55   46 


78   88 
53   40 


67   76 
52   38 


67   78 
54   41 


63   65 
51   41 


75   85 
50   40 


76   89 
56   47 


76   85 
55   45 


68   76 
52   42 


77   86 
56   42 


76   86 
53   46 


66   79 
55   45 


78   63 
53   43 


78   87 
57   58 


66   78 
55   42 


66   77 
50   49 


77   84 
58   47 


78   87 
58   46 


73   70 

48   34   37 

a  Roforetico  Notes  Following 

-  42  - 


60 
50 

Station  Index 


66   80 
56   44 


77   46 
44   31 


68   65 
48   34 


80   52 
52   38 


65   62 

39   30 


58   66 
39   27 


64   63 
40   32 


58   63 
37   34 


53   61 

36   34 


59   63 
37   29 


64   63 
39   26 


62   60 
45   32 


57   58 
34   30 


58   70 
35   29 


65   72 
36   31 


57   67 
31   33 


59   75 
38   31 


51   62 
38   28 


47   63 
38   31 


68   71 
27   34 


60   65 
31   39 


59   68 
29   34 


60   71 
30   32 


55   60 

37   32 


63   72 
33   30 


48   61 
37   32 


61   47 
41   41 


53   62 

40   41 


60   48 
41   41 


51   60 
40   39 


47   59 
39   40 


46   61 
41   41 


49   63 
42   44 


47   59 
41   43 


43   60 
37   37 


48   60 
39   40 


48   59 
40   40 


50 
It 


59   46 
40   39 


73  58  61 

45  40  40 

73  60  45 

33  40  40 

75  61  50 

43  41  41 


42   42   38 


63   49   60 
45   40   42 


78   83 
42   47 


77   82 
40   49 


79 
33 


69   78 
29   35 


79 
30 


77 
40 


70   81 
34   40 


62   72 
33   37 


U2 
43 


62   72 
30   33 


61   71 
32   32 


71   61 
34   39 


61   73 
32   33 


65   68 
44   40 


64   67 
45   40 


83   65 
45   40 


35   41   40 


51   42   40 


71   56   60 
48   44   35 


70   51 
51   41 


78   65 
45   45 


86   80   52 
44   38   37 


63   59 
43   42 


48   40   42 


74   53 

53   42 


75   62 

46   47 


86   72   50 
40   45   42 


82   66   57 
47   41   42 


73   52 
44   45 


70   57 
42   40 


66   56 
40   42 


69   52 

40   42 


70   51 
43   42 


50   58 
41   40 


70   59 
43   40 


74   55 

46   46 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KlST  VUGINIA 
APRIL      If** 

Stilton 

1  >.i  y 

ol  Month 

| 

'1 

"1 

3 

•| 

»| 

6 

'I 

u 

9 

>.| 

"1 

12 

"  1 

"l 

IS 

"1 

"1 

IB 

"1 

20 

21 

22  1 

23 

24 

"l 

"1 

27 

28  1 

29 

30   31 

< 

LONDON  LOCKS 

max 
M1N 

61 

20 

70 
2> 

71 
61 

68 

47 

10 

47 

7? 
44 

59 
35 

77 
16 

41 

69 

46 

71 
92 

67 

72 
36 

76 
42 

II 

5' 

65 
55 

79 
48 

It 

II 

82 
5' 

57 
36 

6? 
39 

75 
19 

6? 
4? 

11 

41 

61 
19 

71 
36 

41 

64 

49 

73 
47 

31 
49 

70.1 
42.2 

MADISON 

MAX 
M1N 

20 

6* 
23 

M 
48 

70 
46 

81 

47 

'3 

41 

60 
31 

79 
32 

»1 

4  0 

64 
44 

72 
90 

6" 

14 

73 
>6 

79 

40 

60 

5  0 

65 
54 

78 

44 

4ft 

62 
54 

59 
38 

60 
1? 

75 
37 

64 
41 

II 

41 

6? 
31 

72 
33 

ei 

40 

87 
46 

71 
46 

93 
49 

70.5 

40.4 

POINT  PLEASANT  3  NNE 

MAX 
M1N 

43 

19 

65 

40 

6' 
II 

64 

34 

80 
44 

68 

41 

99 

27 

74 
33 

10 

40 

61 

60 

72 
3» 

64 
3- 

66 
37 

76 
98 

61 

51 

68 
55 

76 
44 

14 

54 

72 

41 

41 
32 

60 
30 

72 

44 

63 
40 

49 
II 

62 

30 

71 
33 

7  9 

'1 

82 
53 

70 
36 

91 

40 

67.3 
40.3 

RAVENSWOOO  OAM  22 

MAX 

MIN 

99 
11 

67 
55 

65 
34 

78 
33 

77 
55 

61 

4' 

79 
29 

82 
14 

1' 
41 

79 
43 

79 
39 

74 
3" 

80 
34 

76 
53 

08 
51 

79 
51 

89 

44 

IS 

60 

68 
39 

62 
33 

8? 

72 
46 

98 

40 

6.' 
4,' 

72 
31 

78 
32 

I] 

4' 

83 
31 

76 

97 

42 

73.9 
40.0 

RIPLEY 

MAX 

MIN 

63 
19 

68 
51 

6' 
Jft 

60 
32 

77 
32 

67 
40 

75 
27 

81 
31 

II 

77 
95 

65 
38 

0« 

jo 

79 
32 

73 
51 

67 

5  0 

78 
53 

86 
42 

81 
5B 

63 
32 

63 
33 

75 

3  0 

63 

43 

96 
39 

61 

40 

71 
30 

81 
34 

8  ft 
3  9 

69 

46 

67 
38 

98 

42 

72.? 
34.8 

SPENCER 

MAX 

MIN 

61 

18 

68 
56 

14 
II 

79 
34 

78 
60 

64 

74 
26 

79 
33 

81 
3'' 

71 
96 

62 

44 

01 
37 

76 
33 

74 
93 

03 

51 

76 
56 

89 

42 

81 
54 

63 
38 

63 
36 

7? 

30 

60 
42 

46 
39 

60 
38 

69 
29 

78 
33 

8  4 
42 

84 
93 

63 

41 

94 
43 

70.0 
41.3 

MAYNE  2 

MAX 

MIN 

62 
22 

72 
56 

44 

80 
43 

79 
57 

6ft 
43 

76 
29 

82 
39 

87 

40 

78 
62 

70 
43 

70 
34 

79 
33 

77 
92 

65 
5.' 

79 
56 

87 
43 

77 
59 

69 
40 

63 
37 

75 

3? 

64 
44 

39 

41 

6? 
43 

73 
31 

82 
35 

87 

40 

89 
52 

71 
39 

96 

40 

73.3 
42.6 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

50 
2* 

62 
35 

ri 

50 

73 
51 

80 

33 

63 
32 

8ft 
41 

85 
49 

73 

90 

60 
36 

60 

49 

67 
55 

83 

46 

91 
44 

84 

31 

77 
42 

66 
43 

5? 

4? 

65 
34 

91 
36 

73 

47 

96 
46 

73.3 
41.8 

HINFIELO  LOCKS 

•     •     * 

MAX 

MIN 

49 

ie 

69 
25 

71 
40 

64 
39 

60 
40 

6B 
43 

57 
32 

73 
32 

81 
38 

82 
42 

72 

44 

65 
35 

68 
35 

76 
39 

60 
52 

66 
53 

72 
48 

81 
4fl 

78 
46 

46 
37 

03 
36 

73 
36 

61 
42 

ST 

4? 

61 
35 

71 
35 

80 
40 

83 
43 

67 
41 

91 
41 

68.3 
39.2 

CENTRAL              0* 

ARRJVALE  2 

MAX 
MIN 

99 

13 

63 
40 

65 

-.7 

66 
33 

62 
33 

5" 
35 

71 
20 

75 
24 

75 
31 

67 
51 

49 

03 

2- 

63 
25 

96 
34 

51 

44 

69 

30 

79 
32 

77 

56 

63 
37 

63 
33 

66 
26 

69 

37 

43 
32 

49 
34 

63 
24 

74 
30 

79 
29 

76 
49 

39 
39 

97 

34 

64.3 

34.7 

BAYARD 

MAX 

MIN 

56 
10 

65 
29 

57 
36 

72 
25 

67 
47 

58 
3? 

67 
21 

73 
23 

78 

30 

72 
92 

97 
38 

14 

21 

66 
23 

69 
36 

01 
45 

67 

47 

78 
31 

75 
51 

67 
40 

57 
29 

67 
24 

61 
33 

46 
30 

49 

31 

61 
26 

71 
36 

80 

28 

78 
33 

58 
37 

30 
39 

64.6 
32.6 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

56 
IS 

60 

49 

65 
45 

76 
39 

68 

57 

65 
37 

74 
26 

77 
30 

79 

35 

72 
94 

61 
44 

0" 

27 

68 

41 

61 

44 

61 

44 

73 
52 

82 
40 

76 
58 

64 
35 

59 

32 

70 

30 

63 
38 

31 
39 

53 

35 

67 
26 

76 
30 

84 
36 

81 
43 

36 

39 

93 

37 

67.5 
36.5 

BECKLEY  H8  AP 

MAX 

MIN 

55 

26 

68 
50 

65 
45 

73 
47 

64 
53 

53 
39 

71 
33 

76 
47 

76 

50 

64 
51 

99 

43 

07 
34 

65 

44 

31 
44 

56 
47 

72 
54 

80 

34 

71 
57 

58 

31 

52 

31 

69 
38 

35 

38 

43 

34 

52 
33 

65 
33 

79 
43 

61 
53 

73 
53 

33 

39 

32 

36 

63.8 
42.6 

BRANOONVILLE 

MAX 

MIN 

35 

14 

63 
26 

60 
36 

54 

27 

75 
40 

01 
36 

51 
24 

67 
26 

73 

40 

78 
58 

69 

40 

5" 
23 

63 
29 

70 
40 

67 

50 

64 
52 

70 
38 

80 

56 

73 
91 

52 
28 

58 
26 

66 

40 

39 
33 

39 
35 

53 

27 

63 

34 

70 
36 

79 
46 

70 
42 

49 
39 

62.8 
36.5 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

5B 
11 

68 
35 

6' 

IS 

70 
32 

68 

42 

62 
37 

79 

20 

79 
21 

78 

27 

75 
44 

63 

44 

70 
22 

68 
24 

67 
34 

53 
42 

73 
48 

81 
37 

80 
46 

66 

43 

67 
35 

69 
28 

69 

36 

93 
39 

54 
35 

68 
21 

78 
23 

61 
29 

81 
35 

61 
40 

60 
26 

68.9 
33.0 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

51 
11 

58 
42 

98 
36 

69 
26 

64 
51 

55 
32 

65 
20 

70 
25 

7* 
3? 

67 
50 

55 

38 

57 
21 

62 
26 

62 
39 

58 
42 

66 
50 

77 
30 

69 
51 

69 

40 

57 
29 

64 
26 

60 
33 

40 
30 

44 
31 

59 
32 

69 
35 

78 
33 

78 

43 

54 
36 

47 
34 

61.9 
34.1 

ELKINS  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

16 

65 
48 

62 
35 

74 
31 

68 
49 

50 
30 

70 
26 

77 
27 

79 
35 

66 
50 

59 

35 

63 
26 

71 
31 

64 

44 

64 
51 

72 
45 

83 
36 

74 

50 

56 
38 

58 

33 

70 
27 

35 

37 

41 
33 

54 
31 

65 
26 

73 
31 

64 
33 

75 
91 

31 

40 

50 
31 

69.1 

33.7 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

38 

14 

55 
32 

65 

43 

68 
43 

67 
48 

62 
34 

54 
34 

68 
41 

73 
41 

74 
92 

61 
41 

58 
41 

65 
39 

61 

44 

66 

40 

52 

45 

69 
32 

76 
57 

67 
48 

53 

28 

51 

30 

64 
34 

SI 

31 

40 
31 

47 
34 

61 
40 

71 
53 

77 
93 

70 
43 

43 
34 

61.0 
40.0 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

55 

15 

67 
36 

67 
41 

70 
36 

67 

46 

63 
34 

74 
22 

78 
29 

79 

30 

75 

51 

63 

41 

69 
29 

68 
37 

67 
41 

54 
42 

74 
49 

81 
34 

80 
57 

69 

37 

56 
29 

69 

26 

69 
33 

53 

30 

53 
32 

65 
24 

77 
27 

64 
31 

80 
39 

60 
38 

34 
36 

68.1 

34.9 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

48 
18 

57 
28 

6B 
46 

67 
43 

77 
49 

66 
37 

55 

33 

61 
33 

75 
41 

77 

45 

67 
46 

62 

34 

69 
36 

69 

48 

52 
47 

59 

52 

74 
46 

84 
48 

74 
49 

57 
33 

55 

33 

71 
40 

57 
36 

44 
35 

96 
32 

68 

37 

79 
43 

89 

49 

77 
42 

30 
39 

69.3 

39.9 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

38 
17 

67 
29 

67 

41 

61 
33 

76 
37 

69 
38 

53 

29 

71 
27 

76 
37 

80 
49 

66 

44 

60 
28 

63 

31 

72 
42 

68 
52 

64 
53 

71 
40 

84 
49 

75 
51 

57 
35 

60 
29 

71 
39 

53 

36 

41 
36 

34 
29 

67 
30 

76 
33 

64 

41 

75 
46 

49 
40 

63.7 
37.4 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

5* 
20 

60 

50 

61 

41 

71 
36 

65 
56 

58 
33 

69 
26 

74 
33 

75 
41 

66 
93 

SB 

43 

63 
28 

70 
35 

60 
45 

60 
49 

69 
52 

81 
36 

74 
57 

58 

36 

36 
30 

67 
31 

60 
34 

41 
32 

49 
32 

62 
26 

73 
32 

61 
41 

78 
94 

57 
39 

47 
36 

63.9 
38.6 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

57 
14 

64 
40 

55 

36 

76 
25 

72 
24 

71 

25 

72 
22 

77 
27 

80 
41 

77 
95 

61 
37 

59 
30 

64 
28 

73 
33 

65 

51 

68 

37 

82 
42 

82 

60 

71 
39 

73 
40 

7? 
27 

63 
41 

50 
36 

55 

30 

69 
29 

73 
34 

80 
39 

79 
44 

59 

41 

30 
36 

68.1 
36.1 

RICHWOOD 

MAX 

Mm 

ROWLESBURS  1 

MAX 

Mm 

58 

IB 

65 
36 

59 
39 

76 
32 

71 
93 

59 

40 

70 
30 

77 
30 

61 

40 

76 
97 

60 
42 

66 

JO 

74 
33 

69 
43 

68 
52 

72 
54 

63 
42 

78 
54 

62 

43 

62 
33 

69 
31 

66 
43 

49 
38 

55 
38 

67 

30 

74 
32 

83 
37 

79 
43 

61 

44 

33 

41 

67.9 
39.3 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

57 
11 

66 
33 

67 
32 

67 
31 

64 
46 

57 
27 

74 
22 

77 
21 

77 

29 

64 

48 

64 
33 

68 
22 

65 
24 

58 
33 

56 

44 

72 

40 

80 
34 

06 
48 

61 
36 

66 
33 

67 
25 

32 
37 

47 
34 

53 
32 

62 
22 

76 
26 

62 
28 

76 
40 

56 
33 

98 

30 

63.2 
31.9 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

34 
16 

62 
33 

62 
41 

63 
42 

64 
30 

63 

34 

63 
33 

68 
42 

73 
47 

75 
52 

59 
40 

57 
32 

58 
38 

64 
44 

55 

45 

53 

46 

68 

49 

77 

57 

62 

47 

56 
33 

57 
35 

65 
32 

49 
31 

40 
28 

47 
32 

60 

43 

73 

53 

79 
39 

73 
43 

93 
35 

61.1 

40.3 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

40 
19 

59 
25 

68 
45 

64 
24 

74 
45 

53 

36 

74 

30 

79 
35 

77 
41 

80 
49 

67 
46 

63 
31 

69 

33 

72 
46 

58 
50 

59 
95 

75 
43 

85 
49 

77 
54 

55 
34 

55 
33 

72 
39 

58 
33 

44 

36 

35 

30 

67 
36 

77 

44 

69 
46 

77 
44 

57 
40 

66.! 
39.2 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

32 

14 

60 
25 

60 
35 

92 

31 

72 
42 

61 
33 

50 
23 

69 
26 

72 

40 

75 
92 

60 
37 

56 
26 

60 
35 

66 

41 

63 

45 

60 
49 

66 
36 

78 
49 

71 
50 

50 
29 

57 
28 

64 
39 

50 
32 

36 
32 

48 
33 

61 
40 

70 
35 

78 
47 

66 
42 

44 
27 

60.2 
33. E 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
*     *     * 

MAX 

Mm 

60 
20 

67 
44 

66 
43 

73 
36 

75 
59 

62 

3" 

75 
29 

79 
31 

80 
30 

77 
94 

63 

47 

69 

30 

73 
41 

70 
46 

62 
53 

75 
37 

85 

41 

83 
58 

64 

40 

60 
36 

72 
32 

69 
42 

91 
39 

57 
37 

69 
29 

78 
32 

84 
36 

77 
90 

60 

49 

53 

4? 

69. 1 
39.  S 

SOUTHERN            OS 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

58 
22 

59 
30 

68 
43 

70 
43 

67 
40 

70 
49 

74 
90 

77 
94 

79 
55 

78 
28 

63 

44 

67 
33 

63 
39 

62 
42 

56 

46 

73 
49 

60 
65 

77 
62 

66 
34 

57 
31 

68 
33 

56 
34 

60 
37 

65 
35 

70 
31 

76 
29 

82 

54 

72 
96 

70 
S3 

74 
42 

68. « 
42.2 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
33 

70 
52 

71 

48 

71 
52 

67 
94 

56 

37 

73 
38 

77 
94 

79 
55 

64 
94 

62 

46 

67 
42 

66 
45 

51 

44 

56 
49 

72 
59 

60 
96 

72 

61 

62 
31 

51 
31 

67 
44 

59 

36 

44 
34 

48 
35 

63 
39 

75 
47 

80 
59 

73 
32 

52 

40 

55 

38 

64.1 
49. « 

BLUESTDNE  DAM 

MAX 

Mm 

46 
23 

60 
24 

72 
40 

72 
44 

72 
48 

70 
43 

39 
31 

73 
33 

80 
35 

80 

40 

69 

48 

65 
34 

71 
36 

68 
39 

55 

38 

61 
91 

76 
44 

83 
46 

74 
49 

65 
38 

62 

34 

71 
36 

59 

40 

50 

40 

37 
31 

70 
33 

80 
37 

89 
39 

76 

46 

55 

44 

68.  C 
39. C 

GARY 

MAX 

Mm 

46 
17 

62 
22 

73 

52 

70 
46 

77 
48 

71 
42 

60 
30 

73 
31 

81 
27 

61 
37 

67 
49 

66 
32 

73 
31 

73 
50 

57 
44 

67 
48 

77 
42 

85 

43 

79 
52 

61 
33 

55 

32 

71 
32 

39 

38 

47 

39 

56 
28 

70 
22 

81 
30 

89 

49 

77 
40 

53 

39 

68.: 

37.4 

KDPPERSTON 

MAX 

Mm 

60 
22 

70 
40 

69 
47 

77 
46 

69 
95 

6ft 
40 

75 
28 

79 
34 

79 

40 

74 
99 

65 
44 

72 
34 

73 
44 

69 
46 

64 

50 

76 
54 

83 

44 

61 
57 

64 

38 

57 
34 

72 
31 

67 
41 

96 

37 

58 
41 

69 
30 

79 
33 

85 

40 

83 

51 

62 
44 

59 
40 

70. S 
41.5 

See  Reference  Noiea  Following  Station  Inde: 
-    43    - 


Continued 

vt 

UL 

I 

1JL 

Mi- 

tr 

IA 

1UJ 

tit 

S) 

WEST  VIRGINIA 
APRIL      1969 

Station 

Day 

of  Month 

0 
01 

1  1 

»l 

3 

4  I 

5 

6 

'1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  I 

15 

16  1 

17 

18 

19  | 

20  1 

21 

22  | 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30  1  31 

> 
< 

LEwISBuRG  2  SSW 

MAX 

MIN 

58 
20 

69 
38 

71 

41 

70 
46 

69 
50 

04 

41 

74 
28 

78 
33 

77 
39 

73 
55 

66 
49 

64 
35 

69 
36 

57 
44 

56 
44 

78 
52 

61 
42 

79 

63 

67 
39 

60 
35 

69 
33 

66 

40 

53 
36 

54 

36 

68 
30 

77 
35 

83 
40 

76 
50 

60 

47 

63 
36 

68.3 

40.4 

PINEVILLE 

MAX 
MIN 

45 
20 

59 
22 

73 

44 

71 

44 

77 
47 

73 

42 

61 

31 

75 

31 

81 
33 

83 
36 

69 
47 

67 
31 

79 
32 

74 
36 

56 
46 

68 
50 

78 
42 

86 
44 

80 
51 

60 
35 

58 
34 

74 
34 

61 

39 

48 

3° 

57 
30 

70 
30 

81 
36 

87 
37 

78 
43 

54 
41 

69.4 
37.6 

UNION 

MAX 

MIN 

44 

20 

61 
35 

70 
46 

71 
44 

70 
52 

68 

40 

60 
24 

73 
29 

78 
34 

78 
51 

63 

46 

65 
30 

68 
37 

65 

45 

53 
45 

58 
51 

74 
38 

80 
55 

69 
45 

61 
34 

57 

30 

69 
39 

56 
37 

48 

37 

54 
25 

67 
30 

75 
37 

81 
44 

76 

47 

57 
35 

65.6 
38.7 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
»     *     • 

MAX 

Mm 

62 
17 

69 
31 

73 

44 

71 
41 

71 
46 

68 
42 

77 
26 

81 
28 

BO 
3? 

75 
55 

70 
37 

72 
29 

68 
33 

64 
40 

55 

44 

78 
52 

83 
37 

82 

61 

68 
47 

63 
36 

73 

30 

67 
39 

55 
37 

56 

38 

71 
25 

79 
30 

85 
34 

85 
42 

60 
46 

65 
29 

70.9 
37.6 

NORTHEASTERN       06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

59 

1* 

72 
41 

63 
39 

70 
29 

65 

45 

65 
42 

74 
29 

79 
32 

80 

40 

79 
54 

65 
42 

63 
29 

67 
25 

65 

39 

63 

47 

70 
52 

83 
47 

78 
57 

69 

44 

64 
31 

69 
28 

66 

42 

54 
39 

56 

3« 

72 

40 

81 
48 

89 
39 

87 
52 

64 
56 

64 
43 

69.8 
40.1 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

MIN 

60 

18 

72 
46 

66 
37 

69 
36 

69 
51 

62 
40 

75 
25 

79 
28 

78 

37 

71 
57 

68 

49 

64 
2* 

68 
28 

60 
41 

57 
48 

69 
53 

81 
38 

68 

51 

65 

47 

61 
38 

69 
31 

61 
37 

57 
38 

54 

39 

69 
27 

79 
37 

64 
35 

79 
44 

63 

42 

57 
29 

67.9 
38.4 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 
MDJ 

58 
25 

67 
48 

65 
40 

60 
41 

61 

41 

59 
33 

71 
39 

77 
36 

80 
49 

77 
58 

62 

47 

60 
33 

62 

37 

63 

41 

60 

49 

64 
55 

78 
49 

75 
56 

63 
52 

68 
38 

66 
36 

62 

45 

56 

41 

51 
36 

70 
35 

79 
43 

88 
44 

87 
56 

79 
49 

62 

42 

67.7 
43.2 

KEARNEYSVLE  1  Nw  WBASO 

MAX 

MIN 

44 
17 

60 
34 

72 
39 

59 

33 

66 
48 

65 
45 

60 
27 

72 
30 

77 
43 

79 
51 

70 
46 

65 
J? 

61 
27 

65 

39 

65 

47 

59 

51 

67 
45 

79 

51 

70 
54 

75 
35 

60 
26 

66 
42 

58 
37 

55 
40 

55 

34 

73 

45 

82 

41 

88 
55 

82 
47 

65 
35 

67.1 
39.9 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

61 
19 

72 
48 

60 

38 

67 
34 

65 

47 

61 
37 

75 
28 

78 
32 

81 

46 

70 
55 

64 
45 

61 
35 

67 
28 

66 
38 

59 
50 

69 

51 

81 
48 

70 

55 

72 
42 

60 
36 

66 

31 

59 
42 

55 

40 

54 
42 

72 
35 

80 
42 

86 
41 

84 
56 

63 
48 

63 
41 

68,2 
41.0 

MATHIAS 

MAX 

Mm 

61 
15 

70 
45 

63 
33 

70 
35 

67 
52 

6? 
40 

74 
26 

79 
30 

79 
3" 

69 
56 

62 
46 

59 
26 

66 
28 

60 
38 

58 
47 

72 
53 

80 
41 

73 

58 

66 
49 

60 
36 

69 
29 

61 
41 

50 
40 

53 
38 

69 
29 

79 
36 

86 
36 

81 
53 

62 

44 

56 
41 

67.2 
39.3 

MOOREFIELD  2  SSE 

MAX 

Mm 

64 
16 

73 
49 

68 
44 

72 
33 

74 
60 

67 
44 

76 
27 

81 
28 

84 
38 

77 
59 

71 
27 

68 
32 

66 
34 

70 
41 

63 
51 

74 

60 

85 

41 

62 

59 

70 
52 

64 
38 

73 
31 

67 
46 

53 
42 

57 
43 

70 
28 

84 
38 

89 

35 

86 

56 

67 
44 

56 
38 

71.7 
41.1 

OMPS 

MAX 

MIN 

55 
15 

59 

45 

71 

35 

81 
29 

70 
39 

67 
36 

72 
39 

71 
29 

79 

36 

80 
42 

73 
42 

69 

30 

60 
25 

65 
32 

68 
34 

60 
45 

69 
40 

80 

44 

72 
48 

72 
28 

61 
26 

69 
30 

59 
36 

59 
36 

54 
35 

70 
45 

79 

39 

87 
47 

85 

44 

62 

39 

69.3 
36.4 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

65 
17 

73 
53 

66 

41 

76 
34 

74 
61 

68 
42 

76 
27 

81 
28 

83 
39 

83 
60 

65 

44 

65 
29 

70 
28 

68 
40 

62 

51 

77 
55 

85 
40 

82 
57 

72 
53 

65 
40 

72 

30 

68 
44 

54 
42 

58 
34 

73 
29 

81 
40 

89 
35 

88 
60 

69 
46 

60 
37 

72.3 
41.2 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

Mm 

63 
15 

72 

44 

63 
44 

75 
30 

70 
46 

04 
44 

75 
26 

81 
26 

82 

38 

78 
61 

65 

47 

64 
26 

70 
27 

67 
39 

65 

50 

74 
53 

85 

45 

80 
54 

70 
53 

65 
37 

74 

28 

68 
43 

55 

43 

58 
42 

72 
27 

80 
33 

86 
33 

86 

47 

64 
42 

60 
38 

71.1 
39.4 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

Mm 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
CENTRAL            04 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.7 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

*    *    * 
SOUTHERN           05 

8LUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0  Noloa  Following  Station  Index 
-    44    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


<lll  /!«CIHI» 
»P»|I       1969 


St.llon 

Day 

Ol  Monlh 

M 

1 

1 

3 

4 

5 

9 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

29 

29 

30 

31 

»   •    • 
SOUTHWESTERN 

01 

HOGSETT  GAUIP0L1S  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

.19 

77 

.01 
69 

34 

37 

92 

- 

18 

33 

.27 
94 

.06 
90 

.04 
33 

.22 
83 

.09 
126 

.18 

110 

.15 

76 

.12 
48 

.30 

44 

.31 

69 

.03 
66 

.11 
47 

; 

•    •    • 
CENTRAL 

0* 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
KINO 
MAX 
HIN 

28 

32 

33 

.10 
19 
67 
♦  2 

.10 
34 

Tl 

♦  1 

.06 
3* 

63 
4* 

.06 
It 
63 
39 

.19 
19 

71 
39 

.13 
17 
7* 
42 

.17 

♦  7 
76 

♦  8 

.08 
■>7 
63 
48 

.12 
19 
70 
42 

.12 

27 

73 

42 

.23 

60 
70 
44 

.12 

60 
60 
48 

.01 
37 
60 
50 

.08 
16 
70 
49 

.18 
56 
82 
50 

.16 
46 
75 
55 

.06 
30 
37 
40 

.11 
13 
66 
40 

.18 
35 

66 

44 

.11 
36 
36 
40 

.13 

34 
43 
37 

.04 
28 
90 
37 

.20 

0 

71 

39 

.19 
96 
78 
49 

.18 
23 
92 
91 

.13 
29 
64 
31 

.06 
26 
93 

43 

3.678 

991 
66.6 
44.2 

•    *    * 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  OAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
M1N 

* 
32 

.45 
52 

.06 
55 

.0* 
27 

.09 
36 

.06 
33 

.12 

75 

.21 

44 

.28 
45 

.11 
81 

.14 
60 
63 
53 

.20 
63 
75 
41 

■  13 

43 
75 
40 

.16 
35 

71 
45 

37 
96 
49 

.09 
22 

59 
31 

.14 
37 
SO 
49 

.19 

47 
84 
91 

.13 

49 
75 
56 

.10 
70 
64 
42 

.05 
42 
63 
41 

.17 
72 
73 
41 

.13 
68 
63 
45 

.04 
63 
54 
43 

.09 
69 
99 
39 

.17 
92 
73 
38 

.18 
43 
80 
42 

.29 
63 
62 

46 

.07 
58 
76 
93 

.12 

67 
61 
46 

4.178 

1604 

»    •    • 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVIE  1  NH 

HBASO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

.20 

85 
53 

.05 
76 
58 
47 

.11 

71 
71 
42 

.27 
25 

71 
42 

.27 
49 
69 
45 

.14 
44 
64 
46 

.09 
92 

61 
47 

.00 
22 

73 

94 

.24 
96 

77 
94 

.01 
69 
67 
92 

.32 

115 
74 
40 

.20 
36 

70 
42 

.19 
76 

70 
48 

.06 
39 
60 
44 

.01 
97 
60 
42 

.12 

69 
94 
38 

.30 
60 
73 

41 

.29 

36 
81 
50 

.22 
99 

85 
59 

.19 
49 
81 
93 

.29 

62 
74 
43 

70.4 
46.8 

BLUESTONE  OAM   -   GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


„ 

H 

- 
o 

OBSERVATION 

0        Z 

Ul 

u 

TIME  AND 

z     2 

0 

P 

p 

TABLES 

STATION 

X      55       rnrtmrv 

< 

o 

< 

OBSERVER 

U      c* 

. 

a  ■ 

1 

3 

a 

2 

I 

i 

i 

g 

E 

i 

ALBRIGHT 

009  4 

0* 

PRESTON 

i 

39 

29 

79    38 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO.       1 

ALOERSOH 

DIOI 

09 

7 

60    38 

15*0 

RASS1E    L.    SIMS 

ALPENA    1    HH 

0143 

0*    RANDOLPH 

2 

3B 

55 

79    *0 

3020 

TA 

OMER    S.    SMITH 

ARBOvALE    2 

9249 

0*1  POCAHONTAS 

7 

\fi 

2730 

5P 

ea 

MRS.    NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    COWCORD   COLLEGE 

0359 

05) MERCER 

26 

81    00 

2520 

»P 

CONCORD    COLLEGE 

BAYARD 

0527 

0*    GRANT 

79    22 

2375 

bf 

HOWARD   R.    FULK 

6ECKLCV    V    A    HOSPITAL 

C56v 

0*    RALEIGH 

SI      11 

2330 

V.    A.    HOSPITAL 

aeciLE*  wb  ap 

C^Bi 

04 

RALEIGH 

7 

81    07 

260* 

N10 

-ID 

U    S    WEATHER    BUREAU 

BELINOTON 

063! 

BARBOUR 

10 

02 

79    56 

1679 

7* 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELVA 

0661 

0* 

NICHOLAS 

* 

38 

l* 

81    12 

7** 

7A 

MRS.    FERN    M.    OSBORNE 

8ENS    RUN    \    SSE 

DftBl 

01 

TYLER 

8 

39 

26 

61    06 

6** 

a* 

BA 

FMC    CORPORATION 

BERKELEY    SPRINGS 

0710 

06 

MORGAN 

9 

78    13 

710 

5P 

RADIO    STATION    WCST 

8LUEFIELD   faa  airport 

0921 

05 

MERCER 

7 

IB 

61    13 

2692 

HID 

MIL 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BLUESTONE    DAM 

0939 

05 

SUMMERS 

39 

80    53 

1388 

7A 

7A 

7A 

Z    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRA1CHLANC 

10T5|  03^  LINCOLN 

3 

38 

13 

62    12 

600 

MERLE    E.    LUCAS 

BRANDOWVILLE 

.083    0*    PRESTON 

2 

40 

79    37 

1798 

6A 

VERL    E.    GALLOWAY 

flRUSHY    RON 

120*    Ob!  PENDLETON 

9 

3« 

79    15 

1375 

JOHN    B.    SHREVE 

9UCKETE 

1Z1S     04 

POCAHONTAS 

7 

IB 

11 

80    08 

2100 

5P 

MISS    ILEAN    WALTON 

BJCKHANNON    2     - 

1220   02 

UPSHUR 

10 

39 

10 

80    16 

14*5 

6P 

OR.    ARTHUR    B.    GOULD 

6'JRNSVILLE 

1282    02 

BRAXTON 

5 

38 

52 

80    *0 

770 

7A 

H 

JOHN    W.    BROWN 

CAIRO    3    S 

1328J  01 

RITCHIE 

5 

39 

10 

81    10 

660 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO.         1 

CAHOEN    ON    GAULEY 

1363] 0*    WEBSTER 

3* 

22 

BO    36 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393    0*!  TUCKER 

2 

79    26 

3250 

6P 

6P 

BEN    F.     THOMPSON 

CENTRAL!* 

1*26    02'  BRAXTON 

38 

80    35 

1030 

MRS.    ELIZABETH    SKIDMORE 

CHARLESTON    WB    AP 

1570     03    KANAWHA 

3« 

2  2 

81     36 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

1575     93    A.ANA-HA 

21 

81    39 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURG    1 

1677 

02    HARRISON 

6 

16 

80    21 

977 

HIP 

MIC 

: 

H.    E.    CAIN 

-  A  '      1 

03    CLAY 

81    05 

722 

MRS.    SARAH   S.    FRANKFORT 

CLENOENIN    1      ,. 

172  3 

18 

81    22 

615 

BA 

KATHERINE    M.     RADER 

COR TON 

l^bv 

03    KANAWHA 

* 

38 

29 

81    16 

6*0 

6P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SSW 

205* 

01     WIRT 

5 

38 

56 

81    17 

648 

7A 

7A 

H 

SEWARD    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209 

0*     TUCKER 

2 

08 

79    28 

3120 

DILLE 

2358 

03    CLAY 

3fl 

30 

BO    *9 

11B* 

HOLLIS    MULLEN 

DRY    CREEK 

2*62    04    RALEIGH 

52 

81    28 

126* 

MRS.    RUTH    E.    JARRELL         1 

DUNLOW    5    E 

2520,  03    WAYNE 

8 

38 

02 

82    20 

850 

5P 

MRS    OLLIE    BROWNING 

EAST    RA1NELLE    3    NNE 

2638   c   GREENBRIER 

38 

JO 

80    *5 

2*20 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

ELKINS    HB    AIRPORT 

2  718     0*    RANDOLPH 

38 

93 

79    51 

1970 

HID 

MID 

I    HJ 

U.    S-    WEATHER    BUREAU         1 

ELLENBORO 

27*6;  01 

RITCHIE 

9 

Bl    0* 

790 

MRS.     DOROTHY    L.     RICHARD 

FAIRMONT 

2920;  02 

MARION 

28 

80    08 

1298 

MID 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072 

0* 

MERCER 

' 

37 

35 

Bl    06 

3335 

7A 

7A 

:  h 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANKLIN    2    NE 

3215 

06 

PENDLETON 

9 

38 

40 

79    19 

1900 

6P 

7A 

GEORGE    0.    HAMMER 

FREEHANS8URG 

3238 

02 

LEWIS 

80    31 

: 

EQUITABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353 

MC    DOWEL L 

2  2 

81    33 

1*26 

JAMES    KISH 

GASSAWAY 

3361 

0  2 

BRAXTON 

38 

80    46 

840 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENVILLE    2    NE 

35** 

02 

GILMER 

5 

38 

57 

60    *9 

8*0       7A 

DICK   W.    BEALL 

<3«ANTSVILLE    2    NW 

36*8    02 

CALHOUN 

5 

18 

56 

81    06 

730 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

GR1FFITHSV1LLE 

37*9    03 

LINCOLN 

81    59 

EM|RE    E.    ADKINS 

HACKER    VALLEY 

3798    0* 

WEBSTER 

38 

80    23 

1501 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

HALL 

3016 

02 

BARBOUR 

10 

03 

60    07 

1375 

MRS. OPAL     R.     JACKSON 

HAMLIN 

38*6 

03 

LINCOLN 

3 

36 

1' 

62    06 

6*2 

8A 

flA 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS    FERRY 

3927 

06 

JEFFERSON 

9 

39 

20 

77    *5 

410 

9A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

1931 

Ob 

JEFFERSON 

9 

39 

290 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

397* 

02 

WETZEL 

a 

39 

33 

BO    40 

760 

3P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

HICO 

6128 

0* 

FAYETTE 

38 

07 

61    00 

19S5 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 

4200 

03 

MASON 

6 

38 

41 

82    11 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

-  3  69 

01 

WETZEL 

8 

41 

BO    27 

103* 

MFGRS.    LT.    ♦    HT.    CO. 

•HUNTINGTON    F£0   BLDG 

-iflJ 

03 

CABELL 

8 

i«. 

25 

82   27 

565 

HID 

MID 

CORPS    OF    ENGINEERS 

4393 

WAYNE 

8 

38 

22 

82    33 

827 

-n 

Nil 

:  hj 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

HUNTINGTON     SEW    TRMT     PL 

*397 

03 

WAYNE 

25 

62    30 

520 

5P 

HUNTINGTON    SANITARY    8RDI 

IAEGER 

**08 

OS 

MC    DOWELL 

1 

'7 

28 

81    *9 

106* 

7A 

MRS  Ruth  l.sizemoRE 

IRELAND 

**78 

02 

LEWIS 

6 

38 

49 

60    28 

11*2 

5P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

JANE    LEW 

*559 

02 

LEWIS 

06 

80    25 

1020 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

ftEARNEYSVLE    1    NW    WBASO 

6763 

06 

JEFFERSON 

39 

23 

77    93 

550 

8A 

W    B    AGRICULTURE    SER    OFF 

KER*IT 

03 

MINGO 

^C 

B2    2* 

629 

GLEN    A.    RUBLE 

HOPPERSTON 

05 

WYOMING 

3 

49 

81     3* 

1*50 

6P 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE    LYNN 

5002 

MONONGALIA 

2 

43 

79    51 

900 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEW1SBURG    2    SSW 

522*|  05 

GREENBRIER 

60    2B 

2185 

5P 

RADIO    STATION    WRON 

LINDSIDE 

528*   05 

MONROE 

BO    40 

LOUIS    E.    CANT1BERRY 

LIVERPOOL 

9323 

Oi 

JACKSON 

38 

81    32 

665 

BROOKS    E.    UTT 

LOCKNEY 

53*1 

02 

GILMER 

* 

38 

51 

80    58 

720 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

LOGAN 

5353 

03 

LOGAN 

3 

37 

51 

82    00 

66* 

BA 

8A 

CEPHAS    R.    STICKLER 

LONDON    LOCKS 

5365 

38 

12 

81    22 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MAD I  SON 

5563 

BOONE 

38 

0  3 

675 

8A 

J.    E.    CURRY 

MANNINGTON    1    H 

9621 

80    21 

979 

6P 

6P 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON    1    W 

5626 

02    MARION 

32 

80    22 

7A 

ORA  g.  frost 

MARLINTON 

5672,  0*i  POCAHONTAS 

13 

80    05 

2150 

CECIL    A.    CURRY 

MARTINSBURG    FAA     AP 

5707    061  BERKELEY 

77    59 

537 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MARTINS8URS    2    M 

5712i 0t\ BERKELEY 

28 

78    00 

933 

ROBERT    L.    CRISWELL 

MATHIAS 

38 

92 

7B    52 

1629 

6P 

6P 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATOAKA    1     S 

57*7   05   MERCER 

37 

25 

81     15 

2750 

7A 

MRS.    JEANETTE    M.    CECIL 

! MC  ROSS 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 
| MOOREF1ELD  2  SSE 

:  MORGANTOWN  faa  airport 


NEW  CUMBERLAND 


OMPS 

1 PARKERSBURG    FAA    AP 
*»PARKERSBURG    WB    CITY 


PETERSBURG 
PH1L1PPI 
PICKENS    1 


PLEASANT    5    NNE 
DAM    22 


PRINCE 
RAVENSWO 
REEDSvlL 
REN1CK    NO    2 
R1CHWOOD 
RIPLEY 

ROMNEY     3    NN£ 
ROWLESBURG    1 

SENECA    STATE 

SMITHBURG 

SMITMVILLE 


TTON  RESERVOIR 


93  0*1  GRANT 
62. 0*  RALEIGH 

*2l  01  HANCOCK 


8671 0*| TUCKER 
954, 06  GRANT 
962  02  BARBOUR 

991,  0*  RANDOLPH 


7029 

7112 

7352 

7427 

7503 

05 

MERCER 

03 

JACKSON 

04 

PRESTON 

06 

GREENBRIE 

NICHOLAS 

01 

JACKSON 

HAMPSHIRE 

0* 

PRESTON 

0* 

POCAHONTA 

02 

DODDRIDGE 

02 

RITCHIE 

04 

PENDLETON 

THOMAS 
TR1SBLE 
TYGART  D- 


WARDENSVILLE  R  M  FAR, 

WAYNE  2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
WEIR TON 
WELLSBURG  3  NE 


UNION 

ING  WARWOOD  DM 
SULPHUR  spring: 

AMSON 


-1  - 

02 

928>] 

06 

9323 

03 

9333 

04 

93*5 

9368 

01 

9*36 

02 

9*50 

0? 

9492 

01 

9522 

03 

WEBSTER 
HANCOCK 
BROOKE 


2 

39    27 

2 

39    09 

38    *1 

10 

39    19 

* 

37    36 

81 

05 

6*0 

B] 

21 
31 

96* 
30S0 

IB 

3*00 

MO 

51 

1767 

80 

41 

636 

" 

32 

2630 
2587 

79 

30 

3070 

61 

60 

690 

130 

02 

1200 

80 

1976 

2010 

80 

02 

2*25 

30  25 
80  36 
80  35 
80  2  8 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CORPS    OF 

rus: 


MIC. 


JOHN    W.     CRUMR1NE 
MRS.    ZELLA    h.    VETTER 
FED.    AVIATION    AGENCY 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MOUNDSV1LLE    SEWAGE    TR 


'i  ecu 


LEEN 


IILES    H 
IRS.    E. 


♦INNICK 


T  IN 


AGENCY 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
TIMBER    *    WATERSHED    LAS 
MRS.    BESS    S.    MOHL 
MRS.    MAXINE    LEACH 
MRS.    NELL    B.    ARMSTRONG 


JAMES    E.    BLANKENSHIP 


CORPS    OF    ENGINEERS 
WEST    VA.    UNIV. 
DALE    H.    AOKISON 
RADIO    STATION    WVAR 
CITY    OF    RIPLEY 
MISS    FRANCES    VANCE 
MRS.    MAUOE    C.    BOLYARO 


JAMES 

p. 

5CHAFFNER 

HOPE 

»AL    GAS    CO. 

1ATURAL    GAS    CO. 

W.     VA 

C.    B 

TER    SVC.    CO. 

FRED 

ECKER 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

.    PINGLET 

CMARL 

ES   t 

.    TREMBLY 

ROBER 

T   E. 

WHITE 

JERRI 

CAS 

10 

CORPS 

OF 

ENGINEERS 

MRS.I 

"KM 

I    SPANGLEA 

MRS    V 

IOLE 

r    L.    SWECKER 

KENT 

swtc 

;er 

CLARK 

SSURG   WATER    BOARD 

WEST 

VA. 

UNIV. 

MISS 

JUDY 

ANN    CAS TO 

THOMAS    W. 

MOORE 

C.    E* 

STE 

rscw 

MISS 

>of i 

S    J.    PFISTER 

I  HLl  F 

HENRY.    JR. 

EARNE 

.    SMITH 

CORPS 

ENGINEERS 

JAMES 

TERRY 

NORFOLK     * 

WESTERN    RY. 

.    PORTER 

CURPS 

OF 

ENGINEERS 

J     DRAINAGE  CODE:      1- BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    6-MONONGAHELA    7-NEW    B-OHIO 


0-TYGABT   11-YOUCKIOGHENY 


RIFBR1       I    I        ".i>ii 

AH' I  i 

Aj.ii  t  Look]    Lnforaal  ton   ranrdlag   tba  ollnata  of  Wast  Vlrglnli f  ba  obti I  by  writ to      to  ■   ■■  .     ■  I        Lao  Itata  Cllaatolotlat. 

Agricultural    Engl  nee i  I  ng    IKi  1  Idlng,     *<•-.(     VI  i  -ginta    UttlVOralty,     Morgan  1  own,     Voa1     vi  ■  ■   >  ■■■    .  *.-  .it,.  ,     Bui 

data   are  contained    in   "HOURLY   PUCXPXTATZOM   DATA   WtVt  VIRGINIA" 

DIMENSIONAL    UNI  TS  Unlo-r.    otherwise     ind tented,      dimeim  tonal     UDltl    u*ed     In     t  h  1  h    ImMot  In    a  i  <•  TOMpt   ratUl         it        i   .      pi      OlpltttlOO     Md    I II  ■■  i tlOD     u.     LDObOl     *nd 

KV3    Eovt'mont     In    ralU's.       Monthly    degree    day     totuU    ...  m  ,       he    DWgatlV*    dapartun (    fcVOrftgC    tfallj     tOBportturOfl     fl <■    t  In    "BllPpl— WPtal     Data" 

table    direction*    entered    In    figures    are    toiiM    of    degree* .       Resultant    wind    is    the    vector    sum    i>r    wind    ■  1 1  ■   o,      i<.n 

observation  Tijg       Toa  st.uion   tndax  abowa  obaarvatlon   tlaaa   iii   Looal   atandard   tlna.      Durlni   tba  nunr  nootbi   ioa«  obaarvan    taka   tb<    obaarvatlon dayllgbl 

saving   time.       Snow   on   ground    in    the    "Snowfall    and   Snow  on  Ground"    table    Is   at    observation    time    for    hi]    axcapl     ffaathei     itmoau     m<i    i  ■ 
ma  snow  on  ground  value*  are  ut   7 -00  a. a.,    k.s.t.      Data    in   tha  "km  raaaa"    tabla,    "Dally   Praolpltatlon"    ■         v    rasps i  atui 

and    Wind*'    table,     and    snowfall     In    tho    "Snowfall    and    Snow    tin   Ground"    table,     when    published,     are     for    24    boura    ending    ■' '     II1"'  i,       .      itiOD 

EVAPORATION   Is  men  sore. t  in  the  standard  Weather   llur.au  typa  pan  of  4-foOl  dtl itar  lUll<         Othl  rwill   ihOWfl  by  footnote  following  Iht  n  and  Wind  tabU,        Max  and   Mln  values 

In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  tamparatUTQ  of  water  In  p  lad  duj  Ln|    1 1  hours  ending  nl  lima  of  observation.     \\  Ind  La  thi  total  a  Ind  noovi 

evaporation  pan  as  determined  by  i  continuous,  anamomatai   record*]    ;> »  1 1 1  d  6   B  tnchi  i  abovt   thi 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  wator  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Sample- 

oB  til  in  Ins  measurements  are  taken  from  dl  1  ferent  point  s  for  successive  observat  I  oti.s  ;  loiiHoquent  1  y ,  m  east  una  1  drifting  and  Otbor  Cauaai  "f  Local  Variability 

In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  tho  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  anoi 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN   THE    STATION    INDEX   THE    SYMBOLS    AND   LETTERS   WHEN   USED    INDICATE   THE    FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R1  .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  has  been  the  sixth  consecutive  month  with 
below  normal  precipitation.  The  higher  eleva- 
tions and  some  areas  in  the  northwestern  part 
of  the  State  had  above  3  inches  of  rain  this 
month,  but  May  normals  are  near  5  inches. 
Rainfall  was  generally  evenly  spaced,  however, 


except  for  the  last  week,  and,  with  no  damaging 
frosts,  agricultural  operations  were  well  advanced 
for  this  time  of  year.  A  minor  heat  wave  occurred 
over  the  3-day  weekend,  May  30-June  1,  as 
afternoon  temperatures  reached  into  the  nineties 
at  many  locations. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 

2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HACKER  VALLEY 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
PETERSBURG 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
VANDALIA 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 

3  STATIONS 

GREATEST    DEPTH    OF    SNOW 
ALPENA    1    NW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.  t   H 

.37 

.3! 

.00 

.53 

,09 

.  la 

.30 

.78 

.12 

.  3, 

.23 

.36 

.35 

.oft 

.10 

.33 

.31 

.05 

.02 

.15 

30 

.30 

.10 

.96 

.20 

15 

.31 

T 

14 

.12 

* 

.29 

.09 

.93 

.09 

1.20 
1.30 
1.66 

1.01 


111   11   12   13   14   IS 


.60 
.19 
.37 


.62 

.11 

.21 

.16 

31 

.74 

.06 

.24 

01 

.88 

.06 

.2! 

1.10 

.33 

.22 

1.40 

.17 

.10 

.23 

32 

1.00 

.0? 

.18 

.06 

2.03 

.33 

.13 

.04 

36 

.90 

.28 

.18 

.0! 

.60 

.05 

.15 

.24 

.93 

.25 

.22 

.02 

57 

.29 

.13 

.20 

T 

23 

.51 

T 

.27 

.12 

1.26 

.16 

.39 

.26 

1.80 

.31 

.45 

.15 

24 

1.69 

.40 

.21 

.29 

.08   .25   .3 


.23   .07   .01 


.29   .60   -OB 


.53   .17   .0* 


.12 

.  10 

.24 

.33 

.31 

.04 

.49 

.03 

.20 

.33 

.21 

.20 

.09 

.30 

.28 

.15 

.29 

.43 

.  0  5 

.25 

.09 

1.07   .01   .14   .06   .01 


.07   .02   .02 


.25   .05   T 


.08 

.06   .13 

.33 


16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


.15 

.03   .11 


.40 
.16 
.12 
■  20 


.04 
.40 
.06 


.40 

.74 

.04 

.03 

.37 

.12 

.10 

.76 

.02 

.06 

.08 

.04 

.05 

.25 

.10 

.08 

29      X      31 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

WEST 
MAY 

VIRGINIA 

1969 

Station 

3 

o 

Day 

of  Month 

1    |    2    |    3 

4        5        6 

7    |    8    | 

9 

10     | 

11 

12 

13 

14   |    IS 

16         17         18 

19 

20    |    21 

22  |  23 

24 

25      26   |  27 

28   |  29 

30 

31 

BLUEFIELD    FAA    AIRPORT 

BLUESTONE    DAN 

GARY                                               //R 

[AEGER 

KOPPERSTQN 

1.40 
1.72 
2.36 
2.70 
2. IS 

.37 

T 
T 

.47 
.76 

l.i ; 

.38 

.BO 

.22 
.02 
.11 
.50 
.02 

.04 
.19 
.25 
.27 
.48 

.10 
.02 
.14 
.12 
.09 

T 
.01 

T 

.09 

.07       .09 
T            .06 
.13       .11 
.42 

T 
.05 

.04 

.10 
.05 

.07 

.26 
.10 
.08 
.11 

.29 
.52 
.72 

.16 

.13 

.02 

.11 

LEKISBURG    2    SSw 
MATOAKA     1     S 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RENICK    NO    2 

1.3* 

2. IB 
2.57 

1.66 
1.57 

.11 

T 
.11 

.51 

1.10 
.  .1  . 
.73 
.95 

.09 
.21 
.14 
.23 

.18 
.30 
.22 

.30 

.21 

.07 
.14 
.20 

.10 

.02 
.02 

.22 

.09      .06 
.25       .10 

.10       .03 
.04 

.02 

.01 
1          T 

.22 
.14 
.12 
.18 

.02 
.26 
.32 
.06 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

1.73 
1.77 

.69 
.65 

.01 

.23 
.23 

.08 

.02 

.07 

.11       .06 
.05       .20 

.32 
.33 

.03 

»         •         • 
NORTHEASTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

1.29 
.B5 
1.52 
1.22 
1.59 

T 
.OS 

.03 
.02 

.02 

.61 
.54 
.»■, 
.33 
.62 

.02 
.05 
.03 
.05 

.03 
.14 
.21 

T 

.02 

T 

T 

T 
T 

.36 
.06 
.11 
.15 
.35 

.02 
.04 
.13 
.59 
.60 

T 

.10 

T 
T 

KEARNEYSVLE    1    NM    WBASO 
MARTINSBURG    FAA    AP 
HATHIAS 

HOOREFIELO    2    SSE 
ONPS 

1.33 
1.31 
1.15 
.93 
1.91 

.06 
.01       .15 

T 

.69 
.70 
.67 
.71 
1.33 

.02 

T 

T 
.06 

T 
T 
.09 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.29 
.39 
.14 
.08 

.31 
.16 
.16 
.05 
.06 

T 

.03 

T 

T 

T 

PETERSBURG 
ROMNEY    3    NNE 

WAROENSvILLE    r    H    FARM 

.75 
1.45 
1.25 

T 
.19 

.05 

.50 

1.18 
.64 

.05 

.05 
.05 

.03 

T 

.20 
.14 
.17 

.05 
.03 
.12 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Spaed   -  a.p.h. 

> 

Belattva     humidity    «v«r»g«»  - 
paroent 

Number  of  days  with  precipitation 

\ 

**  a 

** 

i 

Station 

*  -H 

i-t  o 

3  « 

n  u 

V  -H 

tea 

z% 

3  o. 
n  m 
5 
a 

• 
1 
■ 

4 

£  a 

a 

0 

u 

1 
1 

1 

A 

J] 

EASTERN    STANDARD 
1    AM         7    AM          1    PM 

TIME 

7    PM 

8 

8 
3 

0> 

A 

8 
l 

to 

8 
I 

5 
> 

n  a 

1 

o 
e- 

0          a 

-  J!  o 

ill 

1  il 

•  t2 

<  -a  i 

BECklEY   WB  airport 

23 

3.1 

B.6 

30++ 

23 

10  + 

78 

80 

48 

57 

4 

3 

4 

2 

0 

0 

13 

- 

5.3 

CHARLESTON    WB    AIRPOPT 

24 

1.7 

5.2 

35  +  + 

22 

10 

84 

84 

48 

54 

1 

5 

3 

1 

0 

0 

10 

- 

5.5 

ELMNS    WB   AIRPORT 

- 

- 

" 

40++ 

21 

10 

- 

91 

50 

54 

2 

6 

4 

0 

1 

0 

13 

- 

5.7 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

22 

1.7 

5.1 

23++ 

26 

10 

80 

88 

52 

55 

6 

0 

5 

2 

1 

0 

14 

- 

5.2 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

" 

- 

35 

W 

09 

" 

- 

" 

- 

4 

5 

3 

1 

0 

0 

13 

63 

- 

Soo  Roloronco  Nolos  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WIST  VIRGINIA 
MAY         l»6« 


Station 


Day  ol  Month 


1        3        3        4        5        6        7        6        9       10      11       12      13      14      IS      16       17      IS      19      20      21       22      23      24      2S      26      27      28      29      30      31 


NORTHWESTERN 


01 


BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  1  S 

CRESTON  1  SSW 
H0UN0SVIUE 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  W6  CITY 
WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  DM  12 
»      «      • 

NORTH  CENTRAL       02 
BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 

*      +      * 

SOUTHWESTERN        03 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  E 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MTN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MTN 


MAX 
MIN 


MAX 

MB) 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


71   B2 
33   36 


83   86 
33   41 


80   85   66 
43   46   43 


87   88   66 


29   29   33 


61   84 
35   42 


69 

31 

72 

34 

72 
34 

70 


80   85 
35   46 


82   86 

38 


70   81   83 
34   38 

70   81 


79   83 
37   40 


50   69 
26   27 


68   77 
27   33 


72   83 
30   34 


67   78 
32   41 


72   81 
31   34 


55   71 
27   28 


57   73 
30   34 


72   83 
28   31 


70   80 
29   33 


70   80 
34   40 


70   80 
33   37 


56   70 
29   30 


72   81 
29   34 


71   81   82 
31   40   48 


56   74   63 
34   37   45 


75   73   81 
31   35 


73   81 
35   39 


51 

87 
53   57   54 


84   85 
44   45 


83   84 
46   45 


87   88 
49   48 


82   84 
52   52 


85   86 
47   46 


84   85 
43   43 


87   87 
48   45 


84   87 
46   43 


85   85 
47   48 


80   85 
52   51 


83   84 
48   47 


86   87 

47   45 


34  32   36 

71  81 
32  39 

72  82 

35  39 

61  77   65 

36  36   39 


50   56   57 


87   68 
58   56 


90   75 
53   59 


67   68 
59   49 


62   66 
61   51 


84   70 
63   47 


76   62 
62   47 


75   61 
61   45 


72   65 
61   46 


83   66 
58   48 


87   72 
52   56 


73   71 
55   46 


75   69 
59   46 


79   67 
60   45 


88   73 
54   53 


87   73 
52   58 


89   74 
57   59 


86   67 
57   48 


63   70 
59   48 


73   66 
64   41 


78   68 
58   49 


89   78 
55   59 


76   69 
59   49 


85   87   87 
50   51   50 


85   85   87 


86 
54 


86   88   69 
47   53   52 


90   77 
53   63 


69   90 
56   61 


87   76 
54   53 


89   87 
59   61 


89   89 
51   56 


88   75 
56   61 


89   85 
56   61 


91   92 
50   54 


66   36   62 

4?   »1   37 


60   60   62 


63   36   61 
43   42   42 


43   41   40 


63   62 

41   38 


63   58 

45   42 


61  52  57 

41  38  38 

63  66  62 

40  44  36 


61   66 
44   42 


61   67 
43   44 


62   60 
41   39 


62   58 
39   40 


59   52 
40   39 


62   59 
41   40 


41   43   36 


43   40   40 


68   68   64 
41   41   40 


63   71   58 


58   39   40 

See  Referei 


69   7J 

41   36 


74   83 
52   40 


73   71 

37   41 


72   80 

50   37 


71   78 
49   33 


72   83 
47   42 


75   82 
52   49 


72   82 
54   49 


74   79 
50   36 


71   80 
40   40 


63   68 
35   39 


67   81 
50   42 


72   85 

50   42 


67   78 
52   42 


70   83 
51   47 


71   71 
37   39 


73   73 
41   43 


72   83 
48   35 


72   82 
50   38 


69   82 

48   40 


69   81 
48   40 


67   70 
38   43 


73   81 
57   39 


63 
37 

72 
37 

70 
54 

82 
49 

82 
55 

55 
38 

63 
39 

74 
43 

72 
SO 

84 
55 

64 

34 

74 
37 

76 
51 

86 
45 

84 

50 

65 

38 

74 

42 

71 
51 

81 
50 

81 

60 

58 
36 

65 
34 

74 
38 

70 
48 

8? 
50 

64 
39 

73 
39 

71 

50 

84 
40 

72 

38 

72 
55 

82 
52 

62 

56 

74 

38 

75 
56 

82 
51 

84 
54 

87   82 
39   52   52   52 

Notes  Following  Station  Index 


43   52   58 


86   83 

47   34 


83   86 
41   47 


83   83 
47   55 


85   63 
46   58 


82   82 
51   56 


63   60 
57   64 


84   78   70 
58   62   64 


83   79 
51   62 


83   82 
44   55 


66   64 
41   52 


60   64 
40   50 


83   75   76 
48   49   54 


83   83 
50   50 


82   84 
40   49 


84   84 
50   53 


86   85 
45   50 


86   74 
59   59 


83   77 
53   53 


82   86 
43   52 


85   77 
49   53 


81   78 

70   60 


73   81 
55   58 


80   80 
62   64 


60   77 
64   61 


60   76 
60   65 


80   77 
67   61 


78   76 
63   62 


78   77 
63   61 


80   79 
62   63 


78   76 
61   63 


80   73 
57   50 


71   75 
52   56 


80 
63 


77   73 
59   51 


83   79 
62   53 


83   82 
57   50 


79   73 
59   53 


80   78 
58   52 


60  78 

61  53 


78   73 
59   56 


60   80 
59   56 


73   80 
43   45 


76   75 
45   57 


82   74 
47   36 


79   73 
49   56 


80   77 
48   58 


76   78 
43   45 


77   79 
46   56 


80   74 
42   56 


78   73 
44   56 


76   70 
47   54 


78   74 
47   56 


73   60 
47   46 


80   73 
44   57 


79   73 
46   60 


77   81 
51   54 


76   74 
47   57 


81   78 
50   62 


76   80 
47   51 


74   77 
49   48 


77   72 
49   59 


79   79 
51   60 


81   85 
54   54 


77   73 
50   36 


77   70 
44   34 


76   69 
50   40 


74   77 
50   35 


76   83 
47   38 


71   78 
47   39 


76   73 
50   34 


76   80 
44   33 


72   78 
42   37 


67   75 
44   36 


70   78 
47   38 


76   74 
52   40 


72   78 
42   36 


80   66 
52 


67   92 

43   51 


82   83 

37   4^ 


67   92 
46   53 


86   89 
50   56 


86   92 

48   58 


67   92 
51   62 


85   90 
50   59 


86   90 
53   63 


86   91 
46   53 


86   90 

43   57 


»2 

37   45 


91   91 
57   50 


88   90 
50   30 


76   73 
57   45 


77   80 
53   42 


74   78 
53   44 


77   75 
53   42 


77   72 
53   44 


78 

53   44 


79   78 
52 


67   92 
43   54 


85   88 
43   45 


80   85 
44   52 


85   91 
40   50 


84   90 
42   48 


60   89 
44   62 


80   85 
41   43 


85   91 
42   53 


86   91 
47   55 


79   85 
46   54 


85   90 
42   52 


64   88 
48   48 


80   85 
43   46 


79   87 
44   47 


34   88 
48   56 


85   89 
49   55 


89   84 
62   44 


86   88 
66   57 


84   89 
65   58 


85   85 
62 


82 

61   49 


87   85 
53   53 


86   87 
55   49 


68   92 
59   48 


86   87 
62   49 


87   87 
57   56 


89   86 
52   46 


90   87 
56   52 


90   90 
55   41 


86   90 
51   54 


81   87 
56   45 


84   87 
55   45 


80   67 
54   52 


86   87 
58   47 


93   90 
60   59 


90   91 
60   61 


90 

55   56 


89   89 
61   60 


90   90 
50   50 


91 

55   56 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


LONDON    LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NN6 

RAVENSWOOD  DAM  22 

RIPLEY 

S-PENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 


CENTRAL 


Oh 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

ROWLESBURC  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTEP  SPRINGS  I  E 


SOUTHERN 


OS 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  OAM 
GARY 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


WEST  VIRGINIA 
MAY         1969 


Day  oi  Month 


57  76  83 

3B  43  42 

57  75  82 

34  34  38 


64  78  82 

39  30  32 

73  83  83 

32  36  44 

64  81 

37  38 

56  72  82 

35  33  40 


65   71 
27   29 


64   73 
21   26 


70   77 
28   37 


68   75 
34   47 


51   66 
26   33 


70   75 
27   28 


63   73 
21   33 


67   77 
24   32 


51   63 
33   39 


68   76 
26   32 


55   71 

33   33 


53   69 
29   32 


66   75 
28   37 


66   76 
25   31 


74   79 
31   49 


70   79 
31   36 


69   78 
25   26 


51   63 
35   44 


48   64 
25   33 


71   80 
32   39 


68   74   78 


67   74   75 
39   49   54 


59   71   77 
36   39   40 


63   74 
33   32 


73   7B   80 
33   40   44 


84   89   89 
49   52   52 


83   87   88 

47   48   48 


87   88   89 
46   49   49 


82   85   86 
40   40   52 


80   82 
39   43 


79   80 
39   41 


81   83 
43   43 


79   79 
48   46 


84   82 
37   42 


76   74 
43   40 


80   62 
43   46 


81   82 

38   41 


85   81 
50   38 


44   47   46 


72   79 
35   39 


85   85 
42   45 


81   84 
45   47 


S3   82 
37   42 


75   76 
57   55 


79   83 
49   48 


79   80 
45   58 


78   80 
57   58 


85   86 
47   48 


82   85   85 
45   46   44 


84   84   85 
47   47   49 


89   90   80 
52   57   59 


89   89 
49   54 


90   88   73 
56   61   49 


89   88   72 
55   58   46 


87   86   70 
58   58   45 


90   83   74 
52   58   49 


89   88   76 
52   58   54 


75   61 
49   41 


71   70 
41   42 


81   64 
55   48 


74   62 
60   40 


83   70 
57   55 


72   70 
48   49 


78   64 
53   38 


71   63 
56   42 


78   67 
60   52 


83   71 
52   46 


88   74 
56   55 


76   65 
57   39 


82   69 
56   42 


75   65 
52   40 


80   68 
57   48 


71   62 

48   40 


80   68 
58   53 


86   70 
63   60 


80   69 
51   53 


84   73 
54   50 


83   72   65 
60   63   49 


83   72   62 
60   61   39 


86   87   77 
50   52   47 


87   83   67 
51   55   50 


63   69   55 
44   45   40 


62   70   57 
39   41   38 


67   67 
41   44 


67   66 
39   41 


64   65 

40   43 


68   66   66 
38   39   35 


62   68 

43   44 


57 
31 


62  61  58 

39  38  27 

64  53  50 

35  32  32 

61  51  55 

41  36  34 


60  62  51 

42  36  34 

58  57  53 

37  34  30 

61  60  58 
3S  39  34 

64  62  58 

39  36  30 


60   64   64 
40   41   41 


64   66   64 

37   40   43 


63   52   56 
37   37   38 


62   66   54 


63   67   55 

37   35   37 


64   74 

41   41 


64   74   72 
36   37   52 


72   73   8* 
38   53   45 


73   73   83 
37   52   43 


70   68   81 
37   53   47 


70   75   85 
35   46   48 


68   79   77 
40   42   54 


64   73   72 


66  64  61 
3«  40  36 
So.  Hal. 


64   74 
44   43 


63   71 
37   29 


70   78 
45   45 


70   68   76 


64   66 
45   32 


70   77 
40   41 


60   69 
42   31 


64   79 
43   40 


63   66 
42   46 


68   77 
45   45 


70   68 
36   48 


67   66 
42   40 


63   78 
48   41 


67   78 
42   35 


67   79 
42   44 


68   60 
46   3? 


68   75 
40   40 


63   61 
38   46 


70   68 
38   39 


59   61   64 
34   34   37 


69   80 
47   43 


68   70   76 
44   44   49 


67   68   76 
44   48   52 


61   73   73 
35   36   49 


62   74   73 
33   30   41 


71   73   82 


85   81   80 
55   55   58 


84   81   80 
52   52   55 


84  81  80 
57  63  63 

85  80  79 
50  54  59 

81  81  60 

56  51  59 


84   80 
50   53 


82   80 
53   57 


33   46   46 

Notaa  Following  Station  Indox 


73    75 
43   42 


77   76 
37   36 


75   77 
48   47 


73   75 
54   56 


75   81 
45   50 


77   79 
45   42 


75   74 
45   45 


61   75 
51   48 


72   67 
51   52 


78   77 
51   52 


77   80 
43   54 


78   74 
50   52 


80   77 
47   48 


79   80 
52   52 


86   80 
48   49 


78   77 
41   42 


70   72 
48   52 


71   75 
42   40 


82   80 
50   52 


74   70 
52   53 


75   64 
57   60 


79   76   77 
51   51   54 


61   78 
50   45 


76   76 
50   51 


77   61   77 
60   61   57 


75   81   79 
56   59   54 


78   76 
54   47 


60   77 
60   59 


78   79 
50   53 


81   79   77 
59   58   52 


84   83   84 

54   58   57 


71   80   78 
61   60   53 


70   76 
56   56 


74   74 
57   53 


77   77 
54   54 


74   75 
58   56 


77   78 
50   60 


73   79 
57   56 


73   70 
57   45 


76   75 
60   52 


61   68 
55   56 


73   75 
58   55 


70   78 
59   55 


77   76 
61   58 


74   72 
60   52 


77   76 
59   60 


68   76 
52   51 


79   75 
61   61 


72   78 
56   53 


67   68 
55   57 


76   77 
61   58 


64   66 
62   57 


75   77 
62   58 


73   77   7B 
54   53   46 


72   73 
61   57 


70   77   80 
59   49   5* 


76   79   78 
58   56   55 


76   77 
51   58 


78   81 
54   54 


78   61 
53   54 


79   79   71 


79 
60 


79   75 
50   62 


75   73 
46   46 


74   70 
57   53 


72   64 
55   56 


75   71 
53   53 


77   76 
50   46 


72   64 
50   51 


70   62 
54   54 


72   67 
53   56 


76   72 
53   55 


79   60 
57   58 


60   70 
51   56 


68   65 
52   55 


71   70 
55   50 


75   73 
54   52 


71   69 
57   56 


76   68 
48   45 


69   71 
50   55 


74   65 
51   49 


78   71   69 
52   57   50 


76   70   70 
57   59   55 


80   61   76 
43   45   48 


81   80   74 
51   51   53 


80   75   70 
51   59   57 


71   74   60 
58   54   46 


69   76   73 
58   51   43 


78   78 
46   46 


78   80 
50   38 


74  75  77 

52  53  39 

78  76  63 

55  50  41 


70   77   74 
55   54   44 


70   73 
47   43 


70   68 
45   44 


72   70 
54   42 


70   69 
51   46 


66   72 
52   45 


73   76 
47   41 


66   65 
50   42 


71   69 
50   40 


63   66 
54   50 


68   69 
54   45 


68   74 
56   47 


69   68 
50   46 


71   72 
48   41 


73   73 
53   44 


74   71 
53   45 


70   74 
50   42 


65   67 
49   48 


65   73 
55   49 


74   73 
56   50 


74 
41 


65 
34 


71   74   77 
53   45   52 


70   72 
54   51 


71   75   75 
57   50   45 


57   48   45 


74   73   80 
55   46   41 


61   85   89 
46   48   57 


80   65   89   90 
43   45   53   61 


66   90   90   86 
46   55   60   54 


86   91   89   90 
45   53   57   53 


83   87   85 
43   53   51 


66   90   91   90 
44   51   56   57 


86   91 
47   51 


80   85   90 
44   50   57 


63   64 
56   53 


82   84 
47   54 


62   64 
54   57 


79   87 
50   58 


50 

84 


85   88   87 
46   50   53 


79   77 
56   59 


85   83 
50   55 


75   79 
56   63 


82   84 
47   51 


81   86 
48   53 


80   86 
48   55 


82   82 
50   54 


86   85 
52   57 


90   87 
46   50 


88   84 
54   57 


39 

61 

41   41   49   50 


77  80  89  85 

44  41  54  52 

72  76  79 

32  47  49 

82  86  65  86 

40  50  53  58 


79   84   86   85 
50   40   57   54 


82   82 
61   62 


47   43   45   56 


80   83   64 

42   46   50   55 


83   85   88   69 
44   49   53   57 


DAILY  TEMPERATURES 


SUIlon 


HEJT    VIRGINIA 

ma*  HH 


Day  of  Month 


19      30 


22      23      24      25 


LEU1<.BURC    2     SSH 
PINEVULE 

UNION 

WHtTF  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


oe 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRV  NAT  PARK 

KEARNEYSVLE  1  Nw  WRASO 

MARTINS8URG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIEL0  2  SSE 

OMPS 

PETERSBURG 

ROMNFY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  H  FARM 


MAX 

MIN 


MM 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


63   75   61 
32   33   38 


32   32   38 


30   33   39 


76   8B 
33   41 


75   83 
34   42 


6B   73   86 


66   74 
34   47 


75   87 
35   42 


74   83 
35   41 


67   75 
30   35 


79   87 
33   45 


79   86 
33   39 


69   75 
33   42 


85  86  86 

42  44  46 

79  82  83 

42  45  47 

85  87  89 


85   83 

49   44 


82   83 
48   45 


80   79 
51   49 


83   80 

50   45 


81   79 
52   51 


83   81   83 


88   87 
45   49 


81   80 
43   43 


84   89   75 
51   58   54 


85   81 
45   52 


86   77 
51   54 


82   76 
53   58 


77   82 
47   54 


85   79 
49   54 


79   80 
42   48 


90   78 
48   58 


63   87 
46   52 


61 

62 
35 

71 
33 

In 
45 

6'' 
19 

57 
39 

63 
35 

PI 
19 

6  1 
39 

52 
33 

59 
30 

42 

41 

60 
33 

73 
29 

71 
44 

61   61   59 
41   40   32 


65   60   62 


66   65   61 

46   43   36 


39   40   36 


71   74 
34   42 


70   67 
36   49 


73   73 
40   50 


63   71 

37   49 


73   72 
40   49 


73   66 
35   46 


74   71 
37   51 


60   68 
33   35 


73   71 
35   51 


71   73 
35   45 


60   72 
36   45 


85   85 

45   45 


79   70 
45   55 


78   76 
52   60 


61   83 
51   54 


65   76 
46   57 


80   75 
45   53 


67   84 
52   54 


74   82 

42   49 


85   83 
52   57 


83   83 
42   55 


70   7J   79 


75   82 
58   5B 


74   80 
55   57 


75   84 
61   63 


75   73 
62   62 


74   83 
63   62 


73   61 
61   58 


76   73 
54   55 


76   85 
63   59 


80   83 
62   60 


76   75 
62   56 


77   77 
49   54 


81   77 
JO   S3 


76   75 
51   51 


78   71 
52   51 


73   72 
37   56 


76   72 
48   56 


73   77 
54   52 


77   70 
50   54 


79   77 
57   57 


76   70 
42   48 


80   78 
57   55 


76   77 
53   53 


80   73 
50   56 


79   79 
46   46 


75   77 
46   50 


76   76 
52   50 


76   79 
54   49 


79   73 
53   49 


76   74 
45   51 


73   79 
46   44 


80   79 
54   54 


74   80 
45   51 


76 
16 

7  0 
3  7 

82 

45 

73 
39 

76 
45 

74 
33 


8 'i 
<•  > 


95   94 
69   67 


89   69 
51   54 


93   93 

60   65 


86   96 
59   62 


96   89 
67   67 


90   88 
52   59 


93   92 

50   63 


85   93 
44   66 


93   91 
58   66 


93   92 
55   61 


87   94 
50   58 


77.4 
49.4 


73.6 
46.1 


79.0 
46.7 


79.1 
46.3 


76.0 
46.0 


77.7 
50.7 


76.1 
48.4 


76.1 
45.6 


80.8 
48.5 


74.5 
42.0 


80.2 
48.2 


79.3 
45.4 


76.5 
45.6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

OI  Month 

3.6 

o  0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.09 
43 

.06 
25 

.29 
23 

.19 

27 

.21 
22 

.20 
21 

.11 
21 

.32 

26 

.13 
25 

.22 

61 

.14 
92 

.13 
63 

.14 
56 

.19 

♦  0 

.09 
26 

.18 
23 

.16 
17 

.09 
22 

.05 
23 

.15 
22 

.14 
24 

.24 
34 

.19 
16 

.00 

11 

.12 

8 

.15 
33 

.20 
38 

.19 
32 

.21 
22 

.21 
25 

.21 
25 

3.00 
946 

*    «    * 
SOUTHWESTERN 

03 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

.10 

36 

.16 
24 

.20 
28 

.20 
26 

.22 

34 

.16 
19 

.20 
34 

.20 
91 

.23 

HI 

.15 
131 

.09 

90 

.16 

76 

.12 

42 

.09 
24 

.26 

27 

.19 
31 

.17 
32 

• 
24 

.21 

30 

.06 
32 

.22 

51 

.19 
31 

.13 
34 

.03 
23 

.13 
41 

.17 
46 

.24 
31 

22 

36 

.09 
32 

4.866 
1334B 

«    •    » 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.06 
15 

57 
39 

.IS 
14 
76 
39 

.19 
19 
86 
52 

.21 
23 

86 
58 

.17 

16 

83 
46 

.20 
16 
85 
54 

.23 
17 
87 
56 

.20 
22 

64 
58 

.22 
27 
72 

59 

.13 

21 
65 
45 

.19 
85 
66 

43 

.11 
28 
56 
41 

.09 
26 

61 
41 

.14 
29 
72 

45 

.08 
13 
68 
49 

.25 

43 
82 

49 

39 
86 
52 

21 
77 
62 

23 

81 
58 

.08 
23 

77 
62 

.14 
15 
82 
59 

.22 
15 

86 
56 

.16 
16 
80 
56 

.05 

8 

70 

60 

.07 
11 
62 
58 

.16 
22 
81 
58 

.26 

16 
85 
50 

.20 

17 
65 
50 

.19 
19 
86 
52 

.22 
25 

90 
60 

.30 
22 
89 
58 

5.198 
706 
77.6 
52.4 

»    *    • 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  OAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

68 

43 

.05 
45 
79 
43 

.31 
49 
83 
46 

.17 
39 
61 
50 

.20 
37 
87 
30 

.16 
40 
86 
53 

.19 
41 
86 
55 

.06 
42 
85 
56 

.06 
47 
73 
62 

.30 
90 
70 
46 

.25 

103 
74 
46 

.08 
65 
60 
43 

.09 

61 
65 

41 

.06 
49 
80 
42 

.16 
26 
76 
53 

.20 
45 
88 
37 

.21 
57 
86 
56 

.17 
50 
83 
56 

34 
71 
60 

30 
80 

61 

.26 
37 
87 

60 

.18 
30 
68 
60 

.04 
38 
85 
59 

.11 
45 
78 
61 

.15 
37 

71 
60 

.15 
46 
81 
55 

.24 
59 

84 
52 

.06 
49 
85 
52 

.29 

44 
89 
58 

.13 
48 
92 
58 

.25 

44 
95 
61 

5.12B 
1475B 
80.5 
53.4 

*    *    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

WBASO 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
43 
66 
43 

.29 
22 

60 
44 

.28 

44 
61 
47 

.21 
40 
85 

31 

.27 
26 

87 

44 

.25 
29 
86 
55 

.24 
20 
85 
54 

.23 
45 
64 
58 

.13 
66 
75 
61 

.12 

94 
73 
46 

.23 

84 
73 
48 

.31 
62 
70 
43 

.25 

46 

71 

48 

.04 
27 
73 

45 

.16 
23 

75 
54 

.26 
36 

79 

51 

.22 

42 
87 

56 

.27 
55 

87 

60 

.22 

79 
79 

58 

.10 
50 
77 
61 

.29 
46 
90 
61 

.31 
45 
63 
53 

.19 

27 
85 

51 

.03 
19 
74 
61 

.10 
19 
74 
53 

.26 
31 
74 
52 

.28 

31 
85 
49 

.31 
25 
81 
46 

.22 

27 

86 

61 

.27 
51 
92 
52 

.27 
42 
91 

60 

6.95 
1296 
80.3 
52.5 

WARDENSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.12 
29 
68 
40 

.08 
19 
80 
40 

.31 
31 
61 
43 

.23 

37 
85 
49 

.19 
19 

.21 

19 

.08 
19 

24 

.13 

48 

.29 

132 

.25 

115 

.12 

71 

.13 
58 

.22 

•  9 

.09 

18 

.14 
26 

.26 
34 

.31 
55 

.16 

64 

.08 
29 

.25 
42 

.24 
32 

.16 

19 

.08 
25 

.09 
5 

.22 

61 

.27 
26 

.20 
24 

23 

.39 

57 

.29 
36 

6.008 
1248 

BLUESTONE  DAM    -    GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH 
ALUMINUM  PAINT. 


So*  Reierence  Note*  Following  Station  Index 
-     55     - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
MAY'        1969 


■ 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        •        • 

CENTRAL                                     0* 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

CA-DEN    ON    GAULEY 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

T 

ELKINS    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

FLAT    T^P 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

«         *         * 

SOUTHERN                               05 

BLUEFIELD    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

See  Reference  Note.  Following  Station  Index 
-    56    - 


STATION  INDEX 




OBSERVATION 

■ 

M 

Ul 

Ul 

C 

5 

TIME  AND 

B 

g 

§ 

p 

TABLES 

STATION 

a 

I 

COUNTY 

< 

E 

< 

OBSERVER 

1 

| 

^ 

3 

ri 

i 

E 

BJ 

|| 

t 

| 

W 

I 

t 

£a 

AL6R16HT 

,10V, 

06 

PRfSTON 

39    29 

II 

1219 

fA 

MiWtONuAHt (. A    POWER    CO* 

ALOCRSOH 

0101 

0* 

II 

1*40 

11 

NASI  11    I  •    HMJ 

ALPENA    1    N« 

014* 

RANDOLPH 

)■     « 

40 

ONER     5.     SMITH 

ARBOvALt    1 

0141 

POtAMONlAS 

11    2* 

2»»0 

u 

-»■   .  -     N|l  III     M.     |H|  i    I 

AtHtNS    CONCO*^ 

HIM,  IN 

37     26 

00 

5P 

LONCORD  COLLI  ■■< 

OAYARO 

,., 

OR  ANT 

19     16 

2.' 

HOWARD    H.     rULK 

Btv  lift    V    A   MOiPIUL 

RALEIGH 

i»lO 

V.     A.    HOSPITAL 

IKklO    MR    AP 

OIU 

ULl  1"" 

HID 

HID 

U     S    WEATH(H     HUKtAU 

BtllNGTON 

06  M 

o: 

10 

39    01 

TA 

GEORGE    H.    H1LLVAHD 

BELVA 

0*41 1  0* 

MCHOLAI 

)■     14 

12 

744 

7A 

MRS.    FERN    M.    OSOORNE 

BtN>    RUN    I     HI 

048TI  01 

TYLER 

19    28 

06 

644 

u 

BA 

FHC     CORPORATION 

•tRMUY    SPRINGS 

OTIOl  06 

MORGAN 

34     IT 

13 

710 

RADIO    STATION    WCST 

KLl'tf  ItLD    FAA    A1HPORT 

o»n  ot 

MfftCtfl 

17     18 

13 

2B».- 

MIO 

Ptl'.     AVIATION    AGtNO 

BLUESTONE    OAN 

0919]  05 

M.IMMI    K-. 

i  ma 

7A 

CORPS    Of    ENGINEERS 

•RANCMLAND 

1QTI    D 1 

l  tHCQbN 

38    1) 

12 

600 

MtRLL     I*     LUCAl 

BRANpONVlLLE 

10*1 

04 

PRESTON 

19    60 

1796 

BA 

VIRL     L.     I.ALLOWAY 

MUSHY    RUN 

120* 

PtNDLt ION 

IB    50 

1373 

7A 

JOHN    B.    SMREVE 

BUCKEYE 

111  9 

POCAHONTAS 

18     11 

•  0 

2100 

5P 

7A 

MISS     ILEAN    WALION 

8UCKMANNON    I     . 

1220 

OJ 

U 

39    00 

M 

1445 

6P 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

BUKNiVlLLl 

1 1 1 1 

02 

BRAATON 

18    92 

60 

40 

770 

7A 

M 

JOHN    W.     BROWN 

CAIRO    1    S 

1  '/a 

01 

RITCHIE 

3*    10 

81 

10 

460 

6P 

6P 

FUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CANOEN    ON   GAULEY 

1)6) 

WEBSTER 

IB    22 

80 

20)0 

7A 

HOWARD    FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

l  Its  o» 

TUCKER 

19   03 

)250 

6P 

BEN    F.     THOMPSON 

CENTRAL1A 

112*    02 

BRAXTON 

3B    37 

80 

33 

10)0 

TA 

HRs.    ELI2ABETH    iUPMORE 

CHARLESTON    MB     AP 
CHARLESTON     1 

1*70 

1575 

l\ 

JJ5I5JJ 

39    22 

36    21 

81 
61 

19 

939 

600 

MIO 

HID 

:  mj 

U.S.     WEATHER    BUREAU 
W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

CLARKSBURO    1 

HARRISON 

39    16 

21 

HID 

MID 

H.     1.     CAIN 

CLAY     I 

1696 

03 

CLAY 

36    27 

03 

722 

7A 

MRS.    SARAH    B.    FRANKFORT; 

CLENOENIN    1    SH 

172) 

03 

36    29 

81 

22 

613 

H* 

HATHERlNt     M.    RAOE« 

CMTQM 

l^v 

03 

KANAWHA 

3B    29 

81 

16 

640 

*P 

6P 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
MAY  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatoloeis 
Agricultural  Engineering  Building.  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  preSioitatic 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  naJ  precipitatlc 

DIMENSIONAL  UNITS.  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  CF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


EVAPORATION'  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


VVKST   VIIMilNIA 


U  s  DEPARTMENT  OF  COMMERl  I 

ENVIR0NMENTA1   SCIENCE  SERVICES  V.DM1NI8TR 

ENVIRONMENTAI    1 1  v  l  I  *1  H\  II  l 


-~!  T'J-  JUNE   1969 

\lh,M..C  I  -3C 

Volume  77        No  i. 

6  u63 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


" 


Tomperatur* 

Precipitation 

\l 

*  3 
<2 

si 

<f 

S 
I 

> 
< 

f  Z 

1 

1 
a 

a 

a 
• 
| 

Q 

a 

1 
a 

No.  ol  Day. 

3 

H 

>• 

a 

■ 
• 

6 

a 

Snow.  Sloat 

1  D4yi 

Station 

M... 

Mln. 

H 

i  % 

• 

1 

I 

• 

V. 

a 

J 

8 
8 

'A 

I  » 

::.', 

r.  „ 

*    *    » 
NORTHWFSTERN       01 

SENS  RUN  1  SSF 

8s.  1" 

56. 1M 

70. 1M 

-  2.9 

95 

26* 

39 

4 

27 

6 

0 

0 

0 

5.00 

.29 

1.07 

9 

.0 

0 

10 

5 

1 

CAIRO  3  S 

86.0 

57.2 

71.6 

.4 

96 

30+ 

39 

4 

21 

10 

0 

0 

0 

3.93 

-   .91 

1.08 

13 

.0 

0 

7 

3 

1 

CRESTON  1  SSw 

8".. 3 

54.9 

69.6 

-  1.2 

95 

28* 

40 

5  + 

33 

9 

0 

0 

0 

2.19 

-  2.55 

.80 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

MOUNOSVlLLE 

84.8 

57.7 

71.3 

94 

30* 

45 

5 

21 

10 

0 

0 

0 

3.08 

.74 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

NEW  CUMBERLAND 

82.4 

57.4 

69.9 

-   .8 

94 

27 

42 

4 

39 

7 

0 

0 

0 

4.05 

-   .21 

.8* 

23 

.0 

0 

10 

4 

0 

NEW  M4RT1NSVII  LE 

84.1 

59.9 

72.0 

-   .6 

95 

27 

43 

4 

21 

7 

0 

0 

0 

3.25 

-  1.24 

.96 

13 

.0 

0 

8 

2 

0 

P4RKERSHURG  F«A  AP 

84.O 

61.9 

73.0 

95 

27 

45 

4 

12 

7 

0 

0 

1 

4.47 

1.59 

8 

.0 

0 

/ 

2 

2 

PARKERS8URG  WR  CITY      R 

82.9 

60.6 

71.8 

-   .8 

94 

274 

46 

4 

19 

7 

0 

0 

0 

5.15 

.88 

1.83 

a 

.0 

0 

V 

3 

1 

WEIRTON 

81.8 

58.2 

70.0 

93 

27 

45 

4 

28 

6 

0 

0 

0 

3.62 

1.25 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

WEILSBURG  3  NE 

83.5 

55.0 

49.3 

-   .6 

95 

27 

40 

4 

40 

7 

0 

0 

0 

3.39 

-   .90 

1.25 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

wheeling  WARwnon  nn  12 

82.9 

58.9 

70.9 

.0 

94 

26 

49 

4 

14 

7 

0 

0 

0 

2.37 

-  1.96 

.85 

15 

.0 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

70.9 

-   .5 

3.66 

-   .80 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

79.5 

54.7 

67.1 

90 

28  + 

40 

4 

57 

2 

0 

0 

0 

5.24 

1.19 

9 

.0 

0 

7 

5 

2 

BUCKH4NN0N  2  W 

81.9 

56.1 

69.0 

.1 

92 

30  + 

40 

4 

36 

4 

0 

0 

0 

3.92 

-  1.48 

.97 

9 

.0 

0 

11 

3 

<j 

CLARKSBURG  1 

85.2 

57.1 

71.2 

.8 

98 

30 

41 

4 

22 

10 

0 

0 

0 

3.18 

-  1.14 

.65 

24 

.0 

0 

6 

4 

0 

FAIRMONT 

81.7 

58. 6 

70.2 

-  1.2 

94 

30 

43 

4 

31 

6 

0 

0 

0 

2.91 

-  1.56 

.66 

14 

.0 

0 

9 

? 

0 

GASSAWAY 

84.0 

58.9 

71.5 

93 

27 

44 

4 

19 

5 

0 

0 

• 

4.13 

.77 

9 

.0 

0 

11 

2 

0 

GLENVULE  2  ME 

82.9 

54.9 

68.9 

-  3.7 

94 

28 

40 

4 

37 

3 

0 

0 

0 

2.64 

-  2.50 

.63 

V 

.0 

0 

7 

1 

0 

GR4MTSVIILE  2  NW 

84.7 

57.2 

71.0 

95 

28 

43 

4 

18 

a 

0 

0 

0 

1.98 

.49 

23 

.0 

0 

8 

1 

0 

fANNINGTON  1  N 

85.3 

54.1 

69.7 

.3 

96 

30  + 

39 

5 

26 

9 

0 

0 

0 

2.65 

-  2.37 

1.58 

15 

.0 

0 

6 

1 

1 

MIOntEBilURNE  2  ESE 

83.0 

56.5 

69.8 

94 

30 

40 

4  + 

29 

6 

0 

0 

0 

3.56 

-   .97 

1.31 

13 

.0 

0 

9 

1 

1 

MORGANTOWN  F44  AIRPORT 

81.2 

57.5 

69.4 

95 

30 

39 

4 

43 

5 

0 

0 

0 

2.37 

.41 

13 

.0 

0 

e 

0 

0 

M0RG4NT0WN  L  AND  0 

82.7 

57.9 

70.3 

95 

30 

43 

4 

26 

7 

0 

0 

0 

2.71 

-  1.62 

.48 

3 

.0 

0 

9 

0 

0 

WESTON 

84.1 

57.1 

70.6 

-  1.5 

95 

28  + 

43 

4 

28 

7 

0 

0 

0 

4.30 

-  1.02 

1.45 

9 

.0 

0 

11 

2 

1 

WEST  UNION 

84.7 

57.5 

71.1 

96 

30+ 

41 

4 

19 

8 

0 

0 

0 

2.17 

.88 

15 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

70.0 

-   .8 

3.21 

-  1.55 

.0 

*    *    » 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  MB  AP         R 

85.8 

61.6 

73.7 

1.7 

97 

27 

44 

4 

9 

11 

0 

0 

0 

2.43 

-  1.26 

.62 

14 

.0 

0 

9 

1 

0 

CHARLESTON  1 

84.6 

61.7 

73.2 

95 

?8 

46 

4 

11 

10 

0 

0 

0 

2.48 

-  1.15 

.76 

15 

.0 

0 

9 

1 

0 

CORTON 

DUNLOW  5  E 

64.1 

60.8 

72.5 

92 

27 

44 

4  + 

15 

6 

0 

0 

0 

4.14 

1.65 

25 

.0 

0 

11 

2 

1 

HAMLIN 

84.5 

58.1 

71.3 

95 

28  + 

43 

4  + 

24 

9 

0 

0 

0 

2.48 

.7? 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

HOGSETT  GALLIPOLIS  D4M 

84.2 

58.0 

71.1 

95 

28 

42 

4 

26 

9 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.89 

.56 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

83.6 

61.6 

72.6 

.6 

94 

30  + 

44 

4 

16 

6 

0 

0 

0 

2.45 

-  1.65 

.70 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

86. 3M 

58. 9M 

72. 6M 

95 

29  + 

44 

4 

24 

0 

0 

0 

2.67 

.78 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

L0G4N 

86.1 

59.4 

72.8 

96 

26  + 

44 

4 

19 

14 

0 

0 

0 

4.43 

.10 

.91 

15 

.0 

0 

9 

4 

0 

LONOON  LOCKS 

84.7 

61.3 

73.0 

96 

27 

47 

4 

10 

10 

0 

0 

0 

4.30 

1.07 

26 

.0 

0 

11 

3 

1 

M40ISON 

82.9 

59.3 

71.1 

93 

28 

44 

4 

23 

4 

0 

0 

0 

5.23 

1.54 

26 

.0 

0 

10 

4 

1 

POINT  PLE4SANT  5  NNE 

83.1 

58.4 

70.8 

95 

28 

40 

4 

30 

7 

0 

0 

0 

2.39 

.49 

3 

.0 

0 

8 

0 

0 

RAVENSWOOO  DAM  22 

87.1 

60.0 

73.6 

1.3 

95 

29  + 

44 

4 

11 

10 

0 

0 

0 

3.45 

-   .42 

1.14 

15 

.0 

0 

9 

2 

1 

RIPLEY 

86.3 

57.3 

71.8 

95 

30  + 

40 

4 

21 

10 

0 

0 

0 

2.82 

1.20 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

SPENCER 

83.6 

58.6 

71.1 

.0 

94 

27 

41 

4 

26 

5 

0 

0 

0 

2.24 

-  2.19 

.61 

25 

.0 

0 

5 

3 

0 

W4YNE  2 

86.6 

57.4 

72.0 

95 

27 

41 

4 

16 

11 

0 

0 

0 

2.15 

.57 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

WILLI4MS0N 

87. 1M 

58. 9M 

73. OM 

-  1.3 

99 

28 

43 

3 

0 

0 

0 

3.17 

-  1.22 

1.00 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

WINFIELD  LOCKS 

83.5 

60.2 

71.9 

-  1.1 

94 

28 

47 

6  + 

15 

7 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.19 

.42 

13 

.0 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

72.2 

-   .5 

3.03 

-  1.11 

.0 

*    *    * 
CENTR4L             04 

4R80V4LE  2 

79.2 

51.7 

65.5 

69 

27+ 

33 

4 

67 

0 

0 

0 

0 

2.87 

-  1.36 

.80 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

BAYARD 

78.6 

50.0 

64.3 

.4 

90 

30 

32 

4 

85 

1 

0 

1 

0 

2.38 

-  2.35 

.55 

15 

.0 

0 

9 

1 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

78.6 

54.4 

66.5 

-   .7 

87 

26 

35 

4 

47 

0 

0 

0 

0 

5.51 

1.05 

1.42 

26 

.0 

0 

9 

3 

3 

BECKLEY  WB  AP          //R 

77.8 

57.6 

67.7 

-   .1 

88 

26 

40 

4  + 

50 

0 

0 

0 

0 

7.05 

2.81 

1.35 

14 

.0 

0 

12 

5 

3 

BRANOONVILLE 

78.9 

53.5 

66.2 

90 

27 

35 

4 

70 

1 

0 

0 

0 

3.95 

1.62 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

BUCKEYE 

82.5 

53.7 

68.1 

92 

27  + 

38 

4 

38 

4 

0 

0 

0 

4.24 

.92 

15 

.0 

0 

12 

3 

0 

C4N44N  V4LLEY 

76.3 

51.3 

63.8 

89 

30 

33 

17 

89 

0 

0 

0 

0 

3.25 

.70 

14 

.0 

0 

9 

2 

0 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

79.2 

54.6 

66.9 

-   .2 

92 

30 

3B 

4 

57 

2 

0 

0 

0 

3.83 

-  1.36 

1.54 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

FLAT  TOP 

74.5 

57.6 

66.  1 

1.6 

85 

27 

40 

3 

61 

0 

0 

0 

0 

2.96 

-  1.43 

1.06 

15 

.0 

0 

10 

1 

1 

hC  ROSS 

78.7 

55.5 

67.1 

88 

26 

38 

4 

40 

0 

0 

0 

0 

6.25 

.77 

25 

.0 

0 

15 

5 

0 

04K  HILL 

80.7 

56.3 

68.5 

95 

28 

41 

5  + 

42 

5 

0 

0 

0 

5.34 

1.23 

26 

.0 

0 

9 

4 

t 

PARSONS  1  SE 

80.8 

55.8 

68.3 

92 

27 

41 

4 

44 

3 

0 

0 

0 

2.55 

.84 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

PICKENS  1 

77.3 

53.8 

65.6 

8/ 

30 

37 

4 

60 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1.26 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

reeosville  exp.  farm 

80.6 

53.2 

66.9 

90 

26 

35 

4 

46 

1 

0 

0 

0 

4.64 

.85 

14 

.0 

0 

10 

4 

0 

RiCHWonn 

79.8 

51.8 

65.8 

93 

30 

36 

4 

58 

1 

0 

0 

0 

2.54 

.98 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

ROWLESBURG  1 

82.0 

57.4 

69.7 

95 

30 

42 

4 

3? 

4 

0 

0 

0 

2.66 

.73 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

SENECA  STATE  FOREST 

79.5 

51.0 

65.3 

91 

27 

32 

4 

71 

1 

0 

1 

0 

3.68 

1.02 

15 

.0 

0 

B 

3 

1 

SPRUCE  KNOB 

75.7 

55.4 

65.6 

86 

27 

43 

17  + 

66 

0 

0 

0 

0 

4.79 

1.79 

14 

.0 

0 

10 

? 

2 

SUMMERSV1LLE  RESERvniR 

80.3 

57.4 

68.9 

90 

27 

41 

4 

42 

1 

0 

0 

0 

4.83 

1.18 

11 

.0 

0 

10 

4 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST    VIRGINIA 
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Temperature 

Precipitation 

=  1 

I! 

<2 

1 
•r.2 

| 

a 

> 
< 

■a 

si 

If 

« 

A 

s 

Q 

i 

a 

1 

0 
Q 

No.  oi  Day 

H 

o  C 

a! 

Q   2 

Qu, 

a 
6 

a 

Snow.  Sleet 

N 

a.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

H 

a  c 

Q  2 
>iO 

So 

£ 
a 

2 

1 

3  « 

3  S 

hi 

■a£ 

TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

75.6 
82.2 

52.6 

57.7 

64.1 
70.0 

87 
92 

28* 
30 

35 

41 

4 
4 

96 
22 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.06 
2.76 

.70 
.84 

9 

15 

.0 
.0 

0 
0 

9 
9 

2 

1 

0 
0 

DIVISION 

66.7 

.8 

3.97 

-  1.04 

.0 

*    $    * 
SO  ITHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COUFGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //R 

KOPPERSTON 

B2.0 
76.7 
82.6 
83.9 
83.0 

56.4 
61.0 
53.6 
55.4 
57.2 

69.2 
69.9 
68.1 
69.7 
70.1 

-  1.1 

90 
89 
92 

94 
91 

30 
26 
9 
27 
27  + 

34 
44 
41 
38 

40 

4 

3 

18  + 

5 

4 

21 
32 

40 
34 
23 

1 
0 
5 
5 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.20 
3.11 
2.95 
3.64 
6.26 

-   .33 

.71 

.62 

.70 

1.43 

1.57 

16 
15 
11 
15 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

8 
6 

13 

3 
3 

1 
3 
4 

0 
0 
0 

1 
1 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

82.6 

84.8 
80.3 
84.3 

58.5 
56.9 
55.6 
56.8 

70.6 
70.9 
68.0 
70.6 

-   .3 

1.0 

92 

94 
90 
94 

27 

27 

9 

29  + 

40 
39 
37 
38 

4 
5 
4 
4 

20 
27 
42 
17 

6 
6 

1 
7 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.1b 
4.  10 
4.74 
4.46 

1.06 
.84 

.61 
1.59 
1.27 

.90 

22 

15 

9 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

a 

9 
9 

10 

1 
3 

4 
3 

0 

1 

2 
0 

DIVISION 

69.7 

-   .2 

3.96 

.20 

.0 

*    *    * 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASn 
MARTINSBURG  FAA  AP 

86. 2M 
81.3 
83.2 
84.1 
84. 5 

54. OM 

55.6 

60.1 

58.9 

59.5 

70. 1M 

6B.5 

71.7 

71.5 

72.0 

.0 
.  1 

98 
92 
97 
98 
96 

30  + 

27+ 

?8 

29 

30+ 

40 
40 
47 
43 
45 

4 
4 
4 
17  + 
4 

26 
39 

17 
22 

15 

9 

5 

5 

11 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.99 
2.76 
2.10 
1.84 
2.91 

-  1.62 

-  .25 

.62 
.86 
.82 
.72 
1.11 

15 

16 

8 

9 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 

5 
5 

2 
2 

2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

MATHIAS 

HOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

83.9 
87.5 
84.3 
86.9 
85.8 

55.3 
59.7 
51.0 
59.6 
56.5 

69.6 
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11 
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.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MODREFIELD  2  SSE 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BECKLEY  WB  AP  //R 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
OMPS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BRUSHY  PUN 


102 

DATE 

30 

32 

DATE 

04 

7.05 

1.34 

2.25 

DATE 

15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  62  - 


WEST      VIRGINIA      -      JUNE      1969 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Soil  moisture  generally  improved  over  much 
of  the  State,  in  spite  of  below  normal  rainfall 
at  most  stations.  A  large  area  in  the  southern 
part  of  the  State  had  over  5  inches  of  rain, 
a  large  percentage  of  which  fell  on  June  25 
and  caused  flooding  in  Raleigh,  Fayette,  and 
Boone  Counties. 

In  the  Eastern  Panhandle  area  (Northeastern 
Climatic  Division)  precipitation  was  again  below 
normal  for  the  seventh  consecutive  month. 
Drought  severity  reached  a  minus  5.2  by  June  21 
on  the  Palmer  Drought  Index  (anything  below 
minus  4.0  is  in  the  most  extreme  category  and 
is  termed  "extreme  drought")  and  although  this 
is  not  a  record  low  (the  index  was  down  to  minus 
7.5  in  January  1931  and  minus  6.0  in  August 
1966)  it  is  a  record  for  so  early  in  the  year. 
If  dry  weather  continues  there,  the  long-range 
drought  condition  will  have  serious  implications 
regarding  the  flow  of  the  Potomac  River.  Cur- 
rently,   the    Eastern  Panhandle  is  the  center  of 


a  drought  area,  and  moderately  dry  weather 
has  prevailed  for  some  time  in  the  southwi  .t 
as  far  as  Tennessee  and  northeastward  to  south- 
eastern New  York.  In  recognition  of  the  serious- 
ness of  the  situation  on  agricultural  operations, 
drought  relief  was  requested  by  the  Governor 
on  June  25  for  eight  Eastern  Panhandle  counties. 

On  the  afternoon  of  June  8  widespread  damage 
throughout  the  State  was  caused  by  heavy  hail- 
falls  associated  with  a  violent  wind  and  thunder- 
storm. Many  areas  reported  1-inch  hailstones. 
The  meteorologist-in-charge  at  the  Parkers- 
burg  Weather  Bureau  Office  commented  that 
this  was  the  most  hail  observed  by  him  in  his 
11  years  there.  Long-term  residents  there 
claimed  this  was  the  most  hail  in  over  50  years. 

Temperaturewise,  the  month  was  generally  com- 
fortable except  for  June  1  and  the  last  five 
days,  which  had  temperatures  in  the  nineties 
at  lower  elevations.  * 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia     26506 
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VALLEY  BEND 

3.43 

.03 

.35 

.85 

.03 

.57   .45 

.10 

.15 

.04 

.60 

.18 

.08 

VALLEY  HEAD 

4.22 

.04 

,40 

.10 

.49 

.02 

.05   .34 

.67 

.07 

.07   T 

.90 

.20 

.10 

.77 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

2.76 

.70 

.25 

.05 

.20 

.05 

.84 

.20 

T 

.07 

.30 

.28 

.20 

.12 

SOUTHERN            03 

ALOERSON 

4.47 

.09 

.75 

.12 

.06 

.45 

.02 

.26 

.39 

.53 

.19 

.37 

.12 

.26 

.23 

.41 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

3.20 

T     .12 

.21 

' 

.65 

.05 

.52 

.71 

.03 

.10 

.01 

.06 

.36 

.37 

.01 

DAILY  PRECIPITATION 


194» 

l 

Day  ol  Month 

Station 

1    III 

.1 

..    |     S    |    6 

7     1 

' 

'1 

,o| 

"| 

12 

II    |    11    |    15 

16    1    17 

,8 

19   :   20   '   21 

22 

■1 

24 

JLi 

» 

27 

28  !  n 

'II 

■iuifiilo  '»  airport 

StUfSTONE    DA" 

GARY                                               "« 

1. 11 
1.64 

T            .96 

T            .05 
.01 

.01 
.19 

.06 
.01 

.03 

T 

.07 

,to 

.09 

T 
.03 

T 

.70 

T 

,01 

,57       . .   '       .62 
.01       T            ,11 
T                      1.41 

.03 

T 

.90      T 

.07 

T                      T 

.17 

.02 

.03 

T 
T 
T 

.01 
.40 
.06 
.20 

.4) 

T 
,10 

.17 

.24 

.11 
.30 

.45 

,1 

,96 

.HI 

T 

T 

.01 

Iaeger 
KOPPIRSTON 

6.26 

1            .A2 

,11 

.21 

.  LI 

.26 

.61        .1U 

.06      T 

.19 

.25 

.60 

.42 

1.57 

■  10 

.14 

.  11 

.26 

.2? 

.36 

.09                   .05 

.61 

.76 

.21 

.01 

LEMISRURG   2    ss» 

.03 

.*5 

.11 

.7~ 

.16 

.11 

hatoaka 

..1' 

.10 

1.59 

.04 

.10 

.57 

,40 

.1 1 

PINPVILLE 
PRINCETON 

1.71 

T            .15 

..'1 

.A6 

.11 

.36 

.47       .59 

.06      T 

.06 

T 

.10 

.22 

T 
.42 

.  (7 
.10 

.01 
.OS 

.17 

.71 

REN1CK    NO    2 

2.1* 

UNION 

NHITE    SULPHUR    springs 

A. 7*i 
4.46 

.05 

T 

•  AA 

.42 

.12 
.03 

1.27 
.63 

.1* 

.07 
.12 

.03      T         1.00 
.02       .03       .46 

.63 

.90 

.02 

.16 

.27 
.14 

.64 

.  7B 

.12 
.19 

.10 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 

BRUSHY    RUN 

1.99 
3.55 

.07 

.11 

.19 
.29 

.55 

.02 

.26 
.29 

.94 

.05 

.09 

T 

T 

.62 
2.25 

.02 
.10 

.1* 

.10 
.15 

.16 

.15 
.02 
.12 

.04 
.06 
.06 

FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 

2.76 
1.91 

.13 

.,8 

.62 

T 

.15 

.03 

.16       T 

.04 

.03 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

2.10 

T            .20 

KEAANFYSVLE    1    NW    WBASO 

1.64 

.06 

.55 

.72 

T 
.  Lfl 

T 
.03 

T 

.03       .12 

.01 

.27 

T 

.01 

T 

.40 

.12 

MART1NSRURC    FAA    AP 

2.91 

.05    1.11 

.16 

.13 

.12 

MATH1AS 

T 

.10 

.03 

MOOREFIELO    2    SSE 

OHPS 

l.ei 

1.IA 

.15 

.12 

,3)6 

.10       .25 

.02 

| 

.26 

.05 

PETERSBURG 
ROHNEY    3    NNE 

3.05 
A. 25 

.75 

,11 

.65 

.0* 

.36 
.10 
.21 

.15 
.07 

1.10       .53 
1.6*       .33 

.60 

.12 
.30 
.16 

T 

.12 
.09 

T 

.02 

.02 

T 

WAROENSVILLE    R    H    FARM 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Vllr 
(Speed   - 

d 
m.p.h. 

) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

"o         m 

111 

1 

Station 

4*  a 

a  o 

a  -H 
+»  *J 

•H    U 
3   01 
(A   U 

k  a 

+» 

c 

«  "D 
**    47 

~l    0) 

3  a 
cn  w 
a 

a 

9 

i 

« 
> 

< 

•21 

a 
o 

U 

(5 

i 

1 
1 

• 

]] 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM          7    AM          1    PM         7    PM 

8 

8 

_i_ 
s 

0) 

A 

8 

A 

en 

SS 

pi  9 

3 

0 
H 

<  -S  2 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

22 

3.7 

8.6 

24+  + 

27 

23 

68 

86 

60 

72 

4 

6 

7 

2 

3 

0 

22 

- 

7.5 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

21 

2.8 

6.5 

32  +  t 

23 

24 

93 

89 

51 

65 

5 

6 

8 

1 

0 

0 

20 

- 

7.0 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

" 

- 

30  +  + 

31 

08 

- 

93 

58 

72 

4 

10 

5 

I 

1 

0 

21 

- 

7.6 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

19 

2.7 

6.0 

25+  + 

21 

24 

86 

87 

58 

61 

4 

6 

6 

1 

0 

0 

17 

- 

7.0 

PARK.ERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

" 

34 

w 

02 

" 

" 

" 

" 

0 

6 

6 

2 

1 

0 

15 

47 

" 

)  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NnRTHWESTERN        01 
BENS  RUN  1  5SE 
Cairo  3  s 
CRESTON  1  SSW 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
WEIRTON 

WEliSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  DH  12 
#       *      * 

NORTH  CENTRAL       02 
RELINGTDN 
BLir.KHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIODlEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


THAU  ESTQN  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

DUNLHW  5  E 

HAMLIN 

HDGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRHT  PL 

LOGAN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


WEST  VIRGINIA 
JUNE       1969 


Day  of  Month 


89   92 
SI   61 


92   86 
56   59 


90   90 
51   57 


91   91 
53   59 


90   85 
57   60 


91   80 
65   57 


90   78 
65   5! 


89   85 
59   57 


91   88 

51   58 


88   83 
50   60 


86   88   83 
53   56 


87   85 

55   59   48 


93   83   68 
55   55   46 


91   80   59 
57   54   50 


89   88 

59   60   46 


88   89   81 
50   56   48 


89   91   79 
52   61   48 


91   88   63 
50   59   50 


91   83   65 
56   56   40 


89   83   60 
57   53   45 


90   82   64 
55   60   51 


91   82   65 
56   56   50 


90   91   79 
63   66   51 


88   90   78 
61   62 


89   90   75 
56   62   48 


89   74   71 
66   55   47 


90   71 
58   47 


95   92   80 
59   62 


67  76  81 

39  42  45 

77  83  89 

39  41  54 

6B  76  82 

40  40  43 

76  78  86 

46  45  57 

74  74  83 

42  47  53 

75  78  86 

43  44  56 

76  81  87 
45  51  56 

74 


80   84 
51   56 


45   50   53 


40   41   49 


74   85 
50   53 


63   72 
40   41 


72   79 
40   43 


76   82 
41   45 


72   74 
43   48 


74   82 
44   45 


66   75 
40   41 


76   76 
43   44 


75   81 
40   39 


75   80 
40   48 


72   77 
39   50 


75   79 
43   46 


76   81 
41   46 


71   76   83 
43   45   50 


71   75   82 
42   43   50 


73   61   89 

44   50   61 


75   82   89 
44   49   59 


74   77   65 
44   45   50 


66   81 
57   55 


85   90 
56   5B 


87   92 
55   57 


66   80 
57   55 


63   73 
58   54 


80   88 
60   58 


83   88 
64   62 


62   67 
62   59 


78   76 
56   56 


84   76 
56   53 


79   79 
57   56 


77   87 
55   55 


67   69 
54   55 


90   72 
55   54 


65   74 
59   55 


69   75 
61   59 


83   89 
56   57 


84   90 
59   56 


87   82 
50   52 


87   78 
56   52 


62   73 
54   52 


85   76 
55   56 


90   80 
57   56 


86   93   70 
64   64   60 


60   62   60 


85   92 
58   60 


92   70 
63   58 


89   91 
59   62 


90   93 
56   65 


77   86 
56   62 


62   82 
54   57 


87   92 
61   61 


84   91 
65   64 


62   61   66 


85 
65 


55   62   66 


48   65   66 


85   92 
54   64 


55  52  52 

78  83  87 

54  52  58 

76  88 

50  55  60 


78   85 
58   56 


78   87   91 


77   82 
50   60 


72   85 
50   61 


76   86 
50   57 


72   78 
53   55 


78   87 
52   55 


60   60   65 


73   78   66 
57   60   60 


66 

90 

6? 

67 

86 

89 

64 

83 

9] 

62 

6? 

91   86 
61   63 


60   61   62 


90   90 
62   65 


90   86 
65   63 


86   89 
64   66 


65  88 

66  65 


87   87 
63   64 


89   86 
62   60 


66   89 
66   67 


63  64  63 

68  87  89 

62  62  65 

90  88  91 

63  62  62 

90  89  83 

62  62  50 

83  88  61 

57  62  66 

87  88  77 
64 


64  53 

68  68  81 

64  62  64 

91  87  92 

62  65  65 

88  90  82 

65  62  62 


86   90   83 
65   63   64 


90   88   91 
63   62   65 


64   64   64 


91 

69 

B3 
$9 

7? 
51 

86 
50 

93 

67 

95 
6  6 

Si 

55 

72   78 
45   45 


79   78 
46   52 


75   76 
46   52 


76   76 
49   5* 


77   76 
53   59 


76   75 
49   56 


77   76 
46   55 


77   78 
43   50 


78   7B 
50   51 


65   73 
45   45 


75   74 
42   51 


81   78 
46   53 


76   76 
45   54 


74   76 
50   50 


71   77 
45   48 


73   79 
45   50 


76   76 
47   48 


76   76 
46   52 


73   73 
44   53 


77   70 
47   52 


76   76 
45   52 


79   78   77 
53   45   57 


52   48   46 


75   84 
58   57 


85   90 
59   57 


78   84 
55   55 


64   88 
58   63 


82   66 
62   66 


81   88 
60   65 


64   87 
64   65 


83   87 
63   63 


80   83 
60   65 


81   87 
59   64 


71   76 
55   56 


78   83 
61   57 


75   84 
56   53 


60   66   57 


60   B5   75 

60   64   58 


84   86   84 
63   56   62 


76   84 
59   55 


83   87 
56   55 


61   65 
59   57 


79  66  74 

58  62  55 

82  87  77 

58  64  60 


82   87 
58   58 


67   63   60 


62   63   61 


85 
60 


88 
67 


83   91 
58   62 


64   82 
59   64 


86   83 
52   63 


80   84 
64   66 


79   61 
65   63 


79   85 
67   68 


62   85 
70   70 


80   65 
67   69 


79   81 
65   62 


82   81   83 
46   61   61 


80   83 
55   68 


83   81 
55   64 


79   85 
65   67 


82   85 
62   64 


86   81 
55   63 


66   82 
63   64 


62   87 
62   62 


81   82 
63   64 


81   83 
65   67 


76   85 
59   67 


62   67 
65   67 


87   80   83 
60   62   67 


64   63   69 


89   96   96 
67   64   67 


85   95 
62   62 


9  3 


83   90 
60   60 


92   92 
60   66 


97   97 
64   69 


93   93 
66   73 


92   93 

65   67 


85   93 
62   63 


86   94 
63   70 


96   96 
63   62 


93   93 

65   68 


92   94 
66   74 


94   94 
65   70 


88   95 
64   64 


95   96 
65   65 


8?   92 
64   62 


85   85   94 
68   67   66 


87   94   95 
68   72   78 


96 
59 


95   93   92 
68   60   59 


93   91   94 
70   58   62 


92   89   93 
74   57   61 


94   92   94 
72   61   62 


92   93   94 

70   64   66 


92   91   93 
71   63   65 


90   90   92 
74   60   64 


90   88 
66   59 


94   94   98 
66   60   61 


95   93   91 
69   56   61 


94   93 
67   55 


93   90   94 

70   56   62 


95   94   91 


80   91   84   86 
61   62   64   61 


90   91   94 
74   65   67 


96   93   95 
69   65   65 


S««  Reference  Notes  Following  Slatloo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Sl.tlon 


10N00N    LOCKS 

maokon 

point  pleasant  5  nne 

ravensw0o0  0am  22 

RIPLEY 

SPFNCER 
WAYNE  ? 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

•  • 

CENTRAL 


04 


1M0VJIE     2 

BAYARD 

RECKLEY  V  a  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANODNVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

ROWLESBURS  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMFRSvILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUE5T0NE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 


MAX 

M1N 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


llir  VIRIIMIA 


Day  ol  Month 


91   90 

64   64 


SB   89 
61   61 


90   89 
62   S7 


)9 

57 


SB   S6 
60   5T 


90   86 
60   50 


90   88 
58   62 


83   77 
45   56 


86   BJ   7* 


S5   75 
55   56 


73 
49 


85   87 
47   58 


87   86 
53   57 


46   55   42 


87   81   62 
53   48   46 


66   80 
54   59 


88   SB 
56   61 


85   87 
53   60 


85   78 
55   55 


86   86 
49   49 


89   65 
54   51 


52   60   51 


80   83 
59   62 


66   68   80 


56   60   45 


86   75   73 

57   58   40 


83   73   64 
65   48   44 


86   90   79 
59   61   43 


68   80 
61   45 


88   79   69 
55   55   42 


71   78 

47   49 


77   82 
40   44 


73   60 
41   47 


76   63 
41   46 


72   62 

46   46 


70   80 
39   42 


75   79 
45   46 


76   61 
51   54 


70   75 
38   50 


77   83 
41   43 


73   77 
37   47 


78   61 
43   53 


66   72 
50   54 


76   80 
44   45 


73   60 
41   49 


73   79 
42   52 


75   79 
43   52 


76   81 
39   50 


79   81 
42   46 


78   82 
44   54 


79   83 
39   43 


69   76 
46   51 


66   72 
37   49 


79   85 
44   54 


72   78   82 
34   50   52 


70   75 
50   56 


70   76   81 
45   46   41 


69   75   61 
39   36   47 


73   80   85 


67  84  90 

37  60  55 

67  91  89 

52  59  56 


68   92   90 
56   58   36 


67   92   89 
56   61   56 


62   87   90 
60   61   62 


85   83 
56   61 


86   73 
62   59 


75   82 
51   49 


69   76 
52   57 


80   65 
48   50 


85   63 
56   56 


76   81 
63   59 


65   61 
56   60 


7fl   90 
53   57 


84   67 
55   56 


63   78 
51   53 


86   76 
57   49 


86   70 
56   57 


78   S3 
55   54 


77   80 
48   51 


64   88   82 
55   59   59 


63   63   60 


85   87 
53   61 


B5   B8   91 

45   59   63 


85   91   89 
60   60   61 


67   80 
60   61 


66   78 
59   61 


75   77 
54   39 


80   67 
56   61 


78   B8 
55   53 


76   84 
53   59 


7B   86 
57   59 


69   85 
63   62 


70   79 
59   60 


67   80 
42   43 


70   60 
59   59 


72   70 
42   51 


67   82 
54   56 


62   79 
52   49 


72   82 
54   52 


69   78 
57   56 


65   73 
58   56 


63   71 
50   52 


72   80 
53   51 


72   84 
52   54 


74   83 
49   54 


60   81 
53   55 


63   61 
51   52 


65   75 
58   58 


63   66 
47   47 


74   82 
57   56 


60   62   65 


54   49   60 


82   78 
59   53 


78   66   84 
58   57   61 


13   14   IS   16   17   IB 


89   89   91 
63   68   68 


68   86   90 
63   67   66 


90   83   88 
63   61   63 


90   93   86 
64   62   69 


89   91 
61   61 


90   92   86 
63   60   64 


89   66   90 
63   65   65 


60   58   62 

80   63   73 
60   53   59 


61  57  60 

81  81  78 

63  60  57 

89  84  85 

62  60  63 

84  85  85 

61  60  61 

60  60  73 

60  53  60 


62  62  60 

77  81  79 

62  60  62 

83  84  85 

64  62  62 

87  86  66 

63  63  65 

82  84  74 

60  56  60 

67  77  76 

60  64  51 

82  74  70 

59  52  50 

87  88  80 

63  65  66 

82  85  72 


61   58   62 


86   87   81 
64   63   64 


83   80   SO 
54   59   58 


81   81   78 
65   60   63 


54   66   64 


85   87   86 
58   61   61 


66   87 
62   60 


90   72 
33   34 


82   70 
33   31 


80   62 
30   46 


61   67 
53   47 


74   77 
53   44 


72   72 
35   40 


67   72 
39   55 


67   73 
41   5B 


65   73 
40   47 


67   76 
42   52 


71   70 
33   47 


74   72 
43   52 


58   64 
46   50 


66   74 
43   53 


66   70 
43   43 


66   75 
44   51 


78   69 
38   53 


74   75 
40   48 


71   73 
41   52 


76   73 
46   51 


60   68 
43   51 


62   70 
36   47 


S3   80   78 


63   71   73 
50   50   59 


S3   63   76 
56   52   43 


78   75   78 


53   44   58 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


BO   84   an 
61   62   62 


79   S3 

5"   57 


75  S3  B6 

59  61  57 

8?  87  87 

64  60  62 


60  56  57 

81  86  8! 
60  59  60 

86  89  87 

56  54  60 

82  89 
59  60 

76  64  87 

59  62  62 


77   80 
60   57 


80   82 
56   49 


72   78 
54   59 


77   82 
59   55 


70   72 
58   60 


75   80 
60   51 


77   82 
59   56 


73   79 
54   56 


74   76 
57   52 


77   81 
57   57 


78   82 
50   53 


78   83 
59   56 


79   82 
56   47 


70   73 
53   57 


69   72 
51   58 


80   82 
61   54 


78   80   81 


77   78   7B 
62   63   61 


79   82 
51   47 


80   82 
56   52 


62   55   59 


>1       83 

63   63 


88   82 
61   64 


82   86 
66   66 


32   56   67 


79   64 
66   67 


63   83 
63   63 


92   67 
63   63 


67   60 
59   67 


77   60 
63   62 


81   77 
61   65 


84   85 
57   55 


76   76 
59   63 


81   82 
63   65 


76   78   74 
57   60   66 


76   80 
49   60 


85   81 
59   63 


65   82 
54   65 


78   80 
59   63 


78   86 
58   65 


82   83 
53   61 


82   85 
62   66 


84   85 
56   53 


60   78 
56   57 


79   75 
57   64 


82   85 
61   63 


83   79   83 
54   62   62 


61   64   66 


82   84 
61   51 


60   60   57 


25   28   27 


63   64   69 


69   89 
52   64 


87   86 
56   66 


68   87 
64   70 


82   9o 
60   64 


92   92 
58   63 


66   87 
51   59 


90   88 
57   65 


56  66  66 

73  88  67 

60  60  67 

83  75  92 

64  63  65 

84  84  92 

65  63  64 


86   83 
54   66 


90   69 
58   64 


87   85 
51   61 


93   92 
65   65 


89   91 
57   61 


79   66 
53   60 


80   9o 
62   69 


79   87 
57   64 


90   90 
61   68 


Bl   88   89 
63   68   67 


82   91   91 
62   64   66 


N   31 


9J   90   92 
72   71   66 


69   69 


93   93   94 

72   61   63 


93   93   93 

70   60   60 


92   90   93 
73   61   60 


93   93   94 
68   61   62 


94   90   93 
72   66   63 


83   90 
54   51 


85   85   85 
62   52   56 


86   61   87 
68   63   62 


89   87 
68   55 


91  69  90 

62  58  56 

82  60  89 

62  55  50 


83   84 
68   62 


57   55 

81 


86   84 
63   64 


91   91 
63   60 


91   90 
65   58 


83   82 
63   54 


69   86 
67   55 


79   79 
60   56 


90  87  95 

66  60  59 

69  85  89 

60  53  49 

64  85  81 

69  62  60 

B9  85  85 

66  65  60 

82 


87   63 
67   55 


89   85   92 
65   66   58 


64   60   58 


87   86 
71   65 


91   91   90 
67   65   61 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 
JUNE       1969 

Station 

Day  oi  Month 

o 
01 
id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

LEWIS6URG  2  SSW 

MAX 

MIN 

87 
5B 

77 
60 

74 
48 

74 
40 

79 
51 

84 
51 

66 
57 

90 

58 

83 

62 

79 
57 

87 
57 

65 
60 

63 
65 

83 
63 

81 
64 

7B 
53 

69 

44 

73 
57 

80 
62 

62 
56 

63 

59 

80 
57 

80 
59 

85 
64 

79 
61 

91 
65 

92 
68 

91 
65 

90 
64 

90 
69 

82.6 
58.5 

PIN6VILLE 

MAX 

Mm 

90 
55 

98 

59 

79 

43 

70 
40 

76 
39 

83 

46 

67 
49 

89 
61 

93 
62 

81 
59 

60 
57 

68 
58 

87 
57 

89 
60 

86 

64 

83 
56 

68 

49 

77 
50 

81 
61 

84 
56 

86 

57 

64 
60 

89 
60 

83 
62 

86 
62 

87 
64 

94 
64 

93 
66 

91 
66 

89 
62 

84.6 
56.9 

UNION 

MAX 

Mm 

BB 
55 

86 

60 

77 

45 

68 

37 

74 
50 

78 
46 

62 
55 

83 
54 

90 
60 

80 
58 

67 
54 

62 
58 

84 
64 

81 
59 

84 
62 

78 
54 

65 

43 

70 
50 

75 
60 

79 
54 

80 
52 

81 

54 

B-l 
58 

60 
59 

84 
60 

79 
60 

89 

64 

69 

61 

89 

64 

87 
58 

80.3 
55.6 

WH1TF  SULPHUR  SPRINGS 
•      »      • 

MAX 

Mm 

91 
54 

81 
59 

76 

47 

76 
38 

81 
49 

65 

47 

86 

50 

94 
56 

64 
62 

75 
58 

84 
56 

86 
58 

86 
65 

86 
64 

61 
64 

60 
57 

70 

45 

78 
56 

82 
61 

82 
53 

63 
54 

80 
56 

84 
54 

87 
60 

81 
62 

93 
63 

93 
68 

92 
63 

94 
66 

93 
57 

84.3 
56.8 

NORTHEASTERN         06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

Mm 

92 

50 

89 
59 

84 
49 

77 
40 

S3 
45 

89 
51 

85 
53 

86 
52 

75 
52 

72 

44 

84 
50 

91 
57 

86 
62 

60 
54 

77 
43 

76 
50 

84 
53 

69 
66 

88 
56 

74 

50 

87 
58 

91 
62 

90 
60 

91 
61 

98 
59 

98 
63 

98 
61 

98 
53 

86.2 
54.0 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

Mm 

87 
54 

83 
58 

67 
45 

75 

40 

77 
46 

84 
49 

83 
55 

90 
53 

71 
55 

63 
56 

63 
53 

87 
58 

84 
63 

86 
63 

79 
65 

74 
56 

74 
41 

74 
52 

81 
58 

85 
55 

65 
56 

77 
57 

63 

63 

87 
57 

86 
61 

92 
59 

92 
64 

90 
64 

86 
57 

91 
56 

81.3 
55.6 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

Mm 

B6 

61 

85 
64 

81 
52 

76 

47 

79 
59 

85 
53 

84 
59 

83 
59 

66 
56 

66 
51 

77 
60 

88 
65 

68 
68 

84 
67 

82 
68 

76 
58 

74 
48 

74 
57 

84 
59 

86 
63 

83 
57 

76 
56 

90 
67 

91 
60 

65 

64 

89 
67 

89 
68 

97 
67 

93 
63 

94 
60 

S3. 2 

60.1 

KEARNEVSVLE  1  Nw  WBASO 

MAX 

Mm 

90 

54 

90 
62 

87 
51 

72 

43 

77 
53 

81 
58 

90 
56 

84 
62 

86 
57 

71 
49 

68 
53 

61 
61 

=  2 
67 

89 

65 

90 
67 

82 
59 

73 
43 

78 
52 

71 
59 

87 
61 

90 
60 

76 
53 

73 
64 

90 
64 

93 
65 

89 

67 

88 
67 

94 

71 

96 
63 

91 
58 

84.1 
58.9 

MARTINS6URG  FA4  AP 

MAX 

Mm 

90 
57 

90 
61 

72 
53 

77 
45 

82 
54 

66 
56 

82 
61 

83 
63 

73 
53 

71 
52 

62 
58 

92 

64 

69 
66 

88 
66 

82 
66 

74 
53 

79 
46 

72 
55 

87 
60 

90 
63 

75 
61 

76 
56 

91 
65 

91 
64 

88 
64 

90 
63 

95 
65 

96 
71 

91 
62 

96 
61 

84.5 
59.5 

MATHIAS 

MAX 

Mm 

90 
54 

87 
60 

72 
44 

75 
39 

07 
50 

84 
46 

82 
58 

87 
51 

73 
55 

69 

53 

84 
52 

90 
56 

87 
62 

89 
61 

80 
64 

77 
55 

75 
40 

73 
51 

63 
55 

87 
57 

61 
55 

60 
55 

66 
60 

89 
61 

87 
61 

91 
60 

95 
64 

93 
64 

69 

56 

95 
55 

83.9 
55.3 

MOOREFIELD  2  SSE 

MAX 

Mm 

92 

55 

93 
69 

82 

51 

81 
51 

85 
52 

89 
55 

S9 
57 

90 
56 

71 
58 

69 
56 

89 
54 

93 
64 

90 
66 

92 
68 

86 
65 

71 
59 

80 
45 

76 
55 

84 
60 

89 
62 

88 
62 

86 

60 

90 
63 

91 
64 

90 
63 

97 
67 

98 
69 

97 
68 

95 
62 

102 
58 

87.5 
59.7 

OMPS 

MAX 

Mm 

84 
46 

91 
56 

90 
49 

71 
37 

77 
44 

86 
44 

90 
50 

84 
53 

83 
50 

77 
41 

71 
46 

84 
50 

92 
56 

93 
60 

88 
56 

84 
50 

79 
37 

76 
43 

76 
47 

86 
56 

91 
52 

74 
47 

65 

53 

61 
61 

81 
60 

90 
58 

92 
56 

99 
60 

96 
56 

94 
55 

84.3 
51.0 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

92 
54 

90 
70 

85 
50 

79 
43 

82 

47 

91 
53 

89 

59 

91 
58 

73 
56 

66 
56 

67 
53 

91 
65 

90 
67 

91 
67 

67 
67 

71 
56 

79 
44 

77 
55 

85 
61 

90 
69 

63 
68 

83 
58 

89 
69 

91 

69 

88 
66 

98 
61 

98 
61 

97 
67 

95 
59 

99 
57 

86.9 
59.6 

RDMNEY  3  NNE 

MAX 

Mm 

90 
50 

87 
62 

81 
49 

77 
42 

62 

46 

87 

51 

87 
57 

84 
55 

76 
57 

70 
49 

86 

49 

91 

58 

68 

62 

87 
63 

86 
64 

80 
58 

77 
43 

76 
53 

87 
58 

68 
59 

83 
60 

80 
53 

86 
62 

90 
65 

89 
63 

95 
61 

95 

68 

96 
65 

93 

57 

99 
55 

65.8 
56.5 

WARDFNSVILLE  R  H  FARM 

MAX 

Mm 

88 
51 

91 
57 

87 
48 

71 
42 

77 
50 

62 
52 

87 
55 

83 

57 

86 
58 

66 
54 

70 
49 

64 
55 

90 
62 

88 
64 

86 
66 

83 
56 

72 
43 

78 
52 

75 
57 

86 
57 

90 
60 

73 
55 

83 
61 

90 
63 

93 
65 

91 
60 

94 
67 

98 
65 

98 
60 

94 
56 

64.5 
56.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

OI  Month 

"•3^01 

Station 

£u& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.23 

20 

24 

.11 
32 

.17 
37 

.24 
40 

.21 
36 

.22 

50 

.14 
21 

.18 
42 

.05 
22 

.47 

.22 

.20 

.16 

.23 

.20 

.17 

.03 

.12 

.33 

.14 

.11 

.15 

.22 

- 

- 

.21 

.31 

.20 

.27 

5.68B 

•    *    * 
SOUTHWESTERN 

03 

H0GSETT  GALL1P0LIS  0AM 

EVAP 

WIND 

.10 
24 

.30 
52 

.16 
69 

.23 

72 

.33 
48 

.07 
64 

.28 

62 

.27 

29 

.26 

76 

.08 

57 

.12 
26 

.22 

34 

.22 

51 

.10 
37 

31 

84 

.18 
60 

.29 

34 

.19 

41 

.36 

75 

.29 

57 

.23 

57 

.07 

60 

.12 

74 

.35 

46 

.18 
32 

.09 
39 

.35 

56 

.25 

40 

.23 
27 

6.39B 
1516 

*    *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

18 
91 
59 

.24 
28 
90 
63 

.12 
33 

83 
53 

.16 

30 
67 
30 

.22 

24 
62 

51 

.17 
20 
80 
54 

.18 
29 
85 
61 

.15 
20 
86 
61 

.16 
27 

85 
62 

.09 
20 
67 
35 

.07 
41 
72 
55 

.19 
16 
91 
58 

.14 
17 
91 
66 

.20 
28 
92 

66 

.26 
25 

91 
67 

.14 
21 
82 

56 

.10 
21 
72 
52 

.19 
17 

86 
32 

.08 
13 

74 

60 

.21 
27 
86 
62 

.18 
25 
69 
63 

.07 

9 

68 

59 

.13 
18 
85 
59 

.17 
29 
85 
66 

.18 
21 

88 
68 

.13 
21 

88 
67 

.19 

18 
95 
67 

.21 

17 
95 

70 

.26 
21 
94 
72 

.22 
17 
92 
64 

5.05 

673 

84.4 

60.7 

*    *    * 
SOUTHERN 

05 

BLUEST0NE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
47 
90 
63 

.15 
40 
90 
64 

.15 
54 
82 
33 

.23 
69 

80 

51 

.10 
43 
84 
31 

.22 

46 
84 
56 

.21 
51 
88 
57 

.17 
36 
90 
65 

.30 
49 

97 
67 

.11 
46 
93 
66 

.14 
47 
73 
62 

.15 
36 
91 
62 

.18 

41 
90 

67 

32 

88 
68 

32 
92 
68 

.10 
46 
93 
62 

.11 
51 
71 
56 

.11 
34 
79 

55 

.06 
35 

61 

64 

.25 
54 
91 
62 

.15 

30 
67 
61 

.16 
38 
88 
64 

.14 
37 
86 
65 

.14 

54 
61 
62 

.12 
29 
86 
66 

.06 
39 
79 
68 

.20 
28 
96 
70 

.27 
43 
96 

71 

.18 
40 
98 
71 

.24 
38 
97 

70 

4.98B 
1267 
87.4 
62.9 

•    *    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

WBAS0 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.23 
22 
92 
59 

.20 
20 
90 
66 

.31 
60 
91 
60 

.37 
64 
80 
54 

.32 
23 
65 
54 

.30 

44 
90 
60 

.39 
32 
92 

63 

.35 

30 
90 
64 

.21 

43 
90 
60 

.09 
25 

63 
60 

.17 
17 

74 
56 

.23 
33 
90 
62 

.29 
43 
96 
69 

.19 
31 
95 
69 

.06 
24 
94 
69 

.20 
56 
83 
58 

.17 
40 
76 
53 

.22 
21 
85 
53 

.03 
19 
71 
60 

.20 
31 
93 

57 

.28 
45 
95 
58 

.15 
42 
83 
59 

.25 

46 
80 
68 

.24 
39 
90 
70 

.29 

32 
98 
70 

.32 

48 
96 
72 

.30 
41 
98 
75 

.19 
35 
99 

77 

.37 
48 

101 
71 

.31 
29 

98 
71 

7.23 
1063 
69.3 
63.2 

WARDENSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.30 
22 

89 
38 

.10 
20 
62 
61 

.30 

57 
87 
47 

.30 
72 
77 
32 

.23 
32 
62 

67 

.24 

34 
83 
63 

.27 
44 
87 
59 

.21 
26 

B5 
59 

.15 
29 
87 
52 

.05 

12 
76 

47 

.06 
13 
78 
43 

.14 

21 
85 
43 

.25 

35 
90 
65 

.16 

29 
86 
65 

.27 
36 
89 
68 

.12 
40 
80 
51 

.18 
32 

74 
53 

.22 
25 
62 

44 

.05 
15 
84 
50 

.29 

45 
84 
53 

.28 

41 
66 
62 

.12 

18 
73 
60 

.16 
33 

80 
60 

.22 
46 
65 
55 

.26 

34 
91 
66 

.31 
41 
91 
67 

.26 
39 
94 
70 

.32 
40 
95 
65 

.30 
46 
92 
65 

.31 
31 
92 
62 

6.43 
1030 
84.9 
57.7 

BLUESTONE  DAM   ,   GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE 
WITH  ALUMINUM  PAINT. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


■  i 


Tomparatura 

Precipitation 

1,1 

U 

<i 

> 
< 

Qu. 

1 

■fl 

I 

• 

1 

« 

• 

3 

c. 

s 

1 

No.  of  D«ya 

1 

i2 

is 

J 

* 

Snow.  Sl««t 

■  E)tyl 

■Wka 

Max. 

Mm 

1 

11 

K 

3 

i 

g 

i 

1 
3 
I 

.i 

s  > 

'] 

;i 

•        •        « 

JANUARV              19t>"> 

FRANKLIN    2    N£ 

38.8 

18.3 

28.6 

6Z 

30 

-      2 

5 

1122 

a 

11 

2t 

i 

l.l! 

.72 

20 

3.5 

2 

i 

0 

•         •         • 
APRIL                  1969 

RICHWDOD 
WARDENSVKLE    R    M    FARM 

69.5 

68.5 

39.3 

39.  OM 

54,4 

53.  8M 

3.0 

87 
86 

27 
28 

23 

16 

1 

1 

311 
332 

0 

0 

0 
0 

5 
7 

c 
c 

3.3C 
1.9S 

-    1.01 

.7C 

.6r 

23 
19 

.0 
.0 

c 
c 

LC 

7 

2 
2 

0 
0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7 

8    | 

•1 

10  1 

11 

12 

13   |    14    |   15 

16         17    | 

18 

19  |  20  | 

21 

22  |  23      24 

25    |    26    | 

27 

28 

29   j  30 

31 

.       .       . 

IANU4RY              1969 

FRaNKLIN    2    N£ 

1.19 

.03       .72 

.07 

.31       .02 

.         .         . 

M4RCM                     1969 

3URNSV1LLE 

1.72 

.31 

.02 

.06 

.03 

.02 

.15 

.62 

.06       .05 

.10 

T 

.30 

.          .          . 

APRIL                   1969 

RICHHOQD 

waPOENSVUlE    R    M    FaRM 

3.30 
1.95 

.25 

.*5 

.56 

.16 

.13 

.02       .22 
.01 

.18 

.19       .10 

.20 

.10 
.60 

.54       .70       .49 
.15       .17 

.04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DJ 

UL 

Y 

TEMPERATURES 

WEST    VIRGINIA 

JUNE    1960 

DELAYED    DATA 

Station 

Day  oi  Month 

O 
OI 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

*             *             * 
JANUARY                  1969 

FRANKLIN    2    NE 

*               *               * 

MAX 

Mm 

17 

7 

30 
10 

40 
13 

32 
3 

32 
-    2 

27 
14 

33 
19 

31      48 
7       28 

36      32      29 
13       11         3 

29      30      40 
2         4         2 

41       45       54 
8       26       35 

53 
36 

37 
26 

33 
27 

37 
31 

43 
32 

57 
37 

49 
27 

32 

17 

33 

13 

34 
12 

55      62      52 
30      35      41 

38.8 
18.3 

APRIL                     19o9 

RKHWOHo 

MAX 

M3N 

57 
23 

62 

47 

67 
39 

71 

48 

68 
53 

6? 

36 

74 
27 

79      81 

51      54 

73       68       71 
38       44       51 

66       5'       65 

34       40       40 

75       85       79 
52       43       41 

75 
34 

71 
33 

73 
36 

66 
36 

47 
29 

53 
33 

69 
27 

81 
38 

87 
30 

84 
43 

57      59 

40      38 

69.5 
39.3 

WARDFNSVILLE    R    M    FARM 

MAX 

Mm 

♦1 

16 

68 
28 

73 

39 

67 
33 

70 
<>2 

68 
43 

61 
27 

76 
29 

81 
39 

79 
50 

72 
46 

64 
28 

61 
28 

68 
37 

66 

45 

61 
52 

75 
41 

82 
55 

70 
50 

70 
39 

63 

68 
43 

58 
42 

54 

41 

57 
30 

71 
34 

79 
35 

86 
46 

60 
47 

65 
46 

68.5 
39.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*        * 
MARTH 

* 
1969 

BUONSVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

3.0 
3 

T 
3 

.5 

1 

.5 

1 

1.0 
1 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day     Oi  Month 

3*6 

1 

2    1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H.      < 

*        »        * 

APRIL                  1969 

WAR0ENSVILLE    R    M    FARM 

EVAP 
HIND 

1 

84 

.05 

84 

.10 

12 

.15 

45 

.07 
35 

.15 
37 

.19 
20 

.19 
22 

.30 

91 

.08 
56 

.17 
29 

.18 
19 

.14 
19 

.11 
27 

.01 
15 

.05 
8 

.20 
35 

.16 
39 

.13 
47 

.16 
17 

.18 
60 

.12 
54 

.07 
66 

.07 
31 

.24 
57 

.22 

41 

.29 

53 

.17 
46 

.13 
36 

4.37B 
1247B 

DATE 
MARCH  1969 


CORRECTIONS 


TABLE 

DAILY  TEMPERATURE 


DIVISION 
SOUTHWESTERN  03 


STATION 
WILLIAMSON 


CORRECTION 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  29TH  65,  30TH  MISSING 


S««  R«f*r*nc«  Notos  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


.. 


ALOIRIOM 

«  s.      I      -.. 

»«Ps>VAlt      | 

•    MR  W  ^""0  COLlCU 

bataad 

«(««'     V     A    MOSPHAi 
BHAlt'     W*     AP 
•ttlNOtON 

HLV« 

0IN-.    MM    I    1st 

DtDkllt)      M'KINbN 

:   *»    AIHI'OKT 
BLUEMONl     PAN 
BRANCHLANO 

IAANDQMI  |l  li 

ilKHwii     RUN 
BUCKEYE 

«n:m.'i    I    • 

OUANSVILLE 

CAIRO    »    1 
CAMOfN    Oft    OAULCV 
CANAAN    VALLI   . 
CtNTRALIA 
CHARLESTON    MB    AP 
CHARLESTON    1 
CLARK SRURG    1 
CLAY    I 

CLINOENIN  1  Sw 
CO* TON 

CUSTOM    1    SSM 
DAVIS 

DIM 
ORY   CR«K 

OUNLOW    9    E 

tAST     KAINtLLt     i     NNl 

ELUNS    wfl    AIRPORT 

ELLENBORO 

FAIRMONT 

FLAT    TOP 


HARPERS  FERRY 
HARPERS  FERRY 
HASTINGS 


•*«(  s 


GALL i POL  IS    OAM 


HOMMM 

RANDOLPH 
FiXUMMI  A 

-•-1 
BALI  I  OH 
OIIJ     0.    RALCIOH 
on  t    02    BARBOUR 
DM)     M     NKHOlA> 


«'K  I     0 


205a  o; 
220»  Oi 

:>*•  o 


1 1« 


Oil  LINCOLN 

■ 
Oo!   PENOLI   TON 
0*1   POCAHONtAS 
O.'j  UPSHUR 
Oil  BRAXTON 

01    RITCH1I 

0*) WEBSTER 
0«    TUCKER 

BRAXTON 

KANAWHA 

0) 


1AEGER 

IRELAND 
JANE     LEW 
KEARNEYSVLE    1    I 
KERM|T 
KOPPERSTON 
LAKE    LYNN 
LEWISBURG    2    SSI 


LOGAN 

LONDON  LOCKS 
MAO I  SON 

MANNINGTON  I  , 
MANNINGTON  I  ' 
MARLINTON 


M16 

03 

•>002 

0.1 

522* 

09 

92IR 

Oh 

mi 

03 

53*1 

02 

5353 

03 

9563 

M21 

02 

5626 

02 

96  Tl 

S7U 

1731 

06 

ST..T 

OS 

06:   JEFFERSON 
06     JEFFERSON 
Oil  WETZEL 
0*|  FAYETTE 
0)1   MASON 
01,  WETZEL 
O)1  CABELL 
0)    WAYNE 
0),   WAYNE 


WYOMING 
MONONGALIA 

GREENBRIER 
MONROE 

JACKSON 
GILMER 


BERKELEY 

HARDY 

MERCER 


OBM1HVATION 

TIM!!   AND 

I  Mill:. 


G 

| 

E 

t 

PA 

[j 

M 

rA 

NIB 

rA 

•  A 

•>» 

Mlfi 

f» 

<IA 

,A 

IP 

6P 

6P 

HID 

HID 

TA 

(IA 

IP 

7A 

7A 

>K 

%f 

7A 

M  10 

TA 

MIO 

MA 

M 

BA 

SP 

3P 

>a 

TA 

7A 

MID 

Mir 

5P 

TA 

4P 

HA 

Tl 

6P 

7A 

HA 

7A 

HA 

t>P 

TA 

MID 

6P 

/A 

MOMOHCAMI  I  *■ 
RAlMl  Li  I 
ONI  A 


«i  ri 


...i , 


. 

HOMARD    R.     mi  > 
V.     A.    HOSPITAL 

u    \    wi  «i"c  "    WAI  RU 
HJlLLVAAQ 

MRS.     IINN    M.     OSBOMNI 


MRS.  SARAH  I 
KATMERlNE  M. 
MOPE     NATURAI 


SAI 


SEWARD    R.    LYNCH 
MRS.     MARY    L.    OUMAS 
MOLLIS    MULLEN 
MRS.    RUTH   E.    JARRELL 
MRS   OLL1E    BROWNING 
MRS.    SUE    V.    WALKER 
U.    S.    WEATHER    BUREAU 


UNITED    FUEL    GAS    CO. 

GEORGE    0-    HAMMER 

EOUITABLt    GAS    CO. 

JAMES    KISH 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

OICK  W.    8EALL 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

MRS    JESSIE    MAE    CHEEKS 


MRS. 
MRS.OPAI 


CARTER 


.    CO. 


CO. 


MISS    ELEANOR    J. 
NATIONAL    PARK    SE 
HOPE    NATURAL    GAS 
MRS    MILDRED    E    CR 
CORPS    OF    ENGINEE 
MFGRS.    LT.    ♦    H7. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.    S.    WEATHER    BUREAi 
HUNTINGTON    SANITARY 
MRS    RUTH    L.SIZEMORE 


clarksburg  water  board 
clarksburg  water  board 
w  8  agriculture  ser  ofl 
glen  a.  Ruble 
consolidated  gas  sup  co 
west  penn  power  co. 
rao10  station  wron 
louis  e.  cantiberry 
brooks  e.  utt 
hope  natural  gas  co 


ORA  G.  FROST 

CECIL  A.  CURRY 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ROBERT  L.  CR1SWELL 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

MRS.  BETTY  S  SHREWSBUR' 


OWN    L    I 
FILM 

OHM 

UMBI  KLANO 
IANTINSVULE 


PARI  I  N-.llUMG  FAA  , 
rPABJU  K'.HURO  WB  C 
PAH SUNS     1     SE 

p|  H  Ulufl  ■ 


x.   no 

Nimn 
KOMI 


«... 


RtCHWOOD 

RIPLEY 

ROMNEY 

I    MM 

ROWLESBURG    1 

SENECA 

STATI 

FORE 

SMITHfiURG 

SMITHV 

LLI 

SPf NCE 

SPRUCE 

KfMM 

IVER 

3AM 

RESE 

SUTTON 

R|  SER 

VOIR 

VALLEY    HEAO 


WEBSTER    SPRINGS    1    E 

WEIR TON 

WELLSBURG    3    ME 

WESTON 

WEST    UNION 

WHEELING   WARWOOD    OM    12 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON    2 

WINF1ELD    LOCKS 


COUNTY 


-t   f/IL 

FAYITTI 

MORGAN 

WOOD 
TUCKER 
GRANT 
BARBOUR 


WYOMING 

MASON 

MERCER 

JACKSON 

PRESTON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

JACKSON 

HAMPSHIRE 

PRESTON 


DOCDR I DGt 
RITCHIE 
ROANE 
PENDLETON 


WEBSTER 
HANCOCK 
BROOKE 

DODDR I DGE 

GREENBRIER 


OBSERVATION 

riMI    AND 

TABLTft 

i 

0 

> 

|| 

F1 

K 

C 

& 

-* 

»■* 

»P 

*.- 

If 

r» 

|l 

A" 

H 

NIO 

MM 

ri 

IA 
!»■ 
•  A 

■ 

R| 

M 

»i 

,* 

M 

TA 

tA 

'A 

IA 

Mil 

Nil 

Mil 

Mlt> 

RI 

0* 

HA 

M 

I* 

91 

7P 

ft 

■1 

M 

TA 

M 

|( 

BA 

■  A 

10 

IA 

-( 

TA 

l( 

%p 

IP 

50 

01 

»P 

rA 
-.p 

[G 

SP 

IP 

*o 

5P 

TA 

n 

7P 

'A 

" 

DC 

tP 

*P 

v. 

6P 

1* 

H 

oc. 

■  A 

H 

•A 

MA 

19 

;a 

TA 

10 

7A 

TA 

70 

7A 

75 

TA 

LC 

7A 

19 

MID 

: 

10 

t.P 

90 

00 

90 

0A 

IP 
5P 

8A 
IP 

9A 

6P 

6P 

91 

6P 

91 

21 

DO 

TA 

'A 

RR 

20      SP 

7A 

73 

BA 

97 

Hi 

Tl 

TA 

7A 

'■OMPIN4 

i  A     ...     ..  II, • 


■  III  1AM    6.     tmilfA  • 

M,    (,    ..    RpJLtCM 

NRJ  .    i  .    -.    KOVI  RPU    | 
FID    AVIAIION    A-.i  Ri    - 
U.t.    ■lAlMlR    BUREAU 
I  1«M  i.     .     MATtRlHfO    LA* 
-I   |a     ||      ■      I.    MOHL 
MRS.     MAAINI 

MR9.    NELL    B.    RAH  iTROM 


JAMI1    E.     BLANM  N.Hif 


Wtil     VA.     UNIV. 

OALC     ".     AOKISON 

RAOIO    STATION    WVAR 

CITY   OF    RlPtlY 

-i   ■■    FRAMCCS    ■'-    ■ 

MRS.    MAUDt    C.    BOLYARO 

JAMES    P.     SCMAflNl* 
HOPE     NATURAL    GAS    CO. 
MOPE    NATURAL    GAS    CO. 


CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLIAM  C.  PI NOLI  I 
CHARLES    E.    TREMBLY 

ROBERT    E.    WHITE 
JERRY    CASTO 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.tHELMA    SPANGLER 
MRS    VIOLET    L.     SWECKER 
KENT    SWECKER 
CLARKSBURG   WATER    BOARb 
WEST    VA.    UNIV. 


JOSEPH 
THOMAS 


i.    BOOTEN 


'.    MOORE 
ETSON 

DORIS    J.    PF1STER 
ThuR    HENRY.    JR. 


J      DRAINAGE  CODE:      1 -BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA     6-MONONGAHELA    7-NEW    8-OHIO    9-POTOMAC     10-TYGART  ll-YOUGHlCCHENy 


REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
JUNE  1969 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatoloeist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  DreciDitation' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  F^ipn.diion 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7 : 00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table   "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R* .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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0 

ii 

0 

0 

0 

5.89 

1.49 

2.09 

28 

.0 

0 

10 

3 

2 

CAIRO  3  S 

87. 9 

63.8 

75.9 

1.7 

94 

19* 

96 

14 

0 

15 

0 

0 

0 

7.13 

2.13 

2.00 

7 

.0 

0 

11 

3 

3 

CRESTON  1  SSW 

MOUNDSVILLE 

86.7 

64.4 

75.6 

94 

IB* 

55 

3 

0 

B 

0 

0 

0 

7.60 

2.42 

5 

.0 

0 

B 

4 

3 

NEW  CUMBERLAND 

85.5 

63.9 

74.7 

.4 

96 

19 

92 

3  + 

0 

5 

0 

0 

0 

8.07 

4.11 

2.02 

5 

.0 

0 

11 

7 

2 

NEW  MARTINSVILLE 

86.5 

66.4 

76.5 

.6 

95 

17 

59 

30+ 

0 

9 

0 

0 

0 

4.90 

.11 

1.48 

10 

.0 

0 

9 

3 

1 

PARKERSBURG  FAA  AP 

86.7 

69.4 

78.1 

94 

16* 

62 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

6.06 

l.BO 

7 

.0 

0 

10 

3 

3 

PARKERSBURG  wb  citv     r 

85.4 

67.1 

76.3 

.5 

94 

19 

59 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

3.83 

-   .26 

.99 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

WEIRTON 

84.5 

64.6 

74.6 

92 

18 

53 

2 

0 

5 

0 

0 

0 

6.16 

1.96 

5 

.0 

0 

9 

b 

1 

WELLSBURC  3  NE 

B5.  * 

61.  B 

73.6 

.4 

93 

17 

51 

3  + 

0 

6 

0 

0 

0 

8.01 

3.56 

2.01 

5 

.0 

0 

9 

6 

4 

WHEELING  WARWOO0  DM  12 

85.3 

65.6 

75.5 

.9 

93 

18 

56 

2 

0 

5 

0 

0 

0 

7.04 

3.15 

1.84 

5 

.0 

0 

10 

5 

3 

DIVISION 

75.6 

.8 

6.47 

2.12 

.0 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

BELINCTON 

82.4 

60. 8 

71.6 

92 

1 

55 

31  + 

0 

1 

0 

0 

0 

7.61 

1.05 

12 

.0 

0 

14 

7 

1 

BUCKHANNON  2  W 

84.6 

62.4 

73.5 

1.7 

90 

18+ 

53 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

9.96 

4.37 

1.B5 

12 

.0 

0 

13 

9 

3 

CLARKSBURG  1  . 

87.6 

65.0 

76.3 

2.8 

95 

19+ 

58 

30  + 

0 

11 

0 

0 

0 

4.73 

.16 

1.18 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

FAIRMONT 

84.5 

64.4 

74.5 

-   .1 

92 

17 

56 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

6.45 

1.92 

1.92 

21 

.0 

0 

11 

4 

1 

GASSAWAY                     - 

>  86.2 

65.9 

75.9 

93 

J 

60 

31  + 

0 

7 

0 

0 

0 

5.95 

1.17 

7 

.0 

0 

12 

5 

1 

GLENVILLE  2  NE 

86.2 

62.7 

74.5 

-  1.2 

94 

6+ 

56 

15 

0 

8 

0 

0 

0 

7.17 

1.84 

2.39 

28 

.0 

0 

11 

4 

3 

GRANTSVILLE  2  NW 

87.5 

63.7 

75.6 

95 

1 

54 

18 

0 

U 

0 

0 

0 

2.84 

1.36 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

MANNINGTON  1  N 

86.3 

62.4 

74.4 

2.0 

94 

18 

49 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

7.53 

2.47 

1.02 

23 

.0 

0 

10 

10 

2 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

85.8 

64.0 

74.9 

93 

5+ 

48 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

6.15 

1.27 

1.62 

26 

.0 

0 

10 

4 

2 

MDRGANTOWN  FAA  AIRPORT 

82.3 

63.1 

72.7 

91 

18 

53 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

8.71 

1.93 

5 

.0 

0 

16 

6 

2 

MORGANTOWN  L  AND  D 

83.6 

62.7 

73.2 

92 

18+ 

55 

30+ 

2 

6 

0 

0 

0 

7.30 

3.11 

1.89 

28 

.0 

0 

9 

5 

3 

WESTON 

86.9 

63.9 

75.4 

.3 

95 

1 

58 

31  + 

0 

11 

0 

0 

0 

6.89 

1.43 

1.90 

28 

.0 

0 

15 

3 

2 

WEST  UNION 

B6.5 

65.1 

75.8 

93 

5 

57 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

7.39 

1.77 

20 

.0 

0 

11 

5 

3 

DIVISION 

74.5 

.6 

6.62 

1.90 

.0 

*    *    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP          R 

86.8 

66.4 

76.6 

1.7 

97 

5 

60 

29+ 

0 

9 

0 

0 

0 

6.13 

.46 

1.56 

22 

.0 

0 

10 

5 

3 

CHARLESTON  1 

86.0 

67.4 

77.7 

95 

6 

61 

15  + 

0 

12 

0 

0 

0 

5.77 

.27 

1.27 

23 

.0 

0 

9 

5 

2 

CORTON 

88.4 

63.9 

76.2 

96 

5 

53 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

5.80 

1.44 

7 

.0 

0 

9 

4 

3 

DUNLOW  9  E 

86.4 

65.0 

75.7 

93 

5 

56 

31  + 

0 

6 

0 

0 

0 

3.19 

.63 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

HAMLIN 

88.0 

66.0 

77.0 

95 

7+ 

58 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

6.79 

1.49 

8 

.0 

0 

12 

4 

3 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

88.1 

65.8 

77.0 

95 

& 

60 

16+ 

0 

10 

0 

0 

0 

6.39 

2.25 

1.67 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

87.0 

68.7 

77.9 

2.7 

95 

5 

60 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

3.34 

-  1.16 

.63 

22 

.0 

0 

8 

1 

0 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

89.5 

67.5 

78.5 

98 

6 

59 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

3.95 

1.10 

17 

.0 

0 

8 

2 

1 

LOGAN 

90.9 

66.9 

78.9 

97 

21  + 

59 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

2.72 

-  2.21 

1.10 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

LONDON  LOCKS 

88.6 

67.7 

78.2 

95 

21  + 

62 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

5.39 

.83 

7 

.0 

0 

10 

6 

0 

MADISON 

86.9 

65.5 

76.2 

93 

7  + 

60 

31  + 

0 

11 

0 

0 

0 

6.68 

1.26 

2 

.0 

0 

10 

6 

2 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

86.7 

65.7 

76.2 

95 

1 

59 

30  + 

0 

8 

0 

0 

0 

5.68 

2.14 

6 

.0 

0 

B 

4 

2 

RAVENSWOOD  DAM  22 

88.6 

65.7 

77.2 

1.7 

95 

19+ 

59 

31  + 

0 

12 

0 

0 

0 

2.88 

-  1.56 

.99 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

RIPLEY 

88.3 

64.2 

76.3 

97 

5 

91 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

6.26 

1.48 

7 

.0 

0 

9 

6 

1 

SPENCER 

85.6 

65.0 

75.3 

.9 

94 

5 

55 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

5.02 

.36 

1.54 

8 

.0 

0 

10 

3 

2 

WAYNE  2 

88. 2M 

66,0 

77. 1M 

94 

19+ 

57 

14 

0 

0 

0 

0 

5.55 

1.38 

22 

.0 

0 

9 

4 

3 

WILLIAMSON 

92. OM 

67. 9M 

80. OM 

2.4 

100 

7 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

6.18 

1.10 

2.14 

14 

.0 

0 

9 

4 

2 

WINFIELD  LOCKS 

87.2 

67.2 

77.2 

.8 

94 

19+ 

61 

15  + 

0 

10 

0 

0 

0 

8.62 

4.13 

2.29 

7 

.0 

0 

10 

8 

2 

DIVISION 

77.2 

1.2 

5.33 

.40 

.0 

*    »    * 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

82.2 

56.5 

69.4 

88 

19+ 

46 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

4.32 

-   .29 

.83 

28 

.0 

0 

10 

5 

0 

BAYARD 

79.0 

56.7 

67.9 

1.0 

88 

1 

47 

14+ 

12 

0 

0 

0 

0 

6.52 

1.72 

1.77 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

81.4 

58.8 

70.1 

.4 

87 

6+ 

48 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

5.67 

.52 

1.21 

11 

.0 

0 

9 

5 

2 

BECKLEY  WB  AP          / /R 

B1.2 

61.7 

71.5 

.6 

88 

5 

54 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

5.14 

.56 

2.00 

21 

.0 

0 

10 

4 

1 

BRANDONVILLE 

81.0 

59.7 

70.4 

90 

1 

49 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

8.17 

2.20 

28 

.0 

0 

12 

7 

2 

BUCKEYE 

84.9 

58.4 

71.7 

90 

6+ 

51 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

6.82 

1.47 

23 

.0 

0 

13 

5 

3 

CANAAN  VALLEY 

77.7 

55.0 

66.4 

88 

1 

45 

15  + 

27 

0 

0 

0 

0 

5.01 

1.08 

12 

.0 

0 

13 

2 

1 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

81.9 

59.4 

70.7 

.6 

88 

27  + 

54 

31  + 

0 

0 

0 

0 

0 

6.82 

1.33 

1.10 

5 

.0 

0 

13 

6 

2 

FLAT  TOP 

78.1 

62.5 

70.3 

2.8 

B4 

7+ 

55 

31 

3 

0 

0 

0 

0 

6.15 

1.30 

1.27 

11 

.0 

0 

9 

6 

1 

MC  ROSS 

81.5 

60.0 

70.8 

67 

18 

51 

30+ 

1 

0 

0 

0 

0 

4.68 

1.33 

23 

.0 

0 

9 

4 

1 

OAK  HILL 

85.2 

61.7 

73.5 

92 

20  + 

56 

31  + 

0 

8 

0 

0 

0 

5.69 

2.16 

23 

.0 

0 

8 

5 

1 

PARSONS  1  SE 

83.3 

61.9 

72.6 

94 

1 

56 

29+ 

0 

1 

0 

0 

0 

6.79 

1.35 

20 

.0 

0 

12 

6 

2 

PICKENS  1 

79.4 

58.2 

68.8 

85 

18+ 

49 

14 

2 

0 

0 

0 

0 

8.54 

1.57 

1 

.0 

0 

13 

7 

3 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

81.6 

60.9 

71.3 

90 

1 

51 

14 

0 

1 

0 

0 

0 

10.25 

2.10 

19 

.0 

0 

12 

6 

5 

RICHWOOD 

ROWLESBURG  1 

84.2 

63.0 

73.6 

90 

IB 

57 

15  + 

0 

1 

0 

0 

0 

6.62 

1.26 

6 

.0 

0 

10 

5 

3 

SENECA  STATE  FOREST 

83.0 

55.0 

69.0 

90 

17 

46 

3 

8 

1 

0 

0 

0 

7.09 

1.49 

27 

.0 

0 

10 

6 

3 

SPRUCE  KNOB 

76.1 

60.0 

69.1 

86 

1 

53 

11 

15 

0 

0 

0 

0 

5. Of 

.79 

26 

.0 

0 

9 

4 

0 

SUMMERSVILLS  RESERVOIR 

83.9 

62.3 

73.1 

92 

1 

54 

14 

0 

4 

0 

0 

0 

3.95 

.90 

1 

.0 

0 

10 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

77.7 
84.1 

57.5 
62.5 

67.6 
73.3 

88 
90 

1 
5  + 

47 
56 

3+ 
31  + 

18 
0 

0 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

8.50 
10.12 

1.13 
2.03 

28 
24 

.0 
.0 

0 
0 

13 
17 

9 

6 

1 
3 

DIVISION 

70.6 

1.5 

6.60 

1.05 

.0 

*    *    * 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARV                    //R 

KOPPERSTDN 

84.5 

81.8 
87.0 
87.1 
85.5 

59.9 

65.2 
57.6 
63.1 
61.2 

72.2 
73.5 
72.3 
75.1 
73.4 

1.1 

93 
89 
94 
94 
91 

6 

6  + 
7 
5 

20+ 

50 
57 
48 
57 
51 

31  + 
14 
14 
30  + 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
9 

10 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 
5.11 
5.91 
5.27 
5.10 

.10 

.53 
1.12 
1.88 
2.34 
1.22 

10 
10 
22 
23 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 

9 

5 

10 

1 
4 
4 
3 

4 

0 
2 

2 

2 
1 

LEWIS8URG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

85.8 

88.0 
84.6 
88.0 

62.8 

63.8 
59.8 
61.8 

74.3 
75.9 
72.2 
74.9 

.6 

2.4 

92 
95 
90 
93 

6 

6 
19+ 
17+ 

54 
58 
50 
53 

14 
31  + 
14 
14 

0 
0 
0 
0 

6 

13 

4 

11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.66 
3.48 
3.11 
2.55 

-  1.04 

-  1.73 

1.64 
.85 
.95 
.64 

23 

12 
21 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

7 
7 
8 

2 
4 
3 

1 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

73.8 

.8 

4.05 

-   .39 

.0 

t    *    » 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

86. 4M 

83.2 

85.2 

85.5 

85.1 

59. 1M 

60.4 

63.6 

63.7 

64.2 

72. 8M 

71.8 

74.4 

74.6 

74.7 

-  .9 

-  1.6 

97 
92 
93 
98 
97 

IB 
5 

28  + 

19 
18 

48 
52 
55 

51 
55 

2 

2 
2 

13 
2 

5 

0 
0 

1 

1 

10 
3 
7 
9 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

6.17 
5.10 
4.  68 
4.01 
5.51 

.39 
1.93 

1.33 
.81 

1.25 
.95 

1.58 

20 
28 
23 
26 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
16 
8 
11 
15 

5 
3 

3 
3 
2 

2 
0 
1 
0 

1 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

83.5 
87.0 
85.3 
86.8 
85.5 

60.4 
63.6 
55.7 
63.7 
62.0 

72.0 
75.3 
70.5 
75.3 
73.8 

1.2 

93 
99 
101 
96 
97 

5 

1 

1 
17+ 

1 

50 
56 
45 

51 
50 

2 

3  + 
2 
3 
2 

1 

0 

11 

0 

1 

6 

14 
9 

13 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5. BO 
5.67 
5.86 
3.95 
6.63 

.54 

1.39 
1.63 
1.45 
1.19 

1.44 

28 
12 
21 
28 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
11 
12 
10 
11 

4 
4 
3 

1 

6 

2 

1 
2 

1 
1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

86.3 

62.5 

74.4 

1.6 

98 

1 

51 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

4.46 

.63 

.79 

22 

.0 

0 

11 

4 

0 

DIVISION 

73.6 

-   .4 

5.26 

1.56 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
OMPS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
REEDSVILLE  EXP.  FARM 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MC  MECHEN  DAM  13 


101 

DATE 

01 

45 

DATE 

15  + 

10.25 

2.25 

2.70 

DATE 

28 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST      VIRGINIA      -      JULY      1969 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


This  July  was  the  first  month  with  above  normal 
precipitation  since  November  1Q68.  Most  stations 
had  over  5  inches  of  rainfall,  and  most  of  the 
northern  Panhandle  and  north  central  sections 
had  over  7  inches.  This  rainfall  resulted  from 
frequent  thunderstorms,  many  of  which  were 
accompanied  by  intense  lightning  and  high  winds, 
which  resulted  in  a  heavy  toll  of  downed  trees 
and  limbs,  power  outages,  and  minor  structural 
damage  to  buildings  and  cars.*  The  violent 
thunderstorms    over   the   long   holiday   weekend 


*  These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data  pro- 
cessing for  this  publication  was  completed.  For 
further  details  see  the  accompanying  tables  or 
this  month's  issue  of  STORM  DATA. 


from  July  4-6  were  termed  the  worst  summer 
storms  since  1954.  A  minor  tornado  was  noted 
on  July  6  at  Craigsville,  Nicholas  County,  45 
miles  east  of  Charleston.  Flash  floods  occurred 
in  McDowell  and  Fayette  Counties  on  July  22  and 
in  Roane  County  July  28.  The  agricultural  drought 
in  the  eastern  Panhandle  was  ended  by  the  heavy 
rains  July  18-25.  The  heaviest  rains  in  the 
balance  of  the  State  occurred  during  the  period 
July  5-12. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia    26506 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13   I    14       15 


19      20      21 


22      23      24 


25   I   26       27       28       29 


NORTHWESTERN 


SENS    RUN    1    SSE 
CAIRO    3    S 

creston  1  5sh 

ellenborq 

mc  mechen  dam  13 

mounosville 
new  cumberland 
new  maht1nsville 
parkersburg  faa  ap 
parkersburg  wb  city 

WEIRTON 
WElLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOQD  DM  12 


NDRTH  CENTRAL 


BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
BURNSVlLLE 
CENTRALlA 
CLARKSBURG  1 

FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENvlLLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NH 

HASTINGS 

IRELAND 

JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 

MIDDLEBOURNE  2  ES 

MORGANTOWN  FAA  M 

MORGANTOWN  L  AND 

PH1LIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 


VANDALlA 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


8RANCHLAND 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLAV  1 
CLENDENIN  1  SW 

CORTON 

DILLE 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  OALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONODN  LOCKS 

MADISON 

point  pleasant  5  nne 

RAvENSwODO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 


WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  HB  AP  //R 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMOEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT       //R 

FLAT  TOP 


LLEY 


HACKER 
HICO 
MC  ROSS 
HT  STORM 
OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
POwLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSvlLlE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 
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CHARLESTON    WB    AIRPORT 
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4,9 

21tt 
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10  + 

95 

96 

62 

70 

6 

3 

5 

2 
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0 

19 

6,6 

ELKINS    WB    AIRPORT 

99 

64 

77 

7 

1 

7 
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0 

21 

7.4 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 
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31  +  + 
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i  Note*  Following  Station  lade: 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  I 

DF  1968  -  1969 

WEST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

*    *    * 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.5 
3 

3 

1.0 
2 

T 

8 

CAIRO  3  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
3 

6.0 

4 

T 

T 

9.0 

7 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.9 
3 

- 

T 

1.5 

- 

ELLENB0R0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.0 
7 

4.5 
4 

1.5 
2 

1.0 
2 

11.0 

15 

MC  MECHEN  DAM  13 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
3 

2.0 
1 

.8 
1 

3.0 
1 

7.3 
6 

MOUNDSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

1 

2.0 
3 

2.0 

T 

6.5 

4 

NEW  CUMBERLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8 

2.0 
3 

- 

1.0 

11 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

4.4 
1 

4.6 
9 

1.1 

T 

10.4 
10 

PARKERSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

3.8 
2 

)  .7 
3 

T 

.6 

1 

6.1 
6 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.1 
2 

2.0 
3 

.6 

.6 

5.3 
5 

WEIRTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

6.0 
2 

2.2 
2 

1.0 

.5 

10.0 
4 

WELLSBURG  3  Nfc 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
6 

.5 
3 

1.0 
1 

T 

3.5 
10 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

1.8 
2 

1.8 
2 

3.6 
1 

- 

*     *     * 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.0 
7 

20.0 
18 

7.0 
8 

12.0 
9 

12.0 

7 

64.0 
49 

BUCKHANNON  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.0 
4 

17.6 
12 

5.7 
3 

12.2 
3 

10.1 
2 

56.6 
24 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
9 

3.5 

3 

3.5 
5 

5.0 
5 

18.  0 
22 

CENTRALIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

1 

7.0 
3 

5.0 
2 

5.0 
3 

6.0 
3 

27.0 

12 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 
9 

3.0 
3 

1.0 
1 

7.0 
6 

18.0 
19 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
2 

9.0 
12 

3.5 
3 

3.5 
2 

4.3 
2 

24.8 

21 

GASSAWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1 

3.0 
5 

2.0 
3 

2.0 

1 

1.0 

10.0 
10 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.1 
11 

4.2 
2 

1.5 

1 

2.3 
2 

14.1 
16 

GRANTSVILLE  2  NW 

SNUWFALL 
1  IN  DN  GD 

1.0 

1 

3.0 
2 

- 

- 

T 

- 

HASTINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 
1 

3.4 
1 

.5 

2.0 

9.4 
2 

IRELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

10.0 

3.0 

3.0 

2.5 

21.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON  1 

JF  196B  -  1<>69 

WEST  VIF 

&I-UA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JANE  LEW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAKE  LYNN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.8 

1.5 
1 

3.2 

5 

2.8 

2 

2.4 

3 

12.7 
11 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

8.5 
6 

4.0 
2 

3.0 
3 

3.0 
3 

19.0 

15 

MANNINGTON  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

6.0 
9 

3.0 
3 

1.0 
2 

4.0 
3 

14.3 
17 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 

1 

3.0 
3 

1.0 

T 

9.U 
4 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.2 
3 

8.3 
5 

4.5 
2 

2.6 
1 

7.7 
5 

28.3 
16 

MORGANTOWN  L  AND  D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

7.5 
3 

2.0 
3 

1.0 
1 

5.0 
3 

18.0 
10 

PHILIPPI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.5 
4 

12.6 
13 

3.5 
2 

2.0 

1 

11.0 

7 

33.6 

27 

SUTTON  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

4.0 
6 

2.0 
2 

1.0 
1 

3.0 
3 

13.0 

12 

VANDALIA 

SNOWFALL 
1  IN"  ON  GD 

- 

2.2 

6 

2.5 
2 

1 

.5 

1 

- 

WESTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
2 

12.3 

15 

5.2 
5 

4.7 
3 

8.4 
6 

36.6 

31 

WEST  UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

9.0 
7 

5.3 
3 

1.8 
2 

4.3 
2 

20.9 

14 

*     *     * 

SOUTHWESTERN       03 

RRANCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

. 

2.0 
1 

. 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

4.3 
2 

4.7 

4 

2.0 
2 

1.3 
1 

4.8 
3 

17.1 
12 

CHARLESTON  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

1.9 

1 

1.3 
2 

T 

3.2 

1 

6.8 
4 

CLAY  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.1 
3 

2.0 
2 

1 

1.0 
2 

8 

CLENDENIN  1  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
3 

1.5 

2 

T 

T 

4.5 
5 

CORTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

. 

- 

- 

- 

DILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

■ 

2.6 

1 

- 

- 

- 

OUNLOW  5  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

3.0 

4 

2.0 
2 

7.0 
2 

9.5 

23.5 

HAMLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

2.1 
2 

1.8 
2 

1.1 

3.7 
2 

9.3 

6 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

3.0 

T 

T 

- 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

2.5 

2.1 
2 

2.8 
1 

4.1 
2 

13.0 
5 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

T 

1.8 
2 

.4 

1.0 

3.4 
2 

KERMIT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
I 

1.5 
5 

2.8 
3 

2.6 

1 

.5 

1 

7.9 
11 

LOGAN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

- 

- 

.8 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1968  -  1969 

WEST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

LONDON  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.2 
4 

2.3 
2 

1.6 
2 

1.4 
2 

9.5 

10 

MADISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

i.7 
3 

1.8 

1 

4.5 
2 

2.3 
2 

10.8 
8 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 
4 

1.0 
2 

.5 

1 

T 

3.5 

7 

RAVENSWOOD  DAM  22 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

2.0 

1 

.3 

2.8 

1 

RIPLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.1 
1 

2.4 
3 

1.4 
3 

.5 

.2 

5.6 

7 

SPENCER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

2.0 

1 

- 

- 

- 

WAYNE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WILLIAMSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

4.8 

.6 

.8 

. 

WILLIAMSON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

5.5 
2 

4 

.5 

1 

- 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.3 
3 

1.0 
2 

T 

T 

3.3 

5 

*     «     * 

CENTRAL              04 

ALBRIGHT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

17.0 
14 

4.5 
4 

5.5 
7 

9.0 
7 

40.0 
34 

ALPENA  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.0 

a 

38.0 

24 

7.0 
15 

22.0 

24 

28.0 
29 

4.0 
4 

1.0 

1 

119.0 
105 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.0 
6 

3.0 
1 

1.5 
2 

9.5 
13 

8.0 
10 

36.0 
32 

BAYARD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.5 
7 

42.0 
27 

8.5 
21 

24.5 
24 

22.0 
23 

T 

111.5 

102 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.2 
4 

13.5 
9 

6.4 
3 

6.5 
2 

13.5 
9 

50.1 
27 

BECKLEY  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.0 
6 

12.0 
12 

4.0 
5 

10.9 
7 

15.4 

11 

T 

T 

53.3 

41 

BELVA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.6 
7 

1.9 
2 

1.0 
1 

4.0 
3 

10.5 
13 

BRANDONVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.0 

19 

2.7 
7 

12 

9 

- 

BUCKEYE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 
6 

1.0 

1 

T 

4.0 
4 

- 

- 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

17.0 

7 

46.0 

19 

9.0 
4 

21.0 
9 

31.0 

9 

T 

T 

126.0 
48 

CANAAN  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

19.0 

7 

32.0 
26 

8.0 
17 

24.0 

24 

27.0 

24 

6.0 

1.0 

121.0 
99 

DRY  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 

4 

2.3 

4 

3.0 
3 

2.0 
3 

6.2 

6 

20.0 
20 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.0 

7 

28.0 
16 

10.0 
6 

19.0 
14 

23.0 
13 

1.0 
1 

96.0 
57 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

11.9 
6 

19.7 
19 

3.1 
2 

13.6 
12 

14.6 

10 

.7 

T 

64.1 
49 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

8 

13.0 
16 

6.5 
7 

15 

16.5 

19 

T 

T 

65 

HACKER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.0 
6 

17.0 
19 

8.5 

7 

11.0 
15 

13.0 

11 

61.5 
58 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1968  -  1969 

w 

EST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUC 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

HICO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
5 

7.2 
8 

2.3 
2 

2.1 
4 

6.1 
.  8 

2J.7 
27 

HC  ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

14.5 
6 

23.0 
15 

5.0 

4 

18.5 
11 

22.0 
11 

T 

83.0 
4/ 

MT  STORM 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

21.0 
6 

25.0 
19 

13.0 
15 

23.7 
25 

26.5 
24 

T 

T 

109.9 
89 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

T 

4.5 
6 

7.8 
12 

3.0 
2 

6.0 

7 

12.5 

7 

T 

33.8 

34 

PARSONS  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.2 
7 

28.4 
21 

4.7 
2 

10.7 
12 

13.0 
9 

67.0 
51 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
1 

23.5 

B 

62.5 

20 

15.5 
17 

42.5 

24 

38.5 
26 

4.0 
3 

188.5 
99 

REEOSVlLLE  EXP.  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

11.3 
9 

7.0 
8 

9.5 

22.3 

10 

50.3 

RICHWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.5 

- 

- 

- 

9.5 
8 

- 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8.3 
6 

31.2 

21 

8.4 
17 

11.8 

7 

14.3 
8 

74.0 
59 

SENECA  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.3 
6 

10.5 
11 

5.8 
4 

12.1 
14 

14.0 
12 

T 

T 

57.7 
47 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

30.0 
7 

24.0 

9.0 
7 

35.0 

21 

39.0 
22 

139.0 

STONY  RIVER  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

20.0 
7 

19.0 
27 

8.0 
20 

28.0 

25.0 

31 

3.0 
3 

103.5 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
5 

8.0 
9 

4.0 
2 

3.0 
8 

6.0 
4 

27.0 
28 

TERRA  ALTA  NO.  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

13.5 

7 

31.1 
18 

17.5 
14 

27.1 
23 

25.9 

18 

T 

T 

115.1 
80 

THOMAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
3 

21.6 
9 

38.0 
26 

9.6 

18 

30.7 
25 

28.2 
29 

5.0 
4 

1.0 

135.6 
114 

VALLEY  BEND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 
5 

18.0 
15 

5.5 
2 

9.2 
13 

8 

40 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

11.6 
6 

14.5 
15 

2.5 
3 

3.4 
9 

• 

T 

- 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

8.0 
3 

10.0 
5 

2.0 

1 

9.0 
5 

3.5 
3 

32.5 

17 

*     *     * 

SOUTHERN             05 

ALDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

1.0 
2 

1.0 
3 

4 

6.5 
3 

12 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

2.3 

- 

3.9 
3 

.6 
1 

- 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.3 
6 

5.5 
7 

6.4 
6 

11.1 

4 

13.3 

12 

T 

T 

48.6 
35 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

1.0 

3.0 
3 

4.0 
3 

3.0 
1 

8.0 

4 

19.0 
11 

GARY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

6.0 
6 

4.0 
6 

4.5 
4 

3.0 
4 

18.5 

21 

IAEGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.3 

3 

7.5 
4 

3.0 
3 

3.5 
2 

19.3 
12 

KOPPERSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 

9 

8.0 
8 

1.5 

1 

1.0 

- 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.5 
3 

2.0 
1 

.8 

4.0 
1 

11.8 

4 

27.1 
9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON  OF  1968 

-  1969 

WEST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

MATOAKA                  ! 

] 

NOWFALL 
IN  ON  GD 

T 

8.8 

6 

2.5 

5.0 
8 

11.0 

11 

9.5 

12 

36.8 
41 

PINEVILLE                '■ 

>NOWFALL 
L  IN  ON  GD 

T 

7.5 

7 

5.5 
7 

1.5 
1 

5.0 
3 

19.5 
18 

PRINCETON                ! 

SNOWFALL 
L  IN  ON  GD 

T 

11.* 
5 

4.3 

7.2 
5 

11.3 
6 

14.9 
7 

49.1 
27 

RENICK  NO  2 

SNOWFALL 
L  IN  ON  GD 

T 

6.8 
3 

1.0 

1 

- 

7.5 

9.3 
2 

- 

UNION 

SNOWFALL 
L  IN  ON  GD 

7.3 
3 

1.2 
2 

T 

7.0 
2 

11.5 

7 

27.0 

14 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.6 
2 

.3 

.8 
1 

6.5 
3 

7.0 
2 

26.2 

a 

4      »      * 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

16.0 
4 

1.0 

.8 

2.0 

1 

4.0 

1 

23.8 
6 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.1 
5 

T 

- 

4.6 
4 

2.5 

1 

- 

FRANKLIN  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

18.5 

- 

3.5 

2.0 

5.0 

- 

HARPERS  FERRY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
4 

T 

2.7 
2 

7.6 

a 

4.0 
2 

19.3 
16 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.6 
3 

.1 

- 

8.2 
5 

5.5 
2 

" 

KEARNEYSVLE  1  Nw  WBASO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 
4 

T 

.5 

1 

5.1 
3 

7.0 
3 

20.6 
11 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
4 

1.0 

1.0 
1 

6.0 
6 

6.0 
2 

20.0 
13 

MATHIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.2 

4 

.8 

4.3 

1 

7.0 
5 

4.7 
5 

33.0 

15 

MOOREFIELD  2  SSE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 
2 

- 

2.0 

1.0 

2.0 
1 

- 

OMPS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.0 
5 

- 

2.5 
3 

5.5 

5.5 
3 

- 

PETERSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
2 

- 

3.0 
2 

7.5 
3 

2.3 
1 

- 

ROMNEY  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
2 

T 

2.5 
2 

.5 

1 

1.5 
1 

8.5 

6 

WARDENSVlLLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 
5 

l.C 
1 

4.0 
2 

T 

5.0 
3 

19.5 
U 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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VI 

\1L 

I 

It 

■MJ 

JU 

rtA 

1U 

ttt 

-b 

allT  viPGIlitA 
JULY       1999 

Station 

Day  ol  Month 

I 

1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

U 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

20 

II 

1 

•     •     • 

NI1RTHWESTERN        01 

SENS  RUN  1  SSE 

MAX 
M1N 

94 
66 

83 
53 

89 
58 

86 
62 

93 
67 

91 

65 

84 
67 

82 
69 

79 

69 

86 
66 

60 

67 

87 

67 

67 
59 

84 
98 

88 
58 

90 
60 

92 
64 

93 
99 

94 

71 

91 
69 

84 
71 

86 
69 

60 

70 

8  6 
06 

90 
63 

88 
56 

90 

61 

91 
69 

64 
39 

79 
99 

M 

39 

96.9 

6J.1 

CAIRO  3  S 

MAX 

M1N 

92 

70 

92 

57 

93 

60 

94 
62 

92 

60 

9C 

66 

80 
67 

82 

67 

81 
69 

80 
68 

90 
64 

90 
67 

69 
63 

67 
96. 

90 

5« 

94 

60 

92 

68 

12 

99 

94 
69 

87 
66 

84 
60 

84 
66 

84 

67 

90 

08 

86 
65 

99 
60 

90 

62 

94 

67 

93 

99 

69 

59 

68 
5  9 

17.9 
61.6 

CRFSTON  1  SSW 

MAX 

M1N 

M0UN0SVILL9 

MAX 
M1N 

92 

63 

86 
57 

87 
59 

89 

61 

89 
63 

80 
69 

76 
66 

78 
64 

69 

61 

66 

66 

87 
68 

1)8 
66 

66 
61 

66 
59 

91 

60 

92 

63 

94 
69 

94 
70 

92 

70 

81 
69 

87 
69 

83 
69 

90 
69 

99 

67 

67 
63 

69 

60 

90 

64 

63 
66 

92 
60 

84 
39 

8  7 
61 

96.7 
64.4 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 
MD< 

69 
66 

83 
52 

83 
52 

86 

61 

85 

67 

8  0 
66 

71 
61 

79 
60 

64 
64 

66 
68 

89 
67 

89 

63 

83 
56 

86 
56 

91 
61 

92 

64 

94 

72 

93 
72 

96 

71 

87 
67 

81 
66 

63 

66 

66 
70 

65 
69 

66 
66 

88 
62 

69 

64 

82 
69 

79 
60 

83 

63 

87 
62 

85.3 
63.9 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

M1N 

90 

73 

85 
59 

86 
60 

90 
64 

91 

71 

at 
97 

78 
69 

80 
69 

66 

67 

80 

70 

89 
69 

6  9 

89 

64 

86 
59 

90 

02 

92 

64 

95 
71 

93 
69 

92 
69 

82 
72 

88 
70 

80 
70 

68 

73 

89 

68 

69 
67 

69 
61 

90 

64 

82 
68 

61 
61 

64 
99 

8  6 

99 

86.9 
66.4 

PARKERS8URG  FAA  AP 

MAX 
MM 

85 

66 

86 
64 

87 
64 

94 
70 

93 

72 

86 

70 

81 
71 

80 
69 

66 

71 

84 
73 

68 

71 

88 
71 

66 
63 

89 
62 

90 
05 

94 
69 

93 

73 

93 
73 

92 

76 

84 
74 

85 
73 

60 
73 

69 

74 

88 
73 

86 
68 

88 
64 

8  9 
69 

82 
72 

77 
66 

83 
69 

66 

64 

96.7 
69.4 

PARKERS8URG  WB  CITY 

MAX 

MM 

82 

66 

85 
59 

84 
64 

91 
68 

90 
6S 

85 

68 

79 

68 

76 
66 

84 
69 

81 
71 

87 
69 

86 

68 

63 
62 

66 
62 

90 

93 
67 

90 
73 

93 

73 

94 
72 

62 

70 

84 
70 

78 
70 

84 
72 

69 

70 

83 
67 

68 
62 

8  9 
67 

61 
67 

76 
69 

64 
62 

96 

62 

65.4 
67.1 

W6IRT0N 

MAX 

MB) 

85 

67 

83 
53 

83 
55 

84 
63 

62 
69 

78 
63 

69 

61 

80 
60 

84 
63 

66 
67 

86 
68 

85 
64 

66 
57 

67 
60 

90 

02 

90 
69 

90 
74 

92 

73 

91 
70 

89 
68 

64 
96 

83 
67 

84 
70 

87 

67 

85 
66 

66 

63 

86 

66 

80 
67 

78 
62 

89 
62 

85 
64 

64.3 
64.6 

WEILS8URG  3  NE 

MAX 
M1N 

91 
66 

84 
51 

85 
51 

85 
58 

84 
65 

79 

66 

71 
62 

60 
99 

86 

62 

83 
69 

88 
66 

66 
63 

64 
55 

86 
54 

90 
57 

91 
99 

93 
68 

92 

68 

91 

67 

76 
68 

8^ 
65 

84 
63 

89 
68 

38 
66 

86 
62 

86 
58 

38 
01 

82 
66 

61 
57 

84 
60 

86 

59 

83.4 
61.8 

WHEELING  WARWOOD  OH  12 

»      *      * 

MAX 
M1N 

81 
66 

86 
56 

87 
58 

88 
59 

78 
65 

77 

70 

74 
66 

79 
64 

85 
65 

65 
69 

66 
70 

87 
66 

65 
60 

88 
59 

91 
61 

90 
61 

92 
66 

93 
73 

92 

74 

76 
72 

89 

69 

89 

70 

86 
72 

89 
70 

65 
67 

88 

64 

89 

64 

82 
66 

63 

64 

84 
63 

86 
66 

99.3 

69.6 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

92 

58 

75 
56 

82 
56 

81 
56 

86 
58 

88 
64 

86 

64 

60 
64 

76 

64 

74 
63 

77 
64 

82 
63 

60 
60 

77 
55 

81 
59 

66 
99 

87 
58 

B8 
64 

88 
66 

86 

67 

66 
67 

61 
65 

84 
69 

80 
67 

62 

63 

82 
60 

64 
59 

88 
96 

78 
56 

79 
57 

76 
55 

92.4 

60.9 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

90 
67 

84 
53 

81 
56 

87 
67 

89 
68 

88 
63 

80 

64 

79 
65 

79 

65 

79 
64 

66 
67 

89 
69 

81 
60 

63 

54 

38 
55 

90 
56 

86 
63 

90 
67 

89 
69 

87 
67 

84 
68 

69 

64 

80 
66 

86 
67 

83 
64 

86 
59 

88 
57 

81 
64 

60 
54 

79 
98 

85 

94 

84.6 
62.4 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

83 
65 

87 
59 

89 
61 

90 
60 

93 
73 

88 
69 

81 
70 

81 
69 

63 
64 

76 
68 

68 
68 

69 

66 

69 
64 

66 
96 

94 

58 

95 
61 

93 
66 

99 

70 

93 

71 

90 
69 

88 
65 

69 

67 

62 

71 

91 

68 

86 
66 

91 

61 

91 
62 

99 
69 

81 
62 

81 
98 

89 
64 

87.6 
69.0 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

80 
67 

83 
56 

64 
60 

87 
62 

89 
66 

84 
66 

77 
66 

82 
63 

81 
64 

81 
66 

84 
66 

85 
64 

79 
60 

83 

57 

68 
59 

90 
63 

92 
69 

90 
71 

68 

70 

69 
69 

85 
67 

63 

69 

82 
69 

85 
68 

86 
66 

87 

61 

90 
64 

82 
67 

80 
60 

82 
59 

86 
61 

84.9 
64.4 

GASSAWAY 

MAX 

Mm 

91 
68 

86 
60 

84 
62 

89 
62 

93 
64 

89 
62 

84 
66 

81 
67 

81 

67 

80 
66 

67 
66 

84 
68 

83 
69 

89 

60 

88 
00 

90 
62 

90 
66 

92 
71 

91 
71 

91 
69 

85 
71 

84 

70 

84 

70 

B6 
68 

89 

66 

67 
64 

89 
64 

64 
67 

82 
60 

80 
62 

80 

0  0 

86.2 
69.9 

GLENVlLLE  2  NE 

MAX 

Mm 

94 
61 

83 

57 

B5 
58 

86 

59 

92 
61 

94 
63 

90 
66 

61 
66 

60 
65 

81 
66 

80 
66 

87 
65 

69 

61 

63 

57 

86 

56 

69 
56 

91 
60 

69 

66 

93 
69 

93 

67 

88 
69 

69 

66 

83 

66 

84 
67 

67 

63 

86 

62 

87 
61 

90 
62 

62 

57 

79 
99 

60 

60 

86.2 
62.7 

GRANTSVILLE  2  Nw 

MAX 

Mm 

95 

70 

83 
57 

87 
60 

87 
60 

93 
68 

94 
65 

91 
67 

64 
67 

80 
68 

83 
68 

81 
69 

65 

86 
62 

85 

57 

86 
59 

69 
61 

92 
68 

93 

54 

94 
72 

94 
69 

91 
71 

84 
66 

83 
59 

89 
65 

68 
64 

90 
62 

93 

69 

83 
59 

60 
60 

83 
60 

83 

60 

87.9 
63.7 

HANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

83 
67 

86 
49 

86 
53 

89 
63 

89 
65 

86 
65 

77 
67 

76 
63 

84 
62 

81 
66 

87 
69 

87 

65 

69 
58 

87 
54 

90 
97 

92 
59 

93 
67 

94 

67 

91 
69 

86 
69 

87 
68 

64 
67 

87 
68 

87 
65 

67 
69 

86 

56 

91 

59 

83 
67 

80 
59 

63 
53 

88 

59 

86.3 
62.4 

HIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

92 
66 

SB 
48 

93 
57 

91 
62 

93 
69 

63 
66 

76 
68 

79 
60 

85 
63 

80 
69 

83 

69 

35 
63 

83 
61 

89 
58 

87 

60 

91 
62 

91 
69 

92 
70 

91 
72 

82 

70 

85 
70 

89 
68 

76 
71 

85 
67 

69 
62 

67 
59 

91 
62 

89 

69 

78 
59 

83 
59 

87 

59 

63.8 
64.0 

HORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
60 

81 
93 

81 

56 

87 
62 

83 
65 

79 

65 

77 
64 

75 
62 

79 
65 

78 
67 

84 
67 

84 

60 

60 
59 

63 
94 

87 

00 

87 
66 

90 
71 

91 
71 

84 
70 

80 
66 

83 
67 

89 
61 

60 
67 

82 

67 

83 
69 

83 
59 

87 

64 

81 
64 

77 
60 

79 
56 

81 
60 

82.3 
63.1 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

Mm 

86 
60 

85 
57 

84 

58 

90 
59 

89 
66 

34 
67 

81 

56 

79 
69 

33 
63 

80 
66 

89 
68 

86 
66 

83 
60 

89 
59 

90 

59 

90 
61 

92 
68 

92 

69 

86 
70 

89 

69 

96 

68 

76 
60 

79 
68 

77 
60 

78 
61 

83 
60 

90 

65 

83 

68 

72 
55 

72 
53 

68 
58 

83.6 
62.7 

WESTON 

MAX 

Mm 

95 
62 

81 
59 

65 
59 

83 
62 

90 
62 

93 
67 

90 
66 

62 
66 

81 
66 

81 
67 

82 

67 

88 
67 

86 
63 

82 
59 

87 
59 

69 
59 

92 
61 

92 

67 

92 

70 

93 

70 

90 
70 

67 
67 

89 

67 

84 

68 

86 
67 

87 
63 

90 
62 

92 
62 

84 
98 

80 
96 

81 
58 

86.9 
63.9 

WEST  UNION 

•     *     * 

MAX 

Mm 

90 

69 

85 
58 

86 
61 

92 
62 

93 
70 

88 
65 

80 
67 

60 
66 

85 
65 

80 
69 

87 
66 

86 
66 

84 
61 

86 
57 

90 

58 

92 
62 

91 
69 

92 

69 

92 

73 

87 
70 

93 
71 

62 
67 

84 
71 

86 
67 

88 
66 

89 
61 

91 

63 

83 

69 

79 
59 

92 
58 

67 
60 

86.3 
69.1 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

85 
64 

88 
61 

89 
63 

94 
65 

97 
71 

9  2 

09 

90 
66 

84 
69 

83 
71 

80 
70 

83 

68 

85 
65 

83 
65 

89 

60 

89 
60 

91 
64 

91 

70 

»1 

71 

91 
74 

93 
69 

63 
70 

67 
69 

63 

70 

64 
69 

85 

67 

87 
67 

89 
65 

84 
69 

78 
60 

81 
61 

86 
61 

86.8 
66.4 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

94 
71 

83 
62 

88 

64 

87 
67 

94 
69 

95 
70 

90 
68 

90 
70 

=  4 

70 

63 

70 

60 
69 

65 
69 

86 
66 

84 
61 

36 
01 

91 
64 

93 
66 

93 
72 

94 
74 

94 

70 

94 

70 

89 
70 

86 

70 

84 
70 

88 
68 

88 
67 

99 

62 

92 

71 

66 
62 

80 
63 

83 
62 

88.0 
67.4 

CORTON 

MAX 

Mm 

92 
69 

88 

57 

68 
58 

92 
62 

96 
67 

94 
65 

90 
57 

85 
69 

83 
64 

85 

65 

86 
65 

87 
66 

85 
62 

86 
57 

69 

59 

91 
59 

92 
67 

94 
69 

93 

73 

92 

67 

87 
70 

87 
79 

69 

71 

66 

67 

87 
64 

69 
65 

91 
61 

89 

60 

64 
53 

83 
59 

88 
58 

86.4 
63.9 

DUNLOW  5  E 

MAX 

Mm 

89 
70 

85 

59 

86 

03 

89 
67 

93 

71 

90 
70 

88 
66 

61 
67 

61 
69 

80 
77 

61 
69 

64 
66 

63 
62 

63 

56 

69 
58 

69 

67 

90 
63 

91 
66 

91 
69 

90 
63 

84 
65 

89 

70 

66 
69 

66 
64 

85 

65 

67 
63 

88 

63 

86 

70 

63 

56 

84 

56 

66 

56 

86.4 
69.0 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

93 

70 

83 

61 

87 
61 

88 
64 

92 
66 

95 

66 

95 

70 

90 
70 

83 

7  1 

85 

71 

80 

67 

83 
67 

87 
66 

84 
60 

86 
jO 

90 
63 

92 
69 

93 
70 

94 

71 

94 
69 

94 
08 

89 

69 

88 
69 

85 
08 

69 

69 

88 
65 

90 
64 

91 
66 

64 
59 

76 
58 

63 
6  0 

68.0 
66.0 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAP 

MAX 

Mm 

94 
64 

85 
60 

87 
61 

88 
62 

94 
66 

9  5 
5B 

92 
67 

69 
68 

81 
63 

85 
71 

61 
69 

85 

67 

67 
68 

85 
63 

06 
61 

91 
60 

93 

64 

93 
70 

94 
72 

94 
69 

90 
68 

83 

70 

82 
69 

86 

69 

69 
66 

87 
65 

89 

62 

89 
63 

84 
63 

84 
63 

87 
61 

88.1 
69.8 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
67 

86 

60 

87 

o5 

92 
70 

95 

75 

93 
71 

86 

71 

83 

72 

64 

72 

62 

74 

82 
71 

87 
69 

86 
68 

86 
62 

91 

52 

93 
68 

92 

71 

93 

71 

91 
74 

90 
70 

82 

72 

84 
71 

84 

70 

97 

70 

67 
69 

69 
66 

99 
68 

S3 

70 

77 
66 

83 
61 

87 
63 

87.0 
68.7 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

Mm 

93 

70 

89 
61 

88 
64 

91 
68 

95 

71 

98 

67 

89 
69 

64 

71 

86 

71 

86 
72 

63 

69 

88 
69 

88 
66 

88 

60 

92 
62 

94 
65 

94 
70 

94 

70 

93 
72 

94 
69 

86 
71 

87 

70 

69 
69 

39 
68 

86 
66 

91 
64 

94 
69 

90 
73 

83 

65 

65 
59 

69 
62 

89.5 
67.5 

LOGAN 

MAX 

Mm 

95 

68 

85 
59 

90 
64 

90 
64 

94 
65 

9  6 

66 

95 
67 

94 
72 

B 

89 
72 

82 

70 

31 
07 

87 
67 

89 
62 

9  0 
62 

94 
63 

99 
66 

96 
72 

96 
73 

97 
70 

97 
68 

91 
69 

93 

71 

87 
69 

92 
69 

90 
66 

94 
67 

94 
68 

67 
62 

83 
61 

86 
62 

90.9 
66.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


LONDON    LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSwCOD  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 

*     *     » 
CENTRAL 


0", 


AR30VALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  wb  ap 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

POWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  OAM 

GARY 

KOPPERSTON 


MAX 

MLN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

ioh 


MAX 
MJN 


MAX 
Mi!) 


MAX 
MIN 


WEST  VIRGINIA 
JULY       1969 


Day  of  Month 


95   84 
68   65 


91   80 
66   63 


95   82 
69   60 


95   86 

70   59 


91   89 
69   51 


65   86 
70   55 


99   87 
70   67 


93   80 
67   61 


88   78 

70   47 


76   82 
60   59 


90   64 
66   58 


86   74 

65   5*   56 


92   77   83 
63   57   58 


76   81 
56   56 


84   75 
67   61 


86   82 
64   56 


94   79 
64   56 


90   78 
66   52 


88   83 
67   57 


81   86   83 
64   60 

8) 
67 


83   81 
63   65 


93   89 
55   54 


63   67 
63   63 


84   83 
64   59 


85   94 
66   67 


68   90 
64   65 


88   94 
67   72 


93   91 
67   62 


94   97 
64   68 


90   94 
63   68 


62   65   65 


86   93 
64   69 


80 
61 


66   68   86 
59   66   64 


86   88   86 


65 
63 


82  86 

58  67 

82  65   8 

53  63 

64  67 

54  65 


88   88   87 
59   65   62 


89   89 
68   54 


77   81   63 
56   66   67 


80   88   90 
61   64   66 


75   82   81 
52   59   60 


87   90   85 
58   63   64 


90   93 
65   65 


69   69 
71   70 


86   92 
64   63 


85   94   93 


61   61 
90   91 


6  3 

90 
62   64 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 


89   68   79 
66   67   67 


74   70 
59   59 


78   80 
62   64 


78 

63   64 


78   70 
61   60 


82   70 
60   59 


70   70 
58   58 


76   76 
61   61 


81   75 
62   60 


82   77 
62   62 


87   83 
65   65 


80 

63   63 


76   72 
59   62 


75 

59   55 


83  80   60 

62  57 

87  85 

63  65 


62  58 

82   62 

63  66   66 


86   85 
60   64 


82   60 
68 


83 

61 

83 
63   64 

90   84 
57   56 


91   88 
66   65 


84   64 
65   66 


84   84 
67   66 


80 

68   66 


80   87 
68 


89   87 
68   67 


80   86   81 
67   65   63 


SO   86 
68   6B 


64   63 
71   69 


67   83 

71   71 


60   83 
69   69 


73   83 
62   59 


73   81 
60   63 


76   76 
61   63 


73   76 
65   66 


73   77 
62   66 


75   84 
61   60 


73   79 
60   63 


79   83 
59   62 


73   77 
64   64 


80   77 
66   63 


77   77 
62   65 


74   80 
58   64 


76   62 
63   68 


77   85   83 


74   85 
60   57 


77   78   80 


72   72 
60   60 


73   77 
60   65 


73   73 
66   66 


77   60 
56   51 


88   60   60 
63   65   67 


84   88   90 
63   65   65 


85   87 
66   60 


87   65 
64   59 


83   84 
63   57 


88   87 
67   57 


87   85 
68   61 


78   78   80 
55   49   53 


79   82 
50   53 


79   62 
54   58 


81   77   80 
56   54   53 


85   85 
56   56 


76   79 

45   45 


81   86 
55   54 


74   77 
58   57 


79   63 
56   56 


60   82 
49   55 


80   80   82 


84   89 
57   57 


75   73 
57   55 


77   75 
57   50 


81   83   86 

64   57   56 


86   83 
50   57 


57   64 
85 


84   82 
64   48 


62   82   86 


94   95 

72   73 


90   91 
62   70 


92   93 

69   69 


94   94 
69   70 


92   94 
67   68 


88   91 
68   67 


97   99 
69   72 


92   90 
66   70 


67   68 
50   55 


84   65 
50   60 


85   85 
53   58 


85   86 
60   64 


86   86 
56   65 


89   89 
54   59 


82   83 
46   52 


36   86 
55   60 


78   81 
62   64 


84   86 
54   64 


83   69 
59   62 


86   88 
58   63 


85   84 
55   60 


69   68 
59   65 


80   83   85 
62   66   67 


89   89 
63   67 


86   B9 
57   63 


87   89 
58   60 


87   92   92 
50   51   53 


62   55 

S»»  R«f«r«DC«  Nol»»  Following  Station  index 

-se- 


es  89   90 
54   61 


19   20   21   22 


94   94 

72   70 


91   92 

72   68 


93   93 

70   67 


95   94 
71   68 


94   91 
70   66 


91   89 
71   68 


64   66   66 


86   66   83 
67   69   65 


86   83   64 
62   64   59 


67 
68 


84   81 
68   65 


69   89 
67   64 


80   80 
63   64 


8B   88   82 
69   66   67 


8B   88 

64   62   60 


66   86 
68   67 


90   86 
69   70 


66   66   67 


93   84 
70   71 


90   83 
68   68 


7B   86 
70   68 


83   86 
71   67 


86   90 
67   65 


83   86 
70   69 


85   88 
69   67 


94   90 
72   72 


85   85 
70   69 


86   81 
60   64 


77   74 
58   63 


85   78 
59   62 


82   79 
63   63 


79   84 
62   65 


85   85 
63   62 


76   75 
57   62 


65   81 
62   65 


78   79 
63   63 


82   81 
64   64 


64  88 

65  65 


82   86 
65   67 


83   78 
59   60 


82   79 
62   67 


80   84 
68   65 


84   84 
61   63 


79   76 
62   61 


85   83 
64   67 


85   81   84 
60   64   62 


78   81 
64   64 


86   88   65 


88   91 
66   64 


68   64   64   64   66   64 


86   91 
68   68 


86   89 
66   64 


86   88 
62   63 


90   90 
60   69 


90   90 
60   62 


86   B8 
69   62 


90   89 
65   65 


87   90 
67   67 


82   83   64 
63   60   62 


63 
83 


81 
60 

67 
60 

77 
56 

82 

60 

79 

63 

82 

63 

85 

63 

8? 
63 

80 
59 

81 

60   60   62 


85   85 
64   62 


60   59   58 


85 

62   60 


85   84 
63   64 


85   85   87 
39   57   59 


80   82   83 
65   65 


88   67 
56   64 


87   89 
63   63 


63   60   60 


85   80 
64   62 


84   80 
60   60 


81   77 
63   59 


83   84 
61   59 


65  83   84   89 

66  68   58   67 


83   82 
60   59 


90   83 
62   61 


83   78 
64   64 


69 
61 


81   79 
63   53 


78   76 
60   50 


79   76 
61   57 


85   77 

63   53 


84   84 
62   55 


80   77 
60   48 


79   77 
56   54 


80   75 
64   60 


79   76 
65   55 


88   83 
63   60 


88   80 
64   56 


74   75 
60   53 


84   79 
54   59 


74   81 
50   51 


75   63 
52   48 


76   80 
56   55 


77   78 
54   54 


70   79 
52   46 


74   82 
56   54 


71   71 
56   55 


79   78 
58   56 


79   77 
58   57 


73   80 
55   50 


78   81 
54   53 


82   81   78   85 
66   56   60 


57   52   48   50 


78   78   77   72 
62   57   55   54 


80   78 
58   55 


83   75   74   69 
62   52   56   51 


84   78   77   82 
64   57   59   56 


85   80 
68   58 


77   83 
53   50 


76   76   81 
62   59   60 


89   84   82   82 
56   52   51   52 


85   80 
60   57 


83   78 
61   51 


79   65 
55   56 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

■III  VIRGINIA 

j.L<                         .■'.■■ 

Sl.llon 

D<y  ol  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

21 

27 

28 

29 

30 

11 

i 

lEwiseuKf.  2  ssw 

MAX 

MIN 

II 

14 

17 
60 

87 
60 

9,1 
16 

91 
60 

92 
63 

I  1 

6.' 

89 

66 

78 
63 

77 

66 

62 

66 

83 
64 

83 
69 

•  3 

54 

85 

60 

19 
)| 

91 
62 

91 
64 

19 
II 

91 
69 

60 
66 

87 
65 

16 
63 

66 
66 

85 
64 

87 
62 

98 

60 

84 

II 

II 

60 

1<> 
55 

19 

69 

19.6 

62.9 

HNfVILU 

MAX 

MIN 

•1 
II 

II 

6* 

89 

6* 

87 
62 

94 
63 

95 
6* 

93 

66 

90 
66 

86 

69 

•  6 

66 

80 
66 

79 

65 

U4 
64 

83 
65 

87 
58 

81 
60 

91 
61 

92 

67 

91 

13 

94 
66 

93 

66 

6  6 

91 
63 

69 

67 

87 

6  5 

87 
63 

90 
63 

II 

6) 

63 

59 

90 
36 

12 
96 

66.0 
63.6 

UNION 

MAX 

MIN 

1  ■' 

62 

62 
60 

86 
59 

84 
54 

88 
62 

90 
60 

90 
60 

86 

64 

80 
62 

74 
II 

11 
64 

60 
62 

62 
64 

13 

50 

83 
55 

89 
33 

86 
57 

90 
61 

90 

64 

89 
63 

66 
60 

8  4 
6? 

19 

64 

82 
69 

|l 

60 

64 
38 

86 
59 

an 
II 

65 
59 

81 
54 

79 
92 

14.6 
99.8 

white  Sulphur  Springs 

•    •    • 

MAX 

MIX 

9  2 

6» 

19 
59 

88 
58 

92 

S6 

93 

60 

93 

61 

8  0 
6) 

86 
66 

80 
64 

78 

64 

83 
66 

85 

64 

86 
62 

89 
53 

88 
56 

91 
59 

93 

62 

92 

64 

90 
68 

91 
68 

86 
64 

89 

6  5 

87 
66 

87 
66 

87 
63 

90 
62 

90 
59 

67 

6  6 

87 
39 

63 

57 

69 

36 

66.0 
61.6 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINOS 

MAX 
MIN 

96 

52 

89 

-.8 

87 
56 

91 
19 

86 
62 

51 

•7 

68 
55 

69 

56 

71 

61 

91 
58 

91 
63 

86 
61 

69 
56 

92 

57 

99 

57 

93 

69 

97 
62 

96 

6? 

87 
66 

83 
66 

63 

64 

12 
66 

62 
59 

83 

64 

88 

59 

90 
59 

65 
64 

66 

61 

93 

57 

62 

36 

66.4 
99.1 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

MIN 

81 
66 

87 
52 

8* 
5* 

86 
53 

92 

64 

88 
63 

78 
63 

70 
60 

69 
62 

77 

64 

86 
61 

82 
63 

80 
56 

82 
53 

86 
55 

89 
96 

91 
59 

90 
64 

86 
05 

85 
66 

89 
66 

82 
64 

82 

67 

76 
63 

84 
60 

88 
59 

86 
57 

83 
64 

81 
57 

77 
58 

83 
55 

63.2 

60.4 

HARPERS  FERRY  N4T  PARK 

MAX 
MIN 

8' 

70 

85 
55 

85 
60 

89 

56 

89 
66 

89 
69 

85 

63 

69 

61 

72 
58 

76 
69 

86 
66 

85 
63 

83 

59 

90 
62 

90 

56 

92 

69 

91 
68 

93 

68 

91 
67 

89 
69 

69 
67 

83 

67 

81 
64 

78 
60 

80 
63 

86 
65 

66 
68 

93 
66 

83 

68 

84 
65 

63 

39 

65.2 
63.6 

KEARNEYSVLE  l  Nw  W8A50 

MAX 

MIN 

96 
71 

84 
5* 

89 
59 

87 
54 

90 
68 

89 
66 

88 
63 

76 
60 

67 
60 

72 

64 

72 
65 

89 
67 

89 
51 

90 
62 

89 
53 

90 

59 

95 
68 

96 

72 

91 

67 

91 
69 

89 
69 

72 

69 

83 

70 

76 
64 

73 
64 

84 
61 

89 
66 

91 

68 

87 
65 

83 

64 

85 
61 

89.9 
63.7 

MARTINSBUR6  FAA  AP 

MAX 

Mm 

14 

6<> 

88 
55 

86 
59 

91 

56 

89 
69 

87 
67 

76 

61 

68 
59 

72 
61 

73 
63 

90 
66 

88 
65 

85 

60 

88 
39 

91 
61 

95 

M 

96 

70 

97 

72 

87 
66 

88 

70 

82 
69 

93 

67 

74 
67 

73 

64 

65 

66 

89 
62 

92 

66 

86 
69 

83 

67 

83 
63 

88 
62 

95.1 

64.2 

MATHIAS 

MAX 

MIN 

87 

66 

87 
50 

86 
52 

90 
53 

93 
65 

88 
65 

76 

64 

70 
59 

67 
61 

77 

63 

87 
61 

84 
64 

81 
56 

82 

54 

86 
53 

9  0 
55 

91 
61 

90 
64 

90 

65 

ea 

64 

84 
63 

35 
63 

80 

67 

71 
63 

8  3 
65 

85 
58 

86 
59 

62 
64 

61 
60 

78 
59 

83 
33 

83.3 

60.4 

MDOREFIELD  2  SSE 

MAX 

MIN 

99 

55 

90 
56 

88 

56 

95 

58 

95 
68 

90 
68 

77 
67 

70 
61 

72 
64 

75 
66 

90 
68 

87 
66 

85 
59 

87 
57 

90 
60 

94 

60 

99 
64 

94 
69 

94 
66 

91 
68 

93 

69 

85 
68 

84 

70 

73 
67 

86 
64 

90 
63 

91 
61 

86 
66 

85 

61 

81 
64 

88 
59 

87.0 
63.6 

OMPS 

MAX 

MIN 

10! 
5* 

91 

43 

90 
48 

89 
53 

93 
57 

89 
50 

89 
5< 

71 
56 

67 
53 

68 

53 

70 
58 

85 

54 

89 
56 

90 
62 

86 
53 

8» 
58 

92 

56 

92 

68 

95 
63 

86 
63 

88 
60 

84 

57 

81 
37 

81 
53 

75 

54 

84 
56 

88 
54 

92 
56 

84 
56 

83 
54 

81 
52 

85.3 
55.7 

PETERSBURG 

MAX 

MIN 

90 

6' 

91 
6* 

88 
51 

94 

57 

96 
68 

90 
66 

78 

67 

74 
61 

72 
64 

79 

5  4 

89 
66 

85 
66 

78 
66 

87 
56 

90 
57 

95 
59 

96 
64 

95 
67 

93 

6  8 

91 
71 

80 
69 

87 
66 

82 

71 

73 
66 

90 
64 

87 
63 

94 
60 

87 

66 

86 

60 

85 

62 

88 

37 

86.8 
63.7 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

97 

68 

87 
50 

86 
53 

92 
52 

92 
65 

87 
66 

76 
65 

67 
60 

70 
63 

74 
64 

96 
67 

86 
62 

S3 
57 

87 
55 

89 
56 

93 

57 

93 
63 

93 
67 

67 
66 

96 
69 

90 
68 

61 
67 

79 
69 

73 
65 

90 

63 

89 

60 

91 
59 

83 

66 

85 

59 

92 
63 

87 

57 

85.5 
62.0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

98 

63 

85 
51 

90 
5* 

86 
56 

92 
68 

97 
66 

88 

66 

76 
61 

68 
61 

71 

64 

76 

65 

86 
65 

87 
5> 

84 
56 

87 
56 

9  0 

58 

94 

63 

95 

67 

99 

66 

91 
66 

90 
68 

63 
65 

95 
67 

82 
65 

74 

64 

88 

60 

88 
61 

91 
66 

86 
64 

83 

61 

81 
60 

86.3 
62.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Oi  Month 

a*? 

■2UJJ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.17 

.18 

.30 

.13 

.22 

.19 

.20 

- 

.20 

.04 

.13 

.16 

.21 

.31 

.23 

.24 

.19 

.21 

.16 

.27 

.31 

.20 

.17 

.17 

.21 

.17 

.24 

.26 

.26 

.15 

.15 

6.238 

*    *    * 
SOUTHWESTERN 

03 

H0GSETT  GALLIP0LIS  DAM 

EVAP 
HIND 

.23 

40 

.13 

45 

.28 
32 

.25 

41 

.21 
68 

.05 
82 

.18 
22 

42 

29 

.19 

13 

.18 

38 

.32 

43 

.28 
50 

.21 

41 

.35 

33 

.22 

28 

.22 
32 

.27 
26 

.17 
21 

.14 
23 

.21 
28 

.14 
17 

.21 

14 

.22 

30 

.14 
23 

.22 

34 

.23 

31 

.12 
30 

.45 

67 

.10 
49 

.20 
25 

6.54B 
1117 

«    •    » 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.33 
21 
95 

65 

.14 
14 
82 

63 

.21 
15 
92 
63 

.19 
22 

85 
63 

.19 
22 
69 

64 

.23 
24 

85 
67 

.15 
12 
90 
67 

.13 

12 
B3 
67 

.19 
49 

81 
63 

.09 
20 

77 
63 

.03 

4 
76 

67 

.21 

10 
91 
68 

.21 
16 
86 
66 

.24 

14 
90 

64 

.17 
13 

91 
64 

.26 
14 
95 
65 

.22 

15 
96 

66 

.17 
16 
92 
69 

.10 
16 
90 
71 

.22 
23 

88 
72 

.25 

11 
91 
71 

.13 
17 
65 
69 

.13 
14 
91 
69 

.19 
16 

81 

67 

.17 

14 
66 
67 

.16 
13 
90 
67 

.21 

19 
94 
65 

.20 
16 
92 
66 

.18 

16 
87 
63 

.10 
11 
82 
63 

.12 
14 
81 
62 

5.54 
513 

87.5 
66.0 

•    •    « 

SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  DAN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
39 

99 
69 

.16 
45 
87 
68 

.26 
35 
99 
67 

.33 

44 
95 
66 

.24 
43 
94 
67 

.28 
49 

97 
67 

.20 
42 
96 
69 

.15 
38 
93 
70 

.15 
32 
89 
70 

.06 
37 
80 
69 

.07 
36 
81 
70 

.15 
37 
S3 
68 

.16 

56 
90 
68 

.26 
52 
91 

64 

.11 
35 
94 
66 

.35 
39 
95 

65 

.22 
25 

100 
65 

.21 

31 
100 
70 

.16 
35 

94 

73 

.15 
35 

94 
74 

.12 
33 

99 
72 

.31 
30 
91 
71 

30 
94 

71 

.23 

34 
89 
71 

.20 
36 
94 
71 

.19 
40 
92 
68 

.17 
31 
94 
67 

.11 
47 
95 
70 

.22 

47 
91 
65 

.18 
40 
90 
65 

.14 
36 
86 
65 

6.01B 
1189 
92.5 
68.4 

*    »    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

WBAS0 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

50 
97 
71 

.22 
36 

85 
67 

.21 
27 
96 
68 

.27 

» 

91 
68 

.32 
63 
94 
69 

.12 

33 
85 
70 

.21 
40 

72* 

.18 
58 
82 
66 

.10 
17 
71 
66 

.07 
23 
75 
68 

.01 
18 
76 
72 

.18 
25 
97 
68 

.28 

34 
96 

70 

.30 
35 

89 
70 

.31 

45 
94 

70 

.33 
29 
97 
69 

.31 
28 

100 
70 

.27 
31 
99 
76 

.33 
36 

100 
75 

.17 
18 

89 

75 

.17 
23 
93 

76 

.10 

U 
82 
76 

.08 
25 

90 
75 

.10 
45 
80 
71 

.09 

14 
79 
70 

.39 
22 
92 
70 

.23 
22 
98 
70 

.39 
39 
99 

70 

.08 
15 
92 
76 

.07 
13 
91 
75 

.24 
23 
96 
75 

6.45 
935 

90.3 
71.1 

WAROENSvlLLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
57 

.19 
32 
88 
50 

.28 
27 
88 
60 

.26 

32 

83 
62 

.26 
92 
86 
65 

.16 
45 
88 
67 

.16 
30 
89 
68 

.08 
45 
76 
52 

.02 
24 
77 
54 

.02 
16 
74 
33 

.09 
26 
75 
65 

.17 
25 
90 
65 

.23 

38 
87 
65 

.28 
33 
88 
63 

.26 
21 
91 
64 

.29 

19 
95 
65 

.28 
19 
97 
65 

.23 
27 
92 
69 

.26 
27 
95 

70 

.12 

20 

.22 
23 

89 
69 

24 
79 
59 

17 
82 
68 

.17 
50 
80 
65 

.06 
13 
72 
65 

.18 
21 
85 
66 

.21 

21 
88 
72 

.32 
49 

91 
60 

.17 

16 
85 
56 

.25 
16 
87 
56 

.08 
22 
84 
65 

5.78B 

887 
85.6 
62.9 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH 
ALUMINUM  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Sution  Index 
-    87     - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON 

OF  1968 

-  1969 

WEST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*    *    # 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

7 

19 

47 

344 

572 

1061 

1152 

898 

882 

370 

150 

27 

5529 

4808 

CAIRO  3  S 

0 

12 

33 

271 

536 

985 

1047 

822 

835 

289 

96 

21 

4947 

4880 

CRESTON  1  SSW 

7 

27 

51 

331 

602 

1047 

902 

938 

391 

159 

33 

4988 

MOUNDSVILLE 

1 

13 

19 

278 

605 

1009 

1065 

863 

830 

314 

122 

21 

5140 

NEW  CUMBERLAND 

4 

19 

35 

257 

584 

1034 

1093 

893 

846 

294 

148 

39 

5246 

5311 

NEW  MARTINSVILLE 

2 

0 

22 

233 

538 

958 

1067 

837 

802 

290 

96 

21 

4666 

4910 

PARKERSBURG  FAA  AP 

3 

9 

28 

273 

512 

934 

1044 

798 

806 

279 

88 

12 

4786 

PARKERSBURC-  WB  CITY 

0 

3 

31 

287 

539 

958 

1070 

837 

828 

311 

99 

19 

4982 

4754 

WEIRTON 

1 

5 

23 

294 

598 

1049 

1124 

917 

868 

328 

135 

26 

5375 

WELLSBURG  3  NE 

7 

33 

51 

316 

585 

1047 

1105 

906 

860 

336 

158 

40 

5464 

5446 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

#        3fC        * 

0 

9 

22 

293 

595 

995 

1107 

909 

870 

369 

132 

14 

5315 

5374 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

40 

100 

405 

652 

1103 

1163 

945 

995 

433 

195 

57 

BUCKHANNON  2  W 

5 

24 

68 

346 

600 

1035 

1071 

688 

918 

354 

141 

36 

5486 

5165 

CLARKSBURG  1 

0 

12 

50 

341 

608 

1008 

1090 

852 

879 

322 

94 

22 

5278 

5391 

FAIRMONT 

3 

16 

46 

315 

617 

1043 

1110 

900 

889 

339 

117 

31 

5426 

5023 

GASSAWAY 

0 

8 

27 

258 

521 

949 

1016 

811 

817 

256 

87 

19 

4769 

GLENVILLE  2  NE 

6 

23 

60 

337 

608 

1049 

1146 

918 

951 

400 

181 

37 

5716 

4531 

GRANTSVILLE  2  NW 

3 

27 

55 

320 

552 

1007 

1096 

858 

864 

325 

120 

18 

5245 

MANNINGTON  1  N 

6 

28 

50 

341 

592 

1058 

1103 

906 

880 

324 

118 

26 

5432 

5345 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

1 

20 

35 

321 

591 

1022 

1075 

847 

891 

358 

135 

29 

5325 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

3 

20 

41 

301 

568 

10U 

1109 

900 

901 

316 

138 

43 

5351 

MORGANTOWN  L  AND  D 

3 

16 

39 

282 

555 

1020 

1079 

860 

851 

311 

108 

26 

5150 

WESTON 

3 

24 

57 

342 

583 

1009 

1109 

881 

920 

383 

156 

28 

5495 

4744 

WEST  UNION 

*     *     * 
SOUTHWESTERN        03 

4 

17 

45 

309 

543 

966 

1062 

846 

861 

289 

113 

19 

5074 

CHARLESTON  WB  AP 

2 

11 

35 

29B 

541 

946 

994 

828 

807 

264 

98 

9 

4833 

4476 

CHARLESTON  1 

2 

5 

12 

238 

515 

948 

993 

823 

784 

261 

99 

11 

4691 

CORTON 

14 

63 

375 

1105 

820 

838 

267 

95 

DUNLOW  5  E 

10 

21 

39 

259 

552 

965 

1046 

849 

780 

206 

75 

15 

4817 

HAMLIN 

4 

12 

28 

299 

572 

1001 

1039 

853 

857 

305 

126 

24 

5120 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

4 

11 

36 

301 

583 

1014 

1099 

870 

882 

368 

128 

26 

5322 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

0 

11 

26 

290 

532 

960 

1028 

819 

810 

268 

95 

18 

4857 

4446 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

0 

3 

12 

220 

477 

866 

927 

722 

198 

61 

24 

LOGAN 

0 

2 

12 

257 

553 

955 

998 

613 

809 

280 

90 

19 

4788 

LONDON  LOCKS 

0 

3 

16 

243 

515 

912 

991 

804 

810 

267 

85 

10 

4656 

MADISON 

2 

8 

30 

284 

557 

976 

1019 

831 

823 

286 

113 

23 

4952 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

6 

18 

42 

312 

571 

997 

1070 

865 

850 

345 

30 

RAVENSWOOD  DAM  22 

0 

11 

21 

246 

486 

922 

997 

795 

785 

246 

90 

11 

4610 

4602 

RIPLEY 

3 

11 

38 

284 

549 

986 

1032 

838 

847 

284 

93 

21 

4986 

SPENCER 

7 

23 

51 

287 

533 

976 

1083 

840 

848 

287 

116 

26 

5077 

4761 

WAYNE  2 

0 

5 

11 

209 

221 

82 

16 

WILLIAMSON 

0 

2 

10 

220 

611 

4152 

WINFIELD  LOCKS 

*     *     * 
CENTRAL              04 

2 

7 

19 

270 

540 

958 

1054 

642 

842 

331 

113 

15 

4993 

4575 

ARBOVALE  2 

37 

59 

176 

451 

721 

1180 

1204 

1023 

1012 

457 

222 

67 

6609 

BAYARD 

55 

88 

203 

520 

758 

1249 

1250 

1079 

1109 

483 

278 

85 

7157 

6667 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

11 

58 

126 

386 

656 

1075 

1089 

929 

937 

355 

153 

47 

5822 

5313 

BECKLEY  WB  AP 

10 

53 

124 

392 

661 

1078 

1124 

955 

961 

351 

140 

50 

5699 

BRANDONVILLE 

31 

64 

129 

436 

681 

1174 

1257 

1019 

1001 

460 

223 

70 

6545 

BUCKEYE 

9 

33 

89 

420 

700 

1128 

1181 

957 

916 

413 

181 

38 

6061 

CANAAN  VALLEY 

57 

87 

233 

515 

778 

1264 

1262 

1135 

1161 

502 

279 

89 

7362 

ELKINS  WB  AIRPORT 

16 

46 

122 

425 

673 

1121 

1147 

964 

996 

430 

194 

57 

6191 

5675 

FLAT  TOP 

14 

56 

140 

489 

739 

1143 

1233 

1035 

1043 

429 

218 

61 

6600 

6182 

MC  ROSS 

14 

48 

118 

411 

708 

1148 

1174 

992 

974 

402 

161 

40 

6190 

OAK  HILL 

8 

38 

81 

357 

638 

1049 

1118 

955 

921 

366 

151 

42 

5724 

PARSONS  1  SE 

11 

39 

88 

386 

661 

1119 

1176 

955 

980 

397 

217 

44 

6073 

PICKENS  1 

26 

44 

121 

423 

713 

1139 

1173 

1015 

1055 

405 

202 

60 

6376 

REEDSVlLLE  EXP.  FARM 

22 

48 

no 

377 

682 

1121 

1161 

975 

971 

386 

206 

46 

6107 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Coiitinucil 

SEASON 

DF  19bfl 

-  1969 

WEST  4 

IH0IN1A 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APH 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NOHMAI.S 
JULY-JUNE 

RICHW000 

7 

363 

744 

933 

944 

314 

125 

5b 

ROWLESBURO  1 

4 

17 

46 

319 

604 

1080 

1096 

912 

903 

338 

135 

32 

5486 

SENECA  STATE  FOREST 

26 

64 

176 

484 

744 

1199 

1237 

1014 

1025 

487 

225 

71 

6752 

SPRUCE  KNOB 

21 

48 

92 

425 

713 

1188 

1272 

1067 

1049 

425 

208 

66 

6574 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

9 

31 

105 

390 

655 

1082 

1156 

950 

995 

361 

147 

42 

5923 

TERRA  ALTA  NO.  1 

49 

68 

165 

500 

761 

1228 

1308 

1101 

1112 

500 

282 

96 

7166 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

*         *         # 

4 

22 

60 

333 

595 

1028 

1052 

880 

886 

309 

109 

22 

5300 

SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

3 

40 

102 

379 

615 

1062 

1086 

914 

89B 

300 

115 

21 

5535 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

7 

45 

84 

356 

606 

973 

1044 

943 

909 

303 

116 

32 

5418 

BLUESTONE  DAM 

2 

13 

43 

315 

615 

1020 

1105 

855 

870 

337 

131 

40 

5346 

GARY 

3 

23 

61 

349 

642 

1007 

1071 

874 

882 

355 

136 

34 

5437 

4674 

KOPPERSTON 

2 

339 

641 

1006 

1017 

850 

849 

271 

99 

23 

LEWISBURG  2  SSW 

0 

24 

53 

318 

629 

1051 

1076 

908 

885 

318 

99 

20 

5381 

PINEVILLE 

2 

17 

48 

340 

641 

1038 

1110 

922 

890 

339 

121 

27 

5495 

UNION 

6 

45 

133 

393 

673 

1083 

1166 

924 

931 

380 

173 

42 

5949 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

2 

32 

54 

303 

628 

1030 

1058 

873 

855 

322 

108 

17 

5282 

5144 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

0 

22 

35 

313 

639 

1099 

1168 

949 

859 

303 

117 

26 

5530 

FRANKLIN  2  NE 

1 

37 

81 

337 

602 

1023 

1122 

936 

885 

348 

140 

39 

5551 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

0 

5 

S 

253 

593 

1019 

1131 

913 

774 

290 

84 

17 

5087 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASU 

3 

33 

37 

301 

590 

1054 

1152 

888 

815 

346 

132 

22 

5373 

4886 

MARTINSBURG  FAA  AP 

0 

19 

22 

305 

580 

1040 

1110 

907 

810 

310 

99 

15 

5217 

5037 

MATHIAS 

3 

47 

82 

369 

623 

1068 

1154 

941 

887 

348 

147 

29 

5698 

MOOREFIELD  2  SSE 

0 

19 

26 

277 

584 

1017 

1094 

869 

813 

272 

84 

4 

5059 

OMPS 

7 

51 

95 

373 

674 

1152 

1259 

1025 

923 

358 

218 

51 

6186 

PETERSBURG 

0 

18 

32 

246 

521 

993 

1091 

866 

823 

266 

96 

11 

4963 

4832 

ROMNEY  3  NNE 

1 

30 

40 

311 

588 

1060 

1121 

875 

817 

295 

120 

16 

5274 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

2 

34 

53 

349 

604 

1052 

1172 

904 

845 

332 

151 

27 

5525 

5406 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


_, 

U 

Z 

0 
P 

OBSERVATION 

2    5 

M 

u 

TIME  AND 

2    9 

Q 

§ 

TABLES 

STATION 

2     S3     COUNTY 

2     ° 

3 

i 

0 
•-I 

5 

a 

OBSERVER 

i 

5 

i 

i 

ALBRIGHT 

0094   04 

PRESTON 

2 

39    29 

79 

38 

1219 

7A 

MONONGAHELA    POWER    CO. 

ALOERSON 

01O2    05 

MONROE 

80 

3B 

1540 

7A 

RASSIE     L.     SIMS 

AL.PENA     i      ■.. 

01*3t  0* 

02*9,  0* 

RANDOLPH 

2 

38    55 

40 

3020 

7A 

om£R  s.  smith 

ARBOVALE    2 

POCAHONTAS 

7 

38    26 

2730 

5P 

BA 

MRS.    NETTIE    R.    SHEETS 

ATHENS    CONCORD   COLLEGE 

0355    05 

MERCER 

7 

37    26 

•1 

00 

2520       5P 

SP 

CONCORD   COLLEGE 

BAYARD 

0527    04    GRANT 

39    16 

79 

22 

23751      5P 

HOWARD    R.    FULK 

BECM.EY    V    A    HOSPITAL 

0580    Oh    RALEIGH 

Bl 

23301      6P 

8A 

V.    A.    HOSPITAL 

StCM-t*    WB    AP 

«i62    04    RALEIGH 

61 

2504 

MID 

MID 

U    S    HEATHER    BUREAU 

3ELINGTON 

D633    02   BARBOUR 

10 

39   02 

56 

1679 

7A 

7A 

GEORGE    R.    HILLYARD 

BELVA 

06t-l     04    NICHOLAS 

38    14 

Bl 

12 

744 

7A 

MRS.    FERN    H.    OSBORNE 

BENS    RUN    t    SSE 

0667    01     TYLER 

6 

39    28 

81 

06 

644 

BA 

8A 

FMC    CORPORATION 

BERKELEY    SPRINGS 

DTlfl     06    MORGAN 

9 

39    37 

78 

13 

7i0 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WCST 

8LUEFIEL0    FAA    AIRPORT 

»i  1     13    MERCER 

37    18 

81 

13 

2a92 

MID 

MID 

7»:S 

FEO.    AVIATION    AGENCY 

BLUESTONE    OAM 

0939    OS    SUMMERS 

37    39 

BO 

53 

1388 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRANCHLANO 

IOTS    0  3 

LINCOLN 

3 

38    13 

82 

12 

600 

7AI 

MERLE    E.    LUCAS 

&RANDONV1LLE 

1083    0* 

PRESTON 

2 

39    40 

37 

1798 

8A 

H 

VERL    E.    GALLOWAY 

BRUSHY    RUN 

120V   06 

PENOLETON 

38    50 

79 

1ft 

1375 

7A 

JOHN    B.    SHREVE 

9JCKEYE 

1215-  04 

1220    02 

POCAHONTAS 

38    11 

80 

08 

2100 

ftp 

'3 

MISS    ILEAN    WALTON 

INON  2  U 

10 

39    00 

so 

1445 

6P 

6P| 

DR.    ARTHUR    B.    GOULD 

BjRNSVlLLE 

1282    02 

BRAXTON 

5 

38    52 

ao 

40 

770 

7A 

H 

JOHN    W.    BROWN 

CAIRO    3    S 

1326    01 

RITCHIE 

ft 

39    10 

81 

10 

680 

6P 

6P 

EUREKA    PIPE    LINE    CO. 

CAMDEN   ON    GAULE* 

1363J  04|   WEBSTER 

4 

3S    22 

80 

7A 

HOWARD   FLETCHER 

CANAAN    VALLEY 

1393|  0*.   TUCKER 

2 

39    03 

79 

3250 

6P 

6P 

BEN    F.    THOMPSON 

CENTRA. 1A 

1526    02    BRAXTON 

4 

38     37 

80 

35 

1030 

MRS.    EL12ABETH    SKIDMORE 

CHARLESTON    WB    AP 

4 

38    22 

81 

939 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CHARLESTON    1 

15Ti    03     KANAWHA 

38    21 

600 

9A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO.      . 

CLARKSBURG    1 

HARRISON 

6 

39    16 

80 

977 

MID 

MIO 

H.    E.    CAIN 

CLAY    1 

1696;  03 
1723|  03 

CLAY 

4 

38    27 

Bl 

05 

722 

7A 

MRS.     SARAH    3.    FRANKFORT 

CLENOENIN    1    SW 

4 

38    29 

615 

SA 

KATHERINE    M.    RADER 

COR TON 

1959 

03 

KANAWHA 

4 

38    29 

a] 

16 

640 

6P 

C 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

CRESTON    1    SSW 

2  054 

01 

WIRT 

5 

38    56 

81 

1T 

64a 

7A 

7A 

H 

SEWARO    R.    LYNCH 

DAVIS 

2209 

04 

TUCKER 

2 

39    08 

28 

3120 

MRS.    MAR*    L.    DUMAS 

01LLE 

2391 

03 

CLAY 

4 

38    30 

80 

49 

1184 

7A 

HOLL1S    MULLEN 

ORY   CREEK 

2462 

04 

RALEIGH 

4 

37    52 

81 

28 

1264 

7A 

MRS.    RUTH    E.    JARRELL 

OUNLOW    5    E 

2520 

03 

WAYNE 

a 

38    02 

82 

20 

850 

5P 

5P 

MRS    OLLIE    BROWNING 

EAST    RAINELLE    3    NNE 

2638 

04 

GREENBRIER 

38    00 

BO 

4ft 

2420 

7A 

MRS.    SUE    V.    WALKER 

ELKIKS    «B    AIRPORT 

2718 

04 

RANDOLPH 

1( 

38    53 

1970   M10 

MID 

U.     S.    WEATHER    BUREAU 

ELLENBORO 

2746 

01 

RITCHIE 

ft 

04 

790 

MRS.    DOROTHY    L.    RICHARD 

FAIRMONT 

i.2 

MARION 

t 

39    28 

80 

08 

1298 

MID 

MIC 

CITY    FILTRATION    PLANT 

FLAT    TOP 

3072 

04 

MERCER 

37    35 

81 

06 

3335 

7A 

7A 

C   M 

UNITED    FUEL    GAS    CO. 

FRANKLIN     2     NE 

3215    O61    PENDLETON 

38    40 

79 

19 

1900 

6P 

7A 

GEORGE    D.    HAMMER 

FfiEEMANSBURG 

323B    02J   LEXIS 

6 

39    06 

80 

31 

1030 

EOUI TABLE    GAS    CO. 

GARY 

3353    05!   MC    DOWELL 

1 

37    22 

33 

1426 

8A 

BA 

JAMES    K1SH 

3361     02    URAXTON 

38    40 

BC 

46 

840 

6P 

6P 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

GLENV1LLE    2    NE 

3544    02    GILMER 

! 

49 

840 

7A 

7A 

DICK    W.    BEALL 

GRANTSV1LLE    2    NW 

3648    Oil    CALHOUN 

ft 

38    56 

06 

730 

9A 

9A 

CON    GAS    SUPPLY    CORP 

jRIFFlTHSVILLE 

37*9 

0  3l   LINCOLN 

3 

38    14 

Bl 

59 

850 

MRS.    JESSIE    MAE    CHEEKS 

HACKER    VALLEY 

J7QB 

041  WEBSTER 

4 

38    39 

BO 

23 

1501 

7A 

MRS.    LELA    M.    CARTER 

HALL 

JJiO 

02    BARBOUR 

10 

39   03 

07 

1375 

MRS. OPAL    R.    JACKSON 

HAMLI\ 

1B44 

031  LINCOLN 

3 

38    17 

82 

06 

642 

8A 

8A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

HARPERS   FERRY 

3927 

06    JEFFERSON 

9 

39    20 

77 

45 

410 

9A 

MISS    ELEANOR    J.    WHITE 

HARPERS    FERRY    NAT    PAR* 

3932 

0*1  JEFFERSON 

4* 

290 

5P 

5P 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HASTINGS 

3974 

02:    WETZEL 

a 

39    33 

*0 

40 

760 

3P 

HOPE     NATURAL    GAS    CO. 

HICQ 

4128 

04,   FAYETTE 
03'  MASON 

7 

38    07 

81 

00 

1955 

7A 

MRS    MILDRED    E    CRIST 

HOGSETT    GALL1P0LIS    DAK 

4200 

a 

38    41 

11 

570 

7A 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNDRED 

01!   WETZEL 

1 

39    41 

27 

1034 

MFGRS.    LT.    ♦    MT.    CO. 

HUNTINGTON    FED    8LDG. 

4311 

031  CABELL 

8 

38    25 

27 

565 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

4393    03)  WAYNE 

38    22 

33 

MID 

HID 

U.    S.    WEATHER    BUREAU 

HUNTINGTON    SEW     TRHT     PL 

4197'   03    WAYNE 

e 

38    25 

30 

520 

5P 

5P 

HUNTINGTON    SANITARY     BRD 

IAEGER 

4408    Oft|  MC    DOWELL 

1 

37    28 

61 

49 

1084 

7A 

MRS    RUTH    L.SI2EMORE 

IRELAND 

4478    02 

LEWIS 

6 

38    49 

eo 

28 

1142 

5P 

CLARKSBURG   WATER    BOARD    I 

JANE    LEW 

4559 

02 

LEWIS 

39   06 

80 

25 

1020 

4P 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

KEARNEYSVLE     I     Ny    WBASO 

OB 

JEFFERSON 

9 

39    23 

53 

350 

8A 

BA 

8A 

W    B   AGRICULTURE    SER    OFF 

HERMIT 

4816 

03 

MINGO 

1 

37    50 

82 

24 

629 

7A 

GLEN    A.    RUBLE 

KOPPERSTON 

49M 

05 

WYOMING 

3 

37    45 

34 

1450 

6P 

6P 

CONSOLIDATED    GAS    SUP    CO 

LAKE    LYNN 

5002 

02 

MONONGALIA 

i 

39    43 

79 

51 

900 

WEST    PENN    POWER    CO. 

LEWISBURG    2    SSW 

5224 

05 

GREENBRIER 

80 

28 

2185 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WRON 

LINOSIDE 

5284 

MONROE 

; 

37    27 

80 

40 

2000 

LOUIS    E.    CANTISERRY 

LIVERPOOL 

5Ji3 

03 

JACKSON 

a 

81 

32 

BROOKS    t.    UTT 

LOCKNEY 

5341 

02 

GILMER 

5 

38    51 

80 

36 

720 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

_, 

U 

OBSERVATION 

O 

Z 

u, 

u 

Z 
0 

p 

TIME  AND 

z 

O 

i 

fi 

P 

TABLES 

STATION 

S 

9 

COUNTY 

H 

O 

i 

< 

OBSERVER 

Eh 

Q 

3 

i 

i 

si 
1 

i 

> 

LOGAN 

5353 

LOGAN 

3 

37    31 

82    00 

664 

8A 

M 

CEPHAS    R.    STICKLER 

LONDON    LOCKS 

536ft 

03 

4 

38    12 

81    22 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MAD  1  SON 

5563 

03 

BOONE 

3B    03 

81    49 

675 

BA 

BA 

J.    E.    CURRY 

MANN1NGTON    1    N 

5621 

02 

MARION 

6 

39    33 

80    21 

6P 

6P 

JAMES    N.    MORGAN 

MANNINGTON    1    w 

5626 

02|  MARION 

39    32 

60    22 

7A 

ORA  g.  frost 

MARLINTON 

5672 

04;  POCAHONTAS 

T 

60    05 

2150 

CECIL    A.    CURRY 

MART1NSBURG   FAA    AP 

570* 

061  BERKELEY 

39    24 

537 

MIO 

MJL' 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MART1NSBURG    2    W 

5712|  06,  BERKELEY 

39    26 

76    00 

335 

ROBERT    L.    CRISWELL 

MAT HI  AS 

5739"  061  HARDY 

38    52 

78    52 

1623 

6P 

6P 

:  m 

VIRGIL    L.    MATHIAS 

MATOAKA 

5747,  05]  MERCER 

7 

37    25 

61     15 

2550 

7A 

MRS    BETTY    S.    SHREWSBURY 

MC    MECHEN   DAM    13 

5847'  01    MARSHALL 
5871    04|  GREENBRIER 

a 

39    59 

80    44 

653 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

37    59 

BO    45 

2445 

4P 

RUSSELL    D.    AMICK 

M1DDLEB0URNE    2    ESE 

5963|  021   TYLER 

l 

39    29 

80    52 

750 

7P 

7P 

JOHN    W.     CRUMRINE 

MOOREFIELD    2    SSE 

6163;  06,  HARDY 

39    02 

76    58 

630 

6F 

6P 

MRS.    ZELLA   H.    V£TTER 

MORGANTOWN    FAA    AIRPORT 

6202|  02,  MONONGALIA 

39    39 

79    55 

MIO 

MIC 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MORGAN TOWN    L    AND   D 

6212,  021  MONONGALIA 

825 

7P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MOUNDSVILLE 

6248i  Oli  MARSHALL 

a 

39    54 

BO   4ft 

620 

SP 

5P 

MOUNDSVILLE    SEWAGE    TR 

Ml    STORM 

9 

39    17 

79    14 

2845 

SA 

MRS.    EILEEN   MINNICK 

NAOMA 

6362i  04,  RALEIGH 

4 

37    52 

81    29 

1210 

VIRGIL    G.    WEBB 

NEW    CUMBERLAND 

6442!  01,  HANCOCK 

a 

40    30 

80    36 

750 

6P 

6P 

WILLIAM    B.    MURRAY 

NEW    MARTINSVILLE 

6467)  01'  WETZEL 

s 

39    39 

80    52 

637 

6P 

6P 

H 

DR.     Z.    W.    ANKROM 

6591    04(  FAYETTE 

37    58 

81    09 

1991 

7A 

C    H 

MILES    H.    MARTIN 

OMPS 

667«  06|  MORGAN 

39    30 

78    17 

950 

7A 

7» 

MRS.    E.    M.    HOVERMALE 

PARKERSBURG    FAA    AP 

68491  01    WOOD 

8 

39    21 

81    26 

B31 

MID 

HiO 

FED    AVIATION    AGENCY 

•PARKERSBURG    WB    CITY 

68591  01    WOOD 

a 

39    16 

615 

MID 

HID 

u.s.  weaThER  Bureau 

PARSONS    1    SE 

6867    041   TUCKER 
6954J   06J   GRANT 

2 

39    06 

79    40 

1660 

8A 

BA 

6A 

TIMBER    *    WATERSHED   LAB 

PETERSBURG 

9 

39    00 

79    07 

1013 

7A 

MRS.    BESS    S.    MOHL 

PHILIPPI 

6982    021  BARBOUR 

10 

80    02 

12B1 

7A 

MRS.    MAXINE    LEACH 

PICKENS    1 

6991,   04l   RANDOLPH 

10 

38    40 

60    13 

2750 

7P 

7A 

MRS.     NELL    8.    ARMSTRONG 

PI  NEVILLE 

7029[  05 

WYOMING 

3 

37    35 

81    32 

1260 

7A 

7A 

M 

JAMES    E.    BLANKENSHIP 

POINT    PLEASANT     5    NNE 

7112)  03 

MASON 

a 

38    55 

82    07 

610 

BA 

BA 

WEST    VA.    UNIV. 

PRINCETON 

T207i  05 

37    22 

Bl    05 

2410 

7A 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

RAVENSWOOD    OAM   22 

7352    03 

JACKSON 

38    57 

584 

4P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

REEDSV1LLE    EXP.    FARM 

7427    04 

PRESTON 

39    30 

79    50 

1760 

9P 

ftP 

WEST    VA.    UNIV. 

RE  NICK    NO    2 

7449|  05 

GREENBRIER 

38    00 

BO    22 

2150 

7A 

DALE    H.    ADKISON 

RICHWOUD 

7503    04 

NICHOLAS 

80    33 

2400 

5P 

3P 

RADIO    STATION    WVAR 

RIPLEY 

03 

JACKSON 

• 

ei  43 

610 

ftP 

5P 

CITY    OF    RIPLEY 

ROMNEY    3    NNE 

06 

HAMPSHIRE 

39    23 

78    44 

640 

ftp 

7A 

MISS    FRANCES    VANCE 

ROWLESBURG    1 

04 

PRESTON 

2 

39    21 

1375 

7P 

7A 

MRS.    MAUDE    C.    BOLYARD 

SENECA    STATE    FOREST 

8051 

04j  POCAHONTAS 

7 

36    20 

79    ft* 

2  500 

9P 

9P 

JAMES    P.    SCMAFFNER 

SMITHBURG 

8274 

02    DODDRIDGE 

e 

39    17 

60    44 

793 

: 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

SMITHVILLE 

82B6    02|  RITCHIE 

5 

39    04 

81    05 

840 

: 

HOPE    NATURAL    GAS    CO. 

SPENCER 

83841  03<  ROANE 

5 

38    46 

61    21 

964 

6P 

BA 

W.    VA.    WATER    SVC.    CO. 

SPRUCE    KNOB 

84331  04J  PENOLETON 

38    41 

79    31 

3050 

BA 

•A 

HARRY    J.    GORDON 

STONY    RIVER    DAM 

8536,  04,  GRANT 

39    06 

79    18 

3400 

8A 

FRED    C.    BECKER 

SUHMERSV1LLE    RESERVOIR 

06I-    04    NICHOLAS 
8662    02l  BRAXTON 

38    14 

80    53 

1757 

8A 

SA 

CORPS   OF    ENGINEERS 

SUTTON    RESERVOIR 

38    39 

80    41 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TERRA    ALTA    NO.    1 

877T  04|   PRESTON 
67S2    04j   PRESTON 

11 

39    26 

79    32 

7fl 

7A 

WILLIAM   C.    P1NGLEY 

2 

39    27 

2587 

CHARLES    E.    TREMBLY 

THOMAS 

88071  04|   TUCKER 

2 

39    09 

79    30 

3070 

7A 

ROBERT    E.    WHITE 

TRIBBLE 

8924.  03|  MASON 

4 

38    41 

81    30 

690 

; 

JERRY    CASTO 

TYGART    DAM 

69861   021    TAYLOR 

10 

39    19 

80    02 

1200 

CORPS    OF    ENGINEERS 

9011'  05J  MONROE 

37    36 

80    32 

7A 

7A 

MRS.THELMA     SPANGLER 

VALLEY    BEND 

9C68I  04i  RANDOLPH 

79    56 

2010 

MRS    VIOLET    L.    SWECKER 

VALLEY    MEAD 

9086]   04,    RANDOLPH 
910*  02    LEWIS 

80    02 

2425 

HID 

: 

KENT    SWECKER 

VANDAL  I A 

6 

80    24 

1120 

CLARKSBURG    WATER    BOARD 

WARDENSVILLE     R    M    FARH 

9281    06    HARDY 

9 

78    35 

960 

BA 

BA 

WEST    VA.    UNIV. 

WAYNE    2 

9323    03 

WAYNE 

7 

38    13 

82    26 

600 

9P 

»P 

JOSEPH   A.    BOOTEN 

WEBSTER    SPRINGS    1    E 

9333    0<. 

WEBSTER 

38    29 

80    25 

1550 

31 

7A 

: 

THOMAS    W.    MOORE 

WE1RTON 

9345    01 

HANCOCK 

40    24 

80    36 

1040 

6P 

6P 

M 

C.    E.    STETSON 

WELLSBURG    3    NE 

9368]  01 

BROOKE 

a 

40    16 

60    35 

666 

6P 

6P 

MISS    DORIS   J.    PFISTER 

WESTON 

94361  02l  LEWIS 

39    02 

BO    28 

1026 

7A 

7A 

J.    ARTHUR    HENRY.    JR. 

WEST    UNION 

94501  02    DODDRIDGE 

ft 

39    IB 

80    47 

1000 

6P 

EARNEST    F.    SMITH 

WHEELING    WARWOOD    DM    12 

9492    01    OHIO 

9522    OS  GREENBRIER 

8 

40    06 

BO    42 

659 

BA 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

7 

80    18 

1920 

5P 

7A 

JAMES    A.    TERRY 

1 

37    40 

82    17 

673 

BA 

•A 

NORFOLK    ♦    WESTERN   RY. 

WILLIAMSON    2 

9610'   03!   MINGO 

1 

37    41 

82    18 

65 

SA 

WILLIAM    0.    PORTER 

W1NFIELD    LOCKS 

96831  03 

_ 

- 

38    32 

61    ftft 

571 

7A 

7A 

H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

J     DRAINAGE  CODE:      1-BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GTJYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    6-MONONGAHELA    7-NEW    B-OHIO    8-PUTOMAC    10-TYGART  11-YOUGHlOGHENY 


i;  i:  FERENl     i:       n  ( >   i    i 

n)\  1  \->*.-> 

AiKii  t  Lou  i    Lnforaal  Lon  regarding  tba  climate  .-i    *.<  .t    vi  i  «t  nt .»  ™,i>    i..    oh «<«i  i>y  «<  1 1 1 1.»:   i  <>   tbe   Rnvli  onannl  ■  I     lol Bnrvloe     Idad  "i    t ration  Mt  at*  Cllaatologlet, 

Agricultural    Bngineei  in*   itutidlng,    "est    Virginia  DMveroity,    Morgan  town,    wont    Virginia   uumxi,    ...    to  any   faathai    Buroau   Offtct  Wdltionil    , 

■  i.i  t  ara  ooatalned   Ln  "houhly  PUCIPITATIOM  DATA  R8T  VIRGINIA". 

DIUKNSIONAI.    UNITS:       Unlet**    otherwise    Lodioatad,     .1 1  menu  1  onu  1    mills    used    in    Ihts    hull. -tin    ...  r  I |  ,,       f,     , LpltatlOD    .....I    evaporation    Lfl    LlOfaOl    and 

win  J  movement    in  miles.      Monthly  degree  day   totala  .u,-   1 1.«-  muma  ..i    the  negative  departnrae  ol   average  dally   teapereturee   Froa  SB  >        [a    'Suppleaental    Data" 
table   ill  i -t«i  t  tons   entered   in    figuroH   are    u»hm   »r   degi  itunt    wind    is    tho   veotor   hub  of   win. I   .11.  I      >1 1  v i I   l.y    the   ntuabai 

obskhvation  time       Tin*  station    i  mi  ox  ibowa  obaervatlon   tim.--.   in    Local   standard   tup.--     During   the   luaaiai    nontbn  »<■  obaarvari    take    the  obaervatloi r.  daylight 

■aving  time.     Snow  on  ground   in  tba  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table   Ln  -it    observation   tine   I i   axeapl    Heath.-.    u.i..-...i   i   kaa     i  ,i 

ntatlona  anow  on  ground  values  aro  at   7:00  a.m.,    k.s.t.     i>a  i  a   in   tin-  "lair  ana  a"    table,    "Dally    Praolpltatlon"    tabla,    "Dally  Toaparatura"    tablo,      BVaporatlon 

and    Wind"    tablo,     and    Hnowfall     In    the    "Snowfall    and    Snow    on   Ground"    tablo,     whon    published,     aro    Tor    24    houi  m    and  log    al     Mm.-    .>l    obaerval 

IN  Is  measured  tn  tin-  standard  Weather  Bureau  lypt   pan  o!  4 -fool  dlamatar  iinlaaa  otharwlna  ahown  bj  Footnote  Following  In*  Kvaporatlon  and  Wind  table.      Max  and  Mln  valuea 

ln  the  Kvaporatlon  and  wind  tabla  ara  axti  i  mac  ol  tempi  rature  oi  water  In  pi led  dui  Lng  24  houri  ending  al  it  lon.    wind  La  the  total  v 

evaporation  pan  as  determined  by  n  oontlnuoufl  anemometer  recorder  Located  B   .'<  Lnchea  above  tbi   pan. 

IfATKK  KJlMVAl.KNT  values  published  In  tba  "Snowfall  ami  Snow  on  too.  in.  1"  table  aro  ttio  w.ln  o,|tiivalonl  ol  BttOT,  -.loot,  0T  I  '  <•  OD  II"'  gTOUDd.   BaapleH  COI 
,.!,(,,  I  i,  1  n,  moa'.u  r.'iiienta  uv  taken  from  di  1  f  eient  pol  nt  s  for  success 1  ve  observations  ;  r  onset  pi  en  I  1  y  ,  ■  ..  .  a-.  I  .  .n,.  I  drifting  and  OtbOl  oauaai  Ol   Local  Variability 
In  tho  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  tn  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  ln  the  "CI imatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tablo,  and  in  tho  "Seasonal  Snowfall'  tabla,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  dlatance  ln  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  bo  carried  ln  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  ln  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  ln  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ln  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  ln  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA      L' 


Tomporatur* 

Pr»clplUlion 

'J 

H 

en  5 

•  1 

< 

il 

2.8 

-a 
tn 

2 

• 

a 

V, 
I 

3. 

a 

t 

a 

No.  ol  D.iy « 

3 

+• 

i! 

3 
I 
J 

i 

Snow.  Slo«l 

No.  of  Day* 

SUUoo 

Mu 

Mln. 

■3 

•St. 

A 

Cl 

a 

s 

s 

■J, 

X 
3 
8 

l\ 

•J 

1  . 
.  1 

1,1 

•   •   » 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 
CMRO  3  S 
CRESTON  1  SSw 
MOUNDSVILLE 
NEH  CUMBERLAND 

8*. 3 
85.0 
83.9 
85. 5M 
84.7 

57.9 

59.5 
56.6 
59. 3M 
60.2 

71.1 
72.3 
70.3 
72. 4M 
72.5 

-  3.8 

-  .8 

-  2.9 

.4 

90 
90 
89 
91 
89 

18 

17* 

16* 

29 

31* 

46 
47 
48 
47 
47 

27 
22 

24  + 
21 
27  + 

l 

0 

l 

2 
3 

1 
3 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

a 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.36 
5.37 
6.24 
1.60 
2.86 

.04 
1.59 
1.93 

-   .76 

2.65 
2.00 
4.44 
.73 
1.59 

10 
9 
10 
10 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

t 
t 
t 
J 

! 

1 

3 
3 

1 
2 

1 
2 
1 
0 
1 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY      R 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

84.9 
84.7 
84.2 
84.1 
84.5 

61.4 
64.6 
62.6 
61.4 
57.5 

73.2 
74.7 
73.4 
72.8 

71.0 

-  1.4 

-  1.0 

-  .8 

90 
90 
90 
90 
90 

31  + 

31* 
31  + 
25 
23 

49 
54 
33 
50 
45 

22 
22 
21 

27+ 
27+ 

0 
0 
0 
0 
3 

3 

2 
d 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 
3.57 
4.08 
3.47 
6.05 

-  1.53 

.30 
2.20 

.80 
2.75 
3.26 
1.31 
3.19 

10 
9 
9 
19 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

< 

3 

4 

i 

1 

i 

1 
1 
3 

3 

0 
1 

1 
1 
1 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

84.4 

61.2 

72.8 

-   .5 

91 

31 

50 

21 

1 

3 

0 

0 

0 

2.31 

-   .87 

1.42 

10 

.0 

0 

2 

2 

1 

DIVISION 

72.4 

-  1.1 

3.94 

-   .05 

.0 

•   •   • 

NORTH  CENTRAL       02 
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SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


Landslides  and  associated  flooding  from  torren- 
tial rains  August  19  and  20  caused  two  deaths 
and  extensive  damage  as  the  remnants  of  hurri- 
cane Camille  moved  overland  from  Kentucky 
across  the  southern  part  of  West  Virginia  into 
Virginia.  Major  flooding  in  the  southeastern 
part  of  the  State  occurred  on  some  tributaries 
of  the  Greenbrier,  Gauley  and  Meadow  Rivers. 
Rainfall  totals  above  4  inches  In  a  24-hour 
period  occurred  in  these  areas  and  accounted 
for    over   half   of   the   area's   monthly    rainfall.* 

The  northern  half  of  the  State  received  heavy 
rainfall   August    8-10   as   a    small  low  pressure 


center  moved  across  the  State.  Elkins'  3.21 
inches  was  the  greatest  24-hour  rainfall  since 
1954.  Elkins  reported  wind  gusts  to  64  m.p.h. 
and  considerable  damage  in  the  vicinity.  Minor 
damage  also  resulted  from  what  evidently  was 
a  small  tornado  near  the  town  of  Hurricane  in 
the  Teays  Valley,  about  20  miles  west  of  Charles- 
ton, about  8:30  p.m.  August  9.* 

Generally,  it  was  a  cool  wet  August  with  very 
few  days  with  temperatures  of  90°  or  above. 
The    last    10    days   of   the  month  were  rainless. 


These  notes  highlight  several  noteworthy  weather 
events  and  were  compiled  before  data  processing 
for  this  publication  was  completed.  For  further 
details  see  the  accompanying  tables  or  this 
month's  issue  of  "STORM  DATA". 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia     26506 
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2.51 

.20 

T 

.04 

T 
.03 

.68 
.33 

.09 

.62 
.83 
1.42 

.19 

.01 

.10 
.29 
.01 

.19 
.91 
.55 

.18 

.21 
T 

1.31 
3.19   .23 

.40 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       02 

BELlNGTON 
BUCKHANNQN  2  W 
BURNSVILLE 
CENTRALIA 
CLARKSBURG  1 

6.66 
4.36 
4.52 

5.58 
4.57 

.08 
.28 

.02 
.59 

.06 
.12 

T 

.05 
.03 
.02 
.06 

.36 

T 

.03 
.07 

.03 

T 

.07 
.58 
.05 
.50 
3.00 

2.41 
2.15 
3.03 
2.64 
■  18 

.06 
T 

T 

.83 
.06 

.04 

.25 

T 

.13 

.12 
1.12 
.22 
.06 
.02 

2. OB   .41 
.23   T 
.33   .70 

1.62   .63 
.33 

.02 

FAIRMONT 
GASSAWAV 
GLENvlLLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

2.44 
5.49 
4.69 
5.64 
2.91 

.35 

.29 

.03 
.10 

.06 
.18 

.15 

.03 
.01 
.01   .05 

T 
.05 

.05 

1.76 
.61 
.07 
.02 
.08 

.12 
2.72 
2.78 
3.86 

1.70 

.02 
.10 

.01 
.01 

.07 
.02 
.04 
.01 
.26 

.18 

.05 
.05 

.05 
.69 
.40 
.01 

.20 

.50   .31 

.63   .56 

.67   .70 
.50 

.01 

IRELAND 
JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
HANN1NGT0N  1  N 
MANNINGTON  1  W 

2.91 

3.15 
3.41 

■  43 

.40 
.41 

.03 
T 

T 
T 

.96 

.30 

.96 
1.18 
1.50 

T 

T 

.02 
.25 

T 

.10 
.45 
.23 

.13 

1.16 

.12   .19 

.10 

.06   .05 

T 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  l  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

2.82 
2.23 
2.35 

4.09 
5.61 

.02 
.04 

.13 

.13 
.09 
.08 

.01 

T 

.06 
.17 

.01 
.08 
.03 
.06 
.10 

.35 
.23 
.25 

.07 
.10 

1.71 
1.10 

.15 

T 

.36 

.46 

.11 

1.22 

2.10 

2.88 

.02 

.05 

T 

.06 
.12 

.47 
.05 

.04 
.07 
.10 
.08 

.07 
.46 
.05 
.32 

.10 

.21 
.09 

.17   .17 
.12   .56 
1.03   .57 

VANDALIA 
WESTON 
WEST  UNION 

3.55 
4.86 

.07 

.33 

T 

.03 
.06 

T 

.01 

.13 
1.49 

2.57 
1.55 

.02 

.05 
.11 

.05 

.15 
.76 

.30   .25 
.45   .03 

•   *   • 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLAND 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENDENIN  1  SW 

6.50 
8.20 
7.54 
6.31 

7.86 

.94 

.04 
.30 

.06 

T 

.16 

.31 

.01 
.24 
.63 

.25 

2.17 
.20 
.55 

1.00 

1.90 
.90 
3.01 
2.20 
2.46 

.06 
.01 

.35 

.08 

1.38 
.83 
.35 
.10 
.57 

.20  3.02 
2.50   T 

.83  2.32 
1.22  2.00 

.96  2.06 

CORTON 

DILLE 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

7.92 
4.61 
5.68 
6.01 
6.12 

.32 

■  42 

.74 
.09 

.04 

.29 

.03   T 

.48 

T 

.13 
.35 

.24 

.04 

2.30 
1.80 
1.10 
2.50 
2.90 

.01 

T 

.05 
.37 

.15 

.03 

1.37 
.05 

.13 
.11 

.62  1.52 
.22  1.60 
.39  4.19 
.28  2.79 
1.34  1.33 

.02 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

3.93 
4.68 
4.B8 
7.17 
7.69 

T 

.02 
.11 

T 

.02 
1.50 

.41 

.06 

.81 

.04 
.17 

1.45 

.20 
.16 
.12 

2.43 

1.02 

.74 

3.23 

T 
.06 

T 

.02 

T 
.03 

.02 
.01 

.08 
.09 

.08 
.20 

T 
.01 

2.32 

.63  1.24 

3.59 

.52  4.00 

.31  2.62 

.03 
T 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  DAM  22 

RIPLEY 

SPENCER 

5.57 
4.55 

6.04 
5.26 

T 

.15 

.07 
.02 

T 

.03 
.18   T 

.10 

.22 

1.00 

T 

1.44 
2.52 

2.10 
3.50 

.06 

.02 

.25 

.53 

T 
.09 

T 
.02 

1.85 

.56  3.10 
.56   .70 

.84   .03 
1.02   .45 

.01 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
-INFIELD  LOCKS 

4.91 
3.21 
3.50 
6.77 

.59 

T 
.14 

.19 

.46 
.25 

1.74 

.21 
2.20 

.69 

T 

.01 

.36 

.06 

.04 

2.00   .62 
.35  2.11 
.37  1.87 

1.53  2.60 

*    •    • 
CENTRAL             0*. 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

2.79 
6.85 
6.59 
7.30 
6.17 

.16 

.07 
1.08 

.04 
.33 

.07 
.53 
1.46 
.20 
.13 

.17 
.33 
.11 
.03 
.85 

.08 
.05 
.21 

.06 

1.31 
3.05 
1.40 
2.50 
1.36 

.05 

.11 

T     ..5 

.17 
.10 

1.61 
.08 

.23 

.62 

.52 

.95 

.43 

.60 

.33 

T 

.06 
.53   .89 
.56  1.62 
.95   .92 
.11  2.30 

.03 

T 

BECKlEY  WB  AP          //R 

BELVA 

BRAN0ONV1LLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEy 

4.66 
6.56 
3.85 
7.57 
6.52 

.04 
.10 

.28 

.04 

T 

.15 
.08 
.09 

.7! 
.08 

.21 

.07 
.02 

.64 

.09 

.25 

.03 
.61 
.03 
.08 

.78 
2.79 
1.28 
2.18 
2.15 

.01 

T 
.41 

.04 

.62 

.93 
.05 
1.21 
.33 
.33 

.08 
.29 

.16 
.06 

.04 

.08 
.11 
.02 

1.51   .63 
.49  2.42 
.02   .08 
.93  2.93 
.71  1.80 

.02 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      1  IK 

FLAT  TOP 

4.76 
6.02 
7.24 
5.60 
5.22 

.07 

T 
T 

.07 
.03 

T 
.09 

T 

.03 

T 

.29 
.08 

.68 
.08 
.13 

.11 
.03 
.09 

T 

.15 

■  10 
T 
2.85 

.17 

2.25 

1.43 

2.52 

.36 

.28 

T 

.02 

T 
T 

.03 

.87 
.05 

.18 
.25 

.20 
.60 

T 
.29 

.07 

.47 
.07 
.03 
.90 

.24   .04 
.80  2.76 
.85  3.05 

1.23 

1.08  3.24 

.01 

T 

T 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  MILL 

7.43 
7.48 
8.29 
5.82 
6.20 

T 

.18 

T 

.78 

.30 

T 

.03 
.17 
.10 
.23 
.13 

.04 
.09 

.55 

T 

.45 
.45 
.19 

.01 

3.20 
3.13 
1.86 
2.15 
1.69 

.08 
.02 

.01 

.12        .11 

.05 
.06 
.32 

.67 

.04 

.04 
.22 

.57 
.42 

T 

.05 
1.59 
.86 

.13 

2.05  1.08 
.80  2.45 
.08  3.37 
.34   .69 
.64  2.56 

.04 
.03 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  ExP.  FARM 
RICHwOOD 
ROWLESBURG  1 

6.46 
7.09 
2.96 

5.94 

.01 

T 

T 
.04 

.11 
.05 

T 

.10 
.05 
.10 

.11 

.12 
.12 

.10 

1.01 

.01 

.05 
.49 
.07 

T 

3.11 
2.56 
1.49 

1.93 

.14 
.03 

.49         .02 
.02 

T 

.58 
.23 

.13 

.82 

.22 
.06 
.20 

.14 

.28 
.67 
.39 

1.26   .61 
1.73  1.20 
.09 

.85   .40 

.01 

.02   T     T 

.01 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSvILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

7.05 
5.11 
3.B2 
8.18 
4.54 

.59 

.01 
.76 

•  11 

,  .03 
.10 

.49 
.96 
.30 
.13 
.12 

.01 
.05 

.31 
.18 

.04 
.01 

.96 
.17 
.08 

.42 

.86 
1.79 
2.14 
2.38 
1.84 

.02 

.02 

.02   .01 
.06        T 

.37 

.20 

.54 

.27 
.27 
.05 

.40 

.71 
.02 
.10 
.04 
.60 

.87  1.06 

.36   .63 

.73   .20 

2.34  2.39 

.30 

.04 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

5.77 
4.63 
6.43 
4.80 

.02 

.25 

T 

.19 
.10 
.38 
.10 

.13 
.12 

.04 
.65 

.01 
.12 

.09 
.05 

2.71 

2.5B 
2.18 
2.10 

.07 
.05 
.02 

.03 

.31 
.07 
.22 

T 

.28 
.10 
.16 
.05 

.17 

.03 

.05 

1.36   .52 
.63   .58 

1.01  2.27 
.55  1.25 

.03 

SOUTHERN            05 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

6.44 
3.53 

.03 
.17 

.21 

.23 

.02 

.08 
.27 

1.02 
.53 

.15 

.31 

.13 

.01 

.13  4.65 
.02  1.98 

.01 

; 

lollowiiig  Sl«llon   Indo*. 


DAILY  PRECIPITATION 


>.  ,'iitinued 

IDOINJl 
1969 

Station 

I 

D»y  dI  Month 

1 

<      \ 

3 

_Li 

5         6 

7    |    8    |    9 

11)    i    11        12 

11       14       15 

JLi 

,7 

18 

19  j   20   | 

21 

22       2-1       24 

25       26       27 

28         .   ■ 

31 

BLUBJTONE     DAN 

GARY                                                    //R 

iaeger 

KllPPEHlTUN 

5.61 
).»0 
3.19 
5.69 

1 

■  0! 

T 

.04 

.!« 
.  11 

.14 

.01 
.66 
.01 
.11 
.01 

.04 

•  oi 

.01 

.19      T 

.16 
.9. 
.30 
.26       1 

.27       T 
.62       T 
.49       .10 

i 

.0'       T             .01 

..'6 
.  It. 
.08 
.05 
1.09 

.05 
.0' 

.73 

.10 

.Si 

T 
.15 

.29 

.77      .74 

.10       .93 
.03    1.20 
•SO    2.02 

7 
T 

,01 

LEKtSBURG    2     SSW 
MATOAK* 

piNeviue 

PMINCETCIN 
REN1CK    NO    2 

7.44 
3.98 
J.»0 
1.6) 
(.0) 

.99 
.1* 

.13 
.31 

•  •0 

.06 

T 

.15 
.11 
.15 

.04 

.02 
.11 

■  20 

.61 

T 

1.19       .01 

2.4» 

.40 

1 
T 

.70 
.14 
.07 
.04 
.32 

.02 
.2> 

.17 
.10 
T 

.42 

.02 
.48 

.04     1.40 
.13    2.11 
.11     1.69 
1.50       .02 
.25    3.95 

,01 

,02 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

1.91 
6.00 

T 

.61 
.96 

.02 

.19 

.30 
.93 

.10 
.06 

.45 

.37 

.03 

T 

.13    2.15 

.64    3.02 

NORTHEASTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    Nt 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

6.11 

4.53 

4.16 
5.31 

5.81 

.01 
.04 

.01 

.as 

•10 
.69 

.12 

.51 
1,60 

1.59 

1.02 

1.16 

2.15 

.34 

.02 
.08 
.05 

.01 
.16 
.03 

T 

.76 
1.83 
1.60 

.65 

.76 

.01 

.15 
.19 

.17 
.24 

1.10 

.02 
.33 

1.37 

.66       .01 
.13       .20 

.30       .52 
1.06       .26 

.14         .16 

KEARNEYSVLE     1    NM    NBASO 
MARTINSBURC    FA*    AP 
HATH IAS 

HOOREFIELO    2    SSE 
OHPS 

5.24 

5.0« 
5.35 

3.06 
4.52 

T 

.to 

■  10 

.33 

.SI 

•  05 

•  56 

.16 
1.06 

1.45 
1.10 
.43 
.69 
.53 

•  62 

T 

•  14 

T  .46 
.07 

.74 
.11 
1.51 
1.55 
■  72 

T 
T 

T 
.24 

T 

.74 
.19 

.TO 
1.67 
.22 

.12 

..'6 

1.29       .08 
.05 

.18       .03 
.19       .20 

1.87       .44 

PETERSBURG 
ROMNEY    3    NNE 
MAR0ENSV1LLE    R    H    FARM 

1.65 

2.** 
3. 86 

.60 

•  13 

•  05 

.76 

.92 

.41 
.S3 

.10       .30 
•  02 

.07 

1.47 
1.21 
1.15 

.07 
.11 
.02 

.13 
.06 
.06 

.56 
.18 
.70 

.23       .27 
.32 

.11       .11 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  w 
precipitation 

th 

a> 

_c 
1c 

M 

C 

^■" 

c_a 

Oj  — 
U    40 
4.    40 

oj  o 

CO. 

40 

c 

11 
11 

0)     - 

of  O 

c 

2^3 

~D    • 

w  • 

0)   0. 

a;  to 

o 

CO 
0 

0) 
> 

< 

46 
OJ 

—     4) 

o'1 

5  42 

44.     £ 

46 

0)  0) 

o« 

Q42 

Standard  of  T 

EASTERN 

ime 

0 
U 
0 

h- 

o> 
o 

q 

o 
o 

6 

°. 

o 

q 

0 

> 

0 

Si! 

d!     O 

"o 

0 

t— 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13 

19 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

17 

1.5 

6.7 

23  +  + 

25 

10 

90 

93 

59 

76 

1 

2 

3 

3 

1 

0 

10 

- 

5.5 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

9 

0.8 

4.5 

35  +  + 

34 

09 

97 

97 

59 

74 

1 

2 

3 

3 

0 

2 

11 

- 

5.8 

ELKINS    >JB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

99 

62 

79 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

13 

- 

6,6 

HUNTINGTON    W3    AIRPORT 

13 

0.8 

4.3 

18  +  + 

26 

09  + 

86 

89 

51 

60 

1 

4 

0 

0 

1 

1 

7 

- 

5.3 

PARKERS9URG    W«    CITY 

- 

- 

- 

28 

N 

09 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

3 

0 

0 

1 

11 

65 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    97    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
AUGUST  1969 


Day  of  Month 


12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


N^THWESTERN 


01 


BENS  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRFSTON  1  SSW 

MOUNDSVIUE 

NEW  CUMBERLAND 

NEW  MAPTINSvtLLE 

PARKFRSBURG  FAA  AP 

PARKFRSBURG  WB  CITY 

WEIRTDN 

WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWQOo  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


02 


BELINGTDN 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLFNVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  N« 
MANNINGTON  1  N 
MIODLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


OJ 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

OUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HUGSFTT  GALLIPOLIS  DAh 

HUNT INGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SFW  TRMT  Pi 

LUGAN 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


87   87   85 
61   63   61 


60   63 

89   84 

66   64   64 


64   64   62 


88   87 
63   63 


89   89 
65   65 


90   93 
64   62 


86   83 
61   64 


87   89 
62   63 


89   90 
64   67 


89   92 
63   68 


91   92 
63   63 


H 


63   59   59 


60   83 
63   59 


61  58 

83  63 

63  61 

81  84 

63  61 

77  62 

65  61 

79  85 

67  64 

79  B4 

66  62 

60  86 
63  62 

79  85 

61  58   58 

78  85   84 
66  62   63 


80   83 
60   55 


82   67 
61   60 


77 

62   58 


80   84 
62   60 


77   80 
59   60 


64   58   62 


75   83   85 
62   58   56 


85   66 
59   60 


78   82 
60   56 


82   60 
52   53 


63   60   60 


83   66 
60   61 


81   83 
63   61 


79   83 
64   64 


80   86   86 
64   60   62 


81   83 
56   57 


74   79   84 
64   60   6C 


80   6( 
63   61 


67  61 

62  87 

65  62 

73  77   6« 

66  64   6: 


85   68   86 


86   81 
60   62 


86   88 
58   60 


60   65   60 


86   84 
69   59 


85   83 
64   65 


87   87   77 


86   73 
68   60 


83   80 
66   61 


85   64 
65   60 


84   72 
65   62 


63   81 
55   57 


57   57   60 


86   76 
63   63 


84   73 
67   63 


84   81 
61   63 


86   85 
58 


84   62 
60   62 


82 

68   62 


60   60   62 

87   84   78 
60   61   63 


85   86   64 
60   66   63 


61   64   66 


56  67   65 

87  89   89 

59  59 

87  89 

60  59 

90  90 

61  72 

90  91 


76  80  62 

62  55  55 

79  79  84 

63  55  56 

76  78  82 

60  55  55 

80  81  85 
63  56  57 

79  82  84 

63  56  58 


75   80 
61   52 


60   83 
59   55 


75   79   83 


57   57   57 


60   82 
60   52 


76   80 
63   60 


76   77 
5B   51 


78   81 
61   55 


77   78   80 


62   56 

79   62 
62   55 


86   86 
56   57 


86   88 
56   67 


85   87 
55   57 


86   87 
57   60 


67   87 
58   58 


86   89 
59   61 


85   87 
63   64 


85   86 
59   61 


67   88 
55   55 


86   88 
58   58 


80   83   85 


64   86   86 


56   58 

87   66 

51   60   54 


64   85   90 


77 
60 

80 
59 

81 
59 

84 
57 

85 
59 

87 
69 

89 
70 

87 
65 

78 
60 

63 

60 

65 
60 

87 
61 

68 
05 

68 

71 

83 
63 

66 

56 

82 

60 

66 
56 

87 
58 

89 

66 

89 
68 

84 
63 

80 
52 

at- 

56 

86 
61 

82 
67 

B9 

04 

86 
61 

79 
56 

61 
56 

84 
61 

85 
60 

6'' 

61 

89 
61 

80 
65 

78 
60 

B2 
58 

85 

61 

85 
61 

89 
0  2 

90 
69 

78 
64 

81 
57 

81 

87 
61 

89 

64 

9C 

■'1 

68 
73 

63 

84 
57 

6C 

86 
59 

84 
61 

'1 

70 

91 
67 

79 
60 

94 

6C 

89 
61 

91 
61 

9  1 

0? 

92 

70 

84   90 
64   65 


90   85 
63   67 


85   88 
62   62 


90   86 
67   67 


84   86 
69   68 


90   83 
67   61 


90   64 
72   72 


87   83 
67   66 


86   84 
66   66 


86   79   85 
63   61   62 


90 
04 


69   64   70 


66  62   62 

90  85   89 

69  64   65 

90  90   84 

67  60 

83  88 

70  64 


78   87   79 
66   66   65 


88 
64 


86   80   62 
66   62   47 


82   78   78 
68   58   47 


73   62   55 


78   80   79 
71   62   53 


79   80   80 
66   60   50 


80   72 
62   63 


76   60 
64   67 


77   82 
68   58 


77   79 
66   60 


78   79 
68   68 


83   76 
68   67 


83   81 
62   65 


82   81 
66   62 


74   77 
65   55 


76   79 
66   67 


89   76 
67   67 


78   82 
67   66 


74  80  77 

70  63  57 

62  76  63 

70  69  61 

80  84  8) 

67  67  58 

79  80  80 

64  67  59 

83  75  63 

67  70  60 

85  74 

69  70 

76  83  80 

72  67  62 


65   84 
68   6C 


79   86 
71   65 


81   84   86 
49   53   54 


82   85   87 


85 
52 


75  79 

45  43   48 

82  64   66 

47  48   48 

84  e; 

56  51 

81  83 

49  51 

80  83  e 


79   83 
49   50 


84   86 

50   45 


81   84 
47   49 


77  80  82 

44  47  50 

81  81  86 

50  51  54 


78   83   84 
48   48   52 


82   85 
46   50 


61   81   83 
53   56   58 


61   85   eo 
55   56   60 


85   86   86 
51   55   57 


83   63 
54   53 


79   84 
52   53 


78   83 
55   55 


83   85 
57   55 


64   85 
54   55 


66   66 
55   59 


87   67 
56   60 


87   87   85 
52   56   51 


90   88 
59   60 


89   85 
67   59 


67   67 
61   63 


59   63   58 


90   65 
62   61 


90   84 
59   65 


82   80   77 
54   57 

86   64 


61  62   59 

87  87   87 

58  60   57 

84  64   82 

59  56   56 

85  86 

57  57 

85  67 

59  58 

B6  86   85 

58  62   62 


87   68 
61   63 


87   69 
63   62 


88   91 
49   59 


87   89 
53   58 


87   89 
55   62 


89   88 
57   64 


87  88 

62  61 

87  67 

48  54 

68  88 

53  56 


89   90 
64   65 


88   90 
69   69 


88   90 
65   65 


87   88 
63   65 


89   69 
57   60 


90   91 
62   66 


60  84 

47  49 

86  85 

48  53 

88  89 

50  61 

82  87 
52  59 

85  85 

56  59 

83  86 
50  51 

63  88 

41  55 

87  87 
46  56 

87  85 

49  55 

82  83 

48  57 

65  86 

50  56 

63  86   88   68 

50  50   56   61 


83   86 
55   56 


90   92 
64   63 


87   88 
62   64 


86   66 
63   64 


86   87 
58   63 


87   87 
62   63 


90   92 
61   60 


87   90 
62   63 


64   66 
59   59 


89   90 
58   64 


86   87 
50   59 


88   89 
63   62 


84   69   69   90 
59   56   59   61 


60   58   57 


90   89   89 


65   86 

59   64   63 


89   88   89 

60   65   64 


88   88   69 

59   63   64 


86   85   6 
59   61   66 


90   69   6 
55   62   65 


86   89   90 
64   67   64 


88   88   91 

62   65   63 


91   92   93 
60   63   62 
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DAILY  TEMPERATURES 


«HT     VI- 

AUGUJT  l'6» 


SUtlon 


D«y  ol  Monlh 


■  0      11       12      13      14      IS      18       17      18      19      20      21       22      23      24      25      28      27      21      29      30      31 


LONDON    LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NN6 

RAVENSWOO0  DAN  22 

RI»LEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELO  LOCKS 

*     •     * 
CENTRAL 


DA 


ARBOVALE  2 
BAYARD 

6ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  US  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FIAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

ROWLESBURO  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSvILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  I 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLIIEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 


67   8* 
63   64 


89   88 
6*   64 


S8   SB 
64   67 


75   62 

50   59 


80   80 
53   52 


82   81 
55   52 


82   81 
62   60 


82   83 
58   56 


85   85 
57   60 


79   79 
57   53 


83   80 
56   56 


74   77 
60   62 


82   81 
57   55 


85   86 
56   59 


64   86 
59   58 


81   79 
59   55 


82   83 

56   57 


62   60   64 


84   69 
58   56 


79   78 
57   59 


85   87 
65   61 


80   77 
55   57 


84   81   78 
60   57   63 


86   84   68 
56   58   6C 


81   81   68 
66   65 


84   87   87 
60   64 


86   87 
57   59 


86   84   s' 
58   58   5! 


78   78   84 
67   65   64 


78   60   85 

63   61   60 


86  65  87 

62  57  57 

76  79  83 

63  58  58 

79  85  87 

64  60  60 

80  85 

64  64  64 

76  78  85 

66  63  63 


76   78 
57   50 


73   7J 
57   48 


76   77 
52   51 


74   76 
55   53 


70   77 
60   54 


77   80 
52   52 


73   74 
57   46 


77   79 
55   54 


66   72 
57   56 


72   76 
58   55 


72   76 
58   55 


75   79 
62   56 


75   77 
56   47 


77   79 
60   51 


63   62   59 

70   79   80 
56   50   48 


70   71   77 
63   59   55 


72   77   80 
62   63   56 


73   77   80 
59   55   49 


70   75   76 
62   57   5 


73   74 
65   62 


78   76   7! 
64   61   6! 


74   80   81 
61   54   5< 


87   89   67 
63   63   65 


6  0 


89   85   79 


85   84 
58   69 


89   88 
59   62 


91   93 

63   64 


63   62   66 


80   78 
49   52 


79   80 
50   56 


81   81 
55   64 


80   82 
54   59 


84   82 
53   54 


79   77 
46   52 


82   82 
54   56 


74   77 
59   59 


82   81 
53   54 


81   86 
55   55 


81   84 
56   57 


80   76 
51   55 


81   80 
53   55 


85   83 
60   58 


81   79   80 
48   50   56 


75   79   77 
56   60   60 


80   84   83 
54   53 


76   78 
53   56 


85   85   83 
50   57 


82   61 
59   66 


82   85   86 
60   59   60 


85   86   87 
56   58   57 


85   86 

53   55   6- 


89   77   81 

64   62   61 


63   36   57 


79   83 
5»   53 


77   60 
62   56 


81 

56   57 


76   72 
49   46 


73   73 
47   44 


74   77 
48   51 


74 

50   54 


74   76 
49   47 


80   78 
50   50 


72   75 
47   42 


76   79 
52   50 


68   72 
53   54 


73   77 
53   52 


73 

54   54 


60   56   53 


74   70 
48   50 


77   80 
50   49 


74   69 
50   47 


73   66 
57   52 


75   77 
55   55 


70  69   74 

57  47 

76  78 

60  59   53 


76   77   60 
61   48 


72   75 

60   56   59 


86   76   81 
67   59   58 


68   76   8C 
66   57   57 


63   87   90 
62   63   64 


83   83   86 
59   59   60 


67   88   91 
53   54   67 


84   85   66 
56   59   67 


86   89 

56   60   68 


69   90 
61   62 


85   85   87 
60   62   63 


78   78 
51   48 


77   76 
47   46 


79   79 
50   55 


78   79 
56   58 


80   80 
51   50 


80   79 
52   52 


82   81 
53   51 


81   81 
56   55 


61   81 
54   53 


79   79 
51   55 


85   87 
55   54 


75   75 

53   57   61 


76   77 
52   52 


82   80 

54   56   62 


78   82   80 
55   60   63 


76   78   79 
62   65   68 


60   83   82 
57   52 


82   83   85 
56   55   59 


69   68   67 


89   89   69 
66   66   67 


VI   83   93 

66   66   67 


89   91   86 

64   64   63 


82   89 
72   63 


90   83 
63   67 


75   64   77 
63   63   64 


79  79  83 

65  59  65 

78  80  81 

66  63  67 

65  78  83 

65  62  62 

80  85  85 
63  61  62 

77  80  79 

63  60  62 

60  85  79 

63  61  65 

73  74  77 

63  63  64 


82   77 
62   65 


81   84 
63   63 


86  80  85 

63  63  65 

77  82  79 

63  61  64 

84  79  83 

66  60  62 


62   87   81 
67   64   65 


78   83   75 
60   58   61 


78   80   82 
60   63   64 


63   81   86 
66   64   65 


80   79   79 
59   58   57 


82   64   81 
67   62   67 


80   82   S3 
63   60   64 


79   81   81 
67   68   69 


84   82 

67   67   67 


66   86   84 
66   65   65 


85   79   B2 
62   53   55 


83   63   84 
54   57   64 


61      65 
66      61       67 
So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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86   73   84 

69   64   54 


78   79   78 


92   80   87 

72   70   64 


75   73   76 
52   49   46 


73   73   75 
66   59   54 


79   72 
63   63 


73  77  76 

61  54  47 

76  72  71 

65  62  56 

72  73  73 

62  64  56 

81  72  75 

66  65  57 

80  75  79 

62  64  50 

76  75  74 

61  64  47 

78  75  74 

64  65  43 


78   80   78 
64   64   49 


73  70  74 
64  61  47 

78  75  73 

64  66  57 

74  70  75 
62  65  41 


75   76   76 


80   78   79 
64   62   50 


60   76   76 
68   63   60 


82   79 
67   67 


65   83   81 
67   68   59 


78   79   81 
65   66   56 


79   62   83 
53   52   55 


76   76 

41   45 


73   76 
37   39 


75   79 
51   46 


75   79 
54   51 


74   77 
42   44 


70   77 
35   35 


78   80 
47   49 


72   72 
55   55 


77   78 
50   50 


76   79 
52   52 


77   79 
47   49 


77   78 
46   48 


83   84 
48   50 


79   64   84 

37   44   44 


72   74   75 
50   52 


75   80   80 
52   52   53 


73   75   77 
41   46   48 


79   81   83 
48   50   53 


77   80   81 
57   47   48 


75   77   79 
60   55   58 


80   79   82 
58   57   57 


61   82   84 
59   53   53 


81   82 
53   51 


63   84 
59   61 


76   79 
52   40 


76   78 
54   41 


76   77 
51   52 


78   78 
56   52 


82   77 
55   42 


82   83 
55   48 


75   77 
50   35 


79   79 
51   49 


78   74 
59   56 


62   80 
57   57 


83   80 
59   48 


80   78 
55   43 


82   82 
62   42 


85   81 
49   51 


78   81   76 
57   60   49 


83   82 

55   52   52 


77   76 
56 


81   80   78 


84   80   79 
50   51   52 


80   78   78 
60   58   60 


S3   81 
58   51 


86   66   S3 
55   57   58 


84   86   86   67 

32   57   60   60 


87   86   67   69 
56   62   64   62 


84   67   89   68 


83   84 
52   58 


80   79 
50   51 


82   81 
56   58 


81   64 
43   49 


61   77 
39   48 


80   81 
55   54 


78   82 
44   51 


84   66 
50   52 


83   80 
39   45 


84   82 
48   55 


74   77 
53   54 


81   83 
54   54 


80   65 
50   54 


83   81 
50   51 


81   82 
44   45 


87   65   67   88 
49   60   63   60 


82   83   84   84 
42   48   52   48 


79   80 
50   52 


86   85 
55   57 


80   82 
51   52 


64   65 
57   58 


79   73 
60   57 


84   85 
59   61 


85   83   65 
53   54 


60   79 

47   52   54 


82   83   84   84 
50   49   58   54 


79   61   e2   82 
58   58   62   62 


81   84   86   86 
56   55   58   62 


85   65   88   88 
53   52   52   56 


83   85   86   87 
31   51   55   55 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


WEST    VIRGINIA 
AUGUST  1 


Day  of  Month 


22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


N'lRTHFaSTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

KEARNEYSVLE  1  Nw  WBASO 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MDOREFIELD  2  SSE 

OMPS 

PETERSBURG 

ROMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85   87   82 
01   61   62 


88   89   88 
5'   61   64 


85   86   85 
55   56   60 


87   88   84 
60   63   63 


86   82 
57   61 


84   75 
57   63 


83   80 
60   60 


86   87 
61   62 


87   78 
63   64 


85   78 
54   61 


89   86 
60   64 


86   86 
59   60 


89   86 
61   63 


88   62 

60   62 


86   81 
59   63 


73   76   81 
61   60   56 


76   76   81 
64   60   58 


82   71   76 
60   55   51 


73   81   83 
61   62   57 


74  82  86 

62  61  54 

71  76  80 

61  61  57 

80  80  87 

64  61  56 

78  75  79 

65  65  57 

75  79  85 

66  62  58 


74   76 
64   64 


64   65   59 


84   84 
52   57 


87   85 
55   54 


87   86 
57   56 


83   78 
56   57 


86   85 
60   67 


88   38 
61   66 


87   82 
62   66 


84   82 
57   59 


88   87 
60   62 


86   85 
60   63 


90   86 
61   64 


88   86 
57   60 


86   86 
58   61 


63 


80   81 
53   58 


83   74   79 


83   83 
55   55 


80   83 
58   51 


84   85 
58   59 


83   81 
63   55 


60   52 

78   84 
63   55 


76   78   80 


79   83 

63   54 


63   53   53 


60   77   63 
54   62   65 


85   86   86 
56   56   59 


78   83 
55   63 


84   62 
52   60 


61  78  65 

52  54  60 

84  82  86 
55  57  58 

85  84  34 
51  51  58 

85  84  89 

57  57  66 


84  84  90 

55  54  63 

82  82  84 

54  55  60 


61   64   65 
61   63   66 


87   85   86 
65   64   64 


82   80   84 
65   60   62 


83   85   85 
66   64   67 


86  90  90 
61  59  63 

77  66  76 

66  62  67 

87  89  92 
74  68  70 


86   89   83 
70   64   68 


84   90   87 


76   83   76 
65   65   55 


67   60 
62   63 


EVAPORATION  AND  WIND 


76   84   83 
64   64   57 


86   80 
02   62 


75   76 
62   62 


87   80 
67   67 


78   78 
68   61 


76   77 
63   64 


79   62 
66   66 


86   85 
65   66 


79   81 
68   68 


86   76 
64   67 


77   8?   63 
54   51   53 


83   84   85 
56   54   54 


78   80   81 
52   47   47 


82   84   86 
52   52   53 


44  41  50 

79  81  84 

45  47  50 

80  65  67 
54  55  56 


79 

50 


44   53   60 


SO 
44 


49   47   51 


85   84   61 
55   57   53 


87   67   85 
55   56   60 


83   85   82 
50   54   51 


89   89   85 
55   59   55 


90  88  82 

55  66  42 

66  82  B0 

55  55  45 

90  65  79 

58  66  56 

89  90  84 

59  62  49 

86  82  76 

59  61  51 

65  80  79 

53  56  44 


64   86   86   85 
52   54   57   56 


85   67   89   90 
54   53   55   59 


69   87   89 


64 

68 

92 

90 

45 

54 

56 

59 

84 

86 

85 

86 

48 

52 

56 

5B 

82 

85 

88 

89 

53 

52 

60 

64 

78 

83 

88 

91 

47 

52 

57 

59 

84 

87 

88 

90 

49 

55 

61 

60 

82   85   85   86 


53   56   58 


90   90 
55   49 


82   86 
45   54 


88  69  86  91 

47  54  59  59 

86  86  90  92 

47  54  59  59 

80  84  88  88 

47  50  56  58 


Station 

Day 

Ol  Month 

"S  „  oi 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t»  < 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL 

02 

Sutton  reservoir 

EVAP 

WIND 

.21 
27 

.20 
30 

.17 
30 

.03 
12 

.14 
22 

.20 
35 

.17 
30 

.21 

31 

.06 
21 

31 

.13 

61 

.18 
37 

.19 
33 

.22 

31 

.20 
28 

.16 

21 

.14 
16 

.16 

21 

.17 
22 

.11 
58 

.08 
62 

.16 
39 

.22 

37 

.21 
33 

.24 

34 

.18 
30 

.16 
33 

.19 
35 

.20 
40 

.13 
37 

.20 
39 

5.23B 
1038 

*   *   * 

SOUTHWESTERN 

03 

HQGSETT  GALLIP0LIS  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
25 

.22 

35 

.20 
42 

.19 
36 

.01 
28 

.25 

30 

.23 
27 

.05 
29 

.12 
60 

.42 
47 

.08 
50 

.20 
27 

.19 
30 

.23 
33 

.17 
24 

.18 
29 

.12 
25 

.17 
31 

.41 
30 

39 

62 

46 

.47 
41 

.12 
9 

.08 
45 

.17 
20 

.18 
38 

.20 
35 

.21 
44 

.17 
12 

.02 
18 

5.B2B 
1047 

*    *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
15 
93 
62 

.17 
14 
90 
65 

.16 
12 
87 
66 

.02 
9 

73 

64 

.20 
6 

75 
63 

.17 
14 
86 
63 

.17 
15 
89 
62 

.16 
16 
91 

61 

.20 
26 
85 

64 

29 
79 
61 

.07 
15 
74 
60 

.18 
14 
89 
60 

.16 

14 
86 
60 

.21 
25 
86 
61 

.13 

15 
88 

61 

.17 
11 
87 
66 

.10 

7 

83 

68 

.16 

9 

90 

69 

.24 
10 
79 
66 

.07 

6 

75 

66 

.16 

16 
87 
59 

.19 
12 
88 
56 

.22 

12 
88 
56 

.18 
12 
89 
58 

.17 
15 
91 
60 

.14 
14 
88 
64 

.15 
16 
84 
53 

.17 
11 
88 
58 

.15 
14 
88 
59 

.14 
20 
89 
62 

.14 
14 
91 
63 

4.93B 

440 
65.8 
62.0 

*    •    * 
SOUTHERN 

05 

bluestone  dam 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.20 
35 

91 
64 

.14 
36 
90 
6B 

.18 
49 
92 
69 

13 

75 
62 

.12 
28 

77 
65 

.09 
41 
89 
65 

.26 

34 
87 
65 

.15 
37 
88 
64 

.06 
47 
87 
64 

.27 
58 
86 
69 

.08 
45 
80 
53 

.16 
34 
89 
63 

.12 
34 
85 
62 

.09 
37 
89 
62 

.20 
29 
85 
66 

.13 

34 
87 
68 

.10 
37 
86 

69 

.00 
26 

88 
69 

.11 
25 

88 

70 

31 
80 
70 

.04 
44 
87 
75 

.28 
33 

91 
61 

.17 
41 
90 
61 

.15 
40 
89 
62 

.17 
40 
91 
63 

.05 
30 
94 
65 

.28 
41 
86 
65 

.20 
36 
92 
60 

.16 
38 
91 

61 

.13 
32 
92 
62 

.15 
34 
91 

67 

4.40B 
1119 
87. 6 
64.8 

*   *   * 

northeastern 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

WBASU 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.22 

15 
98 
75 

.18 
20 
98 
73 

.12 
20 
95 
72 

.36 

16 
83 
72 

17 
81 
72 

.21 

16 
88 
71 

.17 
21 
94 

69 

.29 

23 
97 
70 

.18 
31 
92 
70 

.21 
29 
87 
70 

.19 
37 
90 
69 

.29 

18 
94 
69 

.19 
15 
95 
69 

.21 
18 
95 
68 

.12 
16 
91 
68 

.13 
18 
95 

70 

.22 

27 
93 

75 

.15 
25 
98 
75 

.53 

22 

91 
74 

.07 

44 
82 
73 

.20 
45 
90 
65 

.16 
25 

90 
61 

.21 

14 
93 
64 

.17 
16 
95 
65 

.34 
15 
98 
65 

.13 
18 
98 
69 

.37 
44 
91 
63 

.11 
20 
90 
62 

.23 

15 
93 
63 

.22 

15 
95 
65 

.20 
13 
99 
68 

6.59B 

663 
92.5 
68.8 

WARDENSVILLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
18 
90 
55 

.16 
22 
85 
63 

.25 

28 
90 
65 

9 

70 
55 

.11 

8 

74 

56 

.10 

14 

.20 

17 

.21 
15 

.25 

52 

37 

27 
82 
51 

.22 
11 
88 
56 

.09 
13 
64 
52 

.22 

19 
86 
52 

.11 

13 
84 
62 

.16 
23 

85 
68 

.07 
31 
81 
67 

.22 

26 
87 
65 

.06 
15 
60 
67 

.02 
29 
60 
67 

.23 

38 

85 
56 

.32 
18 
85 
46 

.12 
17 

78 
56 

.22 

15 
86 
55 

.21 
12 

92 
48 

.20 
17 
91 
62 

.22 

31 
84 
44 

.19 

13 
86 
43 

.18 
13 
87 
55 

.16 
14 
92 
60 

.20 
12 

91 
63 

5.488 

627 
84.3 
57.3 

BLUESTONE  DAM   :   GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM  ;  MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH  WHITE  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    100    - 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1969 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatoloeist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you  Additional  Drecioi tation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  nuuiwonai  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65EF.   In  "Supplemental  Data- 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  davlieht 
saving  time. SHow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
StHti^..S°°!10n  gr°Und  V?1,fTS.ar?Kat..I:00/1-?-'  ?-S*T*   Data  lD  tbe  "Irenes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,'  "Evaporation 
and  Wind   table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  tbe  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 
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Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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9 

1 

1 

DIVISION 

60.8 

-  1.2 

3.80 

.43 

.0 

•   *   • 
SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

74.5 

46.4 

61.5 

84 

17 

30 

29 

152 

0 

0 

1 

0 

1.69 

.62 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

71.0 

54.8 

62.9 

80 

17+ 

44 

11 

115 

0 

0 

0 

0 

1.40 

.44 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

BLUESTONE  DAM 

74.7 

55.0 

64.9 

85 

7  + 

42 

30 

83 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.59 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

GARY                     //R 

76.  4 

52.4 

64.4 

-  2.5 

88 

1 

37 

30 

85 

0 

0 

0 

0 

1.18 

-  1.67 

.52 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

KOPPERSTON 

74.2 

51.5 

62.9 

84 

7+ 

35 

29 

114 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.32 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

LEwISBURG  2  SSW 

75.4 

52.6 

64.0 

85 

7  + 

37 

29 

93 

0 

0 

0 

0 

3.78 

1.90 

8 

.0 

0 

4 

3 

1 

PINEVILLE 

76.1 

52.6 

64.4 

90 

1 

40 

30  + 

90 

1 

0 

0 

0 

2.77 

.86 

20 

.0 

0 

8 

2 

0 

UNION 

74.0 

47.9 

61.0 

-  3.5 

85 

8  + 

31 

29 

160 

0 

0 

1 

0 

2.81 

.16 

1.56 

a 

.0 

0 

3 

2 

1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

77.1 

53.0 

65.1 

.4 

87 

17+ 

36 

30  + 

78 

0 

0 

0 

0 

3.59 

.80 

1.07 

8 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

63.5 

-  2.4 

2.28 

-   .43 

.0 

*    *    » 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

78. 2M 

51. 5M 

64. 9M 

91 

1 

37 

29 

92 

1 

0 

0 

0 

1.45 

.42 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

FRANKLIN  2  NE 

74.8 

50.1 

62.5 

87 

1 

36 

29 

125 

0 

0 

0 

0 

2.73 

.51 

20 

.0 

0 

8 

1 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

80.4 

56.1 

68.3 

90 

7  + 

39 

29 

50 

2 

0 

0 

0 

1.94 

.64 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

78.1 

51.2 

64.7 

-  2.1 

91 

8  + 

35 

23 

117 

3 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.46 

.70 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARTINSBURG  FAA  AP 

77.4 

52.9 

65.2 

-  1.5 

91 

7 

38 

30  + 

92 

2 

0 

0 

0 

.86 

-  2.20 

.28 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

MATHIAS 

73.9 

50.5 

62.2 

86 

1 

35 

29 

137 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1.47 

3 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOORtFIELD  2  SSE 

79.7 

51.6 

65.7 

91 

1 

39 

11 

71 

4 

0 

0 

0 

2.28 

.58 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

OMPS 

77.0 

51.1 

64.1 

89 

2  + 

37 

20 

115 

0 

0 

0 

0 

1.80 

.68 

4 

.0 

0 

7 

1 

0 

PETERSBURG 

77.5 

53.1 

65.3 

-   .8 

90 

1 

39 

29 

79 

1 

0 

0 

0 

3.63 

1.39 

.84 

8 

.0 

0 

8 

3 

0 

ROMNEY  3  NNE 

78.1 

51.6 

64.9 

90 

1 

36 

19 

89 

1 

0 

0 

0 

3.32 

.87 

6 

.0 

0 

8 

3 

0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

77. 6M 

50. 4M 

64. OM 

-   .3 

90 

2 

37 

29 

113 

1 

0 

0 

0 

3.96 

1.24 

1.36 

8 

.0 

0 

9 

4 

1 

DIVISION 

64.7 

-   .8 

2.49 

-   .34 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WILLIAMSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HACKER  VALLEY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  CUMBERLAND 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HACKER  VALLEY 


96 

DATE 

02 

29 

DATE 

30  + 

7.98 

.42 

3.48 

DATE 

08 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  106  - 


WEST      VIRGINIA      -      SEPTEMBER      I  9  6  9 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


A  flash  flood  occurred  on  Spring  Creek  the 
night  of  September  5-6  and  isolated  over  150 
families.*  This  was  the  second  flooding  there 
within  3  weeks.  Spring  Creek,  a  tributary  of 
the  Greenbrier  River,  is  near  Renick,  Green- 
brier County. 

The  major  portion  of  this  month's  rain  fell 
during  the  first  8  or  9  days  as  a  result  of 
showers  and  thunderstorms  in  warm  humid  air. 
After   a    7-day    dry    spell   ended   September  17, 


light  but  well- spaced  rains  occurred  during 
the  balance  of  the  month.  For  llkins,  this 
was  the  heaviest  September  rainfall  since  1945. 

Temperatures  were  generally  below  normal  from 
September  9  through  the  end  of  the  month. 
However,  no  frosts  were  experienced  in  the 
lower  elevations  of  the  State.  Canaan  Valley 
reported  light  frost  with  lows  of  29°  on  both 
September  11  and  29. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  events 
and  were  compiled  before  data  processing  for 
this  publication  was  completed.  For  further 
details  see  the  accompanying  tables  or  this 
month's  issue  of  "STORM  DATA." 


DAILY  PRECIPITATION 


HES7  VIRGINIA 
5EP7EM6ER  1969 

Station 

0 

H 

Day  of  Month 

1 

•1 

3 

'I 

s 

6 

7 

8  | 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  j  IS 

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22   |  23 

24 

25      26      27 

28  |  29  |  30 

31 

NORTHWESTERN        01 

SENS  RUN  1  SSE 
CMRO  3  S 

C«tSTDN  1  SSW 

EllENBORO 

*C  MECHEN  OAM  13 

1.50 
2.15 
2.16 
1.66 
2.62 

.09 
.61 
.05 
.30 
1.08 

.03 

T 

.66 

.32 
.05 

T 

.17 
.02 
.28 

T 

.10 

.26 

.04 

.03 
.02 

.03 
.03 

.12 

.05 

.15 

.16 
.04 
.26 
.33 
.51 

.62 

.37 

.31 

.26 

.15 
.52 

.17 

.12 

.03 
.55 
.17 
.12 

.02 

.05 
.17 
.13 
.13 

.09 
.11 
.15 
.14 
.14 

.ILLE 

NF«  CJHSERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  hB  C ITY      R 

3.16 
.-.2 
LB* 
3.06 
lp91 

.77 

.12 
.03 

.30 

.97 
.06 
.15 
.22 
.40 

.25 

.08 

T 

.05 

.03 

.06 

.06 

T 

.04 

.24 

.03 

.02 
.01 

.07 
.04 
.13 

7 

.02 

.51 
.09 
.35 
.31 

.18 

.03 

.46 
.04 
.70 
1.56 
.42 

.03 

7 

.01 

.01 

.06 

.01 
.30 
.68 
.14 

.02 

.01 

.05 
.09 
.12 
.08 

.05 
.01 

wEIRTON 

wElLSBJRC.  3  NE 
WHE.Ei.ING  WARwODD  DM  12 

2.22 

1.63 
1.63 

.89 
1.09 
.27 

T 

T 
T 

.02 

.75 

.05 
.05 

.61 
.06 
.13 

.01 

.03 

.11 
.23 

.12 

.08 
.10 
.13 

.10 

.01 

.02 
.05 

T 
.02 

.10 

.10 

.13 
.12 

.30 

NORTH  CENTRAL       02 

BElINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
BURNSVILLE 
CENTRALlA 
ClAOkSB.iRG  1 

4.69 
5. 44 
3.67 
3.39 
2.31 

T 
T 

.75 
1.17 
.25 
.10 
.15 

.38 

.54 
.15 

T 
T 

.11 
.07 
.36 

.04 

.56 

1.17 
.50 
1.23 

.04 
T 

.59 

.58 
1.13 
.03 
.55 
.03 

.53 
.06 
.09 
.25 

.82 

.24 
.36 

.49 
.73 
.03 

.02 

.84 
.10 

.39 

1.16 
.It 
.96 
.21 

7 
7 

7 

.15 

.05 

.02 

.12 

.35 
.19 
.16 
.15 
.02 

.12 
.12 

.15 

.14 

FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVlLLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

2.l7 
4.22 

3.05 

1.75 

.32 

.49 

.58 

2.20 

.20 

.52 

T 

.04 
.30 
.05 

.90 
.02 

1.13 
.04 

.86 

.09 
.59 

.03 

.23 

.76 

.03 
.05 

.99 

.17 
.14 

.42 
.29 

.70 

.17 
.52 

.11 
.15 

.13   .01 

.18 
.12 

.04 

.07 

.  18 
.05 

.14   .01 
.05 

.05 
.09 
.19 
.05 
.26 

IRELAND 
JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 

MANNINGTON  1  W 

5.25 

1.66 
2.32 
2.42 

.38 

.33 
.47 
.09 

.15 

T 

.54 

.35 
.02 

.  - 
.03 
.04 

.33 
.13 

.22 
.13 

.01 

7 
.10 

.20 

.56 

.43 
.18 

1.00 

.18 
1.10 

.27 

.02 
.27 

.81 

.05 

.36 

T 
.05 

.05 

1.42 

.01 

.15   .03   7 

.22 

.15 

.12 

.09 
.11 

MIDOlEBOURNE  2  ESE 

MDRGANTOWN  FAA  AIRPORT 
"TRGfiNTOwN  L  AND  D 
PHUIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

1.47 
2.05 
2.15 
5.01 
3.78 

.05 

.01 

.29 
.55 

.18 
.25 

.03 

T 

.02 

.28 

.48 

.05 

.03 
.22 

T 
.78 

T 

.06 

.29 

.35 

.94 

T 

.02 

.42 

T 

.03 
.09 
.01 

1.10 

T 

.18 
.60 

.11 

.03 
.07 

7     7 

.05 
.19 

.02 
.11 
.15 
.75 

7 
7 

.53 
.52 

.13 
.42 

.20 

.41 
.64 
.15 

.08 
7 

.27 
.17 
.02 
.01 
.10 

T 
7          .15 
.33 
.27 

.09   .02 

.14 

.12 

.12 

.12 

VANDAL I A 

WESTON 
WEST  UNION 

6.66 
3.76 
2.64 

.12 

.BO 
•  1« 
.43 

■  34 

T 

.50 
.04 
.10 

2.03 
.26 
.03 

.04 
.69 

T 

.48 
.53 
■  01 

.14 

.39 

.45 

.20 

.17 

.02 

1.46 
.17 
.95 

.28 
.46 

.05 

.30 
.05 
.30 

.18 

.27   .09 

.02 

.25 
.14 
.18 

SOUTHWESTERN        03 

B"ANCHLANO 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENOENIN  1  5W 

1.77 
3.27 
5.29 
3.02 
3.04 

.07 

.95 
.15 
.17 
.22 

.06 
1.90 

.05 

.08 

.11 
.74 
.25 

.80 

.  3  4 
.01 

.  .  .  *■ 

.62 

.05 
.33 

.02 

.16 

.74 
7 

.32 
.34 

.26 

T 

.0. 

.65 

.26 

.02 
.71 

.25 
.60 

7 
.02 

7 
.16 

.03 

.01 

7 
.01 

7 

.03 
.41 
.10 
.07 
.03 

.15 

.01        7 

.72   .01 

.06 

.25 

.07 

CORTON 

DILLE 

DUNLOW  5  E 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIP0L1S  OAM 

2.91 
3.47 
.46 
3.96 
6.29 

.75 

.69 
.05 

.04 

.0" 

.02 
.32 

.03 

T 

.28 
.35 

.09 

.64 
1.79 

1.27 
.23 

.14 

.17 
.22 

3.36 

.22 
.39 

.41 

1.41 

.0* 
.06 

7 

.30 

.16 

.47 

.90 
.41 

.02 

7 

.03 
.08 

.11 

.01 

7     .08 
.08 

.12 

.04 

.03 

.03 

.26 

.17   7 
.25 

.16   7 
.26 

T 

.02 

.03   7 
.04 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

kERMJT 

LOGAN 

LDNDON  LOCKS 

3.91 
4.2B 
2.02 
1.61 
2.14 

T 

1.50 
2.69 

.01 
.01 

.70 

.02 
.54 
.04 

.02 
.02 
.15 
.25 

.79 

.65 
.30 
.51 

1.00 
.08 

7 
1.15 
.80 
.26 
.32 

.09 
.01 

T 

.01 

.51 

.01 
.33 
.05 
.03 
.37 

7 
7 

T 
7 

7 
.02 

.01 

.05 
.05 
.03 
7 

.03 

.03 

7 

7 

.05 

7 

.23 
.10 
.07   7 

T 

.05 

MADISON 

PUINT  PLEASANT  5  NNE 
RAVENSWOQD  DAM  22 
RIPLEY 
SPENCER 

4.72 

3.02 

2.46 

T 

.06 

.97 

T 

1.03 
.31 

.30 

1.11 
.63 

.49 

.:■'■ 

.03 

.37 
.10 

.73 

.04 
.15 

.02 

.48 

.10 
1.65 

.03 

.02 
.08 

.06 
.03 

.06 
.02 

.45 
.10   7 

.10 
.07 

W/YNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

2.96 

1.80 
1.93 
4.87 

.46 
.16 
.19 

.15 

.26 

T 

.65 

.90 
.01 

.50 

.  :■. ,' 
■  23 

.65 

T 
.66 

.11 
1.04 

.26 
2.25 

.16 

.09 
.60 

.35 

.02 

7 
.05 

.05 

.06 

7 

.03 

.26 
.31 
.04 

TENTRAL              0^ 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

9AYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

1.91 
5.23 
4.14 
3.75 
2.76 

.18 
.12 
.06 
.11 
1.16 

.10 
1.30 
.38 
.49 
.48 

.20 
1.15 
.24 
.49 

.02 
.08 

.03 

.19 

.45 

.40 
.73 

.10 

.23 
.24 
.02 
.26 

.13 
.35 
.36 

.41 
.15 

.23 

.30 

.02 

.02 

.03 

.02 
.20 
.45 
.36 
.06 

.03 

.15 
.60 
.62 
.29 
.13 

.28 
.63 
.68 
.46 

.01 
.05 

.02 
.06 

.25 
.35 

T 

.16 

.13 

.10 
.10 
.02 
.15 

BECKLEY  WB  AP           //R 

BELVA 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.19 
3.63 
2.07 
4.52 
3.99 

.17 

1.10 
.63 
■  20 
•03 
.92 

.06 
.03 
.02 
.56 

T 
.10 

.04 

.14 
.03 

T 
1.29 

.45 
1.66 

.49 

.22 
.02 

1.17 
.04 
.51 
.52 

.02 
.18 

•  11 

.03 

.14 

.01 
.36 
.12 
.92 
.39 

.16 
.01 

7 

.03 

.39 

.60 

.24 

.35 
.52 
.29 

.08 

.25 

.07 

.04 

.02 

T 

.06 
.02 
.41 

.02 
.16 

fANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 

3.49 
1.67 
2.48 
5.94 
2.92 

.50 

.35 
.04 
■  28 
1.95 
•  05 

.43 
.10 
.35 
.02 
.61 

.03 

.03 
.06 

.34 
.02 
.06 
.51 
.25 

.22 
.52 

.27 
•  17 
.42 

.08 

.12 

T 

.53 

.06 

.33 
.75 
.70 
.32 
.06 

.03 
.06 
T 

7 

.24 

.17 

.32 
.06 
.62 

7 

.19 
.01 

.64 
.04 
.12 
1.07 
.25 

.41 

T 
.04 

7 
7 

.17 

.02 

7 

.16 

.10 

.14 
.02 
.12 
.04 
.13 

.13 

.14    .01 
.04 

.02 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
Ml  STORM 
OAK  HtLL 

7.98 
3.7? 
3.04 
4.76 
2.25 

.15 

.03 

.87 

T 

.16 

.48 
.29 
.02 
1.19 
.68 

.34 

.14 

.16 
.02 

1.90 
.41 
.20 
.77 
■  21 

7 

7 
.04 

3.46 
1.20 
.97 
.92 

.31 

.24 
.34 

T 

T 

•  09 
.06 

.76 
.84 
.35 
.29 
.62 

.02 
.05 
7 

.06 

.22 
.42 
.07 

.20 
.52 

.07 
.05 
.07 

.08 

.33   .03 

.43 

.07 
.10 
.12 

.12 

.15 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

HEEDSVKi-E  EXP.  FARM 
RICHWOOD 

ILIRG  1 

6.62 

7.39 
2.65 

i.   '9 

.35 
.52 

.39 

.33 

1.60 
.50 

.20 

.37 

.09 
.23 

T 

.44 
1.89 
.35 

.55 

.07 
.27 

.16 

1.12 
.71 
.35 

1.03 

.25 

.20 

.03 

.03 

T 

7     7 

.05 

.25 
1  .44 
.03 

.26 

.02 

.47 
.37 

.34 

.36 

.77 
.27 
.53 

.45 

.02 

.06 
.05 

.11 

.03 

.55 

.67   .02 
.21 

.30 

.20 
.23 

.14   .13 

.07 

SENECA  STATF  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
CTQNv  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  reservoir 
rERRA  "  TA  NO.  1 

3.92 
3.62 
4.81 

1.77 
5.11 

.02 

.43 

.19 
.27 

.01 
.20 
.58 
.16 
.13 

T 
1.59 

.17 

.32 
.14 
.32 

.01 

.47 
.07 
.42 
.28 
1.10 

.10 
.05 

.02 
.40 

.56 
.16 

1.12 
.31 

1.18 

.10 
.34 
.07 
.17 

.02 

.36 

.01 
.15 
.2B 
.23 
.15 

.10 
.05 

T 
.46 

1.46 
.37 

.44 
.17 
.50 

.04 
.46 
.73 

.07 

.07 

.01 

7 

.02 
.95 

.03 
.21 

.26   .01 

.03 
.14 

.20 
.05 
.10 

THQMtS 
VALLEY  SEND 
V/.LLEY  HEAO 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

S.59 

3.56 
3.94 

.30 

.48 
.10 
.30 

.54 
.15 
.13 
.36 

.05 
1.12 
.54 

.17 
.05 

T 

.39 
.56 
.61 

,  .  I  o 

.15 

.07 
.03 

.75 
.67 
.44 
.20 

1.10 
.25 
.39 
.35 

7     .02 
.03 

.23 
.53 

.45 
.48 

.03 

7 

.02 

.33 
.49 
.20 
.25 

.83 
.16 
.38 
.37 

.01 
.16 

7 

7 

.50 

.22   7 
.34 

.22 

.04 
.05 

SOUTHERN           05 

ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

2.64 
1.69 

.02 

.03 
.05 

.03 
.05 

.09 

T 
.09 

1.41 
.42 

.62 
.62 

.01 

.67 

.18 

.03 
.02 

.08 

.03 
.05 

.02 
.01 

■  following  Suiion    lndu 


DAILY  PRECIPITATION 


(.Vntumml 

Station 

1 

D«y  i 

l|l| 

.1 

«| 

"I 

6 

7    | 

8    | 

9 

10       II    1   12 

I 

16   |    17 

18 

i 

20 

21 

22 

«| 

24 

■1 

28  |   27 

-11 

■  ■ 

l.«o 

.06       .44 

..'« 

. 

.19 

i 

.08 

.01 

.10 

INI     DAM 

1.7] 

.03 

.  : 

T 

.1* 

.0". 

.29 

.97 

,! 

1 

,09 

I 

.'  K 

1.11 

.21 

T 

.04 

.-.' 

T 

i 

.02 

T 

.03 

T 

.1/ 

.01 

i 

1.19 

.10 

..' 

.09 

■       ' 

.11 

■    i 

.06 

.08 

.03 

.16 

.32 

. 

KllPPt^S'    W 

1.60 

I            .20 

T 

./» 

.11 

.30 

1 

.09 

! 

.08 

.16 

.1? 

.01 

HVISIUKC        ■■    n 

i.  ri 

.13 

.0? 

.01 

,90 

.40 

.08 

.68 

.01 

.03 

2.90 

.62 

.18 

.04 

..II 

1.26 

. 

.07 

PlNIVlLLl 

. 

•  17 

.1* 

.42 

.19 

.SB 

.06 

.02 

.86 

.02 

.14 

.17 

Prt  iNttnN 

.    ! 

T 

.1! 

T 

.40 

,47 

.0* 

.86 

.14 

.14 

.08 

.05 

.02 

■     ■: 

J.  1' 

.10 

T 

• 

.30 

.15 

.20 

.12 

T 

.20 

UNION 

2.  dt 

.04 

T 

.07 

1,99 

.40 

.6/ 

.07 

.09 

.02 

WHITE     S  ILPHUH     SPRINGS 

'■5Q 

.3* 

.62 

.09 

T 

.10 

1.07 

.60 

.66 

.12 

.03 

T 

7 

NU«TH6ftSTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 

1.49 

.42 

.03 

.38 

.14 

.11 

.02 

.18 

.04 

.06 

MUSHY    *JN 

J. 97 

1.80 

.50 

T 

.06 

.03 

.20 

.21 

.09 

.43 

.42 

.09 

.09 

FRANKl  [N    ?    NE 

.    1 

.  11 

.31 

.43 

.18 

.-.4 

.04 

.12 

.91 

.48 

.07 

HARPERS    FERRY 

1.69 

T 

.43 

.32 

T 

T 

■42 

.12 

.14 

.16 

T 

.10 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

1.44 

T 

.63 

.09 

T 

.64 

.27 

.19 

.01 

T 

.03 

.09 

tsEARNEYSVLt     1     NW    WBASO 

1.83 

.70 

.24 

.09 

.40 

.05 

.19 

.02 

.04 

MARTINSBURC    FAA    AP 

.96 

T 

.24 

.03 

T 

.14 

.14 

.01 

T 

.28 

.01 

T 

.01 

HAT HI  AS 

3.62 

.33 

1.47 

.32 

.26 

T 

T 

.32 

T 

.05 

.54 

.17 

.04 

.04 

.08 

MHORfcFlELD    2    SSE 

2.28 

.20 

.23 

.34 

.06 

.07 

.98 

.30 

.32 

.16 

0*PS 

1.80 

.68 

■  19 

.09 

.21 

.02 

.07 

.12 

.27 

.10 

.13 

Pf  'ERSBUPC 

3.63 

.80 

.3! 

.05 

.84 

.16 

.07 

.96 

.48 

.45 

.15 

RDMNEY    3    NNE 

3.32 

.70 

T 

.  B  ' 

.12 

.60 

.05 

.19 

.22 

.48 

.13 

WSRDENSVILLE    R    M    FARM 

3.96 

.63 

.21 

.17 

1.36 

.12 

.52 

.25 

.02 

.58 

.10 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber 

of  days  w' 

th 

OJ 

® 

40 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

" 

precipitation 

_c 
to 

c 

0j._ 

U     40 

i_   m 
<D   0 
a.  a. 

1.2 

*  r 
a.  a 

c 

2-d 
"5  <" 

M    <"> 
Oj    Q. 
eg  CO 

0) 
0) 
0 

(1) 
> 

< 

0) 

—      <D 

o-i 

44.  E 

o_ 

46 

0)0) 

o» 

Standard  of  T 

EASTERN 

ime 

• 

u 
0 

(— 

o> 
0 

q 

0 

0 

0. 

0 

10 

0 

0 

q 

0) 

> 

0 

CM  O 

0 

40 

L.     0 
<D     4)    — 

2>  £  « 

01       07       13 

19 

Averc 
sky  C( 
sunrii 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

17 

2.2 

7.1 

23++ 

14 

20+ 

91 

92 

62 

82 

4 

4 

5 

0 

1 

0 

14 

- 

7.2 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

e 

0.5 

4.8 

20++ 

34 

17  + 

96 

97 

62 

83 

5 

5 

2 

3 

0 

0 

15 

- 

7.4 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

99 

64 

87 

1 

5 

6 

3 

2 

0 

17 

- 

7.6 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

15 

1.0 

4.2 

18  +  + 

26 

05 

92 

93 

58 

72 

4 

4 

0 

2 

2 

0 

12 

- 

7.4 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

18 

N 

17 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

6 

0 

0 

0 

13 

47 

- 

See  Reference  Noles  Following  Station  lnde; 
-   109    - 


VI 

'UL 

I 

It 

.Ml 

JU 

rtA 

1U 

Rt 

.b 

WEST  VIRGINIA 
SEPTEM6ER  1969 

Station 

Day  ol  Month 

a 
0) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

•    •    * 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

MAX 

Mm 

90 
59 

86 
63 

78 
63 

79 

63 

66 
64 

65 
65 

78 
63 

64 
66 

60 

50 

68 
45 

72 
36 

72 

39 

75 
44 

80 
45 

81 
50 

61 
52 

83 
55 

85 
56 

74 
44 

67 
50 

60 
46 

77 
47 

79 
48 

73 

54 

70 
56 

67 
49 

74 
46 

76 
49 

68 
39 

69 

40 

76.6 
51.6 

CAIRO  3  S 

MAX 

Mm 

86 
5» 

81 
68 

76 

65 

86 

61 

89 
64 

77 
65 

65 
62 

80 
67 

80 
50 

79 
45 

73 
49 

79 
42 

80 
42 

82 
52 

82 
47 

65 
53 

67 
54 

65 
57 

70 
45 

70 
56 

78 

5  6 

81 
48 

74 
52 

72 
62 

69 
56 

75 
50 

77 

46 

72 
50 

71 
37 

78 
40 

78.7 
53.4 

CRESTON  1  SSW 

MAX 

Mm 

90 
58 

86 

58 

79 

65 

79 
62 

67 
62 

84 
64 

79 
62 

85 
62 

6  0 
51 

76 
45 

72 
42 

71 
42 

74 
45 

76 

47 

62 
42 

81 

42 

84 
52 

15 
52 

71 
52 

72 
52 

65 
55 

79 

45 

60 
45 

76 
45 

71 
56 

74 
46 

72 
46 

73 
46 

68 
36 

70 
38 

77.4 
50.6 

MDUNDSVILLE 

MAX 

Mm 

91 
60 

76 
67 

63 
64 

87 
65 

87 
65 

82 
66 

65 
66 

82 

66 

76 
52 

72 

50 

72 
41 

76 

44 

81 
46 

83 

51 

61 
52 

85 
53 

83 
55 

72 
54 

79 
43 

68 

54 

76 
45 

80 
48 

79 

49 

73 
60 

68 
55 

75 
52 

75 

47 

69 
40 

81 
36 

78.6 
53.6 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

Mm 

90 
66 

83 
68 

B3 

65 

66 
62 

88 
65 

84 
69 

63 

67 

81 
64 

75 

52 

72 
45 

72 
44 

76 
47 

83 
52 

82 
54 

84 
53 

84 
59 

62 
61 

71 
46 

69 

45 

67 
55 

76 

45 

82 
51 

77 
49 

71 

56 

67 
55 

77 
46 

73 
46 

63 
51 

70 
41 

79 
49 

77.6 
54.3 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

Mm 

89 
62 

76 
68 

93 
66 

87 
64 

87 
68 

80 
69 

60 
64 

80 
66 

75 

54 

71 
46 

71 
44 

72 

49 

81 

56 

82 
52 

82 
52 

84 
56 

86 
56 

73 
55 

66 
48 

66 
54 

78 
48 

81 
49 

74 
53 

78 

59 

74 
50 

73 
49 

75 
52 

73 
50 

74 
50 

77 
49 

77.7 
55.4 

PARKERS8URG  FAA  AP 

MAX 

Mm 

83 
65 

80 
69 

79 

66 

88 
66 

86 
71 

79 
70 

64 
69 

62 
62 

66 
51 

72 
48 

72 
43 

76 

47 

79 
49 

83 
55 

61 

57 

83 
57 

86 
62 

75 

52 

66 
55 

65 
58 

77 
54 

80 
57 

76 
56 

69 
56 

64 
52 

71 
52 

75 
50 

68 

44 

66 
41 

74 
46 

76.3 
56.1 

parkerSburc  wb  city 

MAX 

Mm 

B0 
65 

78 
69 

77 

65 

87 
62 

83 
66 

75 

67 

62 
66 

79 
61 

66 
53 

70 
49 

71 
43 

74 
46 

78 

47 

82 
51 

81 

56 

82 
57 

64 
59 

72 

54 

66 
53 

62 
56 

75 
53 

80 
53 

74 
57 

70 

58 

67 
53 

73 
52 

75 
51 

65 

47 

69 
41 

77 
47 

75.1 
55.3 

WEIRTON 

MAX 

Mm 

87 
64 

79 
67 

80 
67 

66 
64 

85 
67 

82 

68 

79 
67 

81 
64 

70 
52 

70 
47 

70 
46 

75 
46 

80 
51 

80 
56 

60 
55 

63 
60 

77 
60 

73 

48 

67 
45 

63 
53 

73 
47 

79 
50 

70 
50 

66 

60 

63 
50 

74 
49 

66 
52 

66 
50 

62 
42 

76 
50 

74.9 
55.0 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

Mm 

89 
59 

80 
66 

83 
64 

85 
61 

86 
63 

83 
67 

61 
65 

60 
64 

76 
50 

71 
47 

71 
38 

76 
41 

80 

44 

82 

48 

82 

47 

83 
53 

79 
57 

72 

49 

68 

40 

64 
53 

73 
43 

80 

44 

74 
42 

67 
54 

66 
53 

74 
46 

70 

44 

65 

50 

68 
38 

76 
45 

76.2 
51.2 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

*     *      * 

MAX 

Mm 

90 
64 

78 
64 

87 
67 

65 
66 

67 
67 

82 
65 

84 
68 

79 
66 

70 
53 

70 
54 

71 
44 

76 
43 

80 
47 

81 
51 

82 
53 

84 
57 

73 
59 

73 
53 

66 
47 

60 
46 

70 

49 

80 
49 

74 
51 

78 
53 

67 
58 

75 
50 

66 

50 

67 
50 

68 
44 

77 
44 

76.1 
54.6 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

86 
56 

80 
56 

72 
62 

77 
62 

64 
63 

79 

65 

60 
62 

84 
63 

71 

52 

65 
41 

69 
40 

70 
40 

74 
41 

61 
46 

60 
46 

62 
52 

65 
47 

61 
43 

71 
43 

77 
43 

72 

49 

66 
58 

66 
53 

6  9 
45 

73 

45 

62 
38 

64 
36 

73.3 
50.0 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

68 
54 

75 
65 

77 
63 

86 
59 

63 
65 

80 
66 

64 
60 

78 
65 

6S 
52 

67 

44 

69 
36 

72 
39 

75 
40 

80 
45 

60 
46 

79 
47 

82 
57 

74 
55 

65 

45 

61 
52 

73 
44 

78 
43 

74 
50 

66 

61 

67 
57 

71 
50 

74 
43 

71 

54 

67 
36 

73 
42 

74.6 
51.3 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

90 
62 

77 
67 

81 
67 

88 
64 

88 

68 

84 

68 

89 

67 

78 
62 

70 
51 

71 
46 

73 
44 

75 

45 

79 
47 

83 
56 

83 
59 

84 
59 

86 
55 

71 

51 

67 
46 

61 
52 

78 
46 

82 
48 

77 
54 

81 
59 

66 
56 

73 
52 

77 
54 

65 
45 

70 
43 

75 

45 

77.5 
54.7 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

89 
62 

73 
67 

79 

63 

86 
63 

85 
68 

83 
67 

85 

65 

75 
62 

71 
50 

69 
50 

70 
44 

74 
44 

77 
45 

80 
51 

80 
53 

82 
54 

82 
59 

69 
51 

66 

48 

57 
52 

75 

48 

78 
49 

77 
51 

70 

61 

69 
56 

73 
54 

73 
51 

65 

47 

67 
38 

76 
46 

75.2 
54.0 

GASSAWAY 

MAX 

Mm 

86 
60 

84 
67 

76 
67 

66 
64 

84 
67 

83 
67 

65 
66 

62 
66 

70 
54 

69 
49 

68 
46 

71 
45 

74 
47 

79 
52 

79 
52 

80 
55 

84 
57 

77 

59 

63 
52 

64 
55 

73 

52 

77 
50 

74 
54 

71 

63 

70 
58 

70 
49 

74 

48 

72 
43 

72 

48 

74 
45 

75.9 
55.2 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 

Mm 

89 
57 

87 
57 

76 
64 

78 
64 

67 
64 

84 

65 

63 
65 

86 
66 

77 

50 

69 
43 

69 

44 

71 
45 

74 

45 

76 

47 

81 

49 

81 
49 

82 

43 

84 
52 

71 
45 

66 

51 

64 

45 

76 
45 

78 
49 

74 

52 

71 
58 

66 
48 

73 
46 

77 
46 

66 

40 

68 
41 

76.3 
51.3 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

90 
60 

87 
69 

79 
63 

79 
63 

87 
65 

76 
52 

70 
44 

70 
43 

71 
43 

75 
46 

76 
47 

63 
50 

62 
53 

83 
55 

63 
54 

61 

47 

76 
46 

80 
51 

77 

57 

72 
41 

68 
43 

75 
47 

79 
40 

68 
39 

70 

40 

77.0 
50.3 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

91 
57 

83 
64 

84 
63 

88 
62 

87 
64 

84 
66 

63 
60 

80 
65 

78 
46 

77 
45 

72 
34 

76 

42 

81 
44 

62 
46 

64 
50 

64 
51 

86 
52 

76 
53 

71 
40 

61 
54 

78 
43 

61 
44 

77 
47 

71 

62 

66 
55 

75 
51 

75 
46 

66 
52 

69 
34 

73 
37 

76.0 
51.0 

MIDOLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

88 
63 

77 
68 

76 
64 

87 
63 

87 
68 

65 

66 

63 
66 

79 
67 

69 
50 

69 

43 

71 
40 

74 
44 

78 
45 

81 
49 

63 
49 

84 
55 

84 
58 

73 

55 

71 
45 

64 
55 

77 

45 

76 
51 

78 
60 

69 

6  2 

72 
55 

74 
52 

76 

48 

69 
52 

70 
38 

75 
42 

76.8 

54.1 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 
60 

72 
65 

76 

61 

65 
60 

83 
69 

79 

66 

82 
66 

77 
59 

64 
50 

67 
45 

65 
39 

70 
40 

75 
45 

81 
50 

60 
51 

63 
52 

85 
58 

69 
52 

65 
45 

59 
52 

71 

49 

77 
52 

73 
49 

70 

56 

65 

54 

70 
53 

72 

48 

61 
44 

63 
35 

73 

47 

73.3 
52.5 

morgantown  l  and  d 

MAX 

Mm 

90 
61 

79 
67 

82 
64 

86 
63 

86 
65 

84 
65 

65 
64 

79 
64 

70 
52 

70 
50 

70 
44 

74 
47 

78 
50 

61 
40 

84 
53 

63 
53 

64 
56 

72 
53 

70 
49 

64 
53 

76 
46 

82 
50 

79 
45 

72 
61 

70 
54 

72 
56 

75 

49 

65 
51 

65 
40 

76 
43 

76.8 
53.7 

WESTON 

MAX 

Mm 

90 

60 

90 

59 

76 

67 

80 
63 

89 
63 

86 
63 

84 
66 

88 
66 

78 
51 

70 

47 

70 
44 

72 

44 

73 
43 

78 

45 

82 
46 

82 

50 

63 
52 

86 

53 

70 
47 

67 
48 

60 
46 

76 
46 

80 
50 

76 
54 

71 
56 

68 
53 

73 

47 

76 

47 

65 
40 

68 
40 

77.0 
52.0 

WEST  UNION 

*     *      * 

MAX 

Mm 

88 
60 

77 
68 

79 
66 

87 
63 

65 
66 

82 
66 

85 
63 

79 
65 

71 
51 

71 
46 

71 
41 

74 
43 

79 
45 

62 
44 

61 

50 

83 
54 

86 
56 

72 
56 

66 
45 

61 
55 

78 
40 

81 
49 

75 
53 

72 

63 

69 
56 

74 
51 

77 

47 

66 
51 

70 
38 

77 
42 

76.6 
53.2 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

85 
65 

77 
67 

19 

6  5 

85 
64 

80 
64 

83 
67 

85 
64 

77 
64 

67 
54 

67 
47 

69 
46 

71 
47 

74 
49 

79 
50 

79 
51 

81 
55 

64 
55 

63 
54 

63 
54 

66 
55 

75 
49 

75 

47 

73 
56 

70 
57 

64 
46 

70 
48 

75 
49 

65 

44 

67 
40 

74 
43 

74.1 
54.0 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

91 
66 

87 
69 

77 

'  6 

82 
65 

89 
66 

82 
66 

66 
66 

90 
66 

80 
54 

72 
46 

73 
50 

74 

5  0 

70 
50 

79 
51 

85 
53 

83 
56 

85 
57 

88 
57 

64 
55 

65 
57 

69 
51 

81 
50 

60 
56 

77 
59 

74 
56 

69 
49 

74 
50 

76 
51 

72 

44 

74 
44 

78.4 
55.9 

CORTON 

MAX 

Mm 

89 
62 

84 
67 

64 

65 

87 
66 

85 
65 

84 

6  6 

85 
65 

76 
65 

53 

70 
47 

72 
45 

76 

46 

76 

47 

82 
52 

84 

54 

83 

54 

85 
54 

66 
57 

69 

54 

67 
55 

79 
51 

79 

47 

79 
54 

74 

63 

75 
56 

74 
48 

80 

48 

74 
51 

74 
43 

78 
43 

79.3 
54.6 

DUNLOW  5  E 

MAX 

Mm 

82 
62 

83 
66 

B1 

6  7 

61 
62 

81 
69 

87 
62 

85 
63 

63 
54 

77 

45 

69 
41 

78 
42 

75 
42 

74 
41 

75 
50 

80 
52 

72 
61 

83 
51 

61 
52 

72 
53 

81 
55 

8  0 
59 

61 
52 

79 
56 

79 
56 

65 
49 

61 
52 

81 
53 

76 
39 

79 
36 

77 
42 

78.6 
52.6 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

90 
64 

87 
68 

6  5 

83 
64 

67 
63 

84 

64 

85 
63 

86 
65 

77 
51 

69 
46 

71 
46 

72 

4  6 

75 
48 

76 
47 

82 
51 

83 
53 

84 
54 

87 
56 

62 
55 

65 
54 

72 
48 

77 
46 

77 
48 

73 

6  0 

75 
54 

66 
44 

73 
44 

78 
48 

69 

40 

69 
40 

77.2 
53.3 

HOGSETT  GALLIPOlIS  DAM 

MAX 

Mm 

89 
64 

84 
66 

80 
66 

80 
65 

86 

64 

84 
6  5 

64 
65 

62 
64 

79 
53 

78 
49 

70 
48 

71 

45 

74 
48 

78 
49 

61 
53 

82 
55 

83 
51 

86 

5  6 

70 
40 

66 
54 

69 
53 

77 
52 

78 
50 

76 
60 

72 
56 

66 
46 

75 
46 

77 
49 

68 
44 

70 

43 

77.2 
54.1 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 

69 

82 
69 

85 
66 

89 
69 

87 
70 

87 
69 

68 
68 

79 
63 

69 
56 

70 
50 

71 
45 

73 

48 

76 
48 

81 
52 

81 
57 

83 
56 

86 
63 

64 
54 

66 
54 

71 
53 

75 
54 

76 
54 

71 
61 

72 
57 

63 
49 

72 
43 

76 
50 

69 
47 

68 

40 

60 
46 

76.4 
56.1 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

Mm 

87 
67 

83 

68 

87 
65 

88 
66 

68 
66 

87 
66 

87 
65 

80 

55 

74 
49 

73 
46 

rs 

50 

73 
49 

61 
53 

93 

5  5 

84 
54 

87 
59 

86 
56 

67 
54 

73 
57 

78 
53 

76 
52 

76 
61 

76 

64 

70 
54 

74 
44 

76 

4  3 

78 
44 

81 
44 

79.7 
55.9 

LOGAN 

MAX 

Mm 

94 
63 

86 

67 

83 
69 

85 
67 

91 
66 

86 
6  7 

89 
66 

90 
66 

IP, 
57 

71 
52 

70 

51 

75 
51 

78 
51 

80 
52 

83 
55 

85 
56 

86 
59 

79 

59 

62 
59 

69 
59 

70 
51 

81 
50 

76 
50 

75 
59 

73 
56 

69 
51 

78 
51 

77 
52 

73 
46 

74 
44 

79.0 
56.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


«l  II     'IIMHI4 

•E-H-     l»6« 


Station 


D«y  ol  Monlh 


10       II       12       13       14       IS       IB       17       18       19       20      21       22      23       24      25       26       27       28       29      30      31 


L0N0DN    LOCKS 

MADISON 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

RAVENSWOOO    DAK    22 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE     2 

WILLIAMSON 

WINFIEID    LOCI'S 


ARBOVALE    2 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 
REEDSVlLLE  EXP.  FARM 

RICHU00D 

ROWLESBURC  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  I  E 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BL.UESTONE  DAM 

GARY 

K0PPERST0N 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


86   78   78 
62   66   64 


83   87   8^ 
6<t   64   6<i 


60   62   61 


86   85   81 
62   65   65 


88   86   85 
65   64   65 


87   90 
66   67 


81   88 
66   67 


82   76 
45   55 


77   7* 
63   63 


65   86 
56   65 


87   83 
49   60 


84   73 
53   63 


73   74 
58   63 


77   78 
56   64 


85   80 
60   62 


87   86 
59   61 


52   61 

86   86 
55   54 


88   80 

63   66   65 


65   76   80 
47   58   59 


62   58   62 


83   81   75 
59   61 


81   83   69 
55   60   60 


74   80 
64   63 


58   61   58 


78   72   76 
64   64 


85   83 
62   64 


78   80 
62   62 


78   74 
61   61 


78   79 
60   63 


80   81 
64   64 


80   82 
61   64 


79   64 
60   60 


77   76 
61   51 


79   80 
66   64 


70   75 
60   62 


83   82 
62   65 


83   81 
65   65 


78   78 
63   62 


81   78 
62   65 


85   78 
63   63 


60   62   60 


80   86   re 
65   65   55 


83   80   74 
60   63   47 


43   40   42 


1 1 

6^ 

77 
64 

M 
10 

68 

45 

70 
40 

72 
43 

87 

61 

78 

67 

78 
94 

76 
49 

75 
49 

75 
48 

92 
66 

81 
56 

73 
50 

71 
49 

75 
48 

6^ 
66 

84 
66 

79 
14 

69 
51 

71 
48 

72 
48 

82   70   65 
57   60   47 


68   65 
59   48 


77   68 
59   49 


80   73   65 
61   59   49 


79   82 
62   63 


82   77   75 
59   60   48 


80   74 
54   59 


74   64 
58   52 


75   77 
63   60 


74   74 
62   52 


84   83 
62   61 


81   69 
57   60 


79   83 
63   64 


83   85 

64   65   65 


79   82 
59   59 


70   76 

59   50   52 


78   85 

61   62   65 


75   77   77 
62   59   63 


80   80 
65   65 


81   83 
60   61 


75   79   80 
65   66   66 


83   80   84 
63   64   66 


83   84 
59   61 


86   76   70 
65   64   55 


76   65 
51   43 


79   82 
56   60 


82   84 
62   62 


74   79 
63   61 


64   61   48 


85   85 
65   63 


84   78 
60   61 


62   67 
37   35 


60   61 
47   34 


65   65 
48   35 


67   69 
39   38 


60   63 
42   29 


64   66 
43   41 


59   58 
45   44 


65   65 

48   41 


66   66 
47   43 


62   64 
42   37 


67   66 
40   33 


70   73 
45   44 


66   67 
34   34 


61   60   65 
43   41   42 


65   64   68 

47   43   42 


62   61   68 
46   35   35 


67   6B   70 
48   45   44 


67   68   68 
38   33   37 


60   64 
46   44 


69   65   69 

48   47   47 


69   65 
46   44 


4! 


75   76   80 


IS 

4; 

a  < 
48 

■0 
46 

00 
12 

81 

in 

61 
II 

16 

11 

77 

12 

81 

73   75 
34   41 


68   72 
37   41 


70   76 
38   40 


69   75 
41   47 


70   75 
38   42 


77   77   80 


70   74 
32   40 


73   80 
42   47 


63   67 
46   50 


71   77 
42   47 


71   75 
43   44 


70   74 
44   45 


71   78 
35   44 


73   76 
39   41 


76   62 
47   52 


76   77 
36   41 


67   71 
42   48 


68   66   80 


70   76   73 
43   44   46 


73   77   75 
46   50   46 


73   78 
35   39 


70   76   77 


70   73 
48   49 


50   53 
78 


73   77 

45   46   47 


65   68 
46   42 


81   83   68 
50   55   55 


80   74 
44   59 


76   73 
46   53 


79   79 
50   57 


79   80 
52   53 


84   79 
48   56 


77   73 
46   55 


75   75 
57   59 


80   77 
52   59 


80   82 
52   54 


78   70 
53   55 


81   68 
51   53 


81   83 
54   54 


82   79 
43   49 


78   78 
55   56 


78   80 
50   51 


74   76   63 
44   49   50 


75   77   74 
52   51   59 


82   64   80 
44   54   60 


80   60   73 
59   63   57 


60   62 
53   55 


61   83 
49   51 


75   79   80 
43   45 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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81   75 
52   60 


67 
54 


67   67   77 


68   66   76 
50   57   54 


;n 
57 

64 
52 

n 

54 

87 

60 

65 

56 

85 

58 

67 
54 

66 

16 

65   53 

45   48 


60   54 
36   49 


68   57 
51   50 


57   58 
50   51 


67   63 
36   48 


70   55 

46   47 


60   53 
42   47 


61   61 
40   47 


65   51 
48   46 


62   58 
50   48 


63   59 
54   52 


70   60 
43   51 


61   59 

45   48 


67   60 
42   51 


63  62  65 

42  53  47 

56  55  64 

44  45  44 


58   50   58 
42   44   45 


62   63 

49   51 


68   55 

49   48 


57   57   62 
52   52   52 


61   64 
53   54 


71   69 
55   55 


63   64   71 
53   51   48 


uo  n      rh 


78   74   73 
49   61   62 


79   76   75 
49   53   60 


77   77   76 
54   54   60 


71   74   70 
54   43   57 


69 

39 


10 

67   70   66 
54   49   60 


75   74 
42   47 


77   73   66 
44   45   60 


62   69 

48   50 


68   71   69 
54   49   50 


76   71 
43   59 


80   78   68 
48   47   60 


66   72   76 
50   47   59 


64   69   65 
56   55   59 


72   71   73 
55   53   53 


71   69 
52   60 


65   74   78 
51   42   43 


50   45   46 


73   72 

54   47 


64   63 
56   53 


65   69 
54   39 


66   70 
46   40 


68   67 
52   52 


76   76 
50   45 


65   68 
52   47 


66   69 
56   47 


63   63 
53   46 


69   71 
54   46 


69   66 
55   46 


67   69 
58   55 


63   69 
54   47 


68   69 
54   50 


71   72   75 
58   55   52 


75   75   74 
45   39   40 


66   67   71 
55   52   49 


70   66   68 
51   47   45 


67   69   73 
57   53   50 


70   74   76 
54   41   40 


68   72   78 
52   45   50 


71   71 

60   50 


66   71   72 
55   43   45 


6  'I 
39 


60 
40 


76   69 

50   44 


63   64   74 

40   34   45 


60   65   71 


70   66   71 
51   42   41 


66   67 
47   30 


67   68   76 
49   45   48 


74   68 
50   43 


75   72 
39   37 


66   66   74 
51   35   39 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


LEW1SSURG    2    SSW 

PINEVlLLE 

UNION 

white  sulphur  Springs 


NORTHEASTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

KEARNEYSVLE  1  Nw  WBASO 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 

OMPS 

PETERSBURG 

ROMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  H  FARM 


MAX 
MIN 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1969 


Day  of  Month 


bi  ao 

58   64 


90   83 
61   62 


85   79 
55   59 


55   64   65 


91   89 
57   65 


87   75 
52   60 


90   67 
63   69 


91   91 
59   67 


89   82 
58   67 


91   90 
57   58 


89   89 
6".   60 


90   80 
57   66 


90   87 
56   64 


88   90 
55   59 


80  B2  85 

62  64  69 

82  83  86 

61  61  63 


60   59   60 


80   83   85 
62   66   64 


84  S3  84 

67  67  61 

82  82  84 

62  63  65 

82  86  SB 

69  71  69 

77  82  85 

68  69  67 

82  87  87 

69  69  69 

79  61  83 

64  64  65 

83  86  87 

65  67  67 

75  84  81 

66  66  60 

83  84  84 

65  66  67 


85   79   72 


64   63   55 


74   67 
63   55 


89   86 
72   58 


62   66   56 


91   73   74 
62   63   56 


75   68 
63   53 


59 

90  82  73 

61  59  56 

84  87  83 

64  65  52 


87   89   77 
61   60   53 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   2G   27   28   29   30   31 


66   68   70 
45   40   41 


69   67   71 
46   44   44 


69   66   68 
38   35   38 


68   71   74 
43   41   43 


70   73 
48   42 


67   70 
41   38 


76   75 
51   46 


74   70 
48   40 


70   74 
48   39 


66   69 
41   36 


70   74 
45   39 


74   73 
52   42 


70   73 
43   41 


71   73 
48   39 


72   70 
46   39 


75   78   80 


77  81  80 
40  45  45 

63  63  84 

50  55  56 

78  82  84 
44  44  53 

81  85  85 


62   62   84 
50   53   55 


45   48   53 

85   87   82 
51   54   61 


87   88   85 
57   69   56 


54   58   48 


50   54   56 


55   54   53 


85   87   84 
50   53   56 


86   86   87 
51   51   54 


72   56   61 
53   51   52 


64   69 
52   53 


5B   58 
50   41 


72   62   70 


65   60   70 
44   50   48 


60 
53 


60   70   73 


75   79 
54   42 


72   75 
45   43 


76   7B   70 
41   38   56 


69   76 
37   35 


76   79   76 
49   46   60 


75   78   76 
55   46   60 


73 

40 


54   46   40 


65   50   46 


75   78 
49   46 


75   77 
53   43 


75   81 
55   47 


76   76 
52   44 


53   46 
73   75 


56   52   46 


72   73 
51   51 


76   77 
56   46 


75   78 
52   46 


74   77 
52   45 


77   70   71 
46   40   40 


73   72   78 
48   36   36 


72   70 
50   37 


67   67 
45   36 


79   76 
39   42 


81   72 
51   40 


71   68   75 
49   43   38 


69   65 
47   35 


75   70   79 

48   40   41 


78   69 
50   42 


76   68 
50   39 


76   71   77 


79   68 
37   38 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

S  -  s> 

o  o  » 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

.22 
38 

.19 

31 

.07 
16 

.12 
30 

.12 
27 

.14 
20 

.17 
29 

.25 
29 

.10 
23 

.05 

43 

.11 
46 

.08 
53 

.19 
48 

.13 

45 

.21 
43 

.13 
41 

.11 
41 

.35 
28 

.00 
30 

20 

.08 
27 

.17 
44 

.12 
40 

.03 
22 

.04 
20 

.12 
36 

.12 
49 

.09 
32 

.14 
54 

.15 
50 

3.93B 
1057 

*    *    * 
SOUTHWESTERN 

03 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 

31 

.02 
19 

.19 
25 

.19 
27 

.02 
22 

.13 
29 

36 

25 

.25 
49 

.17 
52 

.15 
36 

.01 
28 

.11 
27 

.21 
29 

.14 
28 

.05 
27 

.20 

40 

.23 

66 

.13 

4? 

29 

.10 
25 

.18 
29 

.18 
23 

.08 
18 

* 
52 

.10 
39 

.07 
27 

.19 
57 

.20 
48 

.07 
30 

4.01B 
1022 

*    *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.23 
14 
92 
65 

.15 

9 

91 

64 

.18 

7 

75 

66 

.15 

7 

S3 

66 

.11 

6 

87 

67 

.09 
13 
77 
66 

.11 

6 

84 

66 

.32 

17 
91 
66 

.10 

4 

75 

60 

.12 
16 

71 
54 

.10 
15 

70 
50 

.12 
13 

77 
50 

.15 
13 
78 
50 

.11 
17 
81 
52 

.13 
14 
83 
55 

.11 
14 
61 
55 

.14 
12 
85 
56 

.15 
16 
84 
60 

.15 
23 

74 
49 

.10 
67 
59 

49 

.13 
35 
58 

49 

.13 
35 
75 
52 

.14 
22 
82 
52 

.10 
5 

76 
52 

.06 

1 

67 

61 

.07 

7 
72 
59 

.11 
9 

78 
54 

.14 
17 
75 
55 

.11 
15 
67 
48 

.10 
9 

74 
48 

3.91 

458 

77.4 

56.5 

*    *    * 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
38 
92 
66 

.03 
24 
85 
66 

* 
18 
80 
69 

.21 
30 
91 
67 

.08 
30 
83 
67 

.07 
20 
87 
66 

.14 
36 
91 
68 

.17 
36 

91 
68 

.12 
40 
85 

61 

.14 
59 
74 
52 

.10 
46 
70 
52 

.11 
41 
73 
52 

.10 
37 
75 
53 

.12 

43 
79 
54 

.09 
35 
79 
56 

.12 
31 
84 
57 

.15 
32 

86 
60 

.06 
29 

81 
62 

.17 
43 
78 
60 

.06 
25 
63 
56 

.01 
25 
63 
56 

.06 

43 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1969 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  rHn.ft+m««H»+ 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  OfficTnear  you  Actional  preciMtaflon' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  y     Aaamonai  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  CF,  precipitation  and  evanoration  in  inches  and 
wT|a-moye^nr-Tn-miies    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  f !   6°.   In  "Supplemental  Data- 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

savfnIAtlme  T'L  m*^**^    ^H^-f0^  ?bserva*lon  times  ln  loc*l  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. SHow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
IIS  i?^..S?Si2n  grHUDd  Val,?r/r^at..c:00/^-'  ?-S-T-   Data  ln  the  ••»««■«  table,  "Daily  precipitation"  table,  "Daily  ta   r   r  ••       ,*  "Evaporation 
and  Wind   table,  and  snowfall  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation.        evaporation 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.   Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  ln  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  ln  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucraents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCTOBER   1969 
UtL  .  [Volume  77      No  io 

JAN    6     1070 
caVL^JiK  OF  HiiMOIS 


Temperature 


Precipilalion 


NORTHWESTERN 


BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  I  SSw 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
WEIRTON 
wELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

DIVISION 

»    »    t 
NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
BUCKHANNQN  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAV 

GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEbDURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  L  AND  0 

WESTON 

WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  SE 
HAMLIN 

HUGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 
LDNDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 


ARBOVALE  2 

BAYAKD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP  //R 

BRANOONVILlE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT      //S 

FLAT  TUP 

MC  ROSS 

CiAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  I 

REE06VILLE  EXP.  FARM 
RICHwOOD 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
SUHMERSVILLE  RESERVOIR 


67.6 
72.4 
6*. 3 
71.1 
69.7 

70.3 
66.2 
68.0 
66.3 
68.  5 


65.4 
6B.3 
69.1 
65.8 

70.0 

67.5 
69.5 
70.0 
69.0 

64.7 

66.6 
68. ".M 
70.4 


66.5 
71.7 


71.5 
68.6 


70.8 
69.7 


68.2 
71.4 


70.9 
71. 5M 
68.6 


61.2 
65.5 
63.1 
62.7 

68.4 
60.9 
65.3 
60.1 
67.6 

65.8 
65.2 
64.5 


67.4 
65.3 
61.5 
66.1 


35.9 
41.0 
41.8 


43.3 
38.3 


36.0 
38.7 
39.3 
42.3 
41.6 

36.1 
36.7 
37.5 
39.4 

40.6 

40.6 
38.  OM 
39.7 


41.2 
41.3 


45.2 
33.4 


41.3 
43.9 


41.5 
44.1 


39.8 
42.5 


41.8 
39. 9M 
43.7 


34.0 
38.1 


34.5 
34.7 


40.0 
37.1 
38.1 


52.8 
56.2 
52.6 
56.1 
55.8 

56.4 
54.8 
56.5 
54,8 

53.4 

55.2 
55.0 


50.7 
53.5 
54.2 
54.1 
55.8 

51.8 
53.1 
53.8 
54.2 

52.7 

54.6 
53. 2M 
55.1 


53.9 
56.5 


56.2 

56.9 


54.9 
55.4 
57.7 
54.6 
56.3 


56.4 
55. 7M 
56.2 


51.8 
52.2 
48.6 

51.5 
47.8 
50.1 
50.5 
53.3 

52.9 
51.2 
51.3 

50.0 


3.3 
1.6 


1.3 
1.7 
1.4 


77  13 
13 


251  25 
27  18 


24  25- 
27!  25. 


21 

25  + 

22 

24 

22 

24 

16 

24 

20 

24 

21 

24 

20 

24 

I  1 

25 

10  24 
13  24 

16!  24 
22l  24 
13!  24 


11 


393 
303 
387 
?9fl 
306 

297 
336 

294 

3jp 
371 


4<.a 

363 
343 
349 
297 

415 
367 
363 
349 
395 

334 
374 
326 


352 
288 

244 
369 

320 
320 

298 
277 

327 

320 
25° 

34  0 

2se 


530 
406 
400 
509 

415 
524 
462 
447 
363 

384 
432 
418 

460 


363 
526 
439 
373 


12 
0  8 
0  10 


1.41 

1.35 

1 

1.33 

2.52 

1.44 
1.92 
1.2/ 
2.48 
2.44 

1.66 


1 

1 

1.62 

1.70 

1.90 

1.77 

1 

1.74 

1.55 

1.47 


1.13 
2.03 
1.68 


1.52 

1.49 


.62 


1 

1 

1 

1.75 

1.60 

1.5/ 
1.53 
1.90 


.67 
2.10 
1.14 
1.19 
1.65 

1.29 
1.77 

1.60 
1.79 
2.04 

1.48 
2.10 
2.82 

1.51 


3.16 
1.34 

1.21 
1.78 


.98 
1.22 

.71 

.09 
1.13 


1.34 
.96 
.93 


1.07 
1.02 


1.5 

1.08 


1.06 
.76 


.60 

.00 


1.02 
1.07 


1.77 
1.14 
1.47 
1.53 


1.43 
.79 


1.47 
.44 
.43 


See  Reference  Noles  Following  Stiiion  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  119 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 

WEST  VIRGINIA 
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Temperature 

Precipitation 

'J 

•1 
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0) 
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> 
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•3 
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f  Z 

II 
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■3 
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£ 
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IS 
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No.  ol 
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0 
H 
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§! 

o  P 
OK 

Q 
£ 
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Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

■3-a 

H 

xO 
1  o 

£ 

o 
0 

E 

2 

1 

3  J 

5  | 

si 

m  k 

TERRA  ALTA  NQ.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

56.9 
67.1 

35.3 
40.5 

47.1 
53.8 

80 
82 

14 
2 

15 
21 

24 
24 

546 

351 

0 
0 

0 

0 

14 

7 

0 
0 

2.21 
1.75 

.63 
.67 

21 
21 

T 
.0 

T 
0 

23 

4 
5 

3 

2 

0 
0 

DIVISION 

50.6 

-  1.0 

1.73 

-  1.43 

T 

0    *    * 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //R 

KOPPERSTON 

66.1 
64.4 
66.9 
6B.9 
65.4 

39.1 
45.  B 
40.5 
37.0 
40.6 

52.6 
55.1 

53.7 
53.0 
53.0 

-  2.9 

82 
81 
83 
86 
82 

2 

13  + 
14+ 
13 
13 

21 
24 
22 
17 
22 

24 
23 
24 
25 
24 

384 
323 

358 
382 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
8 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
1.50 
1.26 
1.01 
1.5V 

•  1.26 

.49 
.66 

.41 
.38 
.65 

2 
2 

3 

8 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
3 
3 

0 

1 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LEHISBURG  2  SSH 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

66.3 
69.3 
66.3 
72.0 

40.7 
37.1 
34.9 
39.5 

54.5 

53.2 
50.6 
55.8 

-  3.2 

1.6 

82 
87 
82 
87 

13  + 

14  + 
14  + 
13 

19 
20 
15 
16 

24 
25  + 
24 
24 

333 
377 
444 
304 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

6 
10 

li 
9 

0 
0 
0 
0 

.87 

1.03 

.76 

.75 

-  1.38 

-  1.50 

.36 
.43 
.30 
.34 

2 

a 

6 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 

1 

4 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

53.5 

-  1.8 

1.09 

-  1.13 

.0 

*    *    * 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

69. 3M 

67.4 

69.8 

67.4 

66.8 

37. 9M 

37.5 

41.5 

36.2 

38.1 

53. 6M 

52.5 

55.7 

51.6 

52.5 

-  4.1 

-  3.0 

82 
85 
84 
84 

84 

20+ 

13 

20 

21 

20 

17 
15 
22 
12 
17 

24 
24 
24 
24 
24 

352 

387 
297 
407 
387 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

6 

9 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

1.51 
.61 

1.56 
.89 

1.0. 

-  2.44 

-  2.27 

.95 
.33 
.95 
.53 
.91 

3 
2 
2 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

2 
4 
2 
1 

1 
0 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

65.4 
71.2 
65.2 

70.2 
69.1 

37. B 
38.6 
37.9 
39.8 
36.4 

51.6 
54.9 
51.6 
55.0 
52.8 

-  1.3 

80 
87 
63 
84 
83 

13 
1 
21 
13 
13 

14 
15 
14 
16 
13 

24 
30+ 
25  + 
24 
24 

405 
321 

415 
317 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

11 

10 
8 
9 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

.72 
.96 
1.42 
.90 
.97 

-  1.36 

.45 
.62 

.82 
.40 
.42 

2 

3 

3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
4 
4 
4 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WARDENSVILLE  R  »    FARM 

67.4 

36.0 

51.7 

-  2.1 

85 

14 

15 

25  + 

409 

0 

0 

11 

0 

.64 

-  2.10 

.32 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

53.1 

-  1.6 

1.04 

-  1.91 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WILLIAMSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
SENECA  STATE  FOREST 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ROWLESBURG  1 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FRANKLIN  2  NE 


GREATEST  1  DAY  PREC I P I  TAT  I  UN 
ROWLESBURG  1 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
NEW  CUMBERLAND 


GREAIEST  DEPTH  OF  SNOW 
4    STATIONS 


91 

DATE 

1 
14 

7 

DATE 

24 

3.16 

.61 

1.47 

DATE 

21 

.5 

T 

DATE 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST      VIRGINIA 


OCTOBER      1969 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


This  was  a  dry  October.  Most  of  the  State  had 
less  than  2  inches  of  rainfall,  and  a  large  portion 
of  the  Eastern  Panhandle  had  less  than  1  inch. 
A  tropical  storm  from  the  Gulf  of  Mexico  pro- 
duced the  month's  heaviest  rain  on  October  2. 
Cold  frontal  thunderstorms  on  October  20  gave 
only  light  rain,  but  had  strong  winds  with  gusts 
above  60  m.p.h. 

Typical    Indian  Summer  weather  generally  pre- 


vailed the  first  two  weeks  -  cool,  foggy,  mornings 
and  warm,  sunny  afternoons.  Many  northern 
areas  had  their  first  below-freezing  temperatures 
October  15,  which  culminated  a  longer-than- 
normal  growing  season  of  175  days  which  began 
April  25.  Near  record-breaking  cold  ended  the 
growing  season  statewide  October  23.  Southern 
areas  had  a  growing  season  of  almost  200  days 
from  their  last  spring  freeze  April  7. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia    26506 


DAILY  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 

0 
H 

Day  of  Month 

1  |  2  | 

3 

4    5     6 

7  | 

8   9 

10  j  11  |  12 

13  |  14   15 

16  1  17  j  IB 

19  1  20  1 

21 

22   23   24 

25   26    27 

28  |  29  j  30 

31 

NORTHWESTERN        01 

-E  .S  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRESTON  1  SSh 

ELLENBORO 

1C  NECHEN  DAM  13 

..41 
1.35 
1.86 
1.61 
1.25 

.72 

.61 
.40 
.45 
.36 

.10 
.00 
.12 
.23 
.27 

.01 
.31 

.27 

.66 
.26 
■  15 

.03 

.02 

.06 

.10 

.0$ 
.02 

T 

.01 

.17 
.30 
.66 
.55 

.30 

.05 

.03 
T 

.04 
.06 

"3UNDSVILLE 
'.Ew  CUM8ERLAND 
.Eh  MARTINSVILLE 
'AkKERSflURG  FAA  AP 
FARKERSRURG  MB  C1TV      R 

1.33 
2.52 

1.44 
1.92 

1.27 

.53 

.94 

.56 

.31   .72 

.18   .46 

.16 
.17 

.09 
.04 
T 

T 

.15 
.13 
.26 
.24 
.21 

.02 
.02 

T 

T 
T 

.03 
.02 

.22 

.07 
.02 

.01 

T 

.53 
.39 

.41 
.82 

.40 

.02   .08 

.06 
.12 
.06 
.03 
T 

WEIRTON 

..ElLSBURG  3  NE 

-HEELING  WARwOuO  DM  12 

2.48 
1.66 

.97 
.96 
.33 

.27 
.33 
.55 

.15 
.17 

.01 
•  01 
.19 

.05 
.03 
T 

.09 
.U7 
.06 

.17 
.06 
.10 

.62 
.36 

T     T 
T 
T 

.15 
.11 
.05 

NORTH  CENTRAL       02 

kELlf.GTON 
t-UCKHANNON  2  W 
bUKNSVlLLE 
l  EnTRALU 
fLAR.SBURG  1 

1.90 
1.B7 
2.27 
1.96 
1.62 

.30 
.42 
.5B 
.30 

.15   .48 

.IB 
.08 
.22 
.15 
.03 

.05 
.03 

.55 
.45 

.61 
.06 
.62 
.75 

T 

.04   .07 
.12 

.02   .07 
.09 
.03 

.02   .02 
.02 

.14 

T     T 

.25 

.52 
.53 

•  76 
.52 

.09 
T     .09 

.09 

.12 

F  AIRmONT 

r.ASSAWAV 

I  LENVILLE  2  NE 

CRANTSVILLE  2  NW 

HASTINGS 

1.76 
1.90 
1.77 
1.94 
1.42 

T     .55 
.55 

.29 
.46 
.49 

.02 

.03 
.07 
.01 
.12 

.02 

.34 
.61 

.45 
.16 

.07 
.50 

.02 
.07 

.12 

.U9 

.04   .05 

.08 

.06 

.12 
.02 
.12 
.05 

.16 
.37 

.31 
.46 
.65 
.83 

.12 
.03 

.15 

.03 

IRELAND 
tANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNINGTQN  1  N 
■  ANN1NGTUN  1  W 

2.43 

1.14 
1.74 
1.B4 

.41 

.14 
.BO 
.29 

.04 

.16 

.01 

T 
T 

.66 
.25 

.09   .14 

.25 
.03 
.31 

.08 
.06 
T     .02 

.06 
.09 
.10   .10 

1.04 

.38 

.40 
.48 

.03 

T 

.08 

.03 

.07 
.02 

lODlEBOi'RNE  2  ESE 
"ORGANTOwN  FAA  AIRPORT 
«DRGANTOwN  l  AND  0 
PHILIPPI 
>UTTuN  RESERVOIR 

1.55 
1.47 
l.U 
2.U9 
2.06 

.59 
.04   .56 
.13 
.35 
.42 

.04 
.02 
.23 
.19 
.26 

.02 
.02 

.05 

.23 

.34 

.03 

.31 
.62 

.70 

T 

.09 
.10 

.02   .09 
.07   T 
.02   .03 

.16   T 
.10 
.06 

.14   T 
.04 

.17 

.36 

.13 
.64 
.51 

T 

.05 
T     .14 
T 
T 

.12 
.06 
.03 

VANDALIA 
WESTGN 
WEST  UNION 

1.82 
2.03 
1.6S 

.42 
.43 
.63 

.05 
.47 

.05 

.07 
.06 

.62 

.37 

.08 
T 

.09 

.09   .14 

.12 

.11   .03 
.02 

.50 
.57 
.39 

.06 
.03 
.04 

.09 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLANO 

CHARLESTON  WB  AP         ft 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLEN0EN1N  1  SW 

1.37 
1.52 
1.49 
1.82 
2.02 

.14 
.11   .15 
.26 
.25 
.42 

T 

T 

.70 

.02 

.58 

.68 
.76 
.62 

.09   T 

.04   T 
.04   .01 
.06 

T 

T 

T 

.52 

.56 

.46 
.70 
.94 

T         T 
T 

T 

T 

.03 
.04 

T 

CORTON 

OlLLE 

LUNLJW  5  SE 

HAhLIN 

nOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.27 
1.62 
1.60 
1.44 

.37 
.19 

T     .30 
.46 

.13 

T 
.06 

T         T 

.04 
.06 

.62 
.50 

.50   T 
.26 

.06 

T     .07 

T 

.02 

.05 

.62 
.73 
.66 
.55 

T 

.20 

.07 
.01 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KEftMiT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

1.85 

1.64 
1.29 
1.39 

.15   .17 

.20 

.21 
.16 

T 
T 
T 

.53 

.01 
T 

.  71 
.50 
.60 

T 

.08   .01 

.09   .02 

.01   T 
.01   .03 

.03 

T 

.82 

.61 
.55 

.53 

.01   T     .01 

T     T 
.01   .01 

T 
.04 

.04  . 

"AOISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOUO  LOCK  PARK 

«IPLEV 

SPENCER 

1.62 

1.86 
1.06 
1.75 
1.60 

.30 
.65 
.12 
.55 
.34 

.02 
.02 
.06 

.09 
.31 
.43 
.02 

.64 
.29 

.3B 

.06   T 

.04 

.01 

.03   T 
.07 

.02 

.03 

.01 

.60 
.76 
.56 
.72 
.72 

T 

.01 

.03 

T 

,AYNE  2 
.  ILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
.INCIElO  LDCKS 

1.57 
1.53 
1.11 
1.90 

.20 
.16 
.16 
.52 

T 

.43 

T 

.53 
.49 
.42 

.06 
.1! 

T     T 
.20   T 

.01 

.SB 
.66 

,46 

.75 

.03 
T 

CENTRAL              04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  Nw 

.-  -  6  0  I A  L  E  2 

4AYAR0 

MECKlEY  V  A  HOSPITAL 

1.79 
2.25 

.67 
2.16 

1.14 

.41 

.20 

.30 
.36 

.16 
.35 

.45 
.09 

.05 
.05 

.04 

.55 

.60 
* 

.35 
.42 

.06 

T     .15 

.04 
T     T 

.06 

.37 
.02 

.42 
.75 
.30 
.88 
.25 

T 

.08 
.15 

.08 

T 

BECKLEY  WB  AP          1  If. 

hELVA 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

1.18 
1.78 
1.65 
1.29 
2.73 

.02   .48 
.36 
.51 
.35 
.26 

T 

.02 

.07 

.20 

.25 

.06 
.02 

.36 

T 

.62 
.52 
.56 

.96 

.03 

.04 
.04   T 

.02   .05 

.16 
.08 

.23 

.01 

.21 
.10 
1.10 

T 

T          .05 
.08 

T 
.07 

T 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

(AST  RAINELLE  3  NNE 

LK INS  WB  AIRPORT      //R 
fLAT  TOP 

1.77 
1.50 

1.60 
1.79 

.36 

.22 

.06   .43 

.53 

.22 
,03 

.02 
.34 

.38 
.50 

.13 
.42 

.65 

.03 

.03   .01 

.01 

T     T 

T 

T 
T 

.53 

.50 
.62 

.02 
.23 

T 

.07 
.03 

.03 
.01   .02 

.01 

r-ACKER  VALLEY 

HlCO 

KC  ROSS 
-T  STORM 
AK  HILL 

2.54 
1.90 
2.04 
1.57 
1.46 

.34 
.38 
.80 
.27 

.36 

.27 
.02 
.07 
.20 
.12 

.04 
.02 

.53 

1 .06 
.68 
.27 
.38 
.47 

.08   .13 
.02   .06 

T 
T     .05 

T     T     T 

.56 
.62 

.37 
.62 

.43 

T 

T 

.03 
T 

.10 

.06 

T 

.05 

.03 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REtOSVILlE  EXP.  FARM 
RICHwOOD 
kOnLESBURG  1 

2.10 
2.82 
1.51 

3.16 

.25 

.27 

.51 

.41 

.30 

.25 

.05 
.12 
.55 

.06 

.61 
1.00 
.12 

.62 

.01   .01 

.03   .05   .01 

.04   .16 
.13    .06 

.04   .05 

.02 
.14 
.05   T 

.55 

.62 
.50 

1.47 

T     T 

.02 

.01 
T 

.08 
.11 

.11 

SENECA  STATE  FOREST 
'PwijcE  KNOB 

ER  DAM 
SUMMERSV1LLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

1.34 
1.21 
1.51 
1.78 
2.21 

.01   .40 
.36 
.20 
.22 
.53 

T 

.11 

.50 

.26 

.26 

.05   .02 

.03 
.05 

.43 

.01 
.24 
.30 
.61 
.56 

T 

.02   .05 
.05 

.05 
.16 
.05 

T 

.44 
.43 
.35 
.55 

.63 

T 

T 
.03 

.02 
.05 

T    . 

-MUMAS 

till  '  »ENO 
jALLEY  head 
WEBSTER  SPRINGS  1  £ 

2.12 

1.77 
1.75 

.30 

.14 
•  12 

.46 

.30 
.18 

.09 

.06 
.10 

.53 

.50 
.58 

.05   .04 

T     .01 

T     .05 

.02 

.54 

.70 
.67 

T 

T     T 

.09 

.06 
.05 

SOUTHERN             39 

ALOERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

1.65 

1.04 

.26 
.49 

.71 

.19 

.55 

.17 

.09 

.01   .03 

.19 

T 

ton  following  Station     liuJei 
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DAILY  PRECIPITATION 


I'outmutHt 

Station 

I 

Day  si  Month 

>l»l 

3 

4    |    5    |    6 

'1 

e     'i 

11    1    12 

13   1    14    J    15 

16       ) 

19  |   20   [   21 

22  |  33 

25  ]   28   j   27 

■ 

//A 
(.MRU 
fcOPJCMTQN 

■ 
i.i» 

,01      .»« 
.19 

.)- 

i           .11 

,♦1 

.01 

.  '■ 

. 
,  it 

.31 
.02 

,09      .01 

T 

T             ,01 

.02        .01 

T 

.    .      .    - 

.15 
.25 
.33 

1               .5'. 

T               T 
.02       .01 
.03      I 

.10 
.01 

1 
1 

I 

|  [t.li»UR&    1    SSM 
I4TQAKA 
PlNlVlLLE 
PR1NCIT0N 

■    KG    1 

.67 
1.01 

1.44 

.1" 
,14 

.27 
.17 

.4  1 

,fi> 

.13 

!■.  i 

.29 

T 

.01 

t 

.10 
.23 
.30 
,24 

7 

.02 
.01 

I 
1 

UNION 

.HITt    sklPhuk    SPRINGS 

.76 
.75 

.10 
.13 

,12 

.10 

.30 
■  J4 

./4 

.18 

1 

NU*1HtOTtRN                     w6 

BlRKeiBV    SPRINGS 

PRuSHY    Ri.'N 

-►UNklIN     .'     NE 

I ftrtPtRi    FERRY 

MftKPtRS     HRRY     r^i  T     PARK 

1  .SI 

.  n 

.61 
.95 

.28 
.33 

.0? 
.95 

.95 
.16 
,19 

.  75 
.10 

.09 

,08 

.12 
,1* 

.09 
.16 

.18 

.08 
.02 

.01       T 
T 

.28 
.13 

.24 

' 

KfARNfYSVLt     t     NW    WB4S0 

iXTl^SPURC    MA    AP 
hJJMUS 

*00RfcF"lFL0    2    SS6 
UHPS 

.84 
1.01 
.72 
.98 
1.42 

.1' 
.91 
,43 

■  20 

.16 

.53 

.02 

,62 

.82 

.OP 
.05 

.06 

.07 
.16 
.19 

.04 
T 

.01 

T 

.07 
1             7 

.13 

.25 

.01 

PETFkSBURG 
rtOMNtY     3    NN6 
hARDENSVULE    R    M    PA«M. 

.90 
.97 
.84 

.20 
.12 

.26 

.to 
,»2 

.32 

.03 

.20 
.28 

.10 

,04 

.03 

.10 
.10 
.10 

7 

.01 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber  of  days  wi 

th 

0 

® 

CO 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

" 

precipitation 

IE 

V) 

c 

«.    • 

4.     V) 

a>  0 

a.  Q- 

1.2 

11 

•  ^ 

c 

"5  • 

0)  Q. 
or  (/> 

• 

0> 
0 

o 
> 

< 

vt 

—      m 
05    _ 

£    E 

'oi 
o1 

Si 
Q4S 

—  i 

03  03 

0.2 

Standard  of  1 

EASTERN 

ime 

0 

V 

0 

r- 

0 
q 

0 

O- 
O 

0. 

0 
q 

03 

> 

0 

0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13 

19 

BECKLEY    WB    AIPP0RT 

18 

2.5 

10.1 

28++ 

14 

31 

77 

83 

51 

65 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

11 

- 

4.7 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

22 

1.1 

5.8 

21  +  + 

25 

20 

S4 

88 

52 

65 

6 

1 

2 

2 

0 

0 

11 

- 

5.2 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

92 

54 

72 

1 

5 

1 

2 

0 

0 

9 

- 

5.9 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

18 

1.3 

5.5 

29+  + 

27 

20 

80 

88 

50 

58 

2 

6 

2 

2 

0 

0 

12 

- 

5.7 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

25 

W 

17 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

10 

62 

- 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBER         1969 


Day  oi  Month 


10      II       12      13      14      15      16       17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


NORTHWESTERN 


01 


SENS    RUi    1    SSE 

CAIR.T    3    S 

CRESTUN    1    SSw 

NOUNDSVULf 

NEW    CUMBERLAND 

NEW     MARTINSVILLE 

FARxERiBURG    FAA    AP 

PARKtRSBURG    w8    CITY 

HEIRTDN 

►ELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WAHWUOG  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


)2 


BELIHGTON 
BUCKHANNON  2  w 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVUlE  2  Nw 
MANNINCTON  i  N 

middlebdurne  2  ese 
nopgantdwn  faa  airport 
horcantdhn  l  and  d 

WESTUN 

WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


0  3 


CHARLESTJN  At     AP 
CHARLESTON  1 
LjPT-i  , 
DUNlQH  5  SE 
IML1  • 

H'JGSETT  GALLIPOLIS  CAM 
HUNTINGTON  .3  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 


MAX 
MiN 


MAX 

MiN 


MAX 
MIN 


MAX 

m:n 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


76   80 
46   52 


83   83 
46   57 


78   83 

38   45 


83   83 
42   57 


86   81 
44   58 


82   82 
51   58 


80   81 
54   60 


82   81 
52   59 


81   60 
47   57 


81   81 
41   57 


84   63 
50   50 


70   80   80 


64   82   60 


82   83   72 
47   56   59 

81   81   63 


48   58   56 
79   85   86 


79   82 
51   59 


82   82 

31   47 


79   80 
53   58 


70   76 
42   42 


78   75 
44   43 


45   41 
75   72 


71   79   72 


75   69 

50   46 


78   71 
48   49 


72   69 
46   47 


75   72   70 


75   73 
46 


71   71 
41   40 


76   71 
43   37 


77   72 
44   43 


46   42 

74   74 


74   76 
46   42 


40   45   40 


78   72 
40   39 


73   72 
43   44 


73   69 
49   40 


76   74 
44   42 


73   76 

47 


81  79  71 

61  51  56 

7a  64  H 

55  51  41 

79  66  78 

56  48  47 

68  76  71 


80   80 

57   53   46 


73   62 

43   50 


72   75 
52   52 


78   61 
41   52 


70   74 
52   49 


69   74 
55   49 


68   74 
53   52 


61   71 
52   48 


62   72 
53   50 


64   71 
55   50 


67   73 
50   43 


62   73 
49   53 


40   48   36 


62   73   77 


42  50  39 

75  75  74 

41  48  39 

66  74  78 

46  49  33 

69  73  76 

52  51  38 

63  69  71 

50  45  39 


75   81 
51   59 


72   63   75 


45   52   44 


62   72   75 

31   49   43 


65   68 

48   55   44 


82   84   86 


39   40   41 


40   46   59 


43   51   60 


78   79   80 
54   60   63 


48   54   60 


79   62   83 


40   44   59 


78   80   62 


77   80   83 
40   40   44 


81  82   84 

34  39 

80  83 

40  45   59 

76  79 

51  53 


39  42   45 

80   83   85 

40  46   61 


82   83   86 

44   44   51 


79   61 
59   60 


84   66   56 
52   52   30 


85   78   60 
60   48   36 


85   58 
52 


65   66 
48   31 


69   67 
38   32 


65   63 
41   31 


85   56 
52   29 


73   66 
52   26 


67   63 
36   26 


87   65 
53   32 


81   61 
48   33 


85   88   55 

53   50   33 


85   68   58 
57   51   37 


65   67 

56   41 


78   84 
4?   43 


70 

45   26 


64   64 
42   25 


68   56 
44   24 


67   62 
44   25 


62   64 
42   31 


62   63 
44   28 


51   58 
33 


53   60 
37   30 


55   60 
40   33 


63   60 
42   26 


54   60 
45   35 


66   67 
30   46 


68   65 
42   42 


71   56 
43   34 


68   54 
47   37 


71   70 
45   45 


67   70 
28   46 


68   72 
33   45 


70   65 
38   41 


69   62 
41   44 


66   52   56 


70   63 
43   42 


65   70 
32   47 


71   74 
40   40 


71   63 
53   4? 


65   73   56 

34   45   25 


66   69   36 
38   47   31 


69      90 
58       53       39 
So*  Rotoronco  Notes  Following  Station  Index 
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61   70 
29   39 


75   80 
45   38 


62   75 
24   38 


69   79 
45   37 


64   60 
51   43 


68   78 
46   42 


70   (8 
47   51 


74   79 
48   49 


64   72 
49   47 


47   37   44 


68   76 
37   45 


t,9 
39 


68   78   72 


27   42 

71   79 

30   40   50 


75   77   63 


25   36   43 


63   75   79 


72   79   65 
40   55   49 


i!   79   79 
2°   38   43 


63   51 
40   22 


60   60 
38   22 


65   58 
36   22 


62   48 
40   23 


58   45 
39   26 


58   47 
43   25 


55   45 
36   24 


56   45 
38   28 


57   43 
40   27 


58   43 
40   24 


50   43 
48   28 


61   55 

35   29 


57   47 
35   21 


57   46 
37   25 


53   43 
34   26 


60   51 
38   26 


62   53 
35   21 


65   59 
37   24 


55   46 
37   21 


60   46 
40   21 


52   40 
31   23 


56   45 
40   25 


62   53 
40   26 


35   48 
39   21 


69   60   54 


67   51   69 
40   24   22 


66   55   48 


69   60 
38   29 


58   66   56 
20   34   40 


55   51 
42   33 


56   52 
46   37 


60   57 
32   38 


58   50 
33   39 


59   52 
35   38 


51   48 
38   39 


60   57 
37   42 


65   54 
37   40 


66   55 
40   38 


63   53 
29   35 


66   63 
32   35 


51 

35   38 


66   56 
38   43 


55   53 

33   38 


66   62   60 


56 
28 


51   56 
27   26 


52   58 
31   26 


51   54 
26   25 


64   54   65 


53 

24 


50   52 

30   19 


50   52 
31   22 


52   57 
28   20 


56   63 
22   27 


66   72 

20   26 


58   64 
19   19 


64   72 
20   32 


67   72 
25   29 


62   68 
26   34 


64   70 
29   37 


60   58 
27   34 


64   70 
29   29 


55   63 

18   25 


65   69 

19   27 


68   73 
23   29 


63   72 
30   37 


65   69 
25   30 


57   63 

16   18 


66   73 
17   23 


64   71 
19   25 


60   70 
28   41 


37   63 
22   22 


65   71 
19   27 


3^ 
41 

50 

51 
28 

65 
26 

69 
24 

56 
42 

39 

JO 

48 
30 

54 
22 

58 
22 

62 
40 

5H 
42 

52 
30 

53 

30 

38 
26 

57 

47 

49 

4  0 

53 
31 

59 
32 

62 

28 

49   55   60 
38   2°   26 


DAILY  TEMPERATURES 


.1ST     VlialMA 
UCMlBr-K         1969 


Slilton 


Diy  ol  Month 


10       11       12       13       14       IS       16       17       18 


19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


LUNUON    L:'ikn 
MIDI  SUN 

point  pleasant   5  NNt 

RAVfcNSHO'JU    LOU*    PARK 

OJPLCV 

SPENCER 

WAYNE  - 
WILLIAMSON 
W1NFIEL0  LOCKS 

*      *       • 
CENTRAL  0 

ARBOVALF  2 
BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 
BECKUEY  wo  f<P 
BRANOONVILLb 
BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  W3  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 
OAK  HILL 
PARSDNS  1  5E 
PICKENS  1 

REFDSVlLLE  EXP.  FARM 
RICHWDOD 
ROWLESBURG  i 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLt  RESERVUIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SCIUTHtRN 


05 


ATHENS  CJNC1R0  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

3LUESTUNE  DAM 

GARY 

KOPPERSTO.N 


00 
56 

8T 

77 
55 

70 

59 

91 

II 

el 

78 
55 

74 
51 

83 

)9 

■  I 

U 

78 
32 

ro 

.,0 

Si 
69 

69 

79 

5- 

77 
43 

89 
55 

P9 
51 

78 
50 

78 

4? 

82 

38 

ft 
61 

75 
53 

75 
45 

50   57   61 


83  00  8* 

44  53  0? 

78  80  83 

49  54  62 


70   71 
39   54 


45   56   57 


72   Bl 

50   60 


71   77 
40   43 


75   79 

44   51 


70   71 
35   54 


79   81 
46   61 


70   66 
47   53 


76   80 
47   55 


79   75 
45   49 


72   77   80 


76   79 
43   56 


76   71 
35   30 


62   84   70 
47   57   62 


75   76 
39   52 


76   BO 

44   49   59 


63   73 

42   45   57 


78   82   BO 
46   55   55 


69   61   71 
53   62 


75   83 
55   62 


77   81 

60   57   59 


72   78   76 


7B   67 
57   52 


72   64   69 


72   61   69 
47   48   45 

67   69   67 


74   72   71 
47   46   43 


66   73   70 
53   46   39 


80   65   70 


68   63 
42   36 


71   71   71 
54   45   4C 


77   64   71 
43   46   39 


76   61 
54   51 


72   79   65 
55   50 


74   72   69 
51   45 


63   7* 

49   <0 


71   7! 
52   40 


72   67 
50   52 


62   64 
43   31 


46   50   33 


67   69 
44   38 


63   67 
42   31 


70   72 
44   34 


62   67 
41   30 


68   72 
41   34 


56   63 

50   48 


67   71 
49   34 


47   50   39 


62   69 
48   37 


66   71 
43   37 


66   71 
45   32 


62   70 

47   48   38 


65   69 

40   48   27 


65   60 

42   50   43 


72   62 

42   51 


66   58 
35   41 


63   68   70 


65   67 

54   54   53 


71   72   71 


41   46   39 


79   81 
47   49 


76   81 
40   42 


78   81 
46   50 


81   80 
49   61 


82   83 
40   31 


81   81 
42   31 


46   49   55 


70   71 
30   36 


73   78 
41   43 


74   77 
51   52 


71   75 
33   38 


75   75 
33   40 


70   73 
35   37 


75   79 
35   39 


64   71 

48   48 


73   75 
36   43 


72  7e 

40   46 


73   76 
37   39 


76   77 
41   44 


74   76 
34   38 


39   44   57 


73   79   81 
27   43   41 


45  49 

74  75 

40  50   55 

67  71 

32  39 


76   BC 
46   53 


75   79   80 


78   80 
55   59 


71   76 

42   43   48 


76   79   82 
38   39   46 


87   37 
56   40 


67   56 
51   33 


86   85   68 
55   51   32 


68   7B   6B 


70   73   35 


67   (4 
39   48 


89 

76 

66 

70 

65 

62 

55 

50 

31 

49 

43 

2^ 

B7 

77 

64 

71 

69 

6,' 

53 

49 

32 

52 

45 

a. 

90 

91 

55 

67 

75 

52 

3B 

39 

48 

jr. 

B- 

86 

57 

67 

70 

5k 

59 

52 

36 

35 

47 

33 

77  (3  55 

48  46  25 

61  7  7  62 

50  44  29 

81  65  60 

59  40  32 

79  82  51 

46  50  23 

bl  82  66 

48  48  27 

79  72  57 

48  43 


83  62  66 

47  37  31 

75  76  58 

56  57  34 


82   80   64 


48   45   23 


65   69   66 

54   49 


82   57   65 


74   78   59 
53   54 


66   79   51 
54   51   33 


75   30   32 
55   50   25 


77   65 
48   36 


79   81   59 


81   66   60 
60   43   40 


82   83   61 
55   56   47 


:  i 


60   60 
40   23 


68   64   63 


50   61 
30   25 


63   63   50 


65   62 
38   ie 


56   54 
35   27 


54  62  47 

34  41  30 

66  68  65 

46  40  23 

64  70  52 

31  45  26 

66  68  51 

34  45  24 

64  56  59 

44  35  22 

66  65  68 

40  40  SB 

67  60  58 


68   70   51 


42   40   25 


68   53 
49   37 


38   48   29 


68   72   55 
35   47   25 


76   76   80 
40   46   50 


82        70       66       69       62       58 
52       47       31 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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78   01 
36   43 


73   78 
43   47 


67   38 
41   32 


68   67 
38   26 


65   31 

47   H 


63   32 

40   23 


79   79 
43   43 


77   79 
48   49 


70   69 
36   45 


31   38   44 


30  45 

67  64 

*4  40 

74  60 

34  34 

71  70 
49  43 

75  75 

36  47 

77  76 

37  48 

72  74 

35  41 

71  66 


26   22   45 


61   48 
43   24 


62   53 

39   25 


70   38 
35   27 


66   55 
45   29 


71   35 
37   25 


50   44 
25   24 


53   42 
32   24 


58   47 
37   25 


61   52 
27   24 


48   38 
35   20 


53   41 
32   18 


57   50 
42   24 


61   51 
31   26 


62   53 
39   29 


58   51 
35   28 


51   40 
35   24 


57   48 
35   22 


69 

76 

71 

54 

44 

58 

38 

37 

48 

36 

27 

18 

(5 

78 

66 

55 

47 

53 

25 

26 

34 

28 

17 

7 

63 

71 

72 

54 

49 

37 

32 

49 

44 

40 

23 

21 

27   38   48 


31   63 
31   37 


62   54   44 


57   48 
36   28 


77   77   68 


77   79   62 
51   58   48 


t>4   67   ,9 
31   35   41 


66   60   79 
24   33   36 


71   73 
32   39 


59   45   53 
40   26   21 


65   58   47 
37   30   22 


65   58 

34   27   19 


56   46   52 
36   26   22 


60   62 
43   46 


37   61 
42   42 


64   39 
42   44 


60   37 
40   42 


60   56 
40   39 


55   54 
48   41 


39   54 
49   39 


59   58 
46   46 


63   55 
39   36 


55   50 
27   35 


50   61   52 


60   52 
44   34 


59   50 
21   34 


63   62 
39   31 


54   45 
24   35 


59   51 
30   34 


25   40   36 


52   63 
40   40 


61   59 
29   37 


37  48 

38  37 


62   59 
28   38 


60   62   52 
23   32   29 


51   53   59 
21   42   40 


60   59   51 


52   51   48 
29   41   39 


58   52 
45   37 


55   49   65 
23   36   4  0 


50   58   50 
37   45   40 


ki   62 

it   12 


61   66 

21  i. 


36   61 

26   31 


64   M 
26   40 


39  lr> 
21   27 


63   69 

24   35 


64   73 
23   26 


61   64 
26   33 


39   62 

29   31 


51   54 
13   13 


44   48 
15   15 


52   35 
20   30 


50   53 
26   32 


45   51 

17   17 


54   57 
13   12 


44   50 
15   26 


55   61 
15   15 


44   47 
26   26 


53   56 
21   29 


49   54 
26   30 


49   53 
22   18 


56   39 
23   24 


51   61 
17   19 


50   52   57   60 


44   46   53 
25   26   31 


55   49   57   59 


49   56   60   65 
31   22   24   29 


50   51   55   57 
29   22   27   36 


45   51   56   56 

32   31   35   44 


56   56   55   57 
35   25   24   25 


56   53   57   62 
35   22   19   22 


45   50   55   63 
29   23   25   37 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


LtWISBURG    2    SSi 
PINEVIILE 

'1  _  ■ 
.  UTS    Su    PH    k    5 
»  » 

_iTE--  I 


Ot> 


"c^Hiv  SPr-INGS 
FKANKLlN  2  NE 
HARPERS  FERKY  NaT  P»»K 
KEARNEYSVL6  1  'Jw  W3AS0 
'  ARTINStUR*  F4A  AP 
IATHIAS 

mUOrEFIElU  <  SSE 
JHPS 

PETEK5BURG 
RUMHEY  i    NNE 
rlARDENSVIUt  R  M  FIRM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MDI 


MAX 
MIN 


MM 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


■(EST  VIRGINIA 
OCTOBER    1969 


Day  of  Month 


75   >)1 
•.6   56 


7f   85 
49   60 


74   7?   82 

.1   49 


74   70 
57   56 


75 

59   64 


it       44   63 


70   73 
59   60 


43   37   57 


75   72 
59   j3 


67   73   69 


76   72 
55   60 


76   81 
52   47 


b?      83 
49   44 


75   73 
54   45 


73   70 
49   43 


73   74 
48   43 


73-  64 
52   46 


72   66 
51   43 


73   72 
50   48 


74   76 
58   45 


75   73 
49   41 


77   51 
40   36 


67   70   73 
46   56   36 


73   61 
40   48 


77   76 
34   34 


69   72 
45   51 


73   77 
50   51 


li       74   77 
44   58   34 


68   77 
38   37 


75   76 
44   50 


71   71 
44   52 


69   74 
46   57 


69   73 
41   45 


70   74 
47   56 


70   74 
43   48 


'0   73 
43   45 


75   78   82 


76   79   84 
39   39 


72   76   77 
37   41 


78   S2   85 
36   43 


75   82 

38   50 


bO   79 
33   37 


78   82 
44   42 


75   72 
37   47 


72   79 
40   50 


74   77 
39   49 


80   84 
44   50 


74   73 
40   43 


74   S3 
43   43 


78   81 
43   47 


71   76 
38   43 


82   31   61 
54   45   33 


67   67   60 
52   5i   33 


62   82   59 
46   49   32 


87   85   66 
53   50   32 


67   62 
50   28 


76   64 
56   36 


60   65 
56   35 


65   63 
43   35 


72   61 
50   26 


80   66 
51   33 


50   51   28 


68   68   69 


62   6B   55 


71   71 
45   46 


63   62 
32   51 


69   61 
35   42 


68   67 
38   44 


64   70 
31   42 


70   59 
33   42 


69   61 
32   46 


70   70 
34   49 


59   69 
33   43 


67   70 
36   38 


6*   62 
31   45 


64   72 

29   40 


76   77   75 
37   41   47 


66   78   71 
24   31   31 


62   76   76 
22   33   36 


32   37   30 


79   84   60 


66   76   84 


61   51 
39   22 


66   39   50 
34   23   20 


64   57   49 
42   26   15 


65   54 
33   30 


44   56 
31   13 


55   53 
31   22 


46   51 
23   17 


52   56 
32   15 


56   44 
33   14 


58   45 
32   15 


it       64   55 
43   33   38 


62   52   63 
20   32   40 


55   49   64 
20   35   35 


57   66   59 
30   44   34 


60  63  60 

36  33  32 

52  64  65 

15  25  35 

63  63  53 

31  27  33 

58  61  55 

26  31  39 

67  70  61 

23  30  35 

50  59  61 

14  29  31 

67  66  59 

29  31  41 

66  66  61 

23  25  32 

55  65  67 

15  28  33 


53   52   55 

32   22   23 


52   55   59   62 

33   22   22   23 


57   54   52   55 

29   19   16   25 


59   57   58   62 
32   18   18   35 


54   34 
34   26 


58   59 
19   25 


60   63 
16   27 


67   65 
25   25 


53   54 
15   23 


58   62 
18   26 


54   60 
15   25 


60   65 
15   22 


50   55 
19   22 


39   63 
17   24 


59   64 
14   20 


54   57 
16   23 


68.3 
40.7 


69.3 
37.1 


66.3 
34.9 


72.0 
39.5 


69.3 
37.9 


67.4 
37.5 


69.8 
41.5 


67.4 
36.2 


66.8 
38.1 


65.4 
37.8 


71.2 

38.6 


65.2 
37.9 


70.2 
39.8 


69.1 
36.4 


67.4 
36.0 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

3  u  6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o> 

*    «    * 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVUIR 

EVAP 
WINS 

.09 

41 

.21 
35 

.10 
35 

.04 
40 

.10 
47 

.19 

44 

.09 
36 

* 
12 

.18 
56 

.06 

35 

.13 

31 

.09 
24 

.12 

18 

.16 
25 

.02 
35 

.10 
40 

.11 
55 

.07 
73 

.12 

37 

.11 
24 

.03 

55 

.IB 
62 

.12 

77 

63 

33 

23 

ll 

a 

51 

37 

25 

1211 

*    »    * 
SUUTH«ESTER,N 

03 

H0GSETT  GALLIP0LIS 

DAM 

EVAP 
H1N0 

.13 
35 

.14 
23 

.14 
62 

.08 
22 

.01 
34 

.02 
29 

.OB 
27 

30 

.09 

47 

.39 

33 

.04 
40 

.01 
38 

25 

63 

56 

36 

98 

.09 

74 

.17 
27 

.14 
35 

.24 

74 

.19 
72 

.15 

107 

.06 
32 

.09 
30 

.08 
46 

- 

- 

- 

- 

- 

1427B 

*    *    « 
CENTRAL 

U4 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
11 
70 
46 

.14 
59 
74 
52 

.13 
38 
78 
59 

.11 
28 

70 
48 

.10 

3U 
74 
52 

.14 
18 
71 
44 

.12 
15 
72 
45 

.06 
6 

56 
50 

.12 

16 
73 
46 

.15 
9 

74 
45 

.09 
15 
74 
44 

.05 

7 
76 
50 

.12 

o 

81 
58 

.11 

8 

83 

58 

.06 

18 
60 
41 

.13 
36 
67 
40 

.07 
30 
61 
46 

.11 
30 
46 
36 

.09 

14 
51 
43 

.01 
10 
62 
42 

41 
61 
43 

.12 
41 
62 

43 

.15 

54 
58 
35 

.04 

14 
49 
34 

.07 

7 

60 

34 

.08 
12 
56 
39 

.03 
11 

50 
39 

.01 

7 

44 

36 

.06 
12 
55 

35 

.08 
20 
53 

34 

.10 
55 

54 
34 

2.836 

674 
63.9 
43.7 

«    *    * 
SOUTHERN 

05 

SLUESTONE  Dam 

EVAP 

WIN  J 

MAX 

MIN 

.05 
27 
77 
42 

.10 
38 
76 
52 

.15 
45 
84 
63 

.10 
40 
72 
61 

.11 
39 
80 
48 

.06 
46 
65 

48 

.10 
34 
72 

48 

9 
61 
51 

.38 

45 
78 
52 

.11 
34 
71 
47 

.08 
32 

75 
48 

.06 
27 
76 

54 

.03 
30 
82 
59 

.17 
32 
83 

60 

.41 
63 
62 
42 

.01 
58 
63 
42 

46 
65 

49 

.16 
72 
64 
37 

.05 
39 
61 
36 

33 
74 
38 

.20 
55 

70 
45 

.05 
61 
70 

41 

.05 
93 
58 
40 

.03 
58 
55 

33 

.05 
46 
50 
33 

.02 
15 
47 
38 

.11 
34 
62 
45 

47 
53 

40 

52 
56 

35 

48 
53 
35 

57 
52 

34 

3.46B 
1355 
66.7 
45.0 

(■    «    * 
NORTHEASTERN 

06 

WAROEIISVIlLE  R  M  FAR" 

EVAP 

WINU 

MAX 

MIN 

.21 

21 
72 
46 

.24 
35 

76 
50 

.04 
20 
68 
61 

.03 
28 
70 
55 

.15 
24 
76 
53 

.06 
18 
74 
38 

.11 
15 
72 
36 

.07 
22 
67 

41 

.16 

3b 

74 

34 

.11 
13 
73 
34 

.12 
30 
73 
45 

.09 
2 

75 
55 

.09 
16 
77 
52 

.11 
12 

60 
46 

.09 
33 
6B 
37 

.09 

18 
64 
37 

.11 
39 

64 

41 

.02 
66 

58 
33 

.20 
28 

61 
36 

.09 
19 

74 
42 

.14 
84 
80 
43 

.18 
62 

74 
40 

.16 
99 
61 
32 

38 

17 
51 
32 

15 
65 
32 

4 
62 
35 

10 
53 
37 

31 

13 

32 

900 

69.0 
41.9 

BLUESTONE  DAM  -  GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON 

INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM   -  MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH 

WHITE  PAINT. 


S«e  Roleronco  Not«i  Following  Station  Indei 
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V 

>1N 

uv 

vi- 

AL 

1. 

/UN 

IL> 

bl 

AU 

W 

U 

IN 

Ufl 

Ul 

JH 

u 

- 

OCTUIIR         1V6V 

Day  ol  month 

Station 

1 

a 

3 

4 

i 

( 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

u 

17 

18 

19      20      21      22 

23 

H 

2; 

28 

27 

2* 

28 

30 

31 

•  •        • 

NORTHWESTERN                      01 
WEIRTON 

•  •          • 

NORTH    CFNTKAL                 01 

MJRGANTOWN    FAA    AIRPORT 

•  •          • 
CENTRAL                                 0« 

BAYARD 

ELKINS    NB    AIRPORT 

ROWlESBURC    1 

SNOWFALL 

sn  an  ono 

iNUWFALL 

sn  on  oND 

SNOWFALL 
SN    ON    GNU 

SNOWFALL 
SN   ON   gnd 
WTR    fcOUIV 

snowfall 
sn  on  gno 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ALBRIGHT 

-'- 

0* 

PRESTON 

ALDER SON 

0102 

MONROE 

ALPENA  1  ■.. 

RANDOLPH 

ARBOVALE  2 

0249 

PGCAHONT 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

OS 

MERCER 

BAYARD 

GRANT 

DECKLE*  *  *  HGsPI  IAL 

04 

RALEIGH 

BtCKLET  »a  aP 

u5B2 

oElin&ion 

32 

BARBOuR 

BELVA 

U661 

0- 

NICHOLAS 

BENS  lut    I    SSE 

0691 

01 

TYLER 

BERKELEY  SPRINGS 

MORGAN 

BLuEF IE  LO  FAA  AIRPORT 

---•  L 

05 

MERCER 

BLUESTONE  DAM 

6RANCHLAND 

LINCOLN 

BftANdONvlLLE 

1083 

00 

PRESTON 

1200 

06 

PEHDLETOf 

BUCKEYE 

1215 

Oo 

BJCKHANNON  2     W 

1220 

02 

UPSHUR 

BURNSVILLE 

1262 

02 

BRAXTON 

CAIRO  i     S 

1328 

01 

RITCHIE 

CAMOEft  ON  GAULEY 

WEBSTER 

CANAAN  VALLE* 

CENTRAL 14 

1526 

02 

CHARLESTON  MB  AP 

CHARLESTON  1 

03 

CLARKSBURG  1 

HARRliON 

CLAY  1 

1646 

05 

CLAY 

CLENOEN1N  1  SW 

.  ';.   1 

03 

CORTON 

1959 

03 

KANAWHA 

CRESTON  1  SSW 

2054 

91 

WIRT 

DAVIS 

2209 

Oo 

TUCKER 

OILLE 

2358 

03 

DRY  CREEK 

2062 

OO 

RALEIGH 

DUNLOW  5  SE 

2520 

WAYNE 

EAST  RA1NELLE  3  NNE 

2  6  3  B 

GREEN8R1E 

ELKJNS  MB  AIRPORT 

<718 

Oo 

RANDOLPH 

ELLENG  FK 

2  7*6 

01 

R1TCHJE 

FAIRMONT 

;«^ 

02 

FLAT  TOP 

3072 

00 

MERCER 

FRANKLIN  2  NE 

3215 

06 

PENDLETON 

FftEEHANSBURG 

J23B 

02 

LEWIS 

GARY 

3353 

MC  DOWELL 

02 

BRAXTON 

GLENvlLLE  2  NE 

350* 

02 

GILMER 

GRANTSVILLE  2  NW 

02 

CALHOUN 

&RIFFITHSVILLE 

3749 

03 

HAC-F.R  VALLEY 

1791 

0* 

WEBSTER 

02 

BARBOUR 

HAMLIN 

3806 

C3 

LINCOLN 

HARPERS  FERRY 

3927 

06 

JEFFERSON 

HARPERS  FERRY  NAT  PAR*. 

3932 

at 

JEFFERSO* 

HASTINGS 

HIO 

sa 

s 

WETZEL 
FAYETTE 

HOGSE'T  GALL1POLIS  DAM 

0200 

03 

HUNDRED 

01 

WETZEL 

HUNTINGTON  FED  8LDG. 

036B 

D3 

CABELL 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

WAYNE 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

0397 

03 

WAYNE 

1AEGER 

0006 

OS 

MC  DUWELL 

KERHI t 
KOPPERSTON 

LAKE  LYNN 
LEwISBURG  2 
LINDSIOE  3  SI 
LlVERK  H. 

LOCKNEY 


5002'  02  MONONGALIA 
5220,  05  GREENBRIER 
5280-  05    MONROE 


37    25 
B    51 


8    00         80    05    : 


8  00 

79 

19 

9  06 

80 

11 

7  22 

ei 

33 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


g    £ 


520      5P 

37*  5P 
330  6P 
50O  MID  MID 


1679 

7A 

7A 

60O 

8A 

8A 

73C 

5P 

5P 

2892 

HIC 

HIO 

i  1BE 

TA 

60C 

i  r»B 

i  171 

BA 

7A 

?  1  K 

5P 

TA 

140* 

6P 

6P 

770 

7A 

ISHO 

6P 

AP 

TA 

3250'  6P 

6P 

1030| 

)A 

939  MID 

MID 

60C 

9A 

HIC 

HIO 

722 

615 

TA 
BA 

640 

6P 

6P 

608 

7A 

7A 

312C 

1180 
1264 

!* 

1096. 

5P 

7A 

2020' 

lb 

HI, 

mii; 

we 

129E 

MIC 

MIL 

3335 

7A 

7A 

1900 

6P 

7A 

ir30 

1426 

8* 

BA 

BOC 

6P 

7A 

730 

9A 

8S0 

HOI 

7A 

1375 

602 

BA 

BA 
9A 

29C 

5P 

5P 

76C 

)P 

1955 

!H 

S70 

7A 

/A 

565 

82; 

"II 

520 
10B4 

5P 

5P 

1102 

SP 

1020 

550   8< 

BA 

629 

1050   6P 

6P 

900 

7A 

2185   5P 

5P 

19601 

720 

COUNTY 


MRS.    NETTIE 


FMC     C0RPORAT10 


MARLINTON 


RADIO  STATION  WCS 

T 

MC  ROSS 

FED*  AVIATION  AGENCY 

M1DDLE80URNE  2 

FSf 

CORPS  OF  ENGINEEI 

|  MOOREFIELD  2  S 

E 

MERLE  E.  LUCAS 

MORGANTOWN  FAA 

AIR 

VERL  E.  GALLOWAY 

|  MORGANTOWN  L  A 

JOHN  6.  SHREVE 

MOUNDSV1LLE 

MISS  ILEAN  WALTOt 

Ml  STORM 

DR.  ARTHUR  B.  GOl 

.0 

JOHN  w.  BROWN 

NEW  CUMBERLAND 

EUREKA  PIPE  LINE 

CO. 

NEW  MARTlNSvlL 

E 

HOWARU  FLETCHER 

OAK  HILL 

BEN  F.  THOMPSON 

1  OMPS 

MRS.  ELIZABETH  Si 

1DMORE 

PARK.ERSBURG  FA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

«PAtitEhSBURG  WB 

W.  VA.  WATER  SVC. 

CO. 

PARSONS  1  SE 

H.  E.  CAIN 
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additional    Intonation   regarding   the  oil ■  Loli  nay   «<■•  obtained  bj    anting    to   tha   i  nv  i  r ........  ■    Loglat, 

agricultural    Engineering  Building,    N   I    Virginia  Unlvei    Lty,    H toirn,    gem    Virginia   36  506,    ...iV   PToatbei  ...       Addition 

1 i  oontalned    In   "HOURL1    PRICIPITATION   DATA   IIST  V [ROINIA" . 

DIMENSIONAL  UNITS       imi«  >tl ■  ■    I  mil  en  tod,    dimunaiona  i    uniti  uai i   tbli   bulletin   an        taapei  Ltura    Ld     f,    precipitation    ind  rati n    Lm  >i«m  and 

wlmT  mo'vVn mi  l oh       Monthly  Ui'uroo  any    totnl       ire   tho  iuidi be  negative  deparl I     iv arag<    daily  1  aapei  aturea    86*1        [n 

tab  la  direet  Lona  entered   Ln   flguraa  arc   ten     ■■  <    di    r*  Ri    rind    I  i   tba   vector  bub  of  wind  dii  aotiona   and    ipeeda  >i  i  v  i  ded  iiy    thi    ■■ 

OBSERVATION   TIME:       The    Station     [nda  LOU     Ln     Looal     Btandard     Hm-  [hiring    (Ik'    Huinmoi     i iti>       ■■■> i,...v,        r  . .  k  -      1 l<<     ..h    .-,      . 

anvlng  time.      Snow  on  ground    Ln   tba  "Snowfall    and   Snoi  on  dr. .inn)'    tabl<     I       it  ol  tJ  m  Eoi    all    axoapl    Reatbai    Burai Ui«im« 

■tatlona  anoi  on  ground  valui I    00  i.i,,    B.S.T.     Da1 1    Ln   tba  "Kx1  reaea"   tabla,    "Da  Lly   Preclplti n"   tabla,    "Dally  reaper at ui        tabli        I     iporatlon 

and  Wind"   labia,    and  snow r« u    Ln  thn  "Snowfall   and  Snow  on  Ground11   t.it>i<\    when  pub  11  ihed,    art   foi    34   i ending  a1    tlai      I      on 

1  .  lue» 

ln  the  Evaporation  and  \\  Lnd  tabla  are  i'\tmii.  ■■  u'l  Is  the  total 

ur mined  by  a  conttnuoua  am     oi  iet<  i   i  ■  ■  i ■■   tha  pan. 

water  kuuival.knt  vnluM   pub 11 abed   Ln   tba   "Snowfall    and  Snow  on  Ground"    tabla  are    tba  watai    aqulvalanl    ol     mow,    aleet,    oi    Lea   on    tba   ground,      Baaplea  for 
obtaining  aoaaureaonts  are   taken   from  dt  tie-rent    points   tor  auccaaaiva  obaarvatlons;    conaequently,    occasional    drifting  ami  ..tii.-i    .  .m  ,      ,.i    i....,i    v,n  i,ii»un> 

In  tbW  ■nowpaek  nay  raaull  Ln  apparent  Inconsistencies  In  the  record . 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  ln  the  "Cliaatological  Data"  tabla,  tha  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  ln  tho  "Seasonal  Snowfall"  table,  Lm  Luda  mow 

n,i   ini   inii!.'.  ot  snow  on  ground  i m  i mi.'  auow,  aleet,  and  Lee. 

NORMALS  for  all  stations  arc  c  1  I  ma  I  ol  o^  lea  1  Mandar.l  normals  li.i-.nl  ■  .11  I  lu-  iuti.hI  t'l.'U-l'Kin. 


DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  ln  miles  and  dlroction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES-   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  in 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  ln  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  ln  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ln  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOL1 OWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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2.37 
2.30 
2.73 

-  .34 

-  .32 

-  .42 

.86 
.93 
.87 
.79 
.71 

2 
1 
2 
2 
2 

.5 
4.6 
4.1 

.0 

1.5 

1 
3 
2 
0 
2 

16. 

14 

14 

15 

8 
6 
5 
7 
8 

2   0 

1  0 

2  0 
1   0 
1   0 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

52.6 
50.9 
52.9 

51.6 

50.7 

29.8 
31.0 
31.5 
26.9 
31.7 

41.2 
41.0 
42.2 
39.3 

41.2 

-  3.0 

-  3.3 

74 
73 
68 
68 
65 

1 

1 
18 
18 
19+ 

17 
15 
16 
12 
12 

21 
21 
21 
21 
21 
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715 
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767 
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0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 
1 

1 

18 

18 
17 
22 
17 
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0 
0 
0 
0 

2.28 
2.49 
2.46 
2.71 
2.31 

-  .11 

-  .43 

.81 
.97 
.87 
.95 
.67 
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2 
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2 

1.9 

2.0 

.2 

.2 
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2 
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4 
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19. 
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7 
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7 
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WAYNE  2 

WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

53.3 

M 
52.8 

30.1 

M 
31.8 

41.7 

M 
42.3 

-  3.3 

70 
73 
72 

IB 
1 
1 

16 

9 
16 

21 

17 

21 

689 

675 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

19 
18 

0 
0 

0 

1.61 
2.63 
2.62 

-  .15 

-  .05 

.60 
1.51 
1.17 

1 
3 
2 

.5 

.0 

1.0 

2 

0 
1 

14 
16+ 

4 

3 
5 

2   0 
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1   1 

DIVISION 

41.7 

-  3.6 

2.44 

-   .30 

1.8 

*    «    » 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP          //R 

BRANDONVILLE 

47.7 
44.4 
48.1 
46.4 
46.9 

25.5 
28.2 
27.9 
29.5 
28.0 

36.6 

36.3 
38.0 
38.0 
37.5 

-  2.1 

-  4.3 

-  4.2 

65 

60 
64 
61 

67 

2 
2 

18 

18 

1 

6 

10 
10 
9 

10 

21 
22 

21  + 

15 

22 

846 
854 
803 
804 
819 
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0 
0 
0 

0 

3 

4 
1 
2 
4 

21 
21 
21 
19 
18 

0 
0 
0 
0 

0 

.95 
2.50 
1.74 
2.45 
2.29 

-  1.60 

-  .40 

-  .94 

-  .55 

.40 
.48 
.40 
.75 
.59 
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2 
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2 
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3.8 
6.5 
6.0 

T 
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3 
5 
6 

20* 

16. 
15 

15 
10. 

2 

7 
6 

a 

7 

0   0 
0   0 

0  0 

1  0 
1   0 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT      1  IK 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

49.1 
42.0 
46.8 

44.9 
48.8 

23.5 
25.6 
27.3 
28.5 
29.2 

36.3 
33.8 

37.1 
36.7 
39.0 

-  3.6 

-  2.5 

66 

62 
67 

57 
60 

2 

2 

1 

19 

11 

5 
8 
12 
6 
9 

21 
22  + 
22 
15 
16+ 

853 
926 
828 
846 
776 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

3 
3 
2 

22 

24 
19 

19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
2.27 
1.81 
3.13 

3.28 

-   .94 
.44 

.63 
.39 

.40 

.80 

1.11 

20 

19 

8 

2 

1 
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7.0 
8.9 
6.0 
7.5 

T 
4 
4 
5 
3 

16+ 

15 

15 
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15. 

5 

11 
7 

10 
7 

1  0 
0   0 
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2  0 

2   1 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 

49.3 
50.1 
45.2 
46.1 

29.3 
29.1 

27.2 
27.3 

39.3 

39.6 
36.2 

36.7 

63 
67 
60 
64 

26 

3+ 
18 
18 

11 

14 
6 
9 

15 
22 

21 
21 

765 
755 
856 
843 

0 

0 
0 
0 

2 
2 
4 
5 

19 
17 

21 
20 

0 

0 
0 
0 

2.52 
2.39 

3.44 
3.31 

.50 
.67 
.69 
.55 

20 
9 
9 
2 

6.3 
6.0 
18.0 
9.5 

6 
5 

11 
6 

15 
15 

s 

9 
7 
8 
9 

1   0 

1  0 
3   0 

2  0 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

49.0 
49.5 
45.8 
47.7 

31.7 
21.9 
27.6 
29.2 

40.4 
35.7 
36.7 
38.5 

66 
65 
59 
65 

18 
2 
3 
1 

14 
4 
7 

12 

22 

21 
15 
22  + 

734 
872 
843 
788 

0 
0 

0 
0 

2 
2 
3 
2 

15 
22 
21 

13 

0 

1 

0 
0 

3.49 
1.69 
1.96 
2.25 

.75 
.78 
.49 
.35 

24 
19 
9 
2 

8.2 
2.3 

9.0 
5.0 

7 
1 
5 

4 

15 
15 

16. 
15 

10 
4 
7 
9 

2   0 

1   0 
0   0 
0   0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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WEST  VIRGINIA 
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TERRA  ALTA  Nu.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

44.4 
48.2 

26.4 

30.7 

35.4 
39.5 

64 
62 

1 
18 

10 
13 

22 

21 
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0 
0 

3 
2 

19 
15 

0 
0 

2.52 
2.25 

.68 
.60 

2 
9 

9.5 

.0 

8 
0 
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8 
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2 

1 

0 
0 

DIVISION 

37.4 

-    3.0 

2.40 

-   .73 

6.3 

*    *    * 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //R 

KOPPERSTON 

49.3 
46.7 
52.7 
52.6 

M 

27.9 
32.1 
29.7 
26.5 
29.7 

38.6 
39.4 
41.2 
39.6 
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65 
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13 

13 
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16 
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1 
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19 
23 
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0 
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3.01 
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1 
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15 

14 

6 
5 

6 
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3 
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0 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

50.1 
52.6 
51.7 
53.5 

31.2 

26.7 
24.9 
29.6 

40.7 
39.7 
38.3 
41.6 

-  3.6 
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.40 
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.8 
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NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
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51.6 
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51.9 

33.0 
30.1 
34.3 
29.2 
31.8 

42.3 
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43.1 
41.2 
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2  + 
19+ 
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15 

22 
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0 
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17 
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0 
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1.45 
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.45 
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.57 
.62 
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.0 
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6 
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5 

1 
1 
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0 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

49.7 
51.9 
50.4 
53.9 

51.6 

30.2 
31.4 
31.3 
33.8 
29.4 

40.0 
41.7 
40.9 
43.9 
40.5 
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63 

2 
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15 
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22 
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715 
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724 

0 
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1 

0 

1 
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0 
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17 
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0 
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1.46 
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1.33 

1.59 
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.0 
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5 
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28.9 

41.0 
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15 

22 
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0 

1 

19 

0 

2.73 

.58 

.57 
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.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

41.6 

-  2.1 

2.17 

-   .07 

.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SENECA  STATE  FOREST 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ARBDVALE  2 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BRANCHLAND 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PICKENS  1 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
PICKENS  1 


74 

DATE 

01 

4 

DATE 

21 

3.94 

.95 

1.97 

DATE 

02 

18.0 

11 

DATE 

15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  130  - 
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7         7 

.03 

.08 

D 

.66 
.20 
.37 
.39 
.22 

.03 
.49 

.20 
.22 

.01 

7 

7 

.49 

.04 
.03 
.03 

.63 

.35 
.50 

.02 

7 

.35 
.43 

.19 

.10 

.02 
.03 

.15 

7 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMJT 

LOGAN 

LONODN  locks 

2.14 
2.37 
2.94 
2.30 
2.73 

.93 
.3*. 
.32 
.35 
.23 

.16 
.97 
1.37 
.79 
.71 

.01 
.01 
.03 
.10 

.11 

.02 
.01 
.02 
.02 
.03 

.01 
.06 
.03 
.05 
.12 

.03 

T 

.01 

.01 

.03 
.08 

7     7 
7 

.01 
T     T     .01 
T          .04 

.15 

.29 
.50 
.41 
.23 
.34 

T 

.01 

.25 

.14 

.38 

7 

.41 
.45 

7 
7 

7 
.35 

.47 
.43 

.15 
7 

.12 

.14 
.11 
.21 

7 
.02 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

2.29 

2.49 
2.66 
2.46 
2.71 

.29 
.35 

.10 
.40 
.25 

.91 
.97 
1.05 
.97 
.95 

.06 

T 

.08 
.  D  I 

.03 
.03 

7 

.12 

.09 

.12 

.22 

.06 
.02 

7 
.02 

.01   .02 
7     .10 

.05 
.04 

.31 
.37 
.20 
.31 

.40 

.16 

.10 
.19 
T 
T 

7 
7 

7 

.45 

.08 

.50 

.60 

.36 

7 
.57 

7 

.12 
.15 

.20 
.11 
.22 

.os 
7 

.01 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WlNFIELO  LOCKS 

2.31 
1.61 
2.63 
2.66 
2.62 

.10 
.60 

.39 

.08 

.67 
.26 

■  13 

.17 

.  16 
T 
1.51 

T 
.04 

T 

T 
.03 

.02 

.09 
.06 

.06 

.01 

.01 

7 
7 

.01 

.07 

7 

.04 

7 

.41 

T 

.33 

.24 

.23 

.36 

T 

.31 
.29 

7 

.02 
.52 

.06 

7 

.05 

.38 

.51 
.53 
.46 

.09 

,22 

.14 

.06 

7 

.17 

CENTRAL              04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  Nw 

AR80VALE  2 

BAYARD 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

2.38 

3.29 

.95 

2.50 
1.74 

.01 
.35 

.36 
.35 

.30 
.31 
.40 

.31 

.28 
.06 
.35 
.21 

.03 
.04 

.03 

T 

.04 

T 

.04 

.04 

T 

.10 
.02 

.09 

.13 
.30 

.13 

T 

.30 
.88 
.03 
,69 
.11 

.08   7     .06 

7     .02 
.05 

.04 
.12 

.08 

T 

.05 
.05 
.07 
.03 
.22 

.30 
.20 
.02 
.26 
.26 

.01 
.05 

.04 

7 
7 

.28 
.28   7 

.40 
.31 

7     7 

.41 
.35 

.02 

.33 

.06 

.02 
.03 

.06 

7 

BECKLEY  WB  AP          //R 
BELVA 

HRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.45 
2.49 
2.29 
1.73 
2.49 

.75 
.32 
.03 
.11 
.12 

.15 
.49 
.59 
.46 

.48 

.11 
.06 

.39 
.11 
.16 

T 
.05 

.05 

.02 

.15 
.14 
.04 
.02 
.12 

.02 
.15 

T 
.02 

.22 

7     .05 
.01 

.03 
.13 
.19 

.00 
.31 

7     .05   .04 
.05 

.01        T 
7 
.05 

.13 

.14 
.03 
.12 

.45 
.24 

.08 
.21 
.16 

.02 
.29 

.39 
.  >  3 
.36 

7 

.02 

.01 

.30 

.04 

7 

.50 

7     7 

.63 

.30 

.04 

.01 
.21 
.29 

.01 

,24 

7 

7 
.01 

7     7 
7 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 

2.27 

2.57 

1.81 
3.13 

.10 
.63 

.04 
.63 

.22 
.45 

.24 
.80 

.12 

.07 
.35 
.11 
.12 

.04 

.10 

T 
T 

.11 
.09 
.10 
.05 
.06 

T 

.03 

.09 

,0J 

7     .29 

.01   .40 

.24 
.14 

.30 

7          .16 
.01        .02 
.03 
7     7     .11 
7          .12 

.04 
.10 

.20 
.36 
.18 
.27 
.36 

.16 
.14 
.25 
.03 
.30 

7 
7 
7 

.39 

.29 

7 

7     7 

.54 

.31 

7     7 

.33 

7 
.22 

.24 
.09 

.08 

.10 

.01 
7 
.03 

.01 

7 

7     .01 

7 

HACKER  VALLEY 
HICO 
*-C  ROSS 
*T  STORM 
OAK  HILL 

3.53 
2.34 
3.2S 
2.26 
2.52 

.04 
.27 
1.11 

.29 

.38 
.32 

.57 
.56 
.34 

.24 

.14 

.  17 
.  3b 
.19 

.03 
.02 

T 
.01 

T 

.16 
.10 
.09 
.01 
.11 

.03 
,03 

.07 

,06 

..0 

.04 

.16 

.07 

.76 

.24 

.42 
.17 

.07 
7 

.23 

7     7     .02 

.02 

.12 

7 

.13 
.05 

.13 
.17 
.40 
.01 
.25 

.67 
.42 
.09 
.19 
.42 

.01 

.30 

7 

.47   .03 
.46 

.27   7 
.50 

.30 
.17 

.15 

.06 

.02 

7 
.04 

7 

.04 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  I 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOO 
ROWLESBURG  1 

2.39 

3.44 
3.31 

3.49 

.21 
.30 
.55 

.37 

.24 

.29 
.30 

.26 

.04 
.03 

.01 

.03 

.05 
.15 
.13 

.03 

.03 
■   .3 

.15 

.07 

.02   .07 

.12 

.67 
.69 

.36 

.56 

.02        .02 

7     .09 

.45 

7     7 

.12 
.19 

.24 

.03 
.09 
.50 

.12 

.41 

.58 
.09 

.47 

7 
7 
.02 

.05   7 

.25 

.40   7 
.57   7 
.15 

.37   7 

7 

.35 

.36 
.75 

.04 

7 

7 
7     7     .02 

7 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

1.69 
1.96 
2.45 
2.25 
2.52 

.27 
.28 

.11 
.25 

.78 
.35 
.68 

.02 

.15 
.24 
.15 
.17 

T 

.07 

T 

.13 

T 

.03 
.12 

7     .03 
.09 
.16 

.10 

.02 
.49 
.66 
.21 

.36 

7     .09 

.04 

.06 

.02 

.11 

.02 

.06 

.04 
.03 

.21 
.06 

.09 
.  12 
.  10 
.30 
.15 

.06        7 
.02 

7 

.78 

7 

7 

.48   .03 

.30 

.33 

.20   7 

7 

.10 
,10 

.15 
.18 
.62 

7 
.05 

7 

7 
7 

THOMAS 
VALLEY  BENO 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3.43 
2.27 

1.90 
2.25 

.03 

T 
T 

.32 
.18 
.10 
.25 

.36 
.33 

.18 

.10 

.06 

.03 

.03 
.07 
.10 

.15 

.11 
.04 

T 

.  0  5 

.19 
.07 

T 
7 

.71 
.57 
.19 
.60 

.01   .02   .02 
T 
.04 

T 

.18 
.10 
.10 
.05 

.04 
.03 
.03 
.07 

.32 
.23 
.29 
.39 

.05 

7 
7 

.45   7 
.40 
.70 
.40 

7 

.52 

.15 
.16 
.20 

7 

.04 

.02 

.02 

7 

SOUTHERN            05 

ALOERSON 

1.90 

.31 

.42 

.37 

.06 

.03 

7 

.03 

.05 

.23 

.06 

7 

.02 

.32 

7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

WEST    VIRGINIA 
NOVEMBER       1969 

Station 

a 

1 

Day 

of  Month 

1      | 

2    | 

3 

4     1 

5    | 

6 

7    |    8    | 

9 

10    |    11    |    12 

13 

14   |    15 

16  |   17   |    18 

19  | 

20      21 

22  |  23 

24 

25  |  26   |   27 

28      29      30 

31 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

6LUEFI6LD    PAA    AIRPORT 

BLUESTQNE    DAM 

GARY                                                    //R 

[AEGER 

2.06 
1.65 
2.05 
1.79 
2.79 

.71 
.77 
.45 
.29 

.36 

.07 
.03 
.70 
.43 
.32 

T 
.12 

.09 

.11 

T 

T 
.03 

.19 

T 

.05 

.10 

.11 

.01 
.01 
.04 

T 
T 

.03 

.03 

T 

.03 

.14       .15 

.01       .14 
.02 
.02 
.12 

.11 

T 

T 

.20       .09 
.10      7 
.26       .12 
.12       .31 

.45       .23 

T 
T                        T 
.04 

.39 

.46 
T 

.29 
.36 

.74 

7 

.03 
7 

.06 
.11 

.09 

T 

7 

.09 

I            T           T 

KOPPERSTDN 
LEMIS9URC    2    SSM 

HATOAKA 

PINEVlLLE 

PRINCETON 

3.01 
1.63 
1.45 
2.17 
2.02 

.91 
.77 
.41 
.40 
.36 

.17 

.46 
.27 
.40 

.02 
.26 

.10 
.06 

T 
.02 

.18 
.06 

T 

.14 

.03 

.03 

T 

.04 
.05 

.11 

.04 
.07 

.14 
.08 
.06 
T                        .12 
.04 

.11 
.01 

.75      T 
.20      .10 
.10      .IS 
.26       .22 
.21       .35 

T 
T 

T 
T 

.64 
.06 

T 

.18 
.39 
.46 

7 

.05 

.07 
.01 

.03 

.04 

RENICK    NO    2 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

.96 
1.5S 
1.73 

.46 
.16 
.25 

.30 
.67 

.15 

.10 

.10 

T 
.02 

.05 

T 

.05 

T 

.05 

.03 

T 
.03 

T           T 
.16       .06 
.07 

.38 

.01 
T 

.35 
.33 

7 

.27 

T 

•          •          • 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

2.77 
1.53 
1.45 
2.42 
3.9* 

T 

.90 
.18 
.18 
.18 
.51 

.17 
.30 
.31 
.13 

.'3 

.35 

.03 

.74 
.68 

.02 

.02 

.03 

.02 

.34 

.07 

T            .26 

.01        .75 

.06 
.42 
.45 

.38 
.01 

.08 
T 

T 

.01                    .05 

.01 

T 

T 

.31 

T            .08 

.02       .05 

7            .10 
.18 

T 

.50 
.65 

.01 
.41 
.44 
.63 
.46 

.02 
.05 

7           T           7 

KEARNEYSVLE     1     NW    WfiASO 
MARTINSBURG    FAA    AP 
MATHIAS 

yOOREFIELO    2    SSE 
DHPS 

1.73 
2.09 
1.91 
1.46 

2.S6 

.10 
.06 

.34 
■  30 
.47 
.12 
.36 

.62 

.14 
.22 

.71 

.06 

.21 

.17 
.37 

T 

.14 
.05       .33 
.02       .18 

T 

.10 

.26 

.16 
.57 
■  46 

.04 
.07 

T                        T 

T 

.11       .19 

.13 

.21 

T 
.06 

.49 

.40 

.57 

.04 
.38 
.80 

T 

T 

PETERSBURG 
ROMNEY    3    NNE 
WAROENSVILLE    r    h    farm 

1.33 
1.59 
2.73 

T 

.18 
.28 
.42 

.20 
.23 
.29 

.15 
.24 
.31 

.06 

.40 
.39 
.57 

.08 

.10 
.03       .09 
.08       .48 

.30 

.25      7 
.52 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber 

of  days  wi 

th 

« 

c 

IE 

<n 

c 

u.  = 

^" 

_  o 

C-Q 
u  </> 

1-    w 

0)  O 

c 

3 

(Speed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

prec 

ipitation 

1.2 

1? 

•  ^ 

c 

2-o 

5  S 

a 

0 

L. 
11) 
> 
< 

a 

—    o 

w    _ 

■2  e 

U      (A 

5.2 

1/) 
t>  0) 

o  « 

o2 

Standard  of  T 
EASTERN 

ime 

a 
u 
0 

L. 
1— 

o 
q 

04 

o 

o> 
6 

04 

o 
q 

L. 

« 
> 

0 

§1. 
cs  o 

"o 

0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13 

19 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

26 

4.7 

10.5 

38++ 

17 

19 

79 

83 

63 

70 

6 

6 

7 

1 

0 

0 

20 

- 

7.6 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

23 

4.3 

7.3 

35++ 

26 

L9 

74 

81 

58 

63 

8 

4 

6 

1 

0 

0 

19 

- 

7.9 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

89 

68 

82 

6 

6 

7 

0 

0 

0 

19 

- 

8.2 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

23 

3.4 

7.0 

28++ 

27 

19 

79 

85 

61 

64 

4 

4 

5 

1 

0 

0 

14 

- 

8.0 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

40 

SW 

19 

- 

- 

- 

- 

8 

3 

5 

0 

1 

0 

17 

24 

- 

i  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


I DO IN! I 


NORTHWESTERN 


01 


BENS  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRESTON  1  SSW 

MOUNDSVILLF. 

NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 

PARKERSBURG  FAA  IP 

PARKERSBURG  MB  CITY 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWQDD  OH  12 


NORTH  CENTRAL 


o; 


BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIODLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  I  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

COR-TON 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

LOGAN 


MAX 

MIN 

70 
31 

65 
52 

MAX 

MIN 

69 
6,1 

59 
53 

MAX 

MIN 

72 
26 

65 
47 

MAX 

MIN 

70 
35 

68 
41 

MAX 

MIN 

66 
52 

60 
50 

MAX 
MIN 

65 

<t7 

67 
51 

MAX 

MIN 

62 
53 

57 
49 

MAX 

MIN 

62 
53 

56 

MAX 
MIN 

65 
52 

63 

47 

MAX 
MIN 

66 
49 

61 
50 

MAX 
MIN 

70 
33 

56 

..7 

62   62 
50   52 


68   63   57 
51   52   44 


65   60   49 
53   49   42 


65   61 
50   53 


71   66 
26   53 


71  66 
35  52 

67  61 

53  52 

66  62 
49  50 

64  61 

54  49 

67  64 
48  50 

72  65 
29  53 


50   53   45 


74   64   54 


66   65   59 
59   43   41 


73  64  56 
31  55  46 

72  64  58 

35  54  47 

61  57  52 

56  48  42 

66  59  55 

54  50  46 

74  65  59 
3B  56 


35  35  38 

49  50  42 

32  32  28 

54  54  57 

31  28  40 


38   36   40 


50   46   59 
37   36   41 


41   55 
36   35 


46  42  55 

36  34  38 

49  44  56 

37  35  40 


49   43   55 


45   45   55 
36   36   40 


38   52 
33   37 


47   43   53 


52  49  42 

41  35  35 

49  45  55 

36  35  34 


49   41   55 
35   35   34 

52 
35 

50 
34 


51 

34   34 


48   56 
33   40 


51   50   43 


49 

36   35 


43   56 
35   29 


56   50   50 
35   35   31 


56   55   52 

31   38   38 


54   52 
29   36 


28  31  41 

54  53  53 
41  42  38 

55  52  57 

40  44  39 

56  51  52 

40  41  38 

52  50  53 
34  41  41 

53  51  56 
36  40  45 

55  50  53 


41   44   40 


49  44  45 
37  38  30 

50  47  46 
40  39  29 

53  52  54 

43  42  34 


39 

53 

50 

47 

35 

37 

41 

41 

46 

53 

53 

51 

35 

36 

29 

44 

47 

42 

55 

54 

35 

36 

28 

36 

49 

43 

57 

57 

35 

34 

26 

39 

44 

56 

54 

50 

35 

39 

41 

41 

60   58   53 
45   47   33 


46   47   44 
39   39   32 


59   59 
28   33 


53   50   58 


56   52 
23   23 


52   46 
27   35 


58  49   56 

27  34 

59  60 

25  28 


51   52 

36   43 


40   42   42 
57   51   61 


36   42   41 


55   58  ft 


53   60   55 
38   46   46 


58   53   53 

40   45   41 


55   57   56 
42   42   50 


42  46  53 

30  4?  39 

47  56  57 

38  43  40 


40   43   30 


42   44   32 


41  44  44 

53  50  59 

34  44  44 

57  52  63 

39  41  50 

51  56  51 

37  44  41 

65  62  56 

36  44  44 

47  49  55 

40  43  31 

53  53  58 

40  42  37 

48  52  58 

32  42  45 


39   45   41 


50   60   61 


49   52 

36   31   35 


54   58   58 


30 


48   36 
30   19 


43   34 
27   18 


48   38 
22   13 


45   33 
31   20 


49   43   33 
30   32   20 


46   36   30 


57   47 
22   22 


48   39 
29   19 


49   45 
26   29 


57   57 
17   31 


48   45 
19   28 


48   45 
22   29 


49   44 
25   27 


64   47 
24   21 


49   41 
23   26 


43   38   35 


43   32 
30   19 


56   48   34 


49   44   30 
24   26   16 


27 


28   45 
16   19 


48   59 
16   24 


30   42 
14   14 


46   61 
18   25 


46   61 
22   28 


48   60 
19   27 


45   62 
25   33 


48   64 
27   35 


43   58 
20   33 


46   61 
22   24 


45   61 
21   28 


47   60 
15   22 


63   66 
22   32 


64   67 
24   33 


42   60   63 


65   68 
25   32 


48   63 
15   22 


50   66 
25   29 


46   61   65 


60   65 
25   45 


59   66 
30   45 


55   65 
29   38 


48   62 
18   24 


64   67 
24   37 


50   65   68 


49   63 
17   27 


52   65   60 


Z?. 


2' 


53      50      57      59      49      35      31      50      64 
42      39      39      28      28      19 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    133    - 


67   60 
34   26 


64   66 
27   24 


63   38 
38   27 


62   40   36 
39   26   16 


65   32 
27   25 


58   33 
32   24 


62   36 
34   23 


62   42 
42   28 


63   62 
37   21 


64   32 
32   22 


67   35   35 
30   24   16 


60   31   28 
29   23   17 


67   35 
34   24 


68   65 
36   24 


67   67 
44   24 


65   35 
33   23 


33   29 
19   12 


62   29 

27   19 


66   47 
24   14 


36   35 
25   13 


67 
25 


60   51   42 


36   62   57 

16   IB   3? 


5S 

30 


60   55   48 


54   47 
27   34 


54   46 
21   38 


32   58 
14   17 


58   57 
16   34 


59   63 
18   31 


56   55 

18   44 


61   61   54 


35   61 

16   16 


37   62 
18   25 


59   56 
14   24 


60   56 
16   27 


56   56 
15   42 


58   58 
16   29 


35   59 
15   18 


64   63 
26   37 


64   54 
32   43 


49   47 
31   33 


64   62 
21   37 


64   56 
22   39 


61   63 
24   36 


58  50  49 

19  27  20 

58  51  46 

26  29  23 

60  51  49 

19  30  24 

56  47  47 


56  49  45 
25  31  24 

57  48  48 
18  24  19 

57  47  48 

27  27  26 


49   49 
26   17 


50   50 
25   23 


46   45 
30   23 


55   53 
28   21 


60   50 
19   17 


26   18 
60   48 


50   40 
23   16 


46   46 
26   21 


22   28   22 


61   51   52 
25   30   23 


49   63 
27   26 


61  51  51 

26  32  24 

63  62  54 

28  30  25 

59  63  55 

30  30  25 


39   35 
22   24 


42  33 

26  24 

40  34 

15  22 

37  39 
23  32 

33  35 

23  26 

36  36 

19  24 

38  33 

17  21 

40  34 

18  20 

35  36 

19  24 

33  36 

23  23 

31  31 

24  23 

35  36 

22  23 

27  33 
19  25 

33  37 


35   42 
23   28 


41   36 
23   24 


40   36 
18   21 


38   37 
20   22 


36   42 
22   26 


39   40 
22   26 


41   40 
27   23 
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WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER   1969 

Station 

Dai 

ol  Month 

• 
01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LONDON  LOCKS 

MAX 

MIN 

6B 
■.2 

64 
55 

57 
49 

51 
40 

51 
37 

44 
36 

56 
30 

52 
30 

48 
41 

56 
40 

51 
43 

60 
43 

60 
30 

50 
30 

35 
19 

35 
19 

51 
23 

63 
32 

68 
45 

68 
26 

36 
21 

40 
19 

62 
26 

64 
35 

53 
32 

62 

31 

62 

29 

54 
29 

42 
25 

39 
28 

53.4 
32.7 

MADISON 

MAX 

Mm 

74 
33 

64 
54 

58 
46 

53 
33 

51 

34 

43 
29 

56 
25 

53 
25 

45 
41 

54 
39 

50 
40 

60 
41 

58 
25 

49 
26 

34 
19 

32 
19 

48 
20 

63 
29 

69 

39 

66 
24 

38 
17 

39 

20 

60 
24 

63 
36 

53 

30 

61 

29 

52 

24 

51 
34 

41 
19 

41 
19 

52.6 

29.8 

POINT  PLFASANT  i    NNE 

MAX 

MIN 

73 
37 

61 
53 

55 

,5 

51 
37 

48 
36 

43 
33 

56 
25 

52 
32 

51 
42 

56 

37 

54 
44 

60 

47 

54 
24 

47 
31 

32 

17 

33 

20 

49 
28 

65 
31 

68 

44 

44 
25 

35 
13 

37 
20 

62 
31 

55 

40 

48 
23 

60 
23 

50 
22 

52 
24 

39 
18 

37 
25 

50.9 
31.0 

RAVENSWOUD  LOCK  PARK 

MAX 

Mm 

67 
54 

56 

51 

53 

45 

50 

37 

48 
36 

58 
37 

56 

27 

49 
30 

57 
45 

55 
36 

59 
43 

59 

47 

50 
25 

49 
27 

29 

20 

49 
19 

65 
28 

66 

42 

65 
33 

36 

25 

32 

16 

60 
20 

56 
31 

52 

35 

60 
22 

58 
23 

52 
20 

49 
25 

47 
20 

40 
25 

52.9 
31.5 

RIPLEY 

MAX 

Mm 

64 
50 

59 

47 

53 

42 

4B 
32 

45 

31 

55 
34 

50 
22 

53 
23 

56 
32 

53 
32 

58 

40 

57 

45 

50 
22 

44 
21 

30 
15 

47 

15 

63 
24 

of 
35 

64 
28 

35 
20 

37 
12 

62 
17 

57 
17 

52 
39 

60 
19 

55 

21 

51 
15 

43 

20 

37 

15 

41 
21 

51.6 
26.9 

SPENCER 

MAX 

Mm 

65 
55 

57 
50 

5? 
44 

48 
36 

44 
35 

55 
37 

52 

28 

48 
38 

55 

45 

51 
38 

60 

44 

57 
45 

46 
23 

41 
25 

27 
16 

48 
20 

63 
31 

65 
48 

65 
32 

34 
24 

35 
12 

61 
19 

58 
30 

51 
36 

59 
21 

3b 
27 

51 

2C 

43 
28 

36 
16 

36 
27 

50.7 
31.7 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

6B 
57 

62 

51 

55 
44 

50 
33 

47 
36 

57 
26 

54 
24 

47 
31 

56 
30 

57 
32 

59 
34 

58 
42 

51 
25 

43 
25 

31 
16 

52 
21 

66 
27 

70 
37 

65 

34 

38 
25 

41 
16 

63 
21 

62 
34 

54 
36 

62 
25 

54 
27 

52 
21 

44 
27 

40 
20 

42 
21 

53.3 

30.1 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

73 

42 

52 

34 

50 
31 

42 

30 

59 
26 

22 

59 

50 
35 

51 

36 

57 
20 

47 
29 

51 
9 

61 
27 

71 

44 

61 
21 

39 

17 

14 

64 

60 
27 

64 

27 

51 
23 

W1NFIELD  LOCKS 

*      *     * 

MAX 

Mm 

72 
32 

65 
57 

58 
4S 

52 
38 

49 
37 

45 

36 

57 
30 

50 
29 

49 

37 

56 
36 

53 
41 

5' 
42 

57 
30 

49 
31 

35 

19 

33 

19 

52 
23 

65 
33 

69 
47 

67 
26 

37 
18 

39 

21 

62 
26 

61 
37 

51 
30 

61 

30 

52 
26 

52 

26 

40 
23 

36 
25 

52.8 
31.8 

CENTRAL             0* 

ARBOVALE  2 

MAX 

Mm 

52 
48 

65 
31 

58 

47 

53 
36 

39 
29 

48 
25 

45 
35 

44 
35 

46 
22 

49 
39 

50 
39 

55 

40 

42 
24 

39 
25 

25 

11 

47 
17 

52 
16 

59 
23 

53 
26 

30 
18 

31 
6 

59 

9 

56 
24 

51 
38 

53 

12 

48 
32 

48 
13 

46 

14 

45 
9 

40 
23 

47.7 
25.5 

BAYARD 

MAX 

Mm 

55 
47 

60 
50 

57 
45 

45 
35 

37 
31 

45 
32 

44 
36 

45 
36 

45 
31 

42 
37 

47 
41 

51 
32 

44 
25 

42 
28 

29 

12 

39 

18 

51 
16 

56 
27 

50 
30 

30 
20 

25 

15 

50 

10 

53 
26 

46 
35 

51 
17 

46 
30 

42 
14 

39 
22 

34 
25 

30 
24 

44.4 
28.2 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

55 
50 

56 
51 

51 
42 

44 

31 

39 
29 

50 

30 

47 
23 

42 

36 

49 
36 

46 
37 

58 
32 

55 
44 

47 
21 

38 

18 

20 
10 

47 

11 

59 
26 

64 
39 

59 
29 

33 
19 

37 
10 

57 
IS 

60 
29 

54 
40 

58 
22 

52 

26 

48 
19 

41 

24 

39 

15 

37 

20 

48.1 
27.9 

beCkley  wb  ap 

MAX 

Mm 

55 
51 

59 

46 

47 
36 

41 
32 

35 
29 

50 
32 

46 
30 

41 
36 

47 

39 

44 
40 

54 
36 

54 

30 

43 
25 

37 
13 

22 
9 

46 
19 

55 
34 

61 
41 

58 
23 

30 
16 

36 
14 

55 

26 

57 
40 

52 
32 

58 
33 

46 
28 

47 
28 

39 
22 

38 
19 

36 
21 

46.4 
29.5 

BRANDONvILLF 

MAX 

Mm 

67 
38 

59 
52 

60 
44 

50 
38 

47 
33 

38 
32 

48 
37 

43 
38 

47 
29 

42 
36 

46 
35 

50 
37 

55 
23 

45 
32 

37 
15 

26 

16 

42 
20 

58 
25 

63 
38 

60 
22 

29 
14 

27 
10 

55 

18 

55 
33 

43 
17 

56 

20 

43 
16 

45 
24 

40 
24 

30 
25 

46.9 
28.0 

BUCKEYE 

MAX 

Mm 

56 
44 

66 
48 

60 
46 

54 

34 

42 
29 

45 
30 

48 
29 

46 
35 

51 
27 

55 
33 

57 
38 

57 

41 

43 
19 

42 
26 

30 
10 

46 
8 

55 
12 

60 
19 

57 
30 

30 
15 

34 
5 

53 

8 

56 
16 

51 
16 

54 
11 

53 
22 

46 
13 

46 

16 

43 
8 

38 
16 

49.1 
23.5 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

51 
46 

62 

48 

56 

41 

42 

31 

32 
27 

40 
28 

40 
32 

40 
32 

41 
28 

41 
35 

44 
37 

50 
32 

43 
22 

36 
22 

22 

6 

37 
14 

50 
17 

51 
32 

52 
27 

27 

17 

22 

11 

47 
8 

52 
33 

44 
31 

51 
12 

45 
28 

41 

12 

40 
20 

34 

16 

27 
20 

42.0 
25.6 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 

56 

63 
50 

53 
42 

46 
38 

38 
32 

46 

33 

44 
38 

45 
38 

41 
30 

45 
40 

52 
36 

55 

34 

46 
23 

40 
18 

26 
13 

47 
16 

57 
16 

60 

2" 

60 
26 

28 
16 

28 

13 

56 
12 

57 
36 

47 
19 

57 
14 

42 

21 

46 
16 

42 
22 

36 
17 

35 
24 

46.6 
27.3 

flat  top 

MAX 

Mm 

51 
37 

51 
48 

51 
43 

47 
31 

38 
26 

30 
26 

45 
29 

46 
32 

39 
33 

46 
36 

44 
34 

53 
33 

48 
27 

40 
30 

32 
6 

23 

7 

46 
24 

52 
34 

57 
41 

53 

16 

34 
14 

36 
15 

53 
26 

54 
40 

52 

34 

56 
30 

46 
31 

43 
28 

40 
24 

38 
19 

44.9 
28.5 

HC  ROSS 

MAX 

Mm 

55 
55 

59 

50 

51 
44 

46 
34 

41 
30 

49 
31 

48 
30 

45 
36 

46 
36 

45 
39 

60 

44 

54 
45 

46 
24 

43 
23 

24 
9 

49 
9 

55 
25 

59 
36 

56 
30 

31 
17 

35 

11 

56 

13 

58 
28 

54 
40 

59 

19 

57 

31 

49 

19 

49 
25 

42 
17 

40 
21 

48.8 
29.2 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

62 
43 

58 
43 

58 
42 

47 
34 

46 
31 

37 
31 

50 
30 

46 
31 

42 

37 

50 

40 

45 
39 

58 
38 

56 
26 

43 
26 

33 
11 

26 

13 

47 
18 

57 
37 

62 
45 

60 
20 

3? 
14 

38 

16 

60 
25 

60 

36 

54 
28 

63 
31 

50 
25 

54 
25 

42 
20 

41 
23 

49.3 
29.3 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

67 
48 

61 
39 

67 
47 

55 
40 

48 
33 

39 

33 

49 
38 

46 
38 

45 
32 

43 
36 

46 
42 

53 

37 

56 
23 

49 
28 

44 
15 

42 
18 

47 
18 

56 
25 

65 
35 

63 
22 

31 
18 

31 
14 

58 
19 

59 
35 

49 
21 

60 

24 

44 
20 

48 
24 

44 
23 

35 
27 

50.1 
29.1 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

57 
49 

58 
49 

51 
41 

42 
34 

36 
29 

44 

30 

42 
30 

51 
35 

44 
29 

41 
38 

54 
39 

51 

35 

44 
22 

36 

18 

19 
9 

45 
12 

56 
26 

60 
33 

57 
27 

28 

16 

29 
6 

54 

13 

54 
31 

48 
29 

56 
23 

46 

28 

46 
21 

42 
25 

35 
18 

30 
20 

45.2 
27.2 

RSEDSVILIE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

62 
51 

55 
52 

61 
41 

45 
37 

41 
32 

50 
34 

49 
38 

47 
34 

40 
26 

46 
32 

49 
42 

55 

35 

45 
20 

43 
26 

32 

14 

33 

14 

45 
17 

64 
18 

62 
30 

32 
22 

27 
9 

25 

11 

54 
24 

55 

34 

57 
16 

50 

32 

47 

20 

46 

15 

34 
20 

32 

20 

46.1 
27.3 

RICHWOOD 

MAX 

Mm 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

63 
4? 

65 
52 

58 
4  4 

49 
41 

42 

34 

53 

36 

49 
41 

48 
40 

48 

33 

47 
41 

51 
42 

58 
33 

48 
27 

43 
29 

29 
17 

46 
19 

53 

23 

66 
32 

63 
33 

34 

2  6 

31 

18 

58 
14 

58 
26 

49 
35 

60 
26 

45 
34 

45 
21 

42 
25 

33 
28 

33 

28 

49.0 
31.7 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

59 

48 

65 
49 

59 

40 

46 
33 

37 
27 

47 
30 

49 
34 

49 
34 

5  1 
23 

54 
35 

59 
38 

53 
27 

43 
21 

37 
12 

24 
9 

52 
9 

55 
12 

59 
19 

54 
24 

32 

14 

36 

4 

55 
3 

59 
18 

54 
18 

60 
10 

49 
13 

50 
10 

51 
14 

48 
5 

38 
20 

49.5 
21.9 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

MIN 

56 

38 

58 
40 

51 
41 

54 
34 

42 
30 

33 
25 

41 
30 

38 
29 

43 

28 

42 
32 

48 
38 

56 
37 

54 
27 

41 
28 

33 

7 

29 
9 

44 
25 

50 
37 

56 
42 

50 
18 

24 
12 

32 
12 

48 

16 

55 

3  2 

48 
33 

57 
30 

44 

26 

46 
28 

45 
25 

47 

20 

45.8 
27.6 

SuKMERSvlLLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

65 
42 

60 
52 

58 

42 

47 
34 

36 
30 

3/ 
30 

45 
30 

39 
37 

40 
36 

52 
39 

42 
40 

49 

41 

56 
26 

47 
26 

33 

12 

26 
12 

50 
16 

55 

40 

64 

46 

60 
20 

31 
14 

34 
12 

55 

22 

61 
34 

51 
25 

60 
26 

49 
24 

50 
25 

42 
21 

38 
21 

47.7 
29.2 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

64 
38 

55 
48 

5  8 
42 

49 
35 

42 
29 

33 

30 

43 
33 

40 
35 

43 

40 
33 

41 
38 

46 
40 

50 
25 

43 
26 

37 

11 

30 
13 

38 
22 

54 

24 

60 
34 

57 
19 

26 
13 

27 
10 

51 
12 

50 
34 

41 

17 

54 
19 

33 
17 

44 
20 

38 
25 

37 
22 

44.4 
26.4 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
•     *     * 

MAX 

Mm 

60 
36 

58 
52 

56 

45 

46 
38 

43 
33 

46 
35 

48 
30 

48 
39 

50 

36 

48 
42 

58 
43 

56 
44 

47 
25 

45 
28 

2  8 

16 

40 
18 

51 
24 

62 

36 

60 
33 

33 

21 

32 

13 

53 
18 

59 
26 

56 

37 

55 
28 

46 
33 

46 
22 

43 
27 

36 
20 

35 

23 

48.2 

30.7 

SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

53 

47 

60 
50 

58 
35 

56 
32 

38 
26 

50 
29 

51 
27 

44 
32 

51 
35 

54 
33 

56 
32 

53 

41 

45 
24 

38 
19 

6 

50 
16 

51 
29 

5? 
37 

57 
28 

33 
26 

40 

10 

53 
16 

58 
36 

5' 
32 

61 
25 

50 
27 

49 
20 

44 
27 

45 
17 

39 

20 

49.3 
27.9 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56 
54 

60 

49 

51 
42 

44 
35 

35 
29 

48 

31 

55 
34 

40 
34 

44 

3  6 

42 
37 

53 
35 

53 

34 

43 
31 

36 

14 

23 
9 

47 
22 

55 
40 

60 
43 

56 
23 

29 

20 

36 
15 

54 
34 

54 

43 

51 
40 

60 
37 

46 
33 

46 

36 

40 
28 

44 
23 

37 
23 

46.7 
32.1 

BLUESTONE  OAM 

MAX 

MIN 

62 
35 

59 
52 

64 
49 

59 

37 

49 
35 

44 

35 

53 
30 

50 
30 

46 
41 

54 
38 

51 
39 

61 

39 

59 
28 

48 
30 

..6 
16 

27 

17 

60 
20 

56 

2  6 

65 
35 

62 
23 

36 

17 

41 
18 

59 
20 

61 

30 

57 
25 

56 
26 

52 

24 

52 

24 

45 
25 

45 
27 

52.7 
29.7 

GARY 

MAX 

Mm 

65 

30 

62 
54 

00 
49 

50 
36 

49 
32 

39 

33 

54 
24 

55 
23 

47 
32 

49 
37 

48 
35 

50 
35 

58 
25 

52 

23 

36 
14 

27 
13 

53 
13 

6  5 

23 

67 
31 

64 
20 

36 

15 

43 
14 

61 
17 

61 

30 

57 
24 

65 
23 

53 
2  2 

31 
23 

43 
20 

46 
23 

52.6 
26.5 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

49 

51 

43 

32 

31 

34 

24 

32 

40 

40 

54 
33 

55 
44 

48 
25 

44 
22 

24 
14 

40 

13 

51 
25 

65 
36 

64 
31 

33 

19 

35 
15 

53 
20 

59 
29 

53 
40  | 

60 
25 

55 
30 

4  8 

22 

42 
29 

38 

20 

40 
22 

29.7 

Seo  R*!oronco  Nol»»  Following  Station  lndo: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Mill     /IRCIN 

NOVf«l» 


Sullon 


LEK1S6URG  2  SSH 

PINEVIUE 

UNION 

hhite  Sulphur  springs 
.    »    • 

NORTHEASTERN        06 
BERKELEY  SPRINGS 
FRANKllN  2  NE 

harpers  ferry  nat  park 
kearnevsvle  1  nw  wbaso 
nartinSburg  faa  ap 
hathias 
moorefield  2  sse 

OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 
WAROENSvIllE  R  M  FARM 


Day  ol  Month 


05 
53 


61   60 
53   52 


57   66 
49   52 


63   63   61 
5*   55 


57   46 
38   36 


52   43 
37   31 


58   52 
33   22 


63 
55 

63 
55 

0' 

54 

62 

50 

63 
53 

60 
50 

64 
54 

62 
51 

59 

54 

59 
52 

66 

54 

65 
52 

63 
53 

60 
50 

60 

55 

66 
52 

41 
63 

35 

36 

55 
36 

49 

40 

57 
37 

46 
38 

52 

41 

34 

43 
29 

49 
37 

56 
31 

43 
33 

52 
39 

58 
40 

54 
36 

46 
37 

57 

42 

47 
38 

51 

40 

5? 
33 

48 
35 

52 
39 

59 
34 

54 
36 

44 

38   40   33 


10   II   12   13   14   IS   16   17   IB   19   20   21   22   23   24 


47   45   25 
30   25   13 


52   52 
37   38 


52   53 

41   41 


48   46 
40   32 


42   32   33 


52 
40 


53   53   59 

46   46   36 


58   59 

42   37 


56   58   55 
38   38   39 


56   57 
47   36 


58   50 
25   26 


53   48   35 
35   33   18 


I'- 


ll     27 


50   53 

26   22 


30   53 

16   20 


54   62 
22 


47   55   60 


53   54 
46   37 


44   46   40 


94 

34 

48 
34 

36 

25 

56 

31 

55 
33 

47 
21 

54 

30 

47 
30 

34 
22 

47 

26 

42 
33 

33 

16 

52 

27 

48 
3B 

40 
14 

5=> 
35 

55 
35 

46 
20 

51 
34 

48 
34 

37 
19 

53 
26 

49 
34 

37 
20 

6? 
30 

53 
32 

46 

17 

52   56 
28   27 


61 

20 


64   60   34 


40 
22 

53 
21 

57 
24 

5? 
26 

55 

24 

62 
26 

49 
19 

53 
23 

61 
32 

53 
24 

60 
19 

67 
35 

33 
21 

47 
22 

51 
22 

53 
27 

60 
21 

66 
35 

52 

21 

53 
18 

60 
24 

30 

54 
21 

58 
25 

59   57 
15   29 


55   34 

34   21 


64   61 
32   22 


23 


14   25 


36   46 
13   16 


57   51   49 
21   >?   23 


59   63 


2*   30   31 


42   56 
28   30 


52 

17 


53   62 
17   28 


54   49 
37   20 


51   52 
32   17 


52   49 
37   25 


56   52 

18   16 


52   50 
27   18 


47   45 
31   18 


48   48 
36   17 


54   47 

21   21 


55   46 

37   17 


47   47 
30   16 


60   50 
26   IB 


44    J4 

2»   24 


44   4? 


48   45 
13   16 


46   40 
16   26 


14 


90.1 
31.2 


24.7 


51.7 
24.9 


51.5 
29.6 


50   49   42 
28   25   25 


JO   52   50 
20   16   25 


?2   18 


48   43 
16   29 


20   15   29 


EVAPORATION  AND  WIND 


51.3 
30.1 


53.2 
29.2 


51.9 
31.8 


49.7 
30.2 


51.9 
31.4 


50.4 
31.3 


Station 

Day  Ol  Month 

£uO> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ui 

•   *   * 

NORTHEASTERN 

06 

WARDENSVILLF  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 

21 

53 

16 

16 

39 

.06 
120 

.09 
66 

.01 
34 

.01 

27 

.02 

17 

.02 
24 

.05 
19 

.02 
58 

.11 
22 

63 

71 

20 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

S««  Reference  Noted  Following  Station  Inde: 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER   1969 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*    »    * 
NORTHWESTERN        01 

CRESTQN  !  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

T 
1 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

PARKERSBURG  faa  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
1 

T 
2 

2 

1.0 

T 

T 

parkerSburg  wb  city 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
1 

T 
2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  DM  GND 

T 

3.0 

2 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

WHEELING  WAPWOOD  DM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 

1 

T 

*    »    * 
NORTH  CENTRAL        02 

BURNSVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
3 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

3.4 
3 

T 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
3 

.5 
3 

T 
1 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

.a 

5 

T 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

*    *    a 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

4.0 

T 

T 
3 
.2 

2 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

HUNTINGTON  WB  AIRPtlRT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

4. A 
3 
.2 

T 

2 
.1 

2 

.1 

T 

.2 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

1.6 
1 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

*    *    * 
CENTRAL             04 

ARBDVALt  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

1.0 
4 

1.0 

1 

1 

T 

T 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

1.0 

T 

6.0 
3 

1.0 
1 

T 

1.0 

T 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  gND 
WTR  EOUIV 

T 

.5 
T 

5.1 

.5 
4 
.3 

3 

.2 

T 

2.6 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.5 
1 

2.0 
2 

3.0 
5 

T 
5 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

4.0 
3 

1.0 

3 

T 

.5 

T 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

6.0 
6 

4 

T 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.2 

7 

1.0 
5 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

SPRJCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

4.0 
5 

1.0 
5 

2 

2.0 
2 

1.0 
2 

*    *    * 
SOUTHERN             05 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

2.0 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

SLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 

sn  an   gnd 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

LEW1SBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PINEVILLE 

bNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

2.2 
2 

T 
T 

T 

NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  Pun 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 
T  [ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


■ 


KILT     3R»lNii5 

itLviMluP     ►»*     AtARjRT 

LU< ITQNI 
|t«NCHL*M0 
|B4N00ttVllLl 


uShY     l(|N 

I   CK|V| 

■U'CkhANNCN    * 

vmssviui 


«nsa'i«G,  i 


SAUlB* 
Ll  v 

I    4P 


UlE    2   NE 
SvKLE    I    N' 
ITHSWIUE 


M4STJNCS 

HI  CO 

HHCSETT  G*tt|POLlS  Dam 

HJNDftfD 

HUNtlNGTOH  FED  6 LOG. 
TJNUTUN  hb  AIRPORT 
TINQTON  S£W  TRHT  PL 
CEP 

IRELANj 


9NEYSVLE 
"IT 

»£*STO* 


Dl 


<-z 


C8£f\»«T 
HSNO01.P" 
RITCHIE 


mercer 

PEN0LFT01 
LF»1S 

3    Nf     D0»eL; 


1C    DCwen 
LE-I5 

lev.  is 


OBSI.HVA1ION 
TIMi:  ANO 
TABLIS 


OBSKHVtR 


mill  L,  »l»J 
flMFK  i,  \HtT» 
M«l,      NMMI       ■,      |H|  •   1\ 

:0N(  mo    E0LLI6I 

V.     A.     M0iPIT»L 

U   i   wt*Twt*  »u«(*u 

GEORGE    R,    "!.>'■*" 
HP.li     MKN     M,     Q3|0RNE 

<Hf     rj«KnR»TIJN 
•  ACM"    STATION    «CST 
HO,     AVIATION     AGENCY 

CQAP*    If    INQ1NI  i»> 
I    E. 


IQHN 


E.    GAI 


SnAt^l 


KA    PIPE     LINE    CC 
AD    KtU«t* 
F,     TMQHpSQN 

uiiareth  skiomore 


FRANKFORT 

AQED 

IS  CO 


'ATBR    SVC.    CO. 


w,    VA,    WATER    SVC.    CO, 

HISS  ELEANOR  J.  WHITE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
MOPE  NATURAL  GAS  CO. 
MRS  NlLORED  E  CRIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS    OF    ENGINEERS 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 
HUNTINGTON  SANITARY  BR 
MRS  RJTH  L.SIIEMORE 

CLARKSBURG  WATER  8OAR0 


CONSOLIDATED  GAS  SUP  CO 

WEST  PENN  PQwER  CO. 

RADIO  STATION  WRON 

RUFUS  BROWN 

BROOKS  E.  UTT 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

CEPHAS  «.  STICKLER 


STATION 


t,n,«nON   IUC«< 
■ 

HANNiNGTQN     1     I 


«IUni[Bnu«SI      |     I |l 

hooiipii  LO  »  <sf 

HOR0»NTn*N    '44    AIRPORT 


FTERS6URG 
HILIPPI 

ICKENS  1 


1ENIC*  NO  2 


SFNfCR 
S»ITHVI 

SPENCER 

SPRUCE 
STONY  R 


COUNTY 


-    «r,As 

HOOD 

WOOD 


*ERCH 
1ASON 
JACKSPI 


NICHOLAS 

JACKSON 
1AMPSHIRE 


OPDORIGCE 
RITCHIE 

ROANE 


BROOKE 
LEWIS 

DODDRIDGE 


u 

| 

1 

II    0* 

It  Jl 

•1    (/ 

4t      .» 

6M 
4T» 
9T» 

IV     I* 

90  0) 
TT    )* 

ti  on 

IPO 
317 
3*3 

n  ii 

II    ii 

•0      ** 

1)10 
63» 

II  01 
19  )9 
39    JT 

"0    4» 

•  0  il 
Tl  51 
T9  53 
T9    J" 

2443 

'30 

l»0 

Hi 

39     1' 

IS    J" 

39  J9 

T9     14 

«1  2* 
■  0  36 
BO   31 

11*1 

1210 
730 
637 

it     30 

Bl    09 

T6  It 
41     2* 

1991 
831 

39    06 

'v    QO 

*e  *o 

3T  33 
36    S3 

79     tO 

»Q    01 

BO  13 
Bl  11 
"2    07 

16B0 
1011 
1261 
2730 
1280 
610 

IB    33 

38   00 

38  14 

39  23 

81  03 
Bl  33 
61  4b 
79  30 
BO  21 
BO  33 
Bl   A3 

TB     44 

79  *0 
79   SA 

2410 
S>1 

1760 

2H0 
2400 
610 
640 
1J75 
2300 

11    JJ 

BO  46 
Bl   0) 

795 

840 

3B    48 

Bl   21 

79    31 

79    18 

>0!0 
3400 

38    39 

BO  41 
79    32 

833 
2S30 

39    09 

79   30 

3070 

38    M 

Bl   30 

BO    02 

690 

1200 

39  06 
38  13 
38  29 
<-0   2* 

79  56 

80  02 

BO    26 

78  35 
62  26 
BO  25 
BO    36 

2010 
242S 

1120 
960 
600 
1380 
1040 

i:!i 

BO   33 

BO  2B 
BO  47 
80  42 
80    IB 

668 
1026 
1000 

1920 

37  41 

38  32 

82     IB 

Bl    53 

637 
371 

38    53 

Bl    55 

581 

OMZSVATIOH 

IIMI    ANI) 
TAW-Bi 


i 

i 

i 

B 

i 

I 

T. 

u 

■4 

•  ' 

>» 

■ 

me 

|| 

•p 

'4 

'» 

|| 

HII 
IP 

DIC 

TA 
A* 

|| 

6P 
TA 

Ti 

11 

«It 

■■', 

HA 

MIC* 
8A 

8A 

TA 

71 

7i 

RA 

TA 

5P 
3P 

IIP 

3P 
!P 
7A 
7A 

RA 

14 

71 

TA 

7A 
ft 

MIC 
5P 

« 

7A 

BA 
7A 

-•     1    H|P»|HI« 

OBSEHVEB 

il 

•.Mil 

. 

jA-13 

. 

114     I 

.    M  0 1 1 

etc  ii 

A.     CU«». 

■  .'. 

.,.,. 

(Mill 

L     L.     -A»«1AI 

-43     4 

-r |||  ,.. 

m  1 1 

RUllfLL    Bi     WICll 

JOHN 

..  ci  mini 

Ml. 

u .    i    -.    VITTH 

MO. 

ivurioN  iftiM ' 

EOtPi 

OP    IHI'.'I»1 

HOUND 

IIMAII     T» 

-4). 

:'.'.tC» 

/IRGI 

I    G.     -l»l 

-UL.I4"     4,     HURRA* 

OR.    1 

.    -,    INKROM 

mtii 

M.     MARTJN 

MRS. 

t.     -.     --!-»•-».  fc 

FEO     4 

RATION    ASIHCV 

u  tii 

■  '('-'»     BURIAU 

'i-«' 

R    t     WATMlMFD     L4| 

HRI. 

•ESS    S.    MOML 

MRS, 

MA* IN!     LEACH 

MWS, 

NELL    B,    ARMSTAQ'-G 

JAMtl 

f.    ILANKENSHIP 

WEST 

VA.     UNIV. 

V,    VA 

,    HATER    SVC.    CO, 

'.i. 

CORPS   OP    INCINEER) 

C,    E. 

LESSON 

WEST 

VA.     UNIV. 

SALE 

H.     AD«ISO" 

RACK 

S'aTlJ*    MVAR 

CITY 

OP    RIPLEY 

MISS 

FRANCES    VANCE 

MRS, 

MAUDE    C.    BOLYARO 

JAHE1 

P.     SCMAFFNER 

HOPE 

NATURAL    GAS    CO. 

HOPE 

NATURAL    GAS   CO. 

.    -4TER    SVC.    CO. 

HARM 

J.    GORDON 

ru*p« 

hf    ENGINEERS 

'COf* 

OF    ENGINEERS 

'M£6 

ES    e!    TREMBLY 

i=j9E0 

T    £,    WHITE 

JE»H> 

CASTO 

Ci»P« 

OF    ENGINEERS 

MRS.1 

HELMA    SPAN&LER 

-OS 

IOCET   L.    SwEC«ER 

KENT 

SWECKER 

'Li'« 

SBUBG    <4TER    BOARD 

-EST 

VA,    UNIV. 

JOSEC 

H    A.     BDOTEN 

THl-.i 

S    W.     MOORE 

e.  e. 

STETSON 

MISS 

DORIS    v.     PFISTE" 

THUR     HENRY,     JR. 

EABSE 

ST    F.     SMITH 

CORP' 

OF    ENGINEERS 

JAMES 

A.    TERRY 

•JQ4F0LK    £    WESTERN   RY, 

HILL 

AM    0,    PORTER 

'JSP 

OF    ENGINEERS 

U.S. 

CORPS   OF    ENGINEERS 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER  1969 


i^<'™??al  fn£°r"ia,lon  re|,ar?i°g  tbl  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Cllmatoloelst 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University.  Horgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you  Additional  oreclDltaflon 
data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  nuumonai  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  an 
wind  movement  in  miles  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65?P.  In  "Supplemental  Data- 
table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  01  observati 


and 
ons . 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SiF 

36.2 

19.1 

27.7 

-  7.6 

46 

10* 

•   1 

28 

1149 

0 

9 

29 

2 

3.97 

.72 

.73 

31 

4 

27* 

9 

3 

0 

CAIRO  3  S 

36.2 

23.0 

30,6 

-  4,3 

48 

9 

5 

25 

1060 

0 

3 

29 

0 

4.29 

1.17 

.62 

30 

6 

274 

12 

2 

0 

CRESTON  1  SS„ 

36.3 

18.4 

27.5 

-  7.3 

47 

B 

-  2 

29* 

1156 

0 

8 

29 

2 

4,49 

1.14 

.98 

31 

12.0 

7 

27 

10 

3 

0 

MOUNDSVILLE 

36.6 

23.4 

30.0 

45 

9* 

5 

25 

1076 

0 

5 

28 

0 

3.90 

■  65 

7 

9.5 

5 

26 

10 

3 

0 

NEW  CUMBERLAND 

35.1 

22.8 

29.0 

-  4.5 

44 

9 

3 

25 

1112 

0 

9 

29 

0 

2,92 

.47 

.81 

7 

6 

23 

7 

1 

0 

NEW  MARTINSVILLE 

36.9 

22.9 

29,9 

.  4.9 

47 

9 

5 

28 

1081 

0 

7 

28 

0 

3.73 

.39 

.76 

7 

5.1 

3 

284 

9 

3 

0 

PARKERSBURG  FAA  AP 

35. J 

21.8 

28,7 

47 

7 

3 

28 

1118 

0 

10 

27 

0 

4.32 

1.22 

30 

6.9 

4 

274 

9 

4 

1 

PARKERSBURG  WB  CITY      R 

36.7 

23.9 

30.3 

-  5.5 

48 

7 

6 

28 

1068 

0 

9 

27 

0 

3.21 

.37 

.89 

30 

6.4 

4 

284 

8 

4 

0 

WEIRTON 

34.4 

22.2 

28,3 

43 

B 

5 

25 

1130 

0 

9 

29 

0 

3.11 

.83 

7 

15.1 

5 

264 

8 

1 

0 

MELLSBURG  3  NE 

35.7 

20,9 

26,3 

-  4.7 

44 

9 

-  1 

25 

1128 

0 

9 

?9 

2 

3.24 

.75 

,80 

7 

10.0 

5 

264 

9 

2 

0 

WHEELING  WARwOOO  DM  12 

35.7 

21.7 

28.7 

-  4.5 

45 

9 

8 

29+ 

1116 

0 

6 

27 

0 

3.61 

1.04 

,74 

10 

10.5 

5 

284 

6 

2 

0 

DIVISION 

29.0 

-  5.4 

3.71 

.81 

9.4 

*    •    * 
NORTH  CENTRAL       02 

8ELINGT0N 

36,2 

18.2 

27.2 

36 

31 

0 

28 

1162 

0 

8 

26 

1 

7.07 

1.09 

31 

35.0 

13 

26 

16 

6 

2 

8UCKHANN0N  2  W 

36.5 

21.4 

29.0 

-  5.9 

30 

7 

-  6 

28 

1111 

0 

9 

28 

1 

6.22 

2.53 

1.02 

30 

27.4 

12 

27 

15 

3 

1 

CLARKSBURG  1 

FAIRMONT 

»*•! 

22.2 

28.2 

•  6.4 

43 

9* 

5 

28 

1133 

0 

13 

28 

0 

4.00 

.83 

1.29 

10 

12.5 

8 

27 

12 

2 

1 

GASSAWAY 

3d. 3 

23.9 

31.1 

53 

7 

3 

26 

1044 

0 

7 

26 

0 

5.67 

.92 

10 

13.2 

7 

264 

'.2 

4 

0 

GLENV1LLE  2  NE 

36.5 

19.0 

27.8 

•  8,8 

49 

10 

-  4 

26 

1147 

0 

6 

28 

2 

5.07 

1.58 

1.04 

314 

14.6 

8 

284 

11 

3 

2 

GRANTSVILLE  2  NW 

37.6 

20,2 

28.9 

49 

10 

-  1 

28 

1114 

0 

a 

29 

1 

D  4,30 

,96 

31 

5 

274 

9 

4 

0 

MANNINGTQN  1  N 

37.0 

21,0 

29.0 

-  4,4 

47 

9 

-  5 

28 

1111 

0 

7 

27 

1 

4,03 

.54 

,93 

7 

9.3 

6 

27 

9 

2 

0 

MtDDLEBOURNE  2  ESE 

36.5 

22.5 

29.5 

46 

9* 

-  3 

28 

1092 

0 

5 

29 

1 

3,84 

.90 

.64 

7 

6.5 

5 

274 

11 

3 

0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

33.5 

20.5 

27.0 

45 

31 

6 

28 

1169 

0 

13 

27 

0 

4.44 

1.24 

10 

12,5 

6 

284 

9 

3 

1 

MORGANTOWN  L  AND  D 

36.4 

23.5 

30.0 

46 

9 

5 

26 

1078 

0 

6 

25 

0 

4,46 

1.56 

1.23 

11 

6.5 

5 

284 

7 

3 

1 

WESTON 

36.2 

19,8 

28,0 

-  7.9 

31 

8 

-  2 

294 

1139 

0 

9 

27 

2 

6,36 

2.64 

1.27 

11 

20.8 

10 

26 

15 

3 

2 

WEST  UNION 

37.8 

22.5 

30.2 

48 

10* 

-  3 

28 

1072 

0 

4 

27 

1 

3,90 

.74 

7 

15.6 

6 

274 

10 

3 

0 

DIVISION 

26.8 

-  6.2 

4,96 

1.58 

16.0 

*    •    • 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP         R 

39.2 

25.3 

32.3 

-  4.8 

51 

14 

10 

26 

1007 

0 

5 

26 

0 

4,85 

1.60 

1.34 

30 

9.5 

7 

274 

8 

3 

2 

CHARLESTON  1 

40.4 

23.6 

32.0 

55 

10 

10 

28 

1015 

0 

4 

27 

0 

5,22 

2.39 

1.27 

30 

10.3 

7 

264 

10 

3 

3 

CORTON 

38.7 

24,4 

31.6 

50 

7 

12 

2 

1030 

0 

4 

29 

0 

5,17 

1.00 

304 

9 

4 

2 

DUNLOW  3  SE 

HAMLIN 

38.9 

21,6 

30.3 

33 

8 

8 

28 

1071 

0 

6 

28 

0 

5.52 

1.44 

30 

8.4 

5 

284 

9 

3 

2 

HOGSETT  GALUPOLIS  DAM 

38.2 

21.8 

30.0 

31 

8 

9 

294 

1075 

0 

7 

29 

0 

4.16 

1.33 

1.18 

31 

5 

26 

9 

3 

2 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

37.1 

24.3 

30.7 

.  6.7 

32 

7 

14 

28 

1057 

0 

9 

29 

0 

4,80 

1.99 

1.55 

30 

9.9 

6 

274 

9 

3 

2 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

39.5 

26.3 

32.9 

34 

84 

14 

28 

989 

0 

4 

23 

0 

4,67 

1.18 

30 

9.9 

6 

26 

9 

4 

1 

LOGAN 

40.5 

25.5 

33.0 

51 

314 

14 

294 

981 

0 

4 

23 

0 

5,58 

2.43 

1.67 

30 

5 

274 

7 

3 

3 

LONDON  LOCKS 

40.3 

25.4 

32,9 

34 

14 

13 

29 

987 

0 

5 

24 

0 

5,75 

1.45 

11 

6.0 

6 

27 

9 

4 

3 

MADISON 

39.6 

22.9 

31.3 

31 

8 

11 

294 

1036 

0 

7 

26 

0 

5,79 

1.60 

30 

9.6 

6 

274 

9 

3 

3 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

37.0 

21.7 

29,4 

50 

8 

8 

28 

1098 

0 

7 

29 

0 

0  3,85 

.85 

30 

7.1 

5 

284 

9 

3 

0 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

40.2 

23.1 

31.7 

•  4.8 

36 

12 

6 

26 

1020 

0 

5 

28 

0 

3.17 

.35 

.74 

30 

6 

4 

0 

RIPLEY 

38.2 

19.3 

26,8 

46 

104 

0 

28 

1117 

0 

3 

31 

1 

4.86 

.90 

30 

11.3 

5 

274 

11 

3 

0 

SPENCER 

37.1 

22.5 

29,8 

•  6.3 

47 

144 

2 

28 

1084 

0 

6 

28 

0 

3.76 

.57 

.96 

11 

6.7 

7 

264 

7 

2 

0 

WAYNE  2 

40.4 

24,9 

32.7 

54 

7 

10 

28 

999 

0 

3 

25 

0 

D  4,97 

1.40 

30 

2 

264 

10 

2 

2 

WILLIAMSON 

42,  OM 

22. SM 

32. 4M 

-  6.2 

31 

314 

0 

0 

0 

6.77 

3.55 

2.03 

30 

4.0 

9 

4 

3 

WINFIELD  LOCKS 

39.3 

23.5 

31.4 

-  5.2 

38 

12 

12 

294 

1032 

0 

5 

28 

0 

4.73 

1.88 

1.66 

31 

6.3 

5 

274 

8 

3 

2 

DIVISION 

31.4 

-  5.5 

4.92 

1.90 

8.3 

*    •    * 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

33.5 

18,3 

25.9 

49 

30 

-  3 

21 

1207 

0 

13 

29 

2 

6.31 

3.54 

1.26 

31 

20,5 

15 

27 

10 

6 

3 

BAYARD 

31.3 

17.8 

24,6 

-  5.1 

40 

9* 

-  7 

21 

1246 

0 

16 

31 

3 

7.27 

3.82 

1.21 

31 

56,0 

23 

27 

20 

6 

1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

34,9 

21.4 

28,2 

•  6,4 

38 

31 

5 

284 

1135 

0 

10 

27 

0 

6,21 

3.02 

1.46 

31 

20,0 

10 

284 

10 

3 

3 

B6CKLEY  WB  AP          //R 

34,9 

21.2 

28.1 

-  5,9 

59 

314 

9 

28 

1139 

0 

11 

27 

0 

6,14 

2.44 

1.78 

3U 

20.7 

9 

27 

11 

4 

2 

BRANDONVILL.E 

31,6 

17.8 

24.7 

42 

10 

-  2 

21 

1239 

0 

18 

30 

1 

6.17 

1.42 

11 

16 

284 

15 

4 

1 

BUCKEYE 

32.9 

17.7 

25.3 

45 

31 

-  1 

23 

1224 

0 

14 

30 

2 

6.78 

1.53 

30 

18,0 

13 

284 

9 

5 

3 

CANAAN  VALLEY 

29.8 

14.4 

22.1 

46 

31 

-10 

21 

1320 

0 

19 

30 

4 

8,66 

.84 

30 

67,0 

52 

28 

22 

7 

0 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

34.2 

17.1 

25,7 

-  7,3 

30 

31 

-  6 

25 

1212 

0 

12 

3  0 

2 

5,84 

2.76 

1.08 

30 

34.9 

16 

28 

13 

4 

1 

FLAT  TOP 

31.3 

17.7 

24.5 

-  7.2 

32 

31 

12 

284 

1249 

0 

16 

30 

0 

5,96 

2.61 

1.72 

30 

9 

284 

8 

4 

3 

MC  ROSS 

34,6 

21.3 

28,0 

49 

31 

1 

17 

1142 

0 

13 

27 

0 

7,2b 

1.80 

30 

39.0 

17 

27 

16 

6 

1 

DAK  HILL 

36,2 

21.3 

28,8 

58 

31 

11 

294 

1116 

0 

9 

28 

0 

6,87 

1.48 

31 

17.5 

8 

284 

13 

4 

3 

PARSONS  1  SE 

34.5 

20.3 

27,4 

45 

31 

2 

21 

1161 

0 

12 

25 

0 

7.15 

1.20 

31 

34.1 

16 

27 

16 

7 

2 

PICKENS  I 

35.0 

17.7 

26,4 

37 

31 

-  2 

28 

1191 

0 

U 

30 

1 

8.36 

1.21 

30 

63.5 

22 

28 

17 

6 

2 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

33.8 

17.8 

25,8 

46 

31 

-  4 

23 

1208 

0 

12 

31 

3 

6,28 

1.01 

31 

23.5 

15 

284 

12 

6 

1 

RICHWOOD 

ROWLESBURG  1 

34. 8M 

22, 2M 

28, 5M 

4 

21 

1124 

0 

10 

29 

0 

7.08 

1.20 

11 

34.6 

17 

26 

16 

5 

2 

SENECA  STATE  FOREST 

36,1 

13.9 

25,0 

50 

31 

-  4 

28 

1233 

0 

a 

31 

3 

7,16 

1.55 

30 

26,6 

12 

274 

12 

3 

3 

SPRUCE  KNOB 

31.4 

16.7 

24,1 

48 

314 

0 

224 

1262 

0 

18 

31 

2 

6,73 

1.17 

11 

61.1 

39 

28 

11 

5 

1 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

36,4 

19.5 

26,0 

36 

31 

9 

264 

1140 

0 

10 

29 

0 

5,86 

1.37 

304 

16.0 

9 

284 

9 

4 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  143 
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WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1969 

Temperature 

Precipitation 

*  -3 

o  "a 

> 

ll 

|z 

|| 

e  2 

1 

a 

& 

0) 

i 

1 

41 

Q 

Q 

a 
B 

No.  of  Day 

3 

H 

■a 

i! 

Q 

— 

B 

6 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

■Mtal 

Max. 

Min. 

3 

•Stj 
11 
Q  o 

S° 

I   0 

a 

s 

1 

1 

o 

o 

1 

O 

ll 

s » 

8  » 

5  o 

TERRA  ALTA  NQ.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

29.8 
37.7 

16.4 
23.6 

23.1 

30.7 

39 

60 

31 
31 

3 
6 

21 

28 

1292 

1056 

0 
0 

19 
8 

31 
27 

0 
0 

6.13 
6.78 

1.17 
1.05 

11 

3i 

64.4 
25.0 

27 

13 

28 

27 

16 

14 

3 

4 

1 
3 

DIVISION 

26.2 

•  6.0 

6.75 

3.09 

35.9 

*   *    * 

SOUTHERN            05 

ATHENS  C0NC0R0  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPOPT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //» 

KOPPERSTON 

36.7 
35.2 

39.1 
40.0 
39.6 

20.0 
23,2 
23.7 
22.6 

24.5 

2B.4 
29,2 

31.4 
31.3 
31.6 

-  5.4 

52 

59 
50 
62 
63 

30 
30 
31 
31 
31 

7 
15 

14 

11 
9 

18 
28* 
22* 
28  + 
28 

1128 
1101 
1034 
1035 
1030 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
6 
4 
5 

31 
28 
25 

25 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

4,84 
4,86 
5,04 
5,34 
7,36 

2.30 

1.80 
1.65 
1.27 
1.54 
2.50 

30 
30 
30 
30 
30 

13.4 
11.0 
13.6 

9.0 

8 
8 
7 
8 
9 

27+ 
28  + 
27+ 
27  + 
27+ 

9 
9 
7 
7 
13 

3 
3 
4 
4 
5 

1 
1 
3 
3 
2 

LEMISBURC  2  SSH 

PINEVULE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

36.4 
39.4 
36.1 
SB. 3 

22.8 
22.8 
19.3 
23.9 

29.6 
31.1 
28.1 
31.1 

-  5.3 

-  2.6 

49 
63 
36 
SI 

31 
31 
31 

31 

9 
10 

6 
10 

17 
28 
21  + 
18+ 

1089 
1044 
1138 
1043 

0 
0 
0 
0 

9 

4 
9 
7 

27 

27 
29 
25 

0 
0 
0 
0 

5.31 
6,42 
5.02 
5.76 

2.54 
3.09 

1.15 
1.86 
1.30 
1.37 

30 
30 
30 

30 

14.8 
9.2 

13.8 

10.1 

11 
7 

10 
8 

27 
28  + 
27  + 
26 

8 

8 
11 
9 

4 

4 
4 
4 

1 
3 
1 
3 

DIVISION 

30.2 

-  5.0 

5.55 

2.75 

11.9 

*    •    • 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURO  FAA  AP 

37.1 
36.4 
39.6 
38.1 
37.9 

25.0 
22.4 
26.5 
22.3 
23.8 

31.1 
29,4 
33.1 
30.2 
30.9 

-  4,8 

-  3.4 

46 
47 
52 

47 
51 

11 
11 
11 
3 
11 

5 
6 
10 
6 
7 

25 
25 

27 
25 
25 

1044 
1095 
984 
1070 
1051 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
2 
3 

4 

28 
30 
27 
29 

30 

0 
0 
0 
0 
0 

6.57 
4,06 
6.01 
5,88 
3.94 

3.18 
1.20 

2.30 
1.03 
1.36 
1.50 
1.01 

26 

11 
25 
31 
10 

21.0 
8.8 
21.0 
22.5 
19.1 

0 

16 
14 
12 

26  + 

27  + 
26 

9 

6 
8 

7 

10 

6 
4 
7 
4 
3 

2 
1 
1 
3 

1 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  5SE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

34.7 

37.6 
36.9 
37.5 
37.6 

22,6 
22.5 

22.7 

23.8 
23,4 

28.7 

30.1 
29.8 
30.7 
30.5 

•  4.9 

46 

48 
49 
48 
48 

11 
11 
12 
11 
U 

7 

3 

12 

2 

-  2 

25 

28  + 
26  + 
25 
25 

1118 
1076 
1087 
1058 
1062 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
5 
8 

5 
5 

31 

30 
29 
29 
29 

0 
0 
0 

0 

1 

4,03 
4.29 
4.82 

4.18 
4.13 

2.47 

.59 
1.07 

1.18 
1.20 
1.01 

11 

u 

11 
11 
11 

18.5 

18.4 
19.0 
19.0 

10 

10 

12 
14 

27+ 

27  + 
27  + 
26 

9 
6 
7 
B 

7 

4 
5 
5 
5 

5 

0 
1 
1 

1 
1 

WAROENSVILlE  R  M  FARM 

38.1 

21.5 

29,8 

-  3.1 

51 

12 

7 

25 

1084 

0 

5 

30 

0 

4,65 

2.52 

1.25 

11 

11.0 

8 

26 

6 

5 

1 

DIVISION 

30,4 

-  3.7 

4.78 

2.52 

17.8 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
CANAAN  VALLEY 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CANAAN  VALLEY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  CUMBERLAND 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
KOPPERSTON 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CANAAN  VALLEY 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
CANAAN  VALLEY 


63 

DATE 

31 

-  10 

OATE 

21 

8.66 

2.92 

2.50 

OATE 

30 

67.0 

52 

DATE 

28 
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WEST      VIRGINIA      -       DECEMBER      1969 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


Precipitation  and  snowfall  were  extremely  heavy. 
Large  areas  had  a  persistent  snow  cover  during 
the  last  half  of  the  month.  Elkins'  snowfall  of 
34.9  inches  is  the  greatest  December  snowfall 
ever. 

Rainfall  on  December  29-30  totalled  between 
2   and    3  inches  over  most  of  the  State,  rapidly 


reduced  the  snow  pack,  and  caused  flooding  on 
the  smaller  streams.  Two  persons  were  drowned 
and  about  400  persons  forced  from  their  homes 
by  floodwaters.* 

Average  temperatures  were  considerably  below 
normal  and  continued  the  below-normal  trend 
which  began  in  early  fall. 

Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 


"These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data  pro- 
cessing for  this  publication  was  completed.  For 
further  details  see  the  accompanying  tables  or 
this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 
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WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1969 

Station 

•e 

Day 

of  Month 

>l«l 
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8  1 

9 

10 

11 
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13 
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15 

16   17 

1  18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23 
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25  | 

26  | 

27 
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30 

31 

•   *   * 

NORTHWESTERN        01 

8ENS  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRESTON  1  SSW 

ELLENBDRO 

HC  MECHEN  DAN  13 

3.97 
4.29 
4.49 
4.01 

3.14 

T 

.08 
.05 
.06 

.05 

T 

.02 

T 

.25 

.46 
.29 

.07 

.47 
.02 
.31 
.65 

.74 

.46 

.72 
.40 
.82 
.76 
.65 

.21 

.04 
.15 
.10 
.07 

.02 

.04 

.24 
.30 

.27 

.06 
.30 
.18 
.25 
•  02 

.03 

.09 

T 

.02 

.02 
T 

.04 
.02 

T 

T 
T 

.09 
.14 
■  22 
T 
.16 

.13 

T 

.16 

.02 
.19 
.25 

.09 

.10 

.23 
.18 
.33 

.30 
.12 

.01 

.04 

.OB 

.01 

T 
T 

T 
.47 

.15 

.64 
.62 
.80 
.35 
.35 

.75  . 
.93  . 
.98  . 
.82  . 
.55  . 

MOUNOSVILLE 
NEM  CUMBERLAND 
NEK  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  KB  CITY      R 

3.90 
2.92 
3.73 
4.32 
3.21 

T     .02 

T 
T 

T 

.07 
.04 

.  0  5 
.02 
.02 

.02 

T 
T 

.85 
.81 
.76 
.90 
.62 

T 
T 

.28 
■  20 
.50 
.56 

.50 

.54 
.43 
.39 
.16 
.10 

.01 

.01 
.01 

T 

.03 

T 

.42 
.09 
.42 

.13 
.11 

.09 

.09 
T 

•  04 
.01 

.02 

T 
T 

.03 
.01 

T 

.01 

.01 

.02 

.01 
.09 

T 
T 

.02 

T 
T 
T 

.06 
T 

.10 
.06 

.14 
.30 
.08 
.02 

.04 

.10 
.05 

.15 
.11 

.02 

T 
.12 

.07 
.02 
.15 
.22 
.16 

.14 

T 

T 

.02 

.01 

.07 

T 
T 
T 

.24 
.12 
.22 
.72 
.55 

.91 

.13 
.75 
1.22 
.89 

.38  . 
.42  . 
.18  . 
.01  . 
.01  . 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  DM  12 

3.11 
3.24 
3.61 

.02   T 

T 
T 

.02 
.02 
.03 

.08 
.03 

.83 

.80 
.72 

T 

.24 
.25 

.74 

.40 
.56 
.32 

.02 
.02 

T 
.09 

.03 
.12 
.31 

.08 

.09 
■  06 

.01 
.01 

T 

.01 

.01 

T 
T 

.07 
.02 

T 
.16 

.31 
.27 

.05 

.02 
.07 

.11 

.09 

.05 

T 
.02 

.08 

'.11 
.10 
.05 

T 
.01 

.11 
.14 
.28 

.27 

.25 

.48 

.40  . 
.44  . 
.08  . 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
BURNSVULE 
CENTRALIA 
CLARKSBURG  1 

7.07 
6.22 
5.75 
6.40 

.03   .06 
.02 

.04 

■  21 
.14 
.05 
.22 

.04   T 
.02 

.15 
.58 

.33 
.32 

.60 
.05 
.24 
.18 

.03 

T 

•  03 

.94 
.03 

1.03 
.41 
1.22 
1.32 

.28 
.10 
.23 
.28 

.06 
.04 
.07 
.02 

.34 
.20 
.14 
.25 

.30 
.21 
.22 
.25 

.16   T 
.06 

.06 

.03 

.02 

.09 
.05 
.02 

.10 
.04 

T 

.43 

.54 
.16 
.41 
.43 

.06 
.02 
T 
.10 

.12 

.09 
.14 
.10 

T 

.18 
T 
.10 

.52 
.36 
.49 

.60 

.22 

.18 
.10 
.16 

.10 

T 
.02 

.43 

T 

.92 
1.02 
.84 
.88 

1.09  . 

.40  . 

1.17  . 

1.11  . 

FAIRMONT 
GASSAWAV 
GLENVlLLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

4.00 

5.67 

5.07 

3  4.30 

T 
T 

.06 
.02 

T 

T 

.04 

.03 

D  .03 

.05 

T 
T 

.11 
.46 
.26 

.82 

T 

.35 
.20 

T 

1.29 
.92 

.18 

.12 
.53 

1.04 
.90 
.82 

.04 
.13 
.13 
.10 
.11 

.07 
.02 
.36 

.29 
.18 
.06 
.030 

.10 

.16 
.32 
.20 
.10 

T 

.02 
.10 

.03 

.05 
.02 
.02 
.28 

.03 

T 

.20 

T 

.45 
.36 
.15 

.10 

T 

T 

.09 

.17 

.19 

.16 

.10 
.42 

.38 
.57 

.19 

.05 
.05 
.04 

.01 

.43 
.56 
.01 

.52 
.79 
.82 

.90 
.94 

T 

.47  . 
1.04  . 
.98  . 
.54  . 

IRELAND 
JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
HANN1NGT0N  1  N 
HANNINGTON  1  W 

5.96 

4.28 

4.03 
4.63 

.04 
.01   T 

.03 
.03 

.03 

.10 
.06 
.07 

T 

.03 

T 

T 

.52 

.03 
.93 
.13 

.47 
.02 
.67 

.02 

T 

.73 

.60 

1.25 
.43 
1.15 

.30 

.03 
.08 
.16 

.08 

T 

.10 

.56 
.30 
.29 

.31 

.08 
.20 
.18 

.07 

.06 
.08 
.05 

T 

.02 

.32 

.03 
.03 
.07 

.03 

T 
.05 

T 

.33 

.07 
.04 
.11 

.03 

T 

.20 

.08 
.08 
.11 

.50 

.04 
.05 

.54 

.10 
.16 
.29 

.13 

.13 
.05 
.02 

.02 
T 

.58 
.16 

.83 

.45 
.37 
.59 

.57  . 

.66  . 
.10  . 
.66  . 

MIOOLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTDWN  FAA  AIRPORT 

HORGANTOWN  L  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

3.84 
4.44 
4.46 
5.80 
5.93 

.08   T 

.01 

T     T 

.02 
.05 

T 

T 

T 

.08 

.10 

.07 

T 
T 
T     T 

T 

.64 
.63 
.05 
.15 

.16 

.02 
.03 
.66 
.45 
.40 

.03 
•  01 
.01 

.35 

1.24 

T 

.50 
.06 
1.23 
1.26 
1.31 

.10 

T 

.07 

.16 

.19 

.02 

T 

.01 

.02 

T 

.22 

.41 
.54 
.29 

.17 

.OS 
.18 
.10 
.20 
.25 

T 
.02 

T     T 
.06   T 
.05   T 

.04 
.02 

.04 
.02 
.07 
.08 
.10 

.02 
.04 
.05 

.01 

T 
.09 

T 

.10 
.01 
.07 
.49 
.57 

.07 
.19 

T 

T 
T 

.10 

.05 
.07 
.12 
.07 

.07 
.11 
T 

T 

.15 
.13 
.22 

.44 

.57 

.01 

.06 
.08 
.11 
.09 

.03 
.09 
.03 

.32 

.13 

.55 

.89 
.50 
.80 
.80 

.47  . 
T 

.60  . 
.94  . 
1.06  . 

VANDAL1A 
WESTON 
WEST  UNION 

5.97 
6.56 
3.90 

T     T 

.02 
.OB 

.16 

.03 

.47 
.18 

.74 

.42 
.01 

.02 

.65 
.58 

.62 
1.27 

.40 

.16 
.25 
.04 

.04 
.02 

.20 
.16 
.23 

.26 

.45 
.06 

.05        .04 
.11   .04   T 
T          .01 

.07 
.03 

.05 

T 

T 

T 

.55 

.42 
.16 

.10 

.11 

.10 

.19 
.01 

.15 
.03 
.10 

.42 
.46 
.20 

.20 
.11 

.06 

.09 

.62 

.88 
.86 
.64 

.58  . 
1.09  . 
.40  . 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLANO 

CHARLESTON  W8  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENDENIN  1  SW 

5.19 
4.85 
5.22 
5.5S 
5.58 

.03 

.03 
T 

.04 
.05 

T 

T 

.41 
.37 
.32 
.26 
.22 

T 

.05 
.15 
.23 

T 

1.03 

.95 

.27 
1.11 
1.46 
1.26 

.11 
.01 
.17 
.35 
.26 

T 

.14 
.10 
.16 
.12 

.02 

.01 

.03 

.14 

T 
T 

.10 
T 

T 
.06 

T 

.15 
T 

T 
T 

.21 

.30 

.09 

T 

.24 

.14 

.06 

.09 

T 

.05 

T 

.01 
.10 

.13 

.07 
.37 

.30 
.08 
.46 
.66 
.38 

T 
T 
.20 

.03 

.10 

T 

.68 

.01 

1.62 
1.34 
1.27 
1.02 
.95 

1.99  . 

.01  . 
1.12  . 

.96  . 
1.19  . 

CORTON 
DILLE 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALL1P0LIS  OAM 

5.17 
6.33 

5.52 
4. IB 

.02 

.09 

.04 

.01 

.42 
.25 

.37 

.18 

.02 

.12 

.06 
.36 

.94 
.03 

.46 
1.43 

.93 
.73 

.16 
.36 

.17 
.14 

.06 
.02 

.20 
.20 

.02 

.04 

.06 
■  27 

.12 
.02 

.15   T 

.03 
.01 

.02 

.07 

T 

.03 

.41 

.20 

.27 
.12 

.07 
.06 

.04 

.12 
.13 

.14 

.56 

.36 
.23 

.13 

.09 

.02 

.58 
.03 

1.00 

.04 
T 

1.00 
.91 

1.44 

1.00 

1.05  ! 

1.43  . 
1.18  . 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

4. BO 
4.67 
6.29 
5.58 
5.75 

T 
T 

T 

.02 

.02 

.03 

.02 

T 
T 

.60 
.57 

.33 
.24 

T 

T 

.06 

.05 

.12 

T 
.03 

.49 
.23 

T 

.13 
.40 
.69 
1.05 
1.45 

T 

.03 

.12 

.05 

.2! 

T 
T 
.02 

.17 
.09 
.02 
.06 
.16 

.01 

.01 

T 

.07 

.09 

.01   T 
.02 

.01 

T 

T 

T 
.01 

T 
T 

T 
T 

.32 

T 
T 
T 
.22 

.01 
.29 

.64 
.45 

T 

.10 
.07 
.02 

.01 
.03 

.01 

.03 
.01 
.10 
.02 

.34 
.12 

T 
T 

.03 
.22 
.63 
.43 
.34 

T 

T 

.01 

.02 

.03 

T 
T 
T 

1.03 
.36 

.04 
.02 

T 

1.55 
1.18 
1.92 
1.67 
1.39 

T 
.82  . 

1.46  . 
1.24  . 
1.17  . 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

5.79 
3  3.85 
3.85 
3.17 
4.86 

T 

.02 

T 
.02 

T 

.29 
.49 
.20 
.50 
.53 

.06 
.06 
.40 
.02 

T 

T 

.02 

.20 
.60 

1.28 
.55 

.70 
.44 
.53 

.K 
.0' 
.19 
.01 
.05 

T 
T 

.12 

.01 
.09 
.08 

.06 
.07 

.05 
.05 
.15 

.03 
.12 

T 
T 

.02 

.02 

T 

T 
T 

.19 

.39 
.15 

.17 
.01 
.10 

.04 

.01 
.10 

.10 
.11 

.15 

T 

T 

0 

.02 
.03 

.46 

.30D 

.15 

.35 

.04 

.03 
.03 

.03 

T 

.20 
T 
.94 

.73 

1.60 
.85 
.86 
.74 
.90 

1.20  . 
.79  . 
.93  . 

.34  . 
.45  . 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

3.76 
3  4.97 
6.77 
5.13 
4.73 

T 

T 

.02 
T 

T 
.02 

.35 
.49 

.26 

.24 

.05 

T 

.09 
.13 

T 

..47 

T 

.43 

.96 
.46 
1.02 

.87 

.10 

T 

.12 

.09 

.10 

T 

.07 

T 

T 
.05 

.05 

T 

T 

T 

.04 
T 

T 

T 

.01 
.03 

T 
D 

T 

.01 

.20 

.07 

T 

.66 
.23 

.05 
.17 
.68 

T 

.26 

T 

.12 

.06 

.09 

.14 

.39 
.16 
.39 
.46 
■  34 

.01 
T 

T 
T 

T 

T 
1.09 
.23 

.06 

.90 

1.40 
2.03 
1.87 
1  .02 

.42  . 

.43  . 
1.68  . 
1.56  . 
1.66  . 

CENTRAL             04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

5.91 
7.33 
6.31 
7.27 
6.21 

.08 
T     .06 
T     T 
.03   .13 

.23 

.32 

.15 
.05 
.13 
.07 

.07 
.06 

.10 

.04 

T 

.18 

.10 

.34 

.76 
.65 
.65 
.60 

.10 

.04 
.12 

.02 

T 
.05 

.04 

1.16 
.95 

1.02 
.84 

1.10 

.16 
.06 

.02 
.13 
.29 

.01 

.09 

.04 
.06 

.53 

.23 

.47 
.02 

.16 
.60 
.16 
.20 
.12 

.18 

.12   T 
.05   T 
.23   .02 
.04 

.06 

.10 
T 

.17 
T 

.04 
.04 
.02 
.15 

T 

.12 
.03 

.36 
.73 
.91 
.79 
.23 

.11 

.05 
.02 

.10 
.20 

.16 
.05 

.02 
.06 

-.02 

.26 
.60 
.66 
.57 
.49 

.21 
.12 

.25 
.  19 
.34 

.03 

.09 

.10 
T 

.02 

.55 

1.00 
1.18 
.58 
1.38 

.75  . 

.90  . 
1.26  . 
1.21  . 
1.46  . 

BECKLEY  WB  AP          //R 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

6.14 

5.80 
6.17 
6.78 
7.06 

T 

T     .18 

.13 

T 

.04 
T 

.  11 
.02 
.14 

T     T 

.09 

.01 

.49 
.30 

.27 

.03 
.08 
.32 
.66 
.51 

T 
.02 

1.11 
.08 

.13 

1.54 
1.42 
1.10 
1.18 

.03 
.26 
.12 
.03 
.31 

T 

.02 

.09 

.21 

.64 
.12 
.26 

.15 
■  22 
.29 
.12 

.40 

.03        .04 

.25   .02 

.06 

.16   .01 

T 

.02 

.09 

.03 

.05 

.01 

.07 
.01 
.05 

.18 

.01 

.04 
.27 
.16 
.46 
.39 

.05 

.01 

T 

T 

.06 

.02 

.09 
.15 
.05 
.11 

.96 

T 
T 

.15 
.60 
.40 
.90 
.64 

.04 

.04 

.21 

.03 
.18 

.04 
.02 

.89 
.01 

1.78 
1.30 
.61 
1.53 
1.28 

.01  . 
1.07  . 

.98  . 
1.31  ■ 
1.13  . 

CANAAN  VALLEY 

ORY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      119. 

FLAT  TOP 

B.66 
6.55 

5.84 
5.96 

.12   .05 

.05 

T 

.11 
.09 

.21 

.07 

T 
.06 

.05 

T 

.75 
.40 

.64 
.03 

.17 
.13 

.01 
.04 

.02 

T 

T 

.37 

.67 

T 

.41 
1.37 

.10 
1.10 

.23 

.16 

.1! 
.22 

T 

.03 
.01 

.57 

.42 
.15 

.71 

■  20 

■  19 
.19 

.12   T 

.05 

.06   T 

T 
.04 

.25 

.04 

.06 
.01 

.31 

.04 

.01 

T 
.45 

.71 
.54 

.18 
.19 

.06 
.02 

.08 

.02 

.14 
.11 

.02 
.06 

.15 
.3B 

.76 
.45 

.27 
.57 

.47 

.08 

.15 
.05 

.16 

.01 
.02 

.30 
.05 

.63 

.02 

.84 
1.43 

1.08 
1.72 

.62  . 
1.48  . 

.08  . 
1.45  . 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
NT  STORM 
OAK  HILL 

6.55 
5.9B 
7.28 
7.12 
6.87 

T 

T 

.01   .16 

T 

T 

.18 
.04 
.11 
.22 
.23 

.03 

T 

.03 

T 

.20 
.15 
.62 
.01 
.27 

.27 
.05 
.06 
1.51 

.10 

.03 

T 

.02 

T 

.45 

T 

1.35 
1.38 
.55 

1.05 
1.34 

.36 
.14 
.24 

.06 
.14 

.04 
.04 
.07 
.08 
.03 

.28 
.13 
.21 
.29 

.OS 

.49 
.17 
.37 
.12 
.33 

.24   T 
.09 
.07 

.17   T 
.10   T 

.02 

.04 

.02 

T 

.09 

.02 

.06 

T 

.11 

.06 

.01 

T 
.02 

.49 
.37 
.95 

.79 
.34 

.06 
.03 

.03 
.12 

.12 

.07 
.11 
.13 
.10 

T 

.16 
.01 

T 

.60 
.47 
.62 
.74 
.69 

.46 

.16 
.12 
.08 
.09 

.08 

T 

.01 

T 
T 
.42 

.01 

1.38 
1.80 
.47 
1.41 

1.15  . 
1.29  . 
.62  . 

.94  . 
1.48  . 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

reeosville  exp,  farm 
richwood 
rowlesburg  1 

7.15 
8.36 
6.28 

7. OB 

.04   .03 
.03   .03 

.03 

.05   .OB 

T 

.09 

T 

.17 
.19 

T 

.20 

.04 
.08 

.09   T 

.64 
.15 
.90 

.20 

.27 
.76 
.05 

.68 

.03 
.03 
•  02 

.10 

.02 
.75 

.86 
.96 
.55 

1.20 

.14 
.40 
.14 

.20 

.05 
.08 

T 

.05 

.52 

.40 

.70 

.29 

.68 
.55 

.30 

.11   T 
.35   .03 

.09        .05 

.35   .03   T 

.13 
.11 
.08 

.17 

.13 
.06 

.12 

T 
.03 

.03 

.55 

.32 
.18 

.65 

.04 
.14 

.07 

.06 

.10 

.17 
.41 

.18 

T 

T 

T 

.50 
.61 
.21 

.45 

.24 
.34 
.30 

.10 

.04 

.11 

.06 

.30 

1.01 
1.21 
.90 

1.03 

1.20  . 
1.09  . 
1.01  . 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

7.16 
6.73 
6.9B 
5.B6 
6.13 

T     T 

.05 
.13 

.04   .26 

.41 

T 

T 

.10 
.25 

.20 
.02 
.37 

T 

.18   .02 

.40 
.06 

.76 

.14 
T 

.93 
.75 
.06 
.67 

■  02 

.03 

1.24 
.04 
.07 

.01 
1.17 

.99 
1.37 
1.17 

.02 
.04 

.24 
.20 

T 

.05 
.04 

.21 
.44 
.30 
.15 
.57 

.22 

.24 
.17 
.19 
.26 

.03        .02 

.10 

.19 

.05   T 

.35   .07 

.02 
.02 
.16 

T 
.10 

.02 

.11 
.  14 
T 
.IB 

.99 

T 
T 

.06 
.40 
.73 
.33 

.43 

.04 
.02 

.04 
.04 

.03 
.03 

.09 
.11 

.62 

T 
.02 

.39 
.90 
.83 
.36 
.20 

.16 

.09 
.18 
.08 
.32 

.01 
.06 

.02 
.08 

1.01 

T 

1.55 
.83 

1.37 
■  42 

.02  . 
.95  . 

1.36  . 
1.10  . 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

7.86 
5.64 
7.02 
6.78 

.06   .07 
.02 

T     .03 

T 

.24 
.13 
.15 
.12 

.08   T 
.04 
.02 
.03 

.10 
.12 
.06 
.15 

.93 
.20 
.65 
.35 

.04 
.02 

.02 

.85 
.80 
.84 
1.00 

.13 
.13 
.27 
.40 

.07 

T 

.03 

.05 

.53 

.38 
.23 

.32 

.27 
.55 

.47 

.17   .01 
.20   .02 
.13   T 
.25 

.21 

.03 
.04 
.05 

.15 
.04 
.05 
.05 

.01 
.03 
.02 

.70 
.45 
.90 
.40 

.06 
.06 
.03 
.12 

.19 

.10 
.13 

.06 

T 
T 

.66 

.75 
.50 

.70 

.23 

.20 
.10 
.30 

.06 
.04 
.05 

.80 
1.02 
1.27 
1.00 

1.21  . 

.97  . 

.96  . 
1.05  . 

SOUTHERN            03 

ALOERSON 

S.6B 

.05 

.25 

.38 

.06 

1.08 

.04 

.03 

.07 

.02 

.23 

.81 

.02 

1.48 

1.16  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


:>c,ini» 

0>'.  >»•■■       1969 

1 

D.y  ol  Month 

Station 

1    |    2    |    3 

4    |    S    |    6 

'| 

"1 

9 

10  | 

"1 

12 

13    |    14    i    15 

i6  ;  i? 

.8 

19    |    2C 

1    2' 

31 

■1 

24 

JLL 

»l 

27 

28       29       » 

31 

iTHtNS  CONCOtO  coulee 
HUlMllO    F4A    AIP.P0.7 
IIUI170N1    0*H 
J»»»                                              //• 

Mitu 

A. .A 
«.!• 
9.0A 
9.94 
7. .9 

1                         .01 

T 

.0' 

.01       7            7 

.06 

.09 

.20 

.19 
.A9 
.21 
.29 
.29 

■at 

.02 
.20 
.06 
.12 

.o; 

i 

7 

.10 

.71 
.92 

.01 

7 

.96 

.10 
l.OA 
1.07 
1.14 

T 

,01 

,01 

.  14 
.-  1 

.10                   ,01 

7            .11       .07 

7            .OA       .02 

.01       .OA 

.10       .10      ,09 

.01 
.02 

T             T 

7 

.09 

.07 
.02 

7            7 
7            I 
7 
.02 

.09 
.11 

7 

.09 
.09 
.11 
■  II 
.96 

.01 

7 

.01 

.11 

.01 

7 
T 

.01 

.  1 1 

.91 
.»9 

7 
.09 

.91 
.10 
.69 
.71 
.79 

,01 
,01 

.07 

.  .  | 

l.io 
.69    1.69 

T        7       i.ir 

1            .07    1.9A 
.02       .09    2.02 

.16 

7 
1.16 
1.2> 
1.79 

«0PPI«S70N 

iiaisiuno  2  si> 

mroiu 

PINtvlul 

PMNCS70N 

7.16 
9.11 
1.67 

6.42 

A.  76 

.01 

.06                   .91 

.07 
T 

.OA      T 
.OA       7 

.01 

.07 
.IA 

.11 

.01 
.At 

.02 
.07 
.22 

.01 

.02 

1.01 
.90 

7 

.06 

.90 
.91 
.16 

1.17 
.90 

.01 
.07 

.to 
,01 

7            .19       .19 

.06      .12 

.11 

.OA       ,10 

.03       .16       .OA 

.10 
.09 
7 

.09 
.09      7 

.09 
.09 

7 

.12 
.02 

7           7 

.11 
91      7 

7 

.21 
.06 
.21 
.21 

.10 

.02 

.02 
.02 

7 

7 

.26 
.09 
.29 
.02 

T 

.19 
.92 
.22 
.69 
.At 

,01 

.07 
7 

,01 

.  .0 

.74    ?.9cJ 

.99    1.19 

.11 

.01       .01    1.66 
.01       .09    I .»» 

.90 
.69 
1.10 
1.94 
.79 

P.INKK    NO    2 

UNION 

UNITE    SIH.PHUP    SP.INGS 

J. 07 
9.02 

J. 76 

7           7 
.19      7 

.09 

.06 
.9A 
.26 

.21 

•  AO 

.01 

■  14 

.10 

1.60 
.91 
1.10 

.07 
,01 

.09       .10 
.09       ,12 

7 
.09 
.01      7 

7 

7 
.09       . 

09 
OA 

.60 
.09 
.19 

7 
T 

.09 

.10 

.68 
.79 
.79 

.  10 
.06 

1.991 

1.90 

t         1.97 

1.96 
.99 

1.17 

N0P7NEASTEPN                  06 

IIF.KEl.EV    SPAINGS 

I«USM<    P.UN 
f«»NKUN     2     NE 

HUt'f*s  fenny 

HAKPEAS    FEP.PY    NA7    PA«K 

6.97 

A. 19 

A. 06 

)    6.(9 

6.01 

T 

T 
.01                    .02 

.OA 
.01 
.01 

.90 
.10 

•44 

.20 

.70 
.7A 
.40 
.60 

7 

.99 
.09 
.09 

.61 

.70 
.99 
1.09 
1.A3 
.90 

T 

.A9 
.19      7 

.09 
.02 
.01     T 

7 

7            7 

1.10 
.11 
.99 

.20 
.61 

7 

7      0    .10 

7            7 

.19 
1.36 

2.90 

.70 
.99 
1.60 

.62 

.96       .70 

.A2       .74 

1.96    1.16 

T            .90       .16 

KEARNEVSVLE    1    NX    W.ASO 
NAP.7INS.U.G    FAA    AP 
HA7NJAS 

NOOAEFIEIO    2    SSE 
OMPS 

9.9A 
A.  09 
4.29 
A. 12 

7           7 
7                        .02 
7                        .02 

7 

.09 

7 
.07 

7 

.96 

.99 

7 

.79 
.02 
.29 

.72 
.72 

7 
1.01 
.91 

1.2) 

.99 
1.07 
1.1! 

,06 
.11       7 
.OA 
.09 
.29 

7 
.09 

7           T 

7 

7           T 

.11 
.02 

.99 
.92 
.99 

.16 

.42 

7 
7 

T 

T 

.14 
.01 

T 

1.26 
.29 
.91 
.69 
,69 

.16    1.90 

.11       .66       .11 

.20       .39       .4! 

.29       .76 

.14       .14 

PETEHSEUP.G 
«ONNE»    3    NNE 
UAF.OENSVULE    P.    M    FA«H 

A. 16 

A.  13 
A. 69 

! 

.01 

7 

.10 

7 
7 

.70 
.69 

.73 

T 

1.20 
1.01 
1.29 

.10 
.19 
.09 

7 

.90 
.61 

.9A 

T 

.10 

.66 

.71 
.99 

.21 
.21 

.10 

.64 

.19 

SUPPLEMENTAL  DATA 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  wi 
precipitation 

th 

a 

1c 

(A 

c 

^   •" 
_    •> 

<J    l/l 

i.  I/I 

<D    0 

a-  Q- 

VI 

c 

D 

1.2 

c 
S-o 

2  2 

etui 

0 
o> 
0 

6. 
0) 
> 
< 

M 

0 
♦-     <D 

to    _ 

"o-£ 
If 

t-     (/) 

4*.  i 

0_ 
It 

Standard  of  T 
EASTERN 

ime 

0 
u 
0 

1- 

04 

O 

O 

o> 
0 

04 

04 

0 

04 
04 

O 

q 

0 

> 
0 

CN  0 

~0 

0 

p- 

VI 

t-      0 

4)     9>   — 

2>  £  * 

01      07       13 

19 

Averc 
sky  c< 
sunri: 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

27 

3.6 

11.7 

35++ 

28 

31 

81 

84 

75 

81 

5 

U 

7 

2 

2 

0 

27 

- 

8.4 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

26 

3.5 

7,7 

2U+ 

23 

31 

74 

75 

64 

69 

9 

7 

5 

1 

2 

0 

24 

- 

8.8 

ELKINS    WB    AIRPORT 

90 

80 

83 

3 

12 

9 

3 

1 

0 

28 

- 

9.2 

HUNTINGTDN    WB    AIRPORT 

27 

3.2 

7.0 

28++ 

25 

31 

82 

86 

73 

75 

10 

5 

6 

1 

2 

0 

24 

- 

6.5 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

* 

31 

SW 

31 

- 

- 

- 

- 

7 

8 

4 

4 

0 

0 

23 

21 

* 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1969 


Station 

Day 

of  Month 

01 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 
< 

•     •     * 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  S5E 

MAX 

MIN 

39 

28 

39 

13 

A0 
15 

36 
15 

30 
18 

37 
1A 

37 

19 

A6 
36 

Al 
25 

A6 
27 

A3 
32 

AO 
31 

3A 
20 

AA 
21 

AO 
31 

3A 
21 

32 

15 

36 
1A 

38 
20 

35 
25 

31 

10 

3A 
1* 

32 
17 

33 

9 

30 
5 

29 

1A 

29 
22 

31 
-  1 

32 

0 

35 

30 

39 
33 

36.2 

19.1 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

AO 
29 

Al 
12 

38 
25 

32 

18 

AO 
21 

38 

1A 

Al 
28 

A2 

37 

A8 
27 

A2 
30 

A3 
35 

A2 
29 

AA 
21 

AA 
30 

36 
28 

3A 

22 

36 

15 

39 

13 

AO 
32 

33 

26 

33 

11 

AO 
28 

32 

18 

35 
12 

35 
5 

28 
23 

37 
20 

37 
13 

35 
27 

38 
32 

Al 
31 

38.2 
23.0 

CRESTDN  1  SSM 

MAX 
MIN 

39 
20 

A0 
11 

A0 
11 

AO 
16 

30 
16 

39 

12 

38 

12 

A7 
3A 

39 

28 

A2 
28 

A2 
32 

Al 
35 

Al 
22 

38 
22 

AO 
32 

3A 
12 

31 
12 

37 

10 

39 

15 

37 
26 

29 

10 

AO 
10 

36 
32 

3A 

1A 

31 
6 

29 

12 

2S 
22 

30 
-  2 

31 
-  2 

35 

30 

35 
32 

36.5 

18. A 

MDUNOSVILLE 

MAX 
MIN 

38 

30 

AO 
15 

A0 
29 

3A 
19 

36 
25 

AO 
16 

A3 
27 

A5 
36 

A5 
26 

A2 
26 

A2 
35 

38 

30 

98 
21 

A2 
33 

37 
31 

3A 
21 

35 

20 

35 

15 

37 
31 

36 
25 

3A 

10 

3A 

28 

30 
13 

27 
10 

27 
5 

32 
20 

30 
25 

33 
12 

36 
25 

36 
31 

39 

31 

36.6 
23. A 

NEK  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

37 
28 

A0 

16 

39 
29 

31 
21 

36 
25 

38 
20 

AO 
28 

A2 
37 

AA 
27 

A2 
30 

38 
3A 

38 
29 

36 
20 

AO 
32 

3A 
29 

31 

21 

36 
16 

33 
18 

38 

30 

32 
22 

33 

19 

32 
26 

27 
8 

2A 
8 

2A 
3 

30 

16 

31 
2A 

3A 
5 

37 
23 

35 
31 

37 
29 

35.1 
22.  8 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

36 
28 

AO 
16 

38 
29 

35 
18 

37 
25 

A2 

18 

A5 
32 

A6 
38 

A7 
29 

A2 
33 

Al 
36 

Al 
25 

AO 
22 

AO 
23 

36 
29 

32 

21 

37 
19 

37 
17 

38 

20 

36 
21 

33 

13 

36 
26 

30 
19 

28 

1A 

30 
13 

30 
18 

29 

20 

30 
5 

37 
21 

36 
30 

AO 
31 

36.9 
22.9 

PARKERSBURG  faa  ap 

MAX 

MIN 

38 
22 

38 
13 

37 
25 

28 
16 

37 
23 

37 
18 

A7 
3A 

A5 
30 

A6 
25 

A? 
33 

39 
35 

37 
26 

A2 
23 

A3 
32 

33 
25 

30 

17 

33 
16 

37 

17 

35 

28 

28 
18 

38 

16 

32 
21 

30 
19 

25 

10 

27 
10 

26 
22 

30 
9 

29 
3 

35 
29 

36 
33 

37 
29 

35.5 

21.8 

parkersburg  WB  CITV 

MAX 

MIN 

39 
25 

A0 

IB 

39 
26 

29 
18 

37 
25 

38 
22 

A8 
36 

A7 
31 

A7 
26 

A3 
35 

AO 
35 

37 
27 

A5 
2A 

A6 
32 

3A 

25 

31 
18 

35 
19 

38 
19 

36 

29 

29 
20 

38 

18 

3A 
22 

30 
21 

30 
15 

28 
1A 

29 
22 

29 
15 

31 

a 

35 
31 

37 
3A 

39 

31 

36.7 
23.9 

WEIRTON 

MAX 

MIN 

35 
25 

36 

17 

37 
26 

30 
19 

36 

21 

38 
20 

38 
29 

A3 
35 

A2 
27 

AO 
32 

38 
33 

36 
2A 

35 
20 

39 
31 

33 
26 

31 
19 

33 
17 

33 
18 

3A 
30 

32 
21 

33 

13 

33 
27 

32 

16 

28 

7 

25 
5 

29 

17 

30 
22 

32 
9 

35 
2A 

33 

30 

36 

27 

3A.A 
22.2 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

38 
27 

AO 
15 

39 

28 

31 
20 

36 
2A 

39 

15 

AO 
26 

A2 

37 

AA 
25 

Al 
26 

AO 
33 

39 
29 

38 
IS 

Al 
31 

35 
22 

31 
20 

35 
13 

3A 
13 

37 
30 

32 
23 

35 

8 

3A 
27 

29 
8 

25 
5 

27 
-  1 

31 
20 

31 
2A 

32 
0 

36 
22 

36 
32 

36 
29 

35.7 
20.9 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 
•     •      * 

MAX 

MIN 

38 
30 

38 

15 

36 

22 

32 

15 

36 
21 

AO 
19 

Al 
21 

AO 
37 

A5 
29 

A3 
29 

38 
36 

36 
33 

39 
2A 

A2 
2A 

Al 
32 

33 

22 

3A 
21 

33 

19 

37 
19 

33 
26 

36 

1A 

33 
15 

30 
18 

26 
13 

27 

a 

30 
10 

29 
22 

33 

9 

35 
8 

36 
29 

37 
3A 

35.7 
21.7 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

MIN 

35 
25 

37 
10 

37 

10 

38 

IB 

28 
18 

3A 

7 

AO 
8 

AA 
35 

Al 
33 

A6 
31 

AA 
35 

38 
33 

35 
22 

A2 
22 

A2 
28 

31 
20 

31 
15 

33 

7 

37 

12 

33 
22 

31 
A 

AO 
3 

35 

IS 

33 
19 

28 
5 

31 
9 

25 
21 

25 
0 

3A 

10 

37 
30 

56 
35 

36.2 

IS. 2 

BUCKHANNON  2  w 

MAX 

MIN 

37 
27 

36 
11 

39 
30 

30 
19 

36 
20 

38 
9 

50 
26 

A6 
36 

A7 
32 

A5 
29 

39 
35 

38 
28 

38 
19 

A3 
32 

32 
28 

26 
19 

31 
11 

37 
S 

36 
28 

29 
22 

A2 
6 

33 
2A 

35 
19 

35 

16 

30 
3 

30 
22 

25 
21 

30 

.  6 

36 
26 

AO 
33 

AO 
28 

36.5 

21. A 

CLARKSBURG  1 

MAX 

MIN 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

35 

21 

37 
16 

37 
23 

26 

17 

33 
23 

39 

19 

A2 
32 

A3 
35 

A3 
30 

A2 
35 

37 
35 

36 
25 

AO 
23 

AO 
30 

30 
25 

27 
19 

29 

18 

35 
16 

3A 
26 

28 
21 

35 
12 

32 
20 

32 
13 

31 
16 

29 

11 

26 
21 

27 

15 

26 
3 

32 
25 

35 
32 

37 
28 

3A.1 
22.2 

GASSAWAV 

MAX 

MIN 

39 
22 

A0 
13 

A2 
29 

31 

21 

32 

20 

36 

1A 

53 

30 

A9 
33 

A9 
30 

A8 
30 

A2 
38 

Al 
29 

A3 
2A 

A6 
33 

35 
29 

30 
17 

36 

11 

38 
17 

39 
33 

35 
2A 

A2 
13 

36 

30 

35 
25 

35 

19 

28 
12 

29 
25 

28 
23 

31 
3 

35 
29 

38 
33 

A6 
32 

38. 3 
23.9 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 

MIN 

39 

27 

38 

11 

Al 
11 

37 
21 

29 
20 

37 
11 

38 

15 

A8 
33 

AO 
27 

A9 
26 

A3 
32 

AO 
36 

36 
19 

A6 
21 

A5 
31 

3A 
20 

29 

10 

35 

10 

3B 

17 

35 
26 

30 
10 

A2 
17 

33 
23 

3A 
16 

2A 
6 

28 
1A 

27 
23 

27 
.  A 

31 
-  3 

3A 
30 

43 
34 

36,5 
19. C 

GRANTSVILLE  2  Ny 

MAX 

MIN 

38 
2B 

A0 
12 

Al 

15 

38 
19 

31 
20 

AO 
1A 

39 

19 

A7 
27 

Al 
27 

A9 
27 

AA 
33 

A2 
33 

35 
22 

A6 
23 

A3 
30 

35 

17 

33 

13 

37 

13 

39 
22 

38 
26 

30 
12 

A3 
21 

32 

2A 

35 
16 

29 
9 

29 
12 

29 
23 

31 
-  1 

32 
5 

35 

30 

42 
32 

37.6 
20.2 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

36 

20 

38 

10 

39 
1A 

37 

19 

35 
2A 

Al 
11 

AA 
26 

A3 
33 

A7 
28 

a: 

28 

AO 
3A 

36 
28 

38 
22 

A3 
33 

35 
29 

31 
20 

33 
13 

36 

10 

36 
30 

32 
2A 

35 
5 

36 
27 

30 
10 

33 

17 

29 
5 

29 
22 

30 
2A 

30 
-  5 

A6 
27 

38 
33 

43 

30 

37.0 
21.0 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

38 

30 

38 

11 

AO 
30 

36 
25 

36 
20 

36 
12 

AA 
27 

A6 
38 

A6 
26 

A2 
27 

A2 
35 

38 
29 

36 

20 

A3 
32 

38 
26 

33 

19 

33 

16 

36 
15 

36 

30 

31 
2A 

35 

10 

35 

28 

3A 
21 

33 

17 

28 
A 

28 
19 

28 
21 

3? 
-  3 

3A 
27 

3A 
32 

39 
30 

36.3 
22.5 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

35 
21 

36 

13 

36 
21 

25 
15 

32 
22 

36 
19 

AO 
33 

AO 
3A 

A3 
28 

Al 
3A 

36 
33 

35 
2A 

AO 
19 

39 
30 

38 

2A 

29 

17 

27 

15 

3A 
13 

32 
25 

26 

16 

36 

9 

30 
13 

31 
9 

25 
13 

26 
9 

25 

19 

23 

17 

27 
6 

35 

24 

39 
32 

45 
27 

33.5 
20.5 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

MIN 

36 
23 

36 

17 

36 

3A 

3A 

17 

36 
27 

A2 

21 

A3 
33 

A3 
37 

A6 
29 

AA 
30 

AO 
35 

39 
28 

38 
20 

Al 
3A 

3A 
30 

31 
IS 

3A 

18 

37 

1A 

37 

30 

32 
22 

3A 
11 

35 

25 

33 

1A 

33 

17 

30 

a 

2S 
21 

30 
22 

31 
5 

3A 
26 

38 
3A 

40 
30 

36. A 
23.5 

WESTDN 

MAX 

MIN 

38 
28 

38 

1A 

AO 
15 

37 
20 

28 
20 

36 
15 

37 
16 

51 
33 

Al 
30 

AS 
29 

A3 
35 

AO 
35 

37 
23 

A5 
20 

A5 
30 

33 
22 

28 

17 

32 

12 

38 
12 

35 
25 

31 
13 

Al 
13 

33 
21 

33 

IS 

2* 

8 

28 

a 

28 
23 

25 

-  2 

30 
-  2 

35 

29 

45 
35 

36.2 
19.6 

WEST  UNION 

•     •     * 

MAX 

MIN 

A0 
29 

39 
12 

39 
29 

31 
19 

37 
19 

38 
13 

A7 
28 

A7 
36 

A8 
28 

AS 
29 

A2 
35 

AO 
29 

39 
IB 

A3 
33 

35 
29 

33 

2A 

35 

15 

37 

1A 

36 
31 

33 
20 

38 
11 

36 

27 

3A 
20 

35 

13 

30 

A 

30 
23 

29 

21 

35 
-  3 

35 

27 

39 
33 

Al 
30 

37.6 
22.5 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 
MIN 

A0 
26 

A2 

17 

Al 
28 

28 

20 

38 
21 

AO 
17 

A9 
37 

AA 
30 

A7 
28 

A2 
35 

A2 
38 

39 
29 

A7 
26 

51 
32 

35 

27 

29 

18 

36 

17 

AA 
18 

AO 
30 

3A 
21 

A3 
IB 

35 

29 

AO 
28 

3A 
20 

32 
18 

32 

27 

29 

16 

33 

10 

A3 
32 

A2 
37 

AA 
33 

39.2 
23.3 

CHARLESTON  I 

MAX 
MIN 

A3 
28 

A3 

16 

AA 
18 

A2 

19 

3A 
20 

AA 
18 

A3 
21 

53 
38 

AO 
29 

5J 

25 

A3 
36 

AA 
33 

39 
27 

52 
29 

A5 
32 

AO 
19 

35 
19 

39 

19 

A3 
23 

A3 
26 

38 

16 

A2 
22 

33 
26 

36 

20 

29 

18 

31 
22 

29 
23 

30 
10 

37 
12 

38 
32 

AA 
35 

40.4 
23.6 

CQRTON 

MAX 

MIN 

Al 
25 

A2 
12 

A3 
26 

36 
19 

AO 
21 

A2 
1A 

50 
32 

AA 
3A 

A7 
28 

A3 
30 

A3 
38 

A2 
22 

A5 
23 

A7 
23 

35 
2A 

32 
26 

33 
2A 

Al 

15 

A2 
32 

38 
26 

A2 
1A 

35 

30 

35 
25 

36 
20 

30 
13 

31 

2A 

28 
23 

34 

28 

33 
28 

35 
26 

35 
29 

38. 7 
24.4 

OUNLOW  5  SF 

MAX 
MIN 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

A2 
25 

A3 
13 

AA 
1A 

AO 
22 

32 

20 

AO 
15 

A2 

20 

53 
39 

AO 
27 

A6 
28 

A3 
31 

A3 
3A 

35 

23 

A9 
2A 

A7 
32 

36 
17 

3A 

16 

39 

15 

A3 
19 

A3 

21 

35 
1A 

Al 
19 

32 
22 

35 

20 

27 
12 

30 
22 

29 
23 

32 

8 

3A 

10 

3' 
31 

42 
33 

36.9 
21.6 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

MIN 

A2 
29 

AO 
15 

A3 

13 

AO 
2A 

30 
21 

AO 
IB 

39 

20 

51 
38 

A2 
26 

A7 
26 

A3 
29 

A2 
35 

36 
25 

AS 
22 

AB 
32 

36 
21 

33 

18 

38 

17 

A2 
21 

Al 
28 

AO 
15 

39 
19 

32 

16 

35 
19 

27 
11 

27 
16 

29 

2A 

30 
9 

32 
9 

35 

30 

36 
30 

38.2 

21.8 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

A0 
28 

A3 
16 

A2 
30 

31 
23 

38 
16 

37 
22 

52 

33 

A2 
29 

39 
25 

39 

28 

A2 
37 

38 

30 

A6 
26 

50 
32 

35 
29 

32 
21 

38 
21 

Al 
19 

39 
29 

32 
20 

35 

17 

32 

19 

35 
19 

32 

17 

26 

17 

29 

2A 

29 

17 

32 

14 

33 
29 

3A 
32 

38 

31 

37.1 
24.3 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 
MIN 

A3 
36 

AA 
16 

AA 
3A 

37 
23 

38 
20 

39 
20 

5A 

3A 

5A 
38 

A3 
25 

Al 
29 

A3 
38 

A2 

31 

A5 
26 

51 
33 

37 
32 

36 
20 

Al 
20 

Al 
19 

A2 
33 

AO 
26 

35 

17 

33 
30 

36 
21 

36 

20 

28 
18 

31 
25 

31 
22 

32 
14 

3A 
30 

35 
33 

AO 
32 

39.5 

26.3 

LOGAN 

MAX 
MIN 

A5 
23 

A5 
18 

A5 
If 

A2 
25 

3A 
22 

Al 

20 

A3 
21 

51 
Al 

Al 
33 

50 
33 

A3 
3A 

AA 
37 

38 
28 

A7 
28 

AS 
33 

35 
27 

37 
21 

Al 
18 

AA 
20 

AO 
28 

32 

17 

Al 
20 

3A 
29 

37 
25 

29 

2A 

33 
26 

29 

2A 

29 

14 

39 

1A 

AS 
33 

51 
38 

40.5 
25.5 

Se«  R»Ur»nc»  Noloa  Following  Station  IncUx 
-    146 


DAILY  TEMPERATURES 


«I|T     VltbINU 


SlAtlon 


Day  ol  Monlh 


19      20 


22      23       24      25 


21      29 


LONDON    LOCKS 
MADISON 

point  pleasant  9  nne 
ravenswood  lock  park 

RIPLEY 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELO  LOCKS 

•     •     • 
CENTRAL 


0* 


ARBOVALE  2 

BAVARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECkLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

ROWlESBURG  1 

SEN6CA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  SAM 

GARY 

KOPPERSTON 


37   34 
27   IB 


35   39 
18   2? 


42 
IS 


40   32   41 


31 

15 

28   36 
17 

33   37 
IS   11 

32   35 

13   IB 


35   34 
15 


23   31 

13-7 


30   29 
15 


26   36 
16   17 


32  '42 
15 


30   40 
20 


28 

17   17 


35   42 

23   32 


30   40 
23   26 


33   40 
23   29 


35   38 
27   33 


36   37 
22   32 


42   42   45 
29   35   35 


43   37 
34   26 


36   35 
32   24 


37   36 
34   25 


39   3? 
33   23 


37   36 
33   30 


39   38 
33   27 


35   33 

30   20 


39   35 
35   23 


34   36 
30   27 


40   39 
34   25 


40   42 
35   32 


43   39 
36   33 


43   34 
32   21 


38   36 
30   25 


45   45   40 


43   42 
35   38 


34 


47   46 
20   32 


46   35 
32   29 


43   47   34 
22   32   28 


49   49 
25   32 


37   38 
17   28 


33   38 
IB   28 


38   42 
19   28 


40   41 
19   25 


31   39 
18   20 


36   34 
15   26 


29   35 

15   25 


40   43 
21   28 


28   37 
17   17 


42   42 
19   29 


34   42 
22   21 


34   42 
22   24 


37   39 
17   25 


40   39 
19   23 


44   34   34 


41   42 
37   29 


39 


It- 


37   40 
16   16 


30   30 
1  -  1 


30   34 
5    . 


30   36 
10   15 


32   28 
2    3 


19   33 
4-5 


27   39 
6    2 


24   2B 
12   15 


30   29 

1 


27   34 
11   14 


27   29 

11 


26   35 
1    5 


27   33 

8    3 


29   35   37 


25   29 

19   15 


24 


42   40 
24   28 


26   32 

18  -  3 


25   33 
16  . 


27   34 
20    9 


26   33 

16   16 


31   28 
20-2 


28   31 
18    0 


20   30 
11  -10 


26  22 

15  13 

30  32 
1'  15 

37  27 

21  16 

31  27 
21 

23  39 

1* 

29  33 

20  -  1 


37   28 
23   17 


45   33   30   33 

34   33   37   29   23   31   27   22   14 
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33   28 

23    6 


31   27 
23    9 


31   33 

24   20 


30   »5 

20   20 


32   27 

12    6 


30   29 

18   IB 


30   31 
24   19 


38   31 
8   13 


35   35 

20   13 


33   31 

24-4 


37   35 
18   19 


29 

1 

24 
-  2 

26 
13 

26 

18 

22 

4 

23 


29 
•  6 


35   35 
22   21 


26   26 

20   23 


2» 
18 


1'   18 
6   15 


33   29 

26   22 


35   49 

29   29 


35   36 

13   30 


37   48 
33   34 


44   59 
34   43 


31   33 
20   23 


35   35 

23   30 


35   45 
IB   33 


35   37 
27   32 


38   46 
15   32 


36   42 
30   34 


38   46 
11   33 


33   35 

27   28 


39   50 
29   38 


33   39 

22   31 


45   42   62 


Continued 

VI 

\1L 

I 

It 

MJ 

JU 

tlA 

1U 

lit 

b 

WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1969 

Station 

Day 

oi  Month 

4) 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

ie 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LEKISBURC.  2  SSW 

MAX 

mdj 

39 
26 

40 
12 

39 
29 

30 

11 

39 

18 

38 
22 

34 
27 

43 
33 

41 
30 

40 
33 

43 
36 

41 
28 

41 
21 

45 
29 

32 
25 

27 
15 

35 

9 

31 
11 

37 
27 

30 
21 

37 
10 

32 

21 

35 

20 

34 
22 

26 

14 

26 
22 

27 

19 

39 

20 

35 

32 

42 
33 

49 
30 

36.4 
22.8 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

43 
25 

52 
16 

45 
15 

39 
21 

29 

16 

41 
16 

43 
18 

45 
34 

42 
30 

49 
32 

43 
33 

44 
33 

36 
24 

44 
30 

45 
29 

33 

24 

33 
16 

37 
14 

39 

14 

35 
23 

33 
13 

41 
14 

34 
26 

36 
26 

29 
22 

34 
26 

29 
21 

28 

10 

41 
13 

37 
32 

63 
33 

39.4 
22.8 

UNION 

MAX 

MIN 

40 
23 

39 
13 

42 
16 

39 

15 

26 

14 

37 
10 

39 
18 

36 

30 

41 
29 

41 
29 

39 
33 

45 
32 

37 
20 

43 
20 

44 
25 

32 

17 

28 
6 

34 
6 

39 
11 

36 

19 

30 
6 

38 

13 

32 
17 

2» 
21 

30 
12 

27 
19 

30 
11 

38 

15 

38 
30 

37 
31 

56 
36 

36.  8 
19.3 

white  Sulphur  springs 

*    »    * 

MAX 

MIN 

11 

42 

18 

41 
32 

32 

18 

43 
19 

41 

12 

36 

28 

46 
33 

45 
31 

38 
35 

43 
38 

43 
31 

44 
23 

47 
30 

34 
28 

31 
18 

36 
10 

31 

10 

40 
21 

32 
21 

40 
12 

35 

28 

3? 
20 

34 
24 

32 
13 

28 
23 

28 

16 

41 

15 

38 
33 

41 
33 

51 
32 

38.3 
23.9 

NORTHEASTERN         06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

3' 
30 

39 

21 

42 
31 

33 

22 

37 
22 

44 

16 

33 

24 

38 
30 

43 
34 

38 
28 

46 
33 

43 
33 

36 
24 

41 
29 

39 
32 

35 

24 

32 
24 

34 

16 

39 
28 

34 
23 

37 
10 

36 
29 

37 
28 

32 
19 

24 
3 

33 

14 

32 
28 

40 
24 

41 
26 

34 
30 

39 
31 

37.1 
25.0 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

MIN 

37 
28 

43 
15 

39 
25 

30 

21 

37 

13 

37 
9 

32 

24 

42 
29 

37 
33 

36 
32 

47 

31 

43 
30 

43 
24 

44 
29 

34 
31 

32 
22 

34 
13 

37 
12 

37 
30 

30 
23 

33 

10 

35 

26 

34 
8 

33 

22 

27 
6 

32 

12 

29 

23 

40 

13 

34 
29 

36 
32 

42 
32 

36.4 
22.4 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

MIN 

40 
32 

39 
23 

44 
29 

36 
23 

42 
28 

45 
25 

41 
21 

40 
33 

41 
32 

40 
32 

52 

37 

49 
37 

42 
26 

44 
26 

41 
37 

39 

27 

38 
25 

34 
20 

40 
32 

36 
27 

36 
20 

38 
32 

33 
22 

33 
22 

28 
11 

32 

23 

36 
10 

40 
23 

40 
22 

44 
32 

39 
32 

39.6 
26.5 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASD 

MAX 

MIN 

42 
33 

43 

16 

47 
20 

36 
18 

33 
22 

41 
17 

43 
24 

35 
26 

42 
30 

43 
29 

42 
33 

46 
31 

45 
23 

36 
28 

45 
28 

41 
24 

34 
22 

34 
17 

40 
20 

42 
27 

36 

11 

36 
14 

35 
16 

25 
19 

28 
6 

25 
12 

34 
25 

33 
22 

41 
21 

40 
26 

34 
32 

36.1 
22.3 

MARTINSBURG  faa  ap 

MAX 

min 

41 
27 

42 
21 

45 
25 

34 
21 

41 
25 

44 
16 

34 
25 

42 
32 

43 
29 

39 

30 

51 

34 

45 
32 

39 
25 

45 
29 

42 
30 

34 
26 

34 
24 

39 
17 

41 
32 

36 
22 

38 

10 

35 
21 

25 
16 

27 
10 

20 
7 

34 
17 

32 
25 

39 
24 

38 
25 

34 
31 

41 
30 

37.9 
23.8 

MAThIAS 

MAX 

MIN 

37 
26 

41 
19 

40 
25 

30 
20 

35 
22 

35 
9 

32 
23 

37 
29 

37 

31 

36 
29 

46 
31 

42 
31 

38 
23 

45 
27 

35 
29 

31 
24 

31 
15 

33 

11 

32 

27 

31 
21 

36 
9 

32 
26 

2S 
26 

28 
21 

27 

7 

30 
12 

28 
22 

35 
20 

37 
26 

34 
31 

38 
29 

34.7 
22.6 

MOOREFIELD  2  SSE 

MAX 
MIN 

42 
28 

45 
18 

42 
28 

35 
23 

39 
25 

37 
10 

35 
21 

37 
28 

38 
31 

36 
29 

48 
30 

45 
35 

45 
25 

46 
29 

36 
31 

33 
26 

35 

19 

30 

13 

42 
28 

33 
27 

40 
8 

38 
27 

32 
6 

33 

19 

26 
3 

32 

15 

32 

27 

42 
3 

35 
21 

35 

30 

40 

31 

37.6 
22.5 

OMPS 

MAX 

MIN 

40 
32 

39 
21 

42 
21 

45 

21 

36 

21 

37 

16 

40 
20 

34 
28 

40 
34 

42 
30 

42 

31 

49 
39 

45 
24 

36 
24 

41 
30 

46 
24 

32 
24 

32 
IS 

39 

17 

40 
23 

32 
12 

35 
13 

35 
19 

24 
18 

27 

12 

22 

12 

33 

19 

32 
19 

30 
24 

40 
24 

34 
31 

36.9 
22.7 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

41 
29 

44 
23 

47 
33 

35 
22 

39 
25 

35 

11 

35 
25 

37 
29 

39 
32 

38 
32 

48 
32 

45 
34 

45 
32 

38 
26 

38 
32 

33 
23 

34 

18 

30 
14 

43 
26 

33 

23 

40 
10 

38 
27 

32 

12 

33 
20 

27 
2 

32 
13 

32 
25 

41 
12 

35 
27 

33 

30 

41 
31 

37.5 
23.8 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

41 
31 

41 
20 

43 
25 

34 
23 

39 
27 

40 

10 

37 
22 

38 
31 

44 
31 

40 
28 

46 
33 

44 
30 

40 
2  5 

45 
29 

40 
34 

35 
23 

34 
22 

30 
13 

40 
27 

33 
25 

32 

6 

33 

27 

32 
10 

30 
20 

27 
•  2 

35 

13 

36 

26 

41 
18 

39 

30 

34 

31 

38 

31 

37.6 
23.4 

WAROENSVILLE  r  m  farm 

MAX 
MIN 

42 
32 

40 
12 

44 
20 

42 
22 

34 
13 

39 
11 

43 
12 

33 
28 

39 
32 

41 
29 

41 
31 

51 
33 

43 
26 

44 
26 

47 
31 

36 
25 

32 
21 

35 
14 

42 
15 

40 
27 

40 
9 

39 

17 

36 
14 

27 
19 

32 

7 

23 

11 

28 
21 

33 
23 

40 
23 

41 
28 

34 
31 

38.1 
21.5 

S««  R«f«r«nc«  Not«a  Following  Station  Indai 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WMT     /IKOPlU 
DECEMBER       l»6» 


Station 

Day  °'  month 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

I 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1C 

IT 

11 

11 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

21 

2t 

30 

31 

•    •    • 
NORTHWESTERN        01 

- 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

1 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

I 

1.0 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

2.5 

2 

1 

2.0 
3 

2 

4.0 
6 

.5 

7 

6 

4 

4 

T 

4 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

.9 

T 

T 
T 

.8 

1 

1 

1.2 
2 

1.9 
3 

T 
1 

T 
3 

3 

2 

T 

T 
T 

PAAKERS8UKG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

T 

1.3 

.4 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.2 

1 

1.7 

1 

3 

l.t 
2 

.3 

4 

T 
4 

3 

3 

1 

T 

PARKSRS8URG  US  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

.3 

.2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

.6 

.4 
1 

2.5 

T 

3 

2.0 
2 

.2 

4 

T 
4 

4 

T 
3 

1 

T 
T 

WEIRTON 

SNOWFALL 

SN  ON  cnd 

.5 

T 

T 

.3 

T 

2.0 
1 

T 

T 

T 
T 

2.5 

1 

.3 

1 

T 
T 

T 
T 

1.3 

T 
T 

3.5 

3 

.5 
3 

2.0 

4 

.2 

4 

2.0 
3 

T 
5 

3 

T 

4 

3 

T 
3 

WHEELING  WARWOOD  OH  12 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 
T 

2.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
3 

T 
3 

2.0 
4 

4 

1.0 

5 

.3 
3 

5 

3 

3 

2 

T 

•    •    * 
NORTH  CENTRAL       02 

BURNSVILL6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.3 

1 

4.0 

4 

1.0 

4 

4.0 
3 

T 
3 

1.5 
3 

T 
3 

3.0 
8 

2.0 
9 

T 
9 

T 
9 

4 

3 

GLENV1LLE  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

.2 

T 

2.6 
3 

1.9 
3 

2 

1 

T 
T 

.2 

T 

T 

1.3 
1 

T 
1 

1.2 
2 

2 

5.5 

7 

1.4 
8 

8 

7 

4 

T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.8 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

2 

1 

T 
1 

T 
2 

T 
1 

T 
1 

1.0 

2 

.5 

2 

1.0 
2 

.3 

3 

2.0 
3 

.5 

6 

3 

4 

T 
3 

T 
1 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

1.6 

T 
2 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 

1.8 
1 

T 
1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
1 

1.0 

T 

1.0 
1 

2.2 

1 

.5 

3 

1.3 
3 

2.4 
5 

.5 

6 

6 

4 

3 

T 

T 

•    •    • 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

.8 

T 
1 

T 

T 

T 

.5 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.4 

T 

2 
.2 

.5 

2 
.2 

.1 
2 
•  2 

3.9 
2 
.2 

1.2 

7 
.6 

T 

7 
.6 

5 

.5 

4 
.5 

1 

T 
T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

6.0 
6 

6 

6 

6 

T 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 

.9 

.1 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

3.1 

T 

2 
.3 

.7 
2 
.2 

.2 
2 

.3 

4.0 
2 
.2 

.9 
6 
.5 

T 
6 
.5 

4 
.4 

3 

.4 

2 
.4 

T 
T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

4.0 
2 

.4 
1 

1 

1 

4.8 

6 

.4 
6 

5 

3 

WINFIELO  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.5 
1 

.8 
1 

T 

4.5 
5 

5 

4 

4 

1 

•   •    • 

CENTRAL            04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 
T 

2.5 
3 

2.0 
4 

.5 
5 

T 
4 

4 

T 
4 

T 
4 

3 

6.0 

e 

7 

6 

6 

7.0 
13 

2.0 
15 

14 

13 

9 

3 

BAYARO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

5.0 
5 

4 

5.0 
9 

1.0 
10 

8 

2.0 
6 

2.0 

6 

4 

4 

3 

T 
3 

.5 

3 

T 
3 

3.0 
6 

6.0 

11 

T 
10 

7 

1.0 
8 

4.0 
11 

.5 

11 

7.0 

14 

1.0 

14 

1.0 
15 

T 
15 

6.0 

19 

6.0 
23 

1.0 
21 

20 

18 

T 
15 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
3 

.1 
1 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

5.0 
5 

3.0 
6 

.1 

4 

3 

T 
2 

2.0 
3 

T 
2 

3.0 
3 

1.0 
3 

2.0 
4 

T 
3 

8.0 

10 

5.0 
14 

.2 

14 

10 

5 

1 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.0 

T 

1 

l.a 

T 

.1 
2 
.1 

.1 
2 

.1 

1 

1 

T 

1.9 

T 

.1 
1 

1.6 

3.6 
4 
.3 

.6 
5 
.5 

4 
.3 

T 
3 
.2 

1.2 

1 

1.1 
3 
.2 

6.9 
3 
.3 

1.7 
8 
.9 

1.2 
7 
.9 

.5 

9 

1.0 

4.5 

8 
1.0 

3.7 
13 

1.3 

3.2 

14 
1.7 

.1 

16 

1.8 

12 
1.3 

8 
.9 

T 
5 

.6 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
T 

1 

1 

T 

- 

2.0 
3 

2 

1 

T 
1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

6.0 

a 

1.0 
9 

.5 

9 

6 

2 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

3.0 
.2 

1 

T 

1.0 
1 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
1 

1.0 
1 

6.0 
5 

1.0 
6 

5 

T 
4 

T 
3 

2.0 
2 

2 

5.0 
6 

6 

1.0 
6 

3.0 

e 

9.0 

14 

4.0 
17 

14 

10 

6 

T 
4 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 

2 

1.0 
3 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1.0 

3 

1.0 
3 

T 
3 

7.0 

7 

1.0 
8 

8 

5 

1 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

1 

T 
T 

4.0 
4 

.8 
5 

T 
3 

1 

T 

T 
T 

4.0 

4 

2.2 

6 

T 
5 

T 
4 

1.0 
4 

2.0 
6 

T 
5 

5.0 
8 

.6 

9 

3.4 
10 

T 
10 

4.0 

13 

4.0 
16 

3.0 

17 

13 

10 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

6.0 
6 

6 

5 

1.0 
3 

6.0 
6 

4 

3 

2 

1.0 
3 

2 

5.0 

6 

5.0 
10 

4.0 
14 

12 

11 

.1 
10 

4.0 
13 

13 

6.0 
19 

1.0 
20 

2.0 
22 

22 

12.0 
34 

3.0 
37 

3.0 
39 

35 

30 

20 

*    *    * 
SOUTHERN           05 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

.7 
1 

1.0 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

6.0 
1 

1.3 
8 

T 
8 

8 

4 

T 

T 

BLUESTONE  OAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

T 

1.0 

T 

T 

.4 

.2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

T 
1 

T 
T 

T 

8.0 

7 

T 

7 

T 
6 

4 

1 

T 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.8 

.5 

1 

.5 

1 

.5 

1 

.8 
1 

1 

T 

2.5 

3 

7.0 
10 

2.0 
11 

10 

8 

3 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

1 

T 
T 

T 

.7 

1 

.2 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

.2 

T 

T 
T 

.2 

T 

6.2 

6 

1.0 

7 

T 
7 

3 

T 

white  Sulphur  springs 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.3 

T 

T 

.8 

1 

1 

T 

8.0 
8 

1.0 

. 

. 

»   »   • 

NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

1.1 

1 

2.9 
3 

2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.7 
3 

3 

T 
3 

2 

7.5 
9 

9 

9 

8 

6 

6 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 

2 

1.1 

1 

T 

T 

T 

1.1 

3.9 
1 

T 
2 

T 
1 

6.0 
1 

4.0 
12 

10 

9 

9 

7 

5 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

.8 
5 

T 

T 

4.0 
3 

2.0 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 
2 

2.0 
2 

2 

2 

2.0 

4 

7.0 

10 

10 

9 

6 

4 

2 

MOOREFIELO  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

T 

8.5 

" 

- 

'  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 

DECEMBER  1969 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

•1 

'"a 
■  g 

ll 
8  "a 

<2 

e 
< 

■3 
.1 

|z 

M 

2 

• 
a 

1 
.3 

a 

R 

• 

1 
a 

No.  of  Days 

■3 

0 
H 

•3 

.1 

5  o 
|2 

I| 

Q 

I 
13 

a 

0 

• 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Sutton 

Max. 

Min. 

0 

■a-e 

11 

o 

1 

1 

■ 

0 

2 

U 

o  ► 

o  » 

-    o 

*         *          » 
HAY                        1969 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

7S.0 

49.0 

62.0 

90 

30 

29 

1 

140 

1 

0 

1 

0 

2.06 

.87 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

*         *         » 
JJNE                     1969 

ClK^J' 

82.7 

57.4 

70.1 

95 

28  + 

39 

4 

27 

6 

0 

0 

0 

1.82 

.43 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

0             •             * 

JOLY                     1969 

cftSTr-N  i  ssw 

RiCHv,cap 

87.5M 
B4.3 

63. 3M 
59.0 

75. 4M 

71.7 

1.0 

95 
90 

6  + 
27 

56 
51 

15  + 
31 

P 
0 

13 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.31 
3.08 

-    1.05 

.85 
.62 

28 
9 

.0 
.0 

0 
0 

e 

6 

2 

5 

0 
0 

*      *       « 

iUf.UST               1969 

K4VFK5W300    LOCK    PARK 

RICHwnoD 

79.1 

55.9 

67.5 

SB 

1 

49 

28  + 

B 

0 

0 

0 

0 

4.86 

1.45 

2.87 

10 

.0 
.0 

0 
0 

5 

3 

1 

*          •          « 
SbPlEMPER       1969 

PHI  NT    PLEASANT    5    NNE 
R/WEI-.SWOOD    LOCK    PARK 

76.5 

53.5 

65.0 

89 

1 

37 

29 

77 

0 

0 

0 

0 

4.29 

2.51 

-       .04 

1.20 
.90 

7 
3 

.0 
.0 

0 
0 

6 

7 

3 

2 

2 

0 

*         *         » 
OCTOBER             1969 

CORTDN 

HUNTINGTON    SEW   TRMT    PL 

71.5 
72.8 

43.7 
44.9 

57.6 
58.9 

86 
89 

13  + 
13 

20 

27 

24 
24  + 

257 
224 

0 
0 

0 
0 

5 

7 

0 
0 

1.71 
1.53 

.76 
.67 

21 
21 

.0 
.0 

0 

0 

3 

3 

2 

1 

0 
0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 
S 

Day  of  Month 

1    | 

2 

3 

4         5         6 

7    | 

8 

9 

10        11 

12 

13   |   14   |   15 

16  | 

"1 

18 

19  | 

20  | 

21 

22 

23   | 

24 

25      26   |   27 

26 

29   |  30 

31 

•      .      . 

HAY                        1969 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

2.06 

.1) 

.87 

.20       .24 

.06 

.07 

.36 

.06 

.         .         . 

JUNE                      1969 

C0RTQN 

1.62 

.08 

.07 

.09 

.02 

.16 

.24 

.03 

.02       .43       .14 

.02 

.12 

.04 

.08 

.17 

.04 

.01 

.06 

.         .         • 

JULY                      1969 

CREST0N    1    SSH 
RICHWnOO 

3.31 

3.09 

T 
.17 

T 

T 

.26 
.50 

T 

.71 

.06 
.62 

T 
.60 

.16 

.60 

.31 
.55 

T 

.40 

T 

.36 
.04 

T 

.11 

.65 

.07 

.    .    . 

AUGUST                 1969 

IRELAND 

RAVENSWOOD    LOCK    PARK 

5.07 

4.86 

.12 

.14 
T 

1.27 
.16 

1.79 
2.87 

.08 
.05 

.03 

.34 
.35 

1.13 

.63 

.75 

RICHH00D 

VANDAL IA 

5.29 

.02 

.05 

.10 

.25 

2.25 

1.52 

.03 

.65 

.42 

.          .          . 

SEPTEMBER         1969 

POINT    PLEASANT    5    NNE 
RAVENSWOOD    LOCK    PARK 

4.29 
2. SI 

.07 

T 

.47 
.90 

1.10 
T            .16 

1.20 

.73 

.27 
.18 

.66 
.27 

T 

T 

.42 
.11 

.02 
.01 

.03 

T 

.03 
.05 

.10 

.          .          • 

OCTOBER              1969 

CORTQN 

HUNTINGTON    SEW    TRMT    PL 

RACINE     LOCKS    AND    DAM 

1.71 
1.53 
1.72 

.20 
.27 
.67 

T 
.03 

.01 

.60 
.47 
.03 

.09 
.01 
.26 

T 

.03 
.05 
.02 

.04 
.04 
.03 

.02 

.76 

.67 

.66 

T 

T 

.03 
.01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


,11     l    /IROINIA 

'      ■•  i 


Station 

D»y  olM 

onth 

! 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

10 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

•     •     • 

MAY             1969 

point  pleasant  9  nne 

MAX 

M1N 

J9 

29 

70 
39 

83 

45 

83 

46 

8* 
52 

59 

49 

88 
99 

86 

61 

76 
52 

59 
39 

66 
42 

57 
38 

64 

3  6 

72 

46 

71 
46 

82 

51 

82 
96 

77 
60 

69 
61 

79 
59 

78 
53 

74 
48 

76 
54 

73 
96 

73 
51 

77 
45 

72 

41 

79 
46 

85 
54 

90 
56 

66 
55 

75.0 
49.  n 

•          *          • 

JUNE          1969 

CORTON 

MAX 

M1N 

90 

60 

8' 
53 

70 

40 

68 
39 

75 
42 

81 
54 

78 
60 

84 
58 

74 
60 

72 
58 

80 

57 

79 
62 

80 
62 

86 

63 

83 
65 

80 
94 

62 
48 

74 
55 

81 
60 

82 

57 

85 
64 

63 
94 

87 
56 

87 
60 

64 
65 

93 
99 

95 
64 

99 

67 

91 
66 

94 
61 

82.7 

37.4 

•     •     • 

JULY          1969 

CRESTQN  1  S5W 

MAX 

MIN 

95 

59 

82 

58 

8B 
58 

91 
60 

94 
63 

95 

65 

91 
69 

82 

64 

80 
68 

82 
68 

81 
67 

87 

67 

64 
67 

64 
56 

86 
56 

90 
57 

91 
65 

91 
67 

92 
68 

90 
68 

90 
70 

88 
10 

87 
68 

68 
66 

88 

64 

89 

60 

92 

61 

84 
57 

60 
59 

62 
56 

87.5 
63.3 

RICHWOOD 

MAX 

MIN 

89 
62 

87 
56 

80 
60 

87 
56 

88 
59 

82 
60 

88 
58 

80 

61 

77 
61 

74 
59 

82 
63 

BO 
68 

60 
63 

85 
72 

88 
53 

88 
94 

89 
59 

88 
61 

88 
60 

86 
58 

80 
59 

60 
59 

62 
61 

88 
60 

89 
59 

88 
60 

90 
56 

66 
52 

82 

54 

80 
53 

63 
51 

84.3 
39.0 

»     *     * 

AUGUST        1969 

RAVENSWDOD  LOCK  PARK 

MAX 

Mm 

RICHWOOO 

MAX 

MIN 

SB 
63 

86 

60 

79 
58 

72 
53 

78 
57 

82 
51 

85 
49 

78 
65 

70 
65 

80 
60 

78 
99 

60 
60 

76 
54 

73 
49 

78 
49 

.78 
62 

80 
60 

78 
57 

80 
5S 

78 
61 

80 
60 

75 

55 

78 
57 

77 
54 

79 
52 

79 
52 

60 
49 

76 
49 

60 

51 

82 
52 

84 
52 

79.1 
95.9 

•     *     * 

SEPTEMBER     1969 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

MIN 

89 
62 

81 
68 

80 
63 

80 
62 

86 
65 

83 
63 

78 
65 

81 
65 

79 
51 

77 
46 

71 
44 

72 
46 

77 
47 

78 
47 

80 
52 

62 
52 

83 
59 

85 
53 

71 
49 

65 
55 

65 
53 

76 

46 

78 
52 

74 
60 

71 
55 

66 
49 

74 
46 

76 
47 

68 
37 

70 
44 

76.5 
53.5 

RAVENSHOOD  LOCK  PARK 

MAX 

MIN 

*     *     « 

OCTOBER       1969 

CORTON 

MAX 

MIN 

83 
48 

65 

57 

79 
62 

71 
S3 

74 
50 

73 
42 

67 
52 

74 
52 

76 
38 

80 
44 

84 
46 

86 
57 

B6 
55 

85 
55 

74 
63 

72 
49 

67 
39 

64 
25 

77 
37 

79 
38 

77 
47 

63 
37 

53 
29 

63 
20 

60 
53 

60 

49 

57 
41 

53 
34 

60 
22 

64 
33 

69 
29 

71.5 
43.7 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

MIN 

82 
53 

81 
59 

81 
63 

80 
57 

76 
50 

80 

47 

74 
57 

75 
51 

78 
42 

82 
45 

83 
53 

86 

61 

89 

56 

88 
50 

66 
36 

70 
59 

69 
45 

63 
27 

76 
40 

81 
46 

81 

48 

67 
46 

55 
28 

62 
27 

62 
41 

59 

50 

59 

40 

56 
32 

59 
28 

65 
28 

73 
32 

72.8 
44.9 

S*e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


thENS  CONCORD  COLLEGE 


sens  Run  i  sse 
BERKELE"  SPRINGS 

BLUEFIELC  FA*  AIRPORT 

s..est;-.e  dan 
6aancmlanC 

B«uShv  Run 
BUCKEYE 

BUCKHANNQN  2  - 

BURNSVlLLE 

CAIRO  3  S 

..i-DE'-  ON  CAyiEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRALIA 
CHARLESTON  H|  AP 
CHARLESTON  1 
CLARKSBURG  1 


CI* 


1 


I  s- 


0*  randslph 
0*{  POCAHONTAS 
031  MERCER 


3JM 

0521 

osea  0*.  RALEIC 

;?e:  o< 

06)1  0J|  BARBOi 

066L;  041  MC-0 


LEIC-h 


068T  o; 


TYLER 
MORGAN 
MERCER 


CRESTON  I  SSW 

VIS 
Oil  Li 

'  C»EEK 
OUNLQM  3  SE 

EAST  RlINELLE  3  NNE 
ELKlNS  MB  AIRPORT 
ELLENBORO 

AIRMONT 

LAT  TQP 

RANKL1N  t  NE 
FREENANSBURG 
GARY 

GiSSA-A* 
CLENVULE  2  NE 
GRANTSVtLLE  2  ',. 
GRIPf ITHSVILLE 
HACKER  VALLEY 

HAMLIN 


HlCO 

HOGSfiTT   GAUIPOLIS    DAN 

HUNDRED 

HUNTINGTON  FED  BLDG 

HUNTINGTON  US  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

UESIR 

IRELAND 
JANE  LEW 

kEARNEySVLE  1  NW  UB 
KERMJT 
KOPPERSTQN 
LAKE  LYNN 
LEHIS6UR&  2  SSM 
lINOSIOE  1  Sh 


1079  0]|  LINCOLN 
.:»!  06  PRESTON 

06  PENDLETON 
0*  POCAHONTAS 
021  UPSHUR 
12B2*  C2  BRAXTON 

.3:8  01  RITCHIE 
b J-  0*  MEBSTER 
9)|  0*1  TUCKER 
20.  -2  BRAXTON 
■70  03  KANAHHA 
19731  03;  KANAHHA 
'  -f  02  HARRISON 
696  031  CLAY 
723  03  KANAHHA 


205<-  01 


tIRT 


TUCKER 
2356  03  CLAY 

'    0*|  RALEIGH 
29201  0|  HAVNE 
6J5  0*1  GREENBRIER 
71S  0*  RANDOLPH 
7*6,  01,  RITCHIE 


I  PENDLETON 

LEHIS 

-:  DUWELL 
I  BRAXTON 
I  GlL^E" 
[  CALHOUN 
I  LINCOLN 
I  WEBSTER 
|  BARBOUR 

LINCOLN 

I  JEFFERSON 
i  JEFFERSON 
I  wETIEL 


7«  021  LEHIS 
94  02  LEHIS 
03  06  JEFFERSON 
16  03  MINGO 
»96  05  HYQHING 
9002  0£  MONONGALIA 
.09)  GREENBRIER 
.  091  MONROE 
9)23  03  JACKSON 
02  CILHER 


■1  0 

TB  I 

■I  ; 

BO  J 

82  1 

Tf  i 

■">  \ 

ao  a 

80  i 

60  * 

SI  10 

BO  ■■ 

T»  Z 

80  I 

81  3, 

81  J 

80  I 

81  D 

81  1 

81  i 


T7 

ao 

Bl  00 

82  1 

80  1 

82  i 

B2  r 

82  30 
"1 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


3290      6 

10)0 
939   MI 


ill 
013 
6*0      6P 


B50 
1501 
1379 

6*2      RA 


U*2 
1020 
530      BA 

1*90 

900 
21*5 

1963 
6*3 


OBSERVER 


POWER   CO. 


NONONOAI 

RAS5IE    L.    SIMS 

OMER    S.    SMITH 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

concord  c jLLftiE 

HQHARO  r,  pulk 

V.  A.  HOSPITAL 

U   S    HEATHER   BUREAU 

GEOft.06  R.  HILLYARD 

MRS.  FERN  M,  QS80RNE 

PMC  CORPORATION 
RADIO  STATION  HCST 

FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  Of  ENGINEERS 
MERLE  E.  LUCAS 
VERL  E.  GALLOHAY 
JOHN  6.  SHREVE 
MISS  I  LEAN  HALTQN 
DR.  ARTHUR  B,  GOULD 
JOHN  H.  BROWN 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

HQHARO  FLETCHER 

BEN  P.  THOMPSON 

MRS.  ELI2ABETH  SK1DM0RE 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

W.  VA.  HATIR  SVC.  CO. 

H,  E.  CAIN 

MRS.  SARAH  B.  PRANKFOP.T 

KATHERINE  M.  RAOER 

HOPE  NATURAL  GAS  CO 


OUHAS 


HOLLIS  MULLEN 
MRS,  RUTH  E, 


U.  S.  WEATHER  BUREAI 
MRS  DORTHY  L  R1CHARI 
CITY  FILTRATION  PL*I 
UNITED  FUEL  GAS  CO. 

GEORGE  0.  HAMMER 
EQUITABLE  GAS  CO. 
JAMES  KJSH 

5VC. 


*E* 


0. 


KSSUR&  I 


ER  BOARD 


KS6URG  WATER  BOARO  l 
AGRICULTURE  SER   "" 

A.  RUBLE 
OLIPATED  GAS  SUi 


ATUflAL  GAS  CO. 


LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MAOISON 

MANNINGTON  1  H 

MANNJNGTON  1  H 

MARLINTON 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MARTINSBURG  2  H 

MATHIAS 

MATOAKA 

MC  MECHEN  DAN  13 

MC  ROSS 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

H0OR8PIELD  2  SSE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

M0R6ANTOHN  L  ANO  0 

MOUNDSVILLE 

MT  STORH 

NAOHi 

NEH  CUMBERLAND 


COUNTY 


53531  031  LOGAI 
53631  C 

99631  03  BOONE 


OMPS 

PARKiRSSU"G  FA 
PARKfiRSBURG  HB 
PARSQNJ  1  SE 
PETERSBURG 

CI 

PICKENS  1 
PINEVILLE 

POINT  PLEASANT 
PRINCETON 

9 

CON  GAS  SUPPLY  CORP 
MRS.  JESSIE  MAE  CHEEKS 
MRS.  LELA  H.  CARTER 
MRS. OPAL  R.  JACKSON 
H.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

MISS  ELEANOR  J.  HHITE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
MRS  HILDREO  E  CRIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MFGPS.  LT.  t  HT.  CO, 
CORPS  OP  ENGINEERS 
U.  S.  HEATHER  BUREAU 
HUNTINGTON  SANITARY  BRD 
MRS  RUTH  L.SUEMORE 


cine  locks  ano  da 
ravenswood  lock  pari 
reedsvulE  exp.  pari 
renick  no  2 

RICHhOuO 


ROHLESBURi 

SENECA  ST. 
SHITHBURG 
SMITHVILLl 
SPENCER 

spruct 

STONY 


j  MARSHALL 
i  GREENBRIER 
TYLER 


6*6*  01,  HETIEL 
6S9l|  0*1  FAYETTE 
667*;  06  MORGAN 


J  BARBOUR 
•  RANDOLPH 
,  WYOMING 


7U2J  ( 
7207^  ( 


:  ,F* 


IERCER 

72BT  03)  MASON 

733%  03J  JACKSON 

7*2T  DM  PRESTON 

7**91  03)  GREENBRIER 

7503  0*i  NICHOLAS 

79521  031  JACKSON 

77301  06(  HAMPSHIRE 

77B5J  0*1  PRESTON 

BOSlI  oJ  POCAHONTAS 

827*J  02  OOODRIDGE 

B28«  02  RITCHIE 

B3B*I  03  ROANE 

B*33l  0*{  PEN0L6T0N 


IMERSVILLE  RES 
SUTTON  RESERVOIR 


HE6STER  SPRINGS  I  E 


WELLSBURG  3  NE 


WHEELING  WAftHDOD  DM  12  | 
HHITi  SULPHUR  SPRINGS 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINPIELO  LOCKS 


B662 

;  877-^ 

.  B7B2 


8581 


0*1  NICHOLAS 
01  BRAXTON 
0*1  PRESTON 
0*  PRESTON 


90  Hi  09 


I    TA 


10NRQE 


90681  t 
908ft  0*1  I 
9104  02  I 
92811  06  I 
9323|  03  - 
93331  0*]  WEBSTER 


*3t>* 


HANCOCK 

BROOKE 

LEWIS 

OOODRIDGE 

OHIO 

GREENBRIER 

MINGO 

MINGO 

PUTNAM 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


26*5 

1210 
790 


1660 

lull 

1281 
2790 
1280 


1760 
2190 
1*00 


3090 
9*00 
1797 


1979 
2010 
2*29 

1120 


OBSERVER 


CEPHAS  P..  STICKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'  ,  CURRY 
I  N.  MORGAN 


AVIATION  AGENCY 
ROetRT  I.  CRISWELL 
L  L.  MATHIAS 
RS  BETTY  S.  SHREWSBURY 


JOHN  1 


MNE 


VETTER 
VIATIuN  AGENCY 
CURPS  OF  ENGINEERS 
MOUNDSVILLE  SEWAGE  TR 

EILEEN  MINNICK 
VIRCU  ft.  WE8B 

.  HURRAY 

ANKROM 
MILES  H,  MARTIN 
MRS,  E.  M.  HOVERHALE 
FED  AVIATION  ACENCY 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
TIMBER  L  WATERSHED  LAB 
MRS.  BESS  S.  MOHL 
MRS.  MAXINE  LEACH 
MRS.  NELL  B.  ARMSTRONG 
BLANKENSHIP 


wEST 


A.  UNIV. 
HATER  SVC.  CO. 
CORP*  OP  ENGINEERS 
.  LEESON 


CITY  OF  RIP 
MISS  I 

MRS.  I 

JAMES    P.    SCHAFPNER 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

HUPE  NATURAL  GAS  CO. 

w.  VA,  WATER  SVC.  CO. 

HARRY  J.  GORDON 

FREO  C.  BECKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
>S  OF  ENGINEERS 
.IAM  C.  PINCLEY 
LES  E.  TREMBLY 


IQIfi 


T  E.  WHITE 
Y  CASTO 
S  OF  ENGINEERS 

THELMA  SPANGLER 
VIOLET  L.  SWECKER 

SWECKER 

SBURG  HATER  BOARD 

VA,    UNIV. 


CLAfti 

-EST 
JOSE 
THON 


C.  E.  STETSON 
MIS&  OORIS  J.  PFISTER 
J.  ARTHUR  HENRY/  JR. 
EARNE5T  F.  SMITH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  A.  TERRY 
NORFOLK  t  WESTERN  PY. 
WILLIAM  0.  PORTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I     DRAINAGE  CODE:      1- BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT    4-KANAWHA 


KANAWHA    6-MONONGAHELA    7-NEW    8-OHIO    9-POTOMAC    10-TYGART  11-YOUGHIOGHENY 


niii'  i;  i'  n  c  i       NOT  J 

WEST     VIOMNIA 
DeceMflCR    1969 

Additional    Information    regarding    th«    climate    or    West    Virginia    may    bo    obtulned    by    witting    to    tin-    Knv  I  i m.>i  i  ■  ...  ..    lanrloOl    Adral  nl  *  t 1  at  1  on    State    () I aa tol ogl ■ t , 

Agricultural    Knglneorl  nit    IttlldlBg,     *<•'■!     Virginia    Uulvoi-elty,     Morgunt  own,     West     Virginia    26500,     or    to    uny    Nnutlior    Bureau    Office    near    you         Additional    praolpltatlon 
data    ir«    contained    In    'HOURLY    PRECIPITATION    DATA    WEST   VIRGINIA" 

niMKNstoNAi  i'Nits   Dalaaa  otharwla*  Lndtcatad,  diaanalona]  unit  a  uaad  Lb  tali  bul latin  ara   Tantparaturi  La  F,  praelpltatioa  ind  evaporation  '"  Lneaai  and 
Wind  movement  in  ratio-*,  Monthly  dagraa  daj  total!  .no  tha  anna  of  thi  nngatlvi  daparturoi  of  avoraia  dally  tanparaturai  Fron  10  y       [n  "Supplnaanta]  Data" 

table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees .   Resultant  wind  Is  tbo  vector  Hum  of  wind  dli  octlona  and  speeds  dlvldad  by  tha  number  of  observation* 

observation  time       Tiie  station   Index  shows  obaarvatlon   tlaai   m   Local   ■tandard   tlaa.      Daring   tha  rmantT  nonttai  ioi bnarvnra   tana   tl bnarvatloni   on  dayllgnl 

aavlng  tin*. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   for  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  K.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Mtn  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  token  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ii  a  DEPARTMBN  i  0F(  OMMERI  I 
■NV1R0NMBN1  U  '•<  n  NCS  8ERVII  i    I  tDMINI  ITP  iTION 

I  NVIRONMI  NTALDATA     Kl      ICI 


WI.SI     Mld.lNIA 
\\M    \l     81    MM  NIC      I860 

Volumi   i  .       No   i  ■ 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


NORTHWESTERN 

BtNS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  S5W 
MOUNOSVILLE 

NEB  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY 
ME1RT0N 
WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  OM  12 

01  VISION 

•    •    * 

north  central 

belington 
buckhannon  2  w 
Clarksburg  i 
Fairmont 
gassanav 

clenv1lle  2  ne 
gr4ntsville  2  nk 

mannincton  1  n 

MI00LEBOURNE  2  lit 

MOkGANTOWN  fAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  L  ANO  0 

WESTON 

WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 

CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOw  5  SE 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 
HUNTINGTON  WB  MRPDRT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  P 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

point  pleasant  5  nne 
ravenswood  lock  park 

RIPLEY 
SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 


CENTRAL  0* 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDONVlLLE 

BUCKEYE 

canaan  valley 
elkins  wb  airport 
flat  top 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

parsons  i  se 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
R1CHWOOD 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

DIVISION 


29.1   -  2.9 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVULE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


00 


BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PAR] 
KE4RNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 


29.0 
29.7 


27.2 
30.2 
29.7 
28.9 
32.0 


29.3 

30.0 
29.0 


29.6   -  4.6 
26.6   -  5.0 


28.7 
26.  B 
20.' 

27.- 


29.5 
24.9 
23. S 
27.5 
22.6 

31.0 

26.6 


32.7   -  2. 


32.3 
33.7 


33.7 
35.6 
36. 5M 
35.8 
36.2 

35.1 


35. 4M 
34.7 

35.2 


33.4 
29.3 


33.5   -  3.6 


32.3 
32.0 
31.7 
33.6 


36.3  -  6.3 
37.9  - 
3*.  6  - 
38.0 
37.5  -  2.* 

38.9  . 
38.8 

38.1  - 
36.  8 

36.4  -  3.7 

36.7  -  2.5 

37.3  -  0.0 


37.3 
35.0 
37.0 


37.4 
39.5 
37.5 
37.5 


35. 2M 
27.3  , 
32.6 
31.1 


30.7 
33.4 
34.3 


31.6 
31.0 
32. 7M 
28.8 


37.0 
36.2 

39,8 


52.6   -  1.3 
53.4     1.7 

52.1   - 

54.7 
55. 5M 

55.6     2.1 

55.8 

54. T 

54.1 

53.8     2.7 


52.5 
54.3 


50.6 
53. 2M 
54.1 

53.7 
56.9 


56.2 
56.8 
56.2 
59.3 


55.5 
53.8 
57.0 


58,0 
57. 6M 
53,8 


-9.6 
48,7 
53.0 


51.6 
51.3 

o2.1 
54.4 


54. B 
51.2 


70. 1M 
71.6 
69,  ( 


68.9 
71.0 
69.7 
69.8 


64.7 

73,2 

63.2 

70.1 

65.4 

72.5 

62.2 

71.3 

62.4 

71.1 

64.1 

-      .5 

72.6 

65.9 

72. 6M 

64.6 

72.8 

64.8 

73.0 

63.0 

71.1 

62.0 

70.8 

64.5 

.5 

73.6 

63.9 

71,8 

62.9 

-       .3 

71.1 

64.4 

72.0 

73. OM 

62. 9M 

-     1.4 

71.9 

58.1 
56.1 
60.4 
61.3 

5B.1 

59.4 
56.0 
59.0  -  .3 
1.0 
60.1 


01.5 
57.6 

5  8.5 


64.3 
66.5 
67.7 
66.2 


66.9 

66.1 

57.1 


61.4 
61.2 
62.7 

63*4 
62.2 
59.9 
62.9 


"0.0 
66,7 


70.5 
70.9 
08.0 
70.6 


76.5 
78.1 
76.3 
74.6 
73.6 

75.5 

75.6 


v  72.8 
72.4 


76.6 
77.7 
76.2 
75.7 
77.0 


77.9 
78.5 
78.9 
76.2 

76.2 
76.2 
77,2 
76.3 
75.3 

77.1M 

80. OM 
77.2 


67.9  I    1.0 
70.1  !  - 
71.5 
70.4 

71.7  ! 

66.4 

70.7 

70.3     2.6 


73.5 
72.0 
0  B  .  i] 
71.3 
71.7 

73.6 

0^.0 
O'.l 
73.1 
07.6 

73.3 

70.6 


64.1   -  4.3 
66.1 
64.0 
66. 1M 
H  »6.1  , 


1.4 


66.6 
66.2 
1.0  63.2 
65.0 
.8  63.7 

65.4 


61. 7M 
1.0  63.0 
66.1 
64.6 
65.6 


72.1 
74.3 
73.9 
72.5 

72. 5M 

73.2 
75,0 
74, 8M' 
75.6  ' 
74.8 

72.4 


73.6 

I 

73.6 


63.2 
66.3 
67.8 


68.4 
62.8 
67.2 
66.3 


05.. 
66.0 
69.1 


09.  : 
66.6 


65.7 
0  66.3  I  - 

67. 8M 


70.3   -  1.6 


12.1 

56.2 

92.6 

56.1 

6|  35.6 

56.4 
54.  B 

2.9  56.3 
54. 6 

1.6  53.4 


65.3 
64.5 
64.9 


64.1 
67.2 
66.6 
65.7 


66.3 

68. 3M 
66.5 


60.4 
60.6 
61.0 


62.0 
57.5 
1.6  61.0 


i  Notes  Following  Station  Index 


40.2    ,  -    4.2 
41.6      -    2.3 


1.6 

9|   41.1 


-    1.4    29.0  !  -    4.5 


1.6    39.9       -    3. 


39.3   I  -    5.9    27.8 
28.9 

40.0  I  -    2.3    29.0 
'0.7   I  29.5 

3B.3  |  27.0 


54.6 
53. 2M 
55.1 


53.9 

55.5 
57.6 


58.9 

5  5.2 
55.9 


56.4 

55. 7B 
56.2 


48.6 

51.5 

47.6 
50.1 
50.5 
53.3 


36.6 
36.3 
38.0 


36.3 
33.8 
37.1 


52.9 


47.9  I 
50.7  I 
53.2   | 


53.0      -    2.9 


61.0      -    3.5 


39.0 

29.2 

41. 2 

31.4 

39.6    , 

-    4 

1 

31.3 

M 

31.6 

40.7 

29.6 

39.7   ! 

31.1 

3B.3 

-    3 

b 

2S.1 

41.6 

- 

6 

31.1 

55.7 
51.8 
52.5 


42.3 

40.7 

43.1 

41.2       -    3.7 

41.9       -    2.0 

40.0 


29,9 
28.7 
30.3 
28.3 
28.3 

28.7 


51.9 
5.4    52.3 


29.5      - 
26. 2   :  - 

31.1 


22.1 

25.7 
24.5 
26.0 

28. B 
27.4 

26.4 

25.  B 


30.7 
26.2 


31.1 

29.4 
33.1 
30.2 


53.4 
53.6 
53.2 

51.7 
51.1 


53.4 

50.1 
51. 9« 
51.4 
51.8 
50.5 

51.9 


53.4 
54.4 
53.3 

-   2 

i 

52. 5M 

52.4 
53.8 
55. 5M 
54.5 
54.6 

-    2 

0 

53.1 
52.3 

52.5 

52. 5M 

-   2 

0 

53. 3M 

-   2 

3 

53.6 

-   2 

1 

50.3 
49.4 

47.5 


51. 1M 
46.6 
46.9 

49.9m 
45.  1M 


51. 


50.5 
51.3 
51.5 


-  1.9 

-  2.7 
2.3 
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Table  1  — Continued 


HQOREFIELD  2  SSE 
MPS 

PETERSBURG 
RQMNEr  3  NNE 
KoRDENSVILlE  R  H 

DIVISION 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


33. B 
33.5 
32.5 


5.5    32.1       -    2.3 


37.5       -    2.6 


April 


56.6 
55.3 

53. 8M 


61.1 
62.3 


July 


August 


71.7 
70.0 
71.8 


September 


65.7 
6«.l 
65.3 
6«.9 

6*..0M 


6*. 7 


Division   averages    In    the   annual    Is 


Include   delayed   and   corrected   data   and   may   differ   slightly   fr 


55.0 
52.8 
51.7 


-  1.3 

-  2.1 

-  1.8 


30.1 
29.8 
30.7 
30.5 
29.8 

30.4 


values  published  In  monthly  lss 


53.0 

49. * 

53. 2H  V       . 

51.9 

51. 1M  V      . 

■\   51.6   |-  1. 


A    SPECIAL    WEATHER   SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    IN    1969    WAS    INCLUDED    IN    ALL 
1969    MONTHLY    ISSUES    OF    THIS    BULLETIN    EXCEPT    FOR    NOVEMBER. 


See   Reference   Notes  Following   Station   Index 
-    156    - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Unutiv 


NORTHWESTERN        01 
BENS  «UN  I  SSE 

Ctl>0  J  s 

CRESTON  I  SSW 

ILLEN6OR0 

HC  NECHEN  OAN  l> 

NOUNOSUlLl 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PAAKEAS60RG  EX  f 
RARKERSBURC  MS  CITY 

WEIRTON 
>ilLS>U>(  3  NE 
WHEELING  WARWOOD  ON  12 


NORTH  CENTRAL       02 

ISLINGTON 
eUCKHANNON  2  H 
6URNSV1LLE 
CENTRALIA 
CLARKSEJRr,  1 

FAIRMONT 
GASSAWA* 
GLENVILLE  2  NE 
CAANTSVILLE  2  Nil 
HASTINGS 

IRELANO 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  y 
NIODLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTOwN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOWN  L  AND  0 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

VANDAL  I  A 


SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLANO 
CHARLESTON  W6  AP 
CHARLESTON  1 
CLAY  1 
CLENDENIN  1  SW 

CORTON 

DILLE 

OUNLOW  5  SF 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  OAM 

RAVENSWOOO  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


CENTRAL 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  Nw 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEv  WB  AP 

BELVA 

BRANDONVILlE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  AAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

HACKE"    VALlEY 
HICO 
MC    ROSS 
MT    STORM 
OAK    HILL 

PARSONS    1    SE 
PICKENS    1 

REEDSV1LLE    EKP.    FARM 
RICHWOOO 
ROWLESBJRG    I 


...1 
2.53-    1.24 

;.»»-  i 

2.60 
2.29-    1 

1.06 

2.61-    1.0* 
2.32 

.'.-—        .10 

2.*0 

2.3*- 

2.69- 


2.39-    1.03 


2.88-    1.26 


2.32-    1.07 


2.61-    1.20 


2.*9-    l.*0 


l.Tl 

1.50r    2 
1.36-    2.36 
2.12-    1.88 


3.06- 

2.3*- 
2.18 


2.15-    1.81 


2.21-    1.67 


1.99-    1.79 


1.63-    1 
2.60-    1.59 

1.7*-    1.90 

1.91-    2.35 
1.3* 
1.86 
1.8B 

2.16 


3.01- 
2.11- 

2.87 

1.56 
2.71 
1.761 
2.4* 

3.19 

*.ob! 

2.13 
3.99 


1.1*-  1.75 

I. 10-  1.9 

1.2*-  1.9V 
1.13 

.66-  2.08 

.90 


1.15- 
1.6* 
l.»0- 
1.59 
.67 

2.05 


1.75 
1.8* 
2.19 


1.** 

1.27- 

1.3*- 

1.98- 
1.50 


1.92 
1.66 


l.'l 
l.»7 


2.55 

2.10 


l.*l-    2.0* 
l.*l 

1.5*-    1.93 
2.23 
1.18-    1.99 

1.37-    1.89 


1.61-    2.*5 


1.41 
1.29 
1.36 
2.39 


1.18 
2.83 
l.«9 


2.  ID-  1.63 
1.52-  2.51 
1.1*1.  2.93 
1.22 

1.  12-    2.60 

1.38 


.79 
1.09-    2.63 

1.06'     " 


1.29-    2.«« 


2.6 

2.21-    2.33 

1.72 

2.7* 

1.66-    1.7* 

1.85-    1.82 


2.35 
l.*0-    2.16 
l.»6-    2 
1.6. 

1.76 
1.69-    2.05 
1.76-    2 

1.77 
1.6*-    2 


1.85 

1.43-  2.91 
1.45-  2.67 
1.95-  " 
1.57 

1.6* 
2.59 
2.12 
1.46 
1.11- 


3.07 


1.24-  2.96 
1.26 
1.91 
1.85-  2.7* 
2.73 


1.37-    2.78 
1.26 

1.76-    2.60 
1.9* 
1.15-    2.87 


1.53-    2.66 


2.35-    2.12 


April 


3.24 
A. 00 
3.03 
2.61 
3.38 

3.74 
2.49 
2.69-    1.00 


2.78 
3.65 
3.71 


2.12U 

2.86 
3.79 


*.28 

4.85 
3.96 


1.72-  2.71 

2.08-  2.02 
2.06 

2.52-  1.53 

2.7* 

2.»7-  1.30 

2.»0-  1.9* 
2.29 

2.15-  1.53 

3.09 

2.9i-  1.02 

3.00-  .9* 


2.72 

3.22- 

3.01 


3.10 

3.85 
1.93-  2.23 
2.62-  2.01 
2.33 

3.12-    1.25 

2.67 
2.**-    I 
2.99-    1.57 


2.90-    1.76 


2.71-    1.6* 


1.95-    1 
1.59-    2.11 
2.29-    1 


2.61-    1.10 


1.95-    1.6 
2.91 

2.13-    1.79 
2.82 
2.*5-    I 
2.88 
1.62-    1.89 


2.371 
3.9U 
2.63r 

2.07p 


5.00  .29 

3.93-  .91 

2.19-  2.55 

3.60 

3.70-  .36 

3. OB 

*.0S-  .21 

3.25-  1.24 


3.62 

3.39-       .90 
2.37-    1.96 


3.92-    1.48 


3.18-    1.14 

2.91-    1.56 
4.13 

2.64-    2.50 
1.98 


.65f    2,37 


3.21-    1.55 


2.48-    1.15 
2.19-    2.52 

1.73 

1.82 
4.31 
4.14 
2.48 
2.10- 

2.45- 
2.67 
3.74 
4.43 
4.30 


L.B9 

1.65 


2.24 
2.15 
3.17 


.42 

2.19 

1.22 
4.12 
2. 60-    1.19 


2.96-    1,18 


2.67-  1.36 
2. 38-  2.35 
5.51;     1.05 


7.05'     2.81 


4.76 

3.25 

6.97 
6.42 
3.83-    1.36 
2.98-    1.43 


Inly 


3.69  l.*9 
7.13  2.13 
).  II-     1.01 


9.2»      4.9 


6.  16 
6.01 
7.0* 


6.18       1.63 


7.-1 
9.96       ' 
6.31 
6.53 
*.73 

6.45       1.92 
5.95 

7.17        1.84 


6.15      1,27 


9.10      3.76 


6. 62       1.90 


6.39      2.25      6.12 


3.93 

4.68 
4.38 

7.17 
7.69 


2.72-    2.21 


2.88-    1.56 


8.62      4.13      6.77 


Augult 


*.*6 
3.37  1.3V 
6.24  I .»] 
I, 
2.1V-      1 

1.60 
2.86-       .76 
2.8»-    1.53 


2.4»-     1.76 

5.*9 

*,69 

5.6* 

2.91; 

5. or 

2.91-  1.51 

3.15-  1.5 

3..1 

2.82-  1.77 

2.23 
2.35-    1.91 


3.55-    1.08 


6.50 
8.20 

7.54 
6.31 

'.86 

7.92 


5.57 
4.55 

*.86J 
6.0*1 


1.2 

1.09 
2.96 


0      5.90      2.10 


*.32-  .29  6.59  2.70 
6.52  1.72  7.30  2.60 
5.67         .52      6.17       1.6* 


5.01 
3.85 
5.55 
6.82       1.331      5.60      1.37 


8.29 
5.82 
6.20 

6.46 

7.09 

10.25  2.96 

3.08 
6.62 


1.30-    1.* 
2.13-    1.1 
2.16-       .7 
1.66 
2.62-        .2 

1.16 

.*2-    2.3 
1.6*-    1.2 
3.06 
1.91-       .6 

2.22 


:.i7-    .< 

».22 

3.05-       .< 
3.8* 
1.75 

5.2  5 

1.66-    1.' 
2.32-      .' 
2.42 
1.47-    I.' 

2.05 

2.15-  .< 
9.01  1.1 
3.78 


22       1.72-    1.11      2 


5.29 


■.If 


1.71 
2.27 
1.62 
1.60 
6.29      3.62)      1.44- 


2.73 
1.11 

3.17       1.61-    1.37 


1.80- 
1.93 

*.87 


5.23 
4.14 

3.75 


2.19- 
3.63 
2.07 


6.62 
7.39 
2.65 


1.41- 

1.61 

1.23-    1.1  I 

1.33 
2.52- 

1.44- 

1.92 

1.2  7- 


1.90 
1.67- 
2.27 
1.96 
1.62- 

1.76- 


1.1*- 
1.7»-    1.07 
1.8* 
1.55-    1.02 

1.47 
1.13-  1.5B 
2.09-  1.12 
2.06 
1.62- 


2.43       1.49- 


04       1.06-    1.02 


52       1.60-    1.07      2.31- 

1.57i  1.6i 

97       1.53-       .66      2.63- 


1.79 
2.25 

.67- 
2.16J- 

1.14- 


1.18 


1.78 

2.49 

1.65 

2.29 

1.29 

1.73 

2.73 

2.*9 

1.77 

2.27 

1.50 

2.57 

1.5. 

E  2.63 

1.60- 

.*: 

1.81 

1.79- 

.79 

3.13 

2.5* 

3.53 

1.90 

2.34 

2.0* 

3.28 

1.57 

2.26 

1.48 

2.52 

2.10 

2.39 

2.82 

3.4* 

1.51 

3.31 

1.0* 

2.61- 
2. 'I 

1.60-     1.02 

2.5* 

/.*.-  .01 
2.57-  .27 
2.9. 
2.*,  .0)1 

2.47 

2.19- 

2.12- 


.57 
.66- 
.60 
.76 


2.*5 

2.46- 
2.72 
2.95 

2.33 
2.31- 
2.2  2- 

2.22 
2.20- 

2. '3 


3.21 
2.22- 
2.45- 
3.051 

2.77J 

2.89 


1.06      2.30- 


1.1*      2.50- 


.      " 


2.5> 

4  ..2  7- 
40.05 
**.V* 

'1 

1.79 

3*. '9-  6 

99 

.•3 

33. OT-  9 
*l.ll 

7* 

1.56 

37.63-10 
I    3*.  '1 
E  36.36 

46.07 

U 

1.66 

32.32-  6 

53 

.5. 

34.64-12 
36.81 

27 

.90 

33.77-  9 
33.94 

i: 

..5t, 

31.91-10 

.2 

.  1  i 

43.19-  4 
4. .67 

43 

2.42 

48.26- 

20 

2.6* 

44.15-  6 
37.96 

62 

.5 

38.27-  7 

66 

4.65  1.60 
5.22  2.39 
5.58      2.09 


32      4.80       1.99 


.35 

.57 
3.55 
1.68 


6.31  3.5* 

7.27  3.62 

6.21  3.02 

6.1*  2.** 


B.66 

6.55 

E    6.71 

5.8*      2.76 
5.96      2.61 

6.55 

5.9B; 
7.28 


7.15 
8.36 
6.28 


U.*»-    *.  II 

33. *5 
34.2>-     5.10 

33.83 

I..A7-     C.35 
31. 17-12. 06 
36.  93 
3. .89-    6.69 

32.83 

31.43-    2.99 
31.31-    7.10 


34.69-    6.69 


35.13 

37.12-  7.31 
38.32-  3.69 
38. U5-  8.92 
37.3* 

38.01 
45.  5» 
35.47 
39.  15 
38.97-       .85 


3       37.89-    5.84 


'--.0.98 
E    34.90 

34.56-    9.17 
36.47 
42.06      1.33 


3  7.2  5-    5.12 


38. U2-    7.09 

40.17-    6.62 
40.65 
39.17 
:    43.69 
52.68 

44.73 

40.94 

E    45.60 

44.94-       .98 
41.37-    3.63 


57.** 
44.79 
51.39 
40.56 


49.66 
62.16 
45.63 


See   Relerence  Note*  Following   Slalion  Index 
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Table  2~ Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


August 


September 


SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  <N0E 
STJNY  RIVER  DAM 
SUMMERSVIllE  RESERVOIR 
TERRA  ALTt  NO.  1 

THOMAS 

VALLEY  6END 
VALLEY  HEAD 
MESSIER  SPRINGS  I  E 


2.77-     1.75 


2.7B-    1.34 


2.85 

3.46. 

1.90 


3.26-    1.71 


2.17-    2.52 


3.09-    1.49 


3.96-    1.75 


1.96, 
2.45* 
2.25 
2.52 


2.12-    1.49 


6.9B       3.91 


7.86      3.68 


5.64 
7.02 
6.78 


I 

39.58 
4  1.B2U 
40.02! 
44.66 

51.19- 

E  43.98' 

46.45 

45.75 


1.73-  1.43   2.40- 


SQUTHERN 


05 


ALDERSON 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLJEFIELD  FAA  A1RP0PT 

BLUESTONE  DAM 

GARY  / 

UEOER 
KOPPERSTON 
LErftSBuRG  2  SSM 
MATDAKA 
PINEVILLE 

PRINCETON 

RENICK  NO  2 

UNION 

MHITE  SJLPHUR  SPR1NCS 


1.85-    1.53 


1.76 
1.25 
1.57- 
1.76- 


1.70 
2.63, 
1.84 


1.44 
1.91- 
1.91- 


1.39-    2.82 


1.82 

2.09- 

1.98- 


1.74-    1.00 


6,00      2.16 


1.18-    1.67|      1.01-    1.28 

1.29 
1.60 
3.781 
2.98 

2.77 

2.05 
3.17 
2.81 
3.59 


1.90 
2.06 
1.65 
2.05 

1.79- 

2.78! 


5.34       2.30 


4.76, 
5.07| 
5.02      2.54 
3.09 


36.47 
28.81 
30.07 
32.82 
33.33-    8. 


31.08 
32.58 
31. 01^ 


1.89-    1.33 


1.89-    1.81 


.43       1.09-    1.13       1.96-      .43 


2.75      33.74-    5.49 


NjRTH£*STERN 

BERKELEY  SPRINGS 
BRUSHY  RUN 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY 
HARPERS  FERRY  NAT 

KEARNEYSVLE  1  NW  K 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MATHIAS 
MOOREFIELD  2  SSE 


PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 
WAROENSVILLE  R 


1.23- 

.95 
1.46- 


1.79 
1.47 

1.76-    1.61 


1.73 
1.47 
1.03 
2.77- 

3.71 

1.93- 
1.52- 
1.53 


1.01- 
.77 
.86-    1.01 


1.22-    2.55 


1.31-    2.50 


1.99 
3.55 

2.76| 
1.91-    1.63 


4.53 
4.16 
5.31' 
5.85 


1.93      5.04 


1.48-    1.43 


1.95-    1.01 


3.95 
6.63 


1.691-    1.58 


3,63 
3.32 


1.51 


1.39 
1.24 


2.27|  2.09- 
1.91 
1.46 
2.B6 

0-    1.361      1.33- 


.58      4.65      2.52 


31.701 

28.63 
2  7.27 


28.84- 
27.75- 
30.52 


27.02J- 
29.03' 
29.18- 


4.12 
6.31 


1.20-    1.17      1.00-       .99       1. 
Division  averages    in   the   ar 


1.36      1.62-    1.27      1.32-    2.34      2.40-    1.26       5.26       1.56 
al    Issue    include   delayed   and 


cted   data    and   may    differ   slightly    fr 


.34|      1.04-    1.91      2.17-      .07]      4.78 
lues   published    in   monthly    Issues. 


2.52       29.33-    6.27 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T.bl.  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


«flT   V|«0INM 
l»6» 


i 

3 

Last  aprlng  minimum  ol 

Station 

II,  01 

below 

20  or 
btlOW 

24  or 
below 

28  or 

I.,  i,  m 

I. .I..W 

I 

{ 

Q 

l"i 

u. 
J 

3 

J 

1 

u. 
| 

9) 

d 

3 

I 

d 
I 

•   •   • 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSw 
MOUNDSVILLE 
NEM  CUMBERLAND 

95 
96 
95 
9* 
96 

6-28* 

6-30* 
7-  6* 
7-16+ 
7-19 

-  2 

-  i 

0 

3 

1-6+ 
12-29+ 

3-31 
3-31 

4-  1 
3-16 
3-12 

19 

14 

12 

15 
15 

*-  1 
»-  1 

»-  2 
4-  1 
3-31 

IB 

in 
IB 
20 
IB 

4-  1 
4-  1 
*-  2 

4-  1 

4-  1 

18 
IB 
IS 

.'0 
21 

4-12 
4-  7 
4-13 
4-12 
4-20 

28 
26 
28 

28 
27 

3-  1 
5-  1 
5-  2 
5-  1 
5-  1 

10 

2V 
29 
32 
31 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSSURG  FAA  AP 
PARKERSBURG  KB  CITY 
WEIRTON 
WELLSB'JRG  3  NE 

95 
95 
9* 
93 
95 

7-17* 

6-27 

7-19* 

6-27 

6-27 

1 
1 
3 
3 
-  2 

1-  S  + 

3-13 

3-13 
3-13 
3-31 
3-31 

15 
15 
19 

16 

16 

3-31 

3-31 
3-31 
3-31 

4-  1 

19 

la 

20 
16 
18 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 
*-  1 

2H 
24 
2* 
II 
18 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-20 

22 
24 
24 
2? 
26 

4-25 

4-  7 
4-  7 
4-20 
5-27 

31 
2V 
3,' 
29 
32 

WHEELING  WARWOOD  OH  12 

94 

6-26 

9 

1-  9 

3-1? 

15 

4-  1 

20 

*-  1 

20 

4-  1 

20 

4-20 

32 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

92 
92 
98 
94 
93 

7-  1 
6-30* 
6-30 
6-30 
7-  5+ 

D 

-  6 

-  1 
2 
0 

12-28+ 

12-28 

12-27 

1-  S 

1-  5 

3-31 
3-31 
3-23 
3-31 
3-23 

14 
16 
16 
16 
16 

*-  1 
4-  1 
4-  1 
3-31 
4-  1 

18 
17 
18 
16 
20 

4-  3 
4-  7 
4-  1 
4-  1 
4-  1 

22 

24 
18 
21 
20 

5-  2 
5-  1 

4-  7 
4-  1 
4-  1 

27 

27 
28 
21 
20 

5-  2 
5-  1 

5-  1 
5-  1 

5-  1 

27 
27 

30 
32 
31 

GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MlODLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

94 

95 
96 
94 
95 

7-  6* 
7-  1  + 
6-30+ 
6-30 
6-30 

-  4 

-  1 

-  5 

-  3 
2 

12-28 
12-28 
12-28 
12-28 
1-  S 

4-  1 
3-31 
3-31 
3-31 
3-13 

13 

14 
16 

13 
11 

4-  2 
4-  1 
4-  1 
4-  1 
3-31 

18 
19 

18 
17 
19 

4-  2 
4-  1 
4-12 
4-  1 
3-31 

18 
19 
24 
17 
19 

5-  2 

4-  7 

5-  1 

4-25 
4-12 

28 

28 
28 
28 
28 

5-  3 

5-  1 
5-  2 
5-  1 

4-25 

31 

30 
31 
29 
31 

MORGANTOWN  L  AND  D 

WESTON 

WEST  UNION 

95 
95 
96 

6-30 
7-  1* 

6-30  + 

3 

-  2 

-  4 

1-  9 

12-29+ 
1-  9 

3-13 
3-18 
3-31 

14 
16 
14 

4-  1 
4-  2 
4-  1 

20 
20 
18 

4-  1 
4-  2 
4-  1 

20 
20 
16 

4-  1 
4-  8 
4-25 

20 
28 
2B 

4-25 
5-  2 
5-  1 

31 

30 
21 

«   *    * 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  9  SE 
HAMLIN 

97 
95 
96 
93 
95 

7-  5  + 
7-  6+ 
7-  5 
7-  5 

7-  7+ 

1 

-  2 

-  6 

-  2 

-  1 

1-  6+ 

3-12 
3-13 
3-31 
3-13 
3-31 

14 
15 
14 
12 
14 

3-16 
3-31 

4-  1 
3-31 
4-  1 

19 
19 

IB 

18 
20 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
3-31 
4-  1 

21 

23 
18 
18 
20 

4-  7 
4-  1 
4-  7 
4-  1 
4-  1 

28 
23 
28 
26 
20 

5-  1 

4-  7 

5-  1 

4-  1 

5-  1 

31 
30 
31 
26 
31 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

95 

7-  6+ 

0 

1-  6+ 

4-  1 

14 

4-  2 

18 

4-  2 

18 

4-  2 

18 

5-  2 

32 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 

95 
98 
97 

7-  5 

7-  6 
7-21  + 

1 

4 

-  3 

1-  6+ 

3-13 
3-13 
3-1* 

14 

15 
16 

3-31 
3-31 
4-  1 

20 

19 
19 

4-  1 
4-  1 
4-  1 

24 
24 
19 

4-  1 
4-  1 
4-  2 

24 

24 
25 

5-  1 
4-  7 
4-25 

32 
32 
32 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  S  NNE 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

96 
93 
95 
95 
97 

6-27 
7-  7+ 
7-  1  + 
7-19+ 
7-  5 

4 
0 
-  1 
0 
0 

12-28+ 

3-14 
3-14 
3-31 
4-  1 
3-31 

16 
15 

15 
15 
13 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 
*-  1 

20 
20 
19 

15 
19 

4-  1 
4-  2 

4-  1 
4-  1 
4-  1 

20 
23 
19 
15 
19 

4-  2 

4-  2 

4-  7 
4-  7 
4-  7 

28 

23 
27 
25 
27 

4-  2 
4-25 

5-  1 
5-  3 
5-  1 

28 
31 
29 
31 
29 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

94 
95 
100 
94 

7-  5+ 
6-27 
7-  7 
7-19+ 

0 

-  5 

3 

l-l? 

1-  6 
1-  6 

3-16 
3-31 
3-13 
3-14 

15 

16 
16 
16 

4-  1 
3-31 

3-2* 
*-  1 

18 

16 
19 
18 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 

18 
22 

24 
16 

4-  7 
4-  1 
4-  1 
4-  2 

26 

22 
24 
25 

5-  3 
5-  1 

4-  6 
4-  8 

32 
32 
32 
32 

CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BEcKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

89 
90 
87 
68 
90 

6-27  + 
6-30 
7-  6+ 
7-  5+ 

7-  1  + 

-  7 
-11 

-  9 

-  3 

-  5 

1-  9 

2-19 
1-  5 
1-  9 

2-15  + 

4-  1 
4-  1 
3-31 

3-31 

4-  1 

13 
10 
16 
16 
14 

*-  7 
*-  1 
*-  1 
3-31 

*-  1 

20 
10 
16 
16 
14 

4-25 
5-  1 

4-  1 
3-31 
4-  7 

24 
21 
18 
16 
24 

5-  1 
5-27 
5-  1 

4-  1 

5-  1 

27 
26 

28 
26 
26 

5-13 
6-  4 

5-13 
4-20 
5-27 

30 
32 
29 

31 
30 

BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 

92 
89 
92 
85 
88 

6-27+ 

6-30 

6-30 

6-27 

6-26+ 

-  7 
-13 

-  6 

-  2 

-12 

1-  9 
2-19 
12-23 
1-  2+ 
1-  9 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 

11 
11 
16 
14 
15 

*-  7 
4-  7 
*-  1 
4-  1 
4-  1 

20 
20 
16 

14 
15 

*-25 
5-  1 
5-  1 

4-  1 
*-23 

21 
21 
24 
14 
24 

5-13 
5-27 
5-  1 

4-20 
5-  1 

28 
28 
24 
28 
26 

5-13 
5-26 
5-  2 

5-12 
5-13 

28 
32 
32 
32 

30 

DAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

reedsville  exp.  farm 
richwooo 

95 
94 
87 
90 

6-28 
7-  1 
6-30 

7-  1  + 

-  1 

-  3 

-  9 
-12 

1-  6+ 
1-  9 
1-  5 
1-  5 

3-14 
3-28 
3-31 
4-  1 
3-31 

14 

15 
10 
14 
13 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 
3-31 

18 
17 
20 
14 
13 

4-  1 
4-  1 
*-  1 
*-  7 
4-  1 

16 
17 
20 
22 
23 

4-  2 
4-12 

5-  1 
5-  1 
4-25 

28 
28 
28 
25 
27 

4-25 
5-  2 

5-13 
5-27 
5-12 

32 
32 
30 
32 
30 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

95 
91 
86 
92 
B8 

6-30 
6-27 
7-  1  + 

7-  I 
7-  1 

2 

-10 

-  9 

-  6 

-10 

2-15 
1-  5 

1-  2 
1-  5 

2-16 

3-26 

4-  1 
4-  1 
3-17 
4-  1 

15 
11 
16 
16 
1* 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  1 

18 
11 
16 
19 
1* 

4-  1 
4-25 
4-  1 
4-  « 
4-  7 

18 
22 
16 

24 
23 

4-  1 
5-13 
4-24 

4-  4 

5-  1 

18 
25 
28 

24 

25 

5-  1 

6-  * 
*-25 
*-25 
5-26 

31 
32 
32 
30 
32 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

»    *    * 
SOUTHERN           05 

92 

6-30 

-  2 

1-  5 

3-28 

16 

4-  1 

20 

4>  1 

20 

4-  1 

20 

5-  1 

3  2 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 

93 
89 
94 
94 
91 

7-  6 
7-  6+ 
7-  7 
7-  5+ 

7-20+ 

1 

1 

0 

-  5 

4 

1-  5 
1-  5 

1-  6 
1-  6+ 
1-12+ 

3-31 

3-13 
3-1* 
3-29 
3-13 

15 
16 
16 
15 
12 

3-31 
3-31 
3-28 
4-  1 
3-31 

15 

19 
20 
17 
20 

4-  1 
3-31 
4-  2 
4-26 
4-  1 

22 

19 

24 
22 
22 

4-10 
3-31 
4-  2 
4-26 
4-  7 

28 
19 

24 

Z2 
28 

*-26 

4-20 
4-25 
5-1* 
*-23 

29 

31 
31 
30 
30 

LEWISBURG  2  SSW 

92 

7-  6+ 

-  2 

1-  5 

3-28 

11 

4-  1 

20 

4-  1 

20 

4-7 

28 

4-25 

30 

Fiiil  f.ill  rnlnln 


32   or 
below 


10-15  30 

10-15  29 

10-15  29 

10-15  31 

10-18  31 

10-16  28 
10-18  30 
10-18,  30 
27 
32 


10-15  30 

10-15  31 

10-15  32 

10-15  31 

10-18  29 

10-15  29 

10-16  25 

10-15  26 

10-15  30 

10-15  26 

10-18,  26 

10-15  32 

10-15  30 


10-15  31 
10-18  29 
10-18  25 
10-18  23 
10-18!  25 

10-18]  31 

10-17  32 
10-231  28 
10-18'  29 

10-23  32 

10-18  28 

10-18  26 

10-15  32 

10-15  27 

10-15  31 

10-15  32 

10-18  30 

10-19  32 


9-30  32 
9-29  32 
9-29  30 
10-15  32 
10-  9,  31 

10-15! 27 
9-11  29 
10-15  31 
10-181 30 
10-15'  32 

10-15  31 

10-15  31 

9-29  32 

10-  2  30 


10-15  31 

9-29  30 

10-15  30 

10-18  27 

10-  9  32 

10-18  25 


9-29  30 

10-22  31 

10-18  29 

10-18  25 

10-15  31 

10-18  27 


I..  1,  iw 


10-16  26 

10-18  25 

10-18  24 

10-16  25 

10-23  26 

10-16  28 

10-23  24 

10-23  28 

10-23  27 

10-16  26 

10-23  28 


10-18  24 
10-18  22 
10-lBj  27 
10-23  26 
10-19    20 

10-161 28 
10-18  25 
10-15  26 
10-18]  25 

10-15     26 

10-18  28 
10-18  27 
10-23  21 


10-16  26 
10-23  27 
10-18  25 
10-18  23 
10-18!  25 

10-25  25 

10-18,  27 
10-23  28 
10-241  2* 

10-2*'  27 
10-18  28 
10-18  26 
10-16  26 
10-15;  27 

10-18  25 
10-18!  26 
10-23  27 
10-2* 


10-18  23 

10-15  25 

10-18  21 

10-18  25 
10-15; 23 

10-15  27 

10-  6  28 

10-16  23 

10-23  2* 
10-181 23 

10-18  26 

10-18  24 

10-15  28 

10-15  23 


10-18  28 
10-  9, 27 
10-23  23 
10-18  27 
10-15  25 


10-18 


25 


10-18  22 
10-23  24 
10-24, 22 
10-18! 25 
10-18  24 


10-18    27 


boll  ,,.•: 


10-23  22 

10-23  22 

10-18  24 

10-23  23 

10-24  2? 

10-24  22 

10-23  24 

11-14  21 
10-24 
10-23 


11-15 


10-18  24 
10-18! 22 
10-24  U 
10-24! 20 
10-19  20 

10-18  23 
10-23  24 
10-18  22 
10-23! 21 
10-23  23 

10-24  19 
10-24  21 
10-23,  21 


10-24  20 

10-24  23 

10-24  20 

10-18  23 

10-23  24 

11-15  18 

11-14  20 
11-15  18 
10-24,  24 

11-15  19 
10-24  21 
10-23  24 
10-23; 23 
10-16  23 

10-23  24 
10-24  21 
10-2*!  20 
11-15  19 


10-18  23 

10-23  24 

10-18  21 

10-23  24 

10-15J  23 

10-18  18 

10-15  20 

10-16  23 

10-23  24 

10-16  23 

10-2*  22 

10-18  24 

10-16  22 
10-15, 23 


10-2*  18 

10-15  16 

10-23  23 

10-2*  22 

10-23  23 


10-2* 


10-18  22 
10-23  24 
10-24, 22 
10-19  24 
10-16    24 

10-23    22 


20    or 
bolow 


10-24  IV 

10-24  16 

10-24  IB 

10-24  16 

11-13  20 

11-15  19 

11-14  11 


11-15 
11-15 
10-24 


10-24  16 

10-24  19 

11-15  19 

10-24  20 

10-19  20 

10-24  17 

10-24  20 

10-24  15 

10-24  17 

10-24  17 

10-2*  19 

11-15  17 

10-24  18 


10-2*  20 
11-15  16 
10-24  20 
11-14!  20 
10-24!  20 

11-15!  16 

11-14  20 
11-15  16 
11-15  19 

11-15  19 

11-15  19 

11-15  17 

11-13  20 

10-23  20 

10-24  20 

11-15  18 

10-24  20 

11-15  19 


10-24  10 
10-24  13 
10-24  16 
11-14  13 

10-24; 13 

10-18  18 
10-15  20 
10-23  18 
11-15!  6 
10-2*  16 

11-15  11 

10-24  16 

10-24  17 

10-2*  15 

10-2*  18 
10-15  18 
11-15,  7 
11-151 12 
10-2*! 15 

11-15  16 


11-1*  19 
11-1*  1* 
11-15; 16 
10-24  19 
11-15  14 

10-24     19 


Mow 


11-16  16 

11-16  16 

11-15  15 

11-21  14 

U-    2  16 

11-21  16 

11-14  11 

12-24  13 

11-21  16 


11-21 


10-24  16 

11-15  15 

U-21  16 

11-15  16 

U-21  15 

11-16  16 

U-21  15 
10-24! 15 

11-16  15 

U-15  13 

U-21  14 

U-21  14 

11-16  16 


12-27  16 
12-  2  16 
10-15  16 
U-15;  16 
11-161 16 

U-21;  16 

12-  2  16 
12-  2  16 
12-28| 1* 

12-28  14 
12-  2  15 
U-21  15 
U-21  16 
10-24' 16 

U-15  16 
U-21  16 
11-17  9 
12-251 15 


10-24  10 

10-24  13 

10-24  16 

11-14  13 

10-24  13 

10-24  U 

10-24  8 

10-24  13 

U-15  6 

11-15  9 

U-15  11 

10-24  16 

U-15  9 
10-24, 15 


11-22  14 

10-24  7 

U-15  7 

U-15  12 

10-24  15 

U-15  16 


-15  6 

-14  14 

-15  16 

-15  14 

-15  14 


betwwon  datea 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


WEST  VIRGINIA 
1969 


n 

JZ 

a 
X 

3 

i 

Q 

£ 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32   or 
below 

28"  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16"  or 
below 

i 

0 

Q 

A 

0 

s 

0 

0 
0 

s 

0 

01 
-Q 

O 

s 

0 

0 

St 

0 

■5 

O 

i  a 

Q       1  H 

Date 
Temp. 

Q 

a. 

E 

01 

£ 
13 
Q 

d 
E 
E-i 

£ 

a 

d 
S 

St 

13 
Q 

d 
E 

13 
D 

a 

E 

£ 
13 
Q 

a, 

E 
H 

Date 

Temp 

d 

£       S 

m         o 
Q        E- 

O 

PINEVlLLE 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

*        *        * 

NORTHEASTERN                  06 

BERKELEY    SPRINGS 
FRANKLIN   2    N6 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 
KEARNEYSVLE    1    NW    W8AS0 
MARTINS6URG    FAA    AP 

MATHIAS 

MODREFIELO    2    SSE 
OHPS 

PETERSBURG 
ROMNEY    3   NNE 

WARDENSVILLE    r    m    FARM 

95 
90 
94 

98 
92 

97 
98 
97 

95 

102 
101 
99 
99 

98 

7-    6 

7-19* 

6-29+ 

6-30* 
7-    5* 
6-28 
7-19* 
7-18 

6-30* 
6-30 
7-    1 
6-30 
6-30 

7-    1  + 

-  3 

-  4 

-  5 

2 

-  2 

8 
4 
3 

-  3 

-  2 
1 

-  4 

-  2 

-  1 

1-    6* 
1-    5 
1-    5 

1-13* 

3-11 
12-25 

1-    6 

3-15 
3-28 
3-28 

4-    1 
3-23 
2-15 
2-15 
2-15 

*-    1 
4-    1 
4-    1 
3-23 
4-    1 

4-    1 

15 
l<i 
13 

14 
16 
13 
14 
11 

15 
16 
15 
15 
15 

16 

4-    1 
4-    1 
4-     1 

4-    1 
4-    1 
3-13 

4-     1 
4-    1 

4-    1 
4-     1 
4-     1 
4-     1 
4-    1 

4-    1 

20 
20 
17 

14 
18 
17 
17 
19 

15 
16 
15 
17 
15 

16 

4-   2 
4-   7 
4-    1 

4-     1 
4-     1 
3-31 
4-    1 
4-    1 

4-    1 
4-    1 
4-    1 
4-    1 
4-    1 

4-    1 

22 
24 
17 

14 

18 
22 

17 
19 

15 
16 
15 
17 
15 

16 

4-  2 
4-25 
4-25 

4-21 

5-  1 

4-  1 
4-21 

4-13 

5-  I 

4-25 
5-    1 
5-    1 

4-25 

4-13 

22 
25 
25 

28 
28 
25 

28 
28 

27 
28 
27 
28 
27 

28 

5-    1 

5-13 
5-13 

5-    1 
5-12 

4-  1 

5-  1 
4-21 

5-12 
5-    1 

5-27 
5-    1 
5-12 

5-12 

32 
30 
29 

32 
32 

25 
31 

31 

29 
29 

29 
26 
32 

31 

10-le' 25 
9-29    31 
10-15    32 

10-lsl  32 
10-15    28 
10-23    31 
10-16, 31 
10-23    23 

10-15    26 
10-15    30 
10-241 14 
10-15    31 
10-15| 28 

10-15    28 

10-18 
10-18 
10-18 

10-24 
10-15 
10-24 
10-23 
10-23 

10-15 
10-18 
10-24 
10-24 
10-15 

10-15 

25 
19 
24 

17 

2U 
22 
28 
23 

26 
25 
14 

16 
2B 

28 

10-19 
10-18 
10-18 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-23 

10-18 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 

24 
19 
24 

17 
15 
22 

12 
23 

24 
15 
14 
16 
13 

15 

10-24 
10-16 
10-24 

10-24 
10-24 
12-16 
10-24 
10-24 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 

20 

19 
16 

17 

I5 
20 
12 
17 

14 

15 
14 
16 

13 

15 

11-15 
10-24 
10-24 

11-22 

10-24 
12-25 
10-24 
11-22 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

10-24 

15 

15 
16 

14 
15 
U 
12 
15 

14 
15 
I* 

16 
13 

15 

245 
210 
210 

235 

215 
313 
251 
280 

206 
206 

206 
215 
206 

206 

206 
200 
206 

206 
206 
260 
206 
206 

206 
206 
206 
206 
206 

206 

200 
194 
200 

206 
206 
207 
206 
205 

200 
206 
206 
206 
206 

206 

199 
176 
176 

186 
167 
206 
185 
193 

167 
176 
176 
176 
173 

185 

170 
139 
155 

167 
156 
205 
168 
165 

156 
167 
150 
167 
156 

156 

Table   4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec 

Annua1 

*        *         * 
NORTH    CENTRAL                 02 

SUTTON    RESERVOIR 

EVAP 
WIND 

. 

- 

- 

- 

5.00 
946 

5.BSB 

6.238 

5.23B 

1038 

3.93B 

1057 

1211 

- 

- 

- 

*         *         * 
SOUTHWESTERN                    03 

HDGSETT    GALLIP0LIS    DAM 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

- 

4.B6B 
1334B 

6.39B 

1516 

6.54B 

1117 

5.82B 
1047 

4.01B 
1022 

1427B 

- 

- 

- 

*         *         * 
CENTRAL                                  04 

PARSONS    1    SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

- 

3.67B 

991 
66.6 
44.2 

5.19B 

706 
77.6 
52.4 

5.05 

673 
84.4 
60.7 

5.54 

513 

87.5 

66.0 

4.93B 

440 
85.8 
62.0 

3.91 

458 

77.4 

56.5 

2.83B 

674 
63.9 
43.7 

" 

~ 

" 

*         *         * 
SOUTHERN                               05 

BLUEST0NE    DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

- 

- 

- 

4.17B 
1604 

5.12B 
1475B 
80.5 
53.4 

4.98B 
1267 
87.4 
62.9 

6.01B 
1189 
92.5 
68.4 

4.40B 
1119 
87.6 
64.8 

3.01 
1038 
78.7 
58.9 

3.46B 
1355 
66.7 
45.0 

- 

: 

: 

*         «         * 
NORTHEASTERN                    06 

KEARNEYSVLE     1    NW    WBAS0 

EVAP 
WINU 
MAX 
MIN 

'- 

: 

70.4 
46. B 

6.95 
1296 
80.3 
52.5 

7.23 
1083 
89.3 
63.2 

6.45 

935 

90.3 

71.1 

6.59B 

688 
92.5 
68.8 

\ 

: 

" 

: 

" 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

MIN 

- 

- 

4.37B 

.15 
1247B 

6.00B 

.60 
124B 

6.43 
.23 
1030 
84.9 
57.7 

5.7BB 

.67 

887 

85.6 

62.9 

5.48B 
.08 
627 

84.8 
57.3 

3.89B 

.44 

561 

78.9 

52.4 

900 
69.0 
41.9 

- 

- 

- 

BLUESTONE  DAM 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH  WHILE  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ALIMOnT 

ALPINA     I     *W 

«MOV*Lt     I 

ATHENS    CONCOR.0   CQLLE' 

IAYAR0 

*    HOSPITAL 
IftUM     MB     AP 

t*lINCTON 
•  *IV* 

BENS    RUN    1     SJf 
IIHMIlIf    *P«INGS 
BU'EMttU    Ml    AIRPQR 
iLUEi'JNt     OAM 

brancnlano 

B«*N0ll,NV[L  Lf 

BRUSHY  RUN 
BUCKfVE 

BUCKHANNON  2  M 
lURNSVUlE 


CENTRAlU 

CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 


DILL! 

DRV  CREEK 

DUNLOW  5  SE 

EAST  RAlNEtlE  3  NN£ 

ELMNS  MB  AIRPORT 

ELLENBORO 

FAIRMONT 


'U 


TQP 


I  IN 


FREEMANSBJRC 

GARY 

GASSAWAY 

GLENVlLLE  2  NE 

GRANTSVILLE  2  Nw 

GRIFFITHJVILLE 

HACKER  VALLEY 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

HASTINGS 

HICO 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

HUNDRED 

HUNTINGTON  F£0  BLOG 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

IAEGER 

me  land 

JANE  LEM 

KEARNEYSVLE  1  NW  NBASO 

KERMIT 

KOPPERSTON 

LAKE  LYNN 

LENISBURG   2    SSH 

LINDSIOE    3    SW 

LIVERPOOL 

LDCKNEV 


I  '-Minly 


OOt*     04  CK( iTjJN 

DIOI    Dl  «UM»0| 

U4J    u*  RANDOLPH 

02»»-  U4  PiU  IHQN1  II 


03*0    0*  ttiLt  U 

Oj82     04  HAUU 

OtH    02  tAHSOU 

J»M    04  NIChOl 

0687    01  TYitR 

'  0710    06  MUROAN 

0921    05  ''ImlU 


2054  01  MlRT 


2520  03 
263B  04 
2718  04 


GREENBRIER 


3215  06  PENDLETON 

3238  02  LEWIS 

3353  05  ML  DOMELL 

61  02  BRAXTON 


06  JEFFERSON 
06'  JEFFERSON 
02  WETZEL 
04'  FAYETTE 
<>200  03 
4369  01 
4388,  03.  CABELL 
43931  03i  WAYNE 
*397|  03  WAYNE 
408i  05,  MC  DO-Ell 


WETZEl 


LEWIS 

LEWIS 

JEFFERSON 

MINGO 


1*  29 

JB  26 

IT  26 


II  11 

Bl  07 

r«  it 

81  12 

81  06 

'o  i  I 

■ 

80  33 


38  IT 
38  22 

38  2H 

39  16, 
38  ?T 
38  29 
38  29 


37  52 

37  59 

3B  001 

»8  53-1 


YfMIS  Ot 

|  .   |  I 

during  y 


H  £ 


Lilt 

2920   24 

2104 
1679 

744 


80  40 

Bl  10 
80  36 
7V  26 

80  35 

81  36 
81  39 
60  21 
Bl  09 
Bl  22 


2030 
3290 

103a 


39  16]  81  0*1 

1  28  BO  08 

37  35  81  06 

38  40  79  19 

39  06^  60  31 
"   !  Bl  33 

38  40)  80  46; 
r,  80  4  9! 
>  81  06 
.  81  59 
*  80  23 
1  80  07 
t\  82  06 

>j  77  45 

f\  77  44 

39  33  80  40 

07  81  00 

*1  62  U 

»1,  80  27| 

Z5  82  27| 

22  82  33! 

25i  82  30; 


80  28, 

80  25 
77  53, 

82  2«i 

81  34 

79  5l| 

80  28: 

80  42 

81  32 
80  5B| 


730 
2892 
1188 

600 
IT98 
l»?l 
2100 

l*-5 


1096 
2420 
1970   69 


1900  21 

1030 

1426  49 

640,  19 


■ 

Oprnxl 

h.  1.  1 

6  Z 

2    8 

t> 

r.'i  vi    hntnl 

1  1 

■ 

•8 

! 

i.,M.- 

2;a 

1 

J 

1 

1 

1 

■ 

■ 

••> 

LONDON  LOCHS 

*A'.A»mA 

31  .. 

•  1  H 

1  2  1 
1  .  I 
1  2  1 
1  1   l 
LtIC 
1  t    * 
2 

HBO  HON 

' 

* 

t*       1 

•  1   4» 

■ 

.  t     3 

■ 

*9  1) 

•  0  21 

.  \  1 

M*r.'MNt,10N  I  - 

5636  0/ 

«A»  iUh 

39  »2 

•  0  11 

»«i 

t 

Pin  iMUHiAi 

>•  11 

BO  09 

MM  |Njnu»(,  BAA  a* 

■ 

' 

77  J9 

'1 

.    .     1 

MAkT|NS*0»'..  I     " 

■ 

39  76 

' 

in 

HATMIAS 

5739  06 

HA*L>Y 

II  «2 

78  5? 

11 

3  'J 

MATOAKA 

"ERC*R 

} 

17  23 

•  1  15 

1190 

.* 

t 

1  2  1 
|  I  * 
1  2  i 

■   ■ 

| 

<  JAM  13 

1147  Dl 

MARSHALL 

0 

39  59 

.„ 

53 

• 

SIT1   U4 

■ 

JT  59 

BO  49 

2445 

' 

19 

.    .     . 

MIOOL' IOUANI 

5963  0? 

19  29 

•  0  52 

750 

2* 

2* 

.  .  . 

B  J    5SE 

19  02 

78  Jt 

6|0 

.  .  . 

1  i    3 

i 
1  2  3 
1  2  3 

i 

MOk&ANTnMN  FAA  AIRPORT 

■ 

39  39 

79  35 

" 

■ 

.  <  I 

MORGANT'IMN  L  AND  0 

6212!  02 

MONUN&ALIA 

0 

39  57 

79  56 

625 

kt 

46 

.    .    1 

MOUND Vv  IULI 

6  2*  «t  0  1 

MARSHALL 

1 

39  54 

80  49 

620 

' 

• 

1  2  1 

MT  STORM 

1291  )4 

39  17 

79   .4 

^645 

19 

< 

NAOMA 

6J62!  04 

KALtl&H 

3'  12 

61  <9 

i?n 

nEm  cUMftE«ia*n 

6442 

9] 

HANLULK 

e 

40  30 

■ 

750 

74 

'1 

.  ■  < 

1  2  3 

N6W  MARTINjvlUE 

>,  1 1  ' 

01 

"ET2EL 

1 

39  39 

60  52 

637 

,■', 

'5 

1  i    9 

I  2  3 

OAK  HI LL 

65«1 

FAYtTTE 

37  M 

■ 

1991 

27 

17 

.  .  . 

QMPS 

6674 

08 

MORGAN 

9 

19  30 

78  ,7 

930 

T 

■ 

.  .  , 

1  2  3  C 
1  2  3 

1  2  3  C 

PAH-tMSeURti  FAA  AP 

6S4V 

01 

WOOD 

B 

39  21 

61  26 

631 

22 

23 

KPAHKERSRURG  MB  CITY    R 

6B99  01 

HOOD 

6 

19  16 

81  34 

619 

51 

H 

1  2  1  ( 

PARSONS  1  SE 

6867  04 

TUCKER 

2 

19  06 

7Y  -0 

1680 

68 

|| 

1 

1  2  >- 

PETERSBURG 

6994  06 

CRANT 

19  00 

79  07 

1011 

10 

>■ 

PHIUPPl 

6982 

02 

8ARBUU" 

10 

39  09 

60  02 

1281 

r* 

I 

1  2  3  C 

PICKENS  1 

6991 

04 

ranqolph 

10 

38  40 

80  13 

2750 

67 

ii 

1  I    9 

PINFVILL6 

7Q2V 

OS 

WYOf ING 

3 

37  35 

61  32 

1260 

» 

26 

.  <  1 

I  2  3 

C 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

7112 

Dl 

MASON 

6 

38  95 

82  07 

610 

7 

7 

I  1    9 

PRINCETON 

7207  05 

MERCER 

37  22 

61  09 

2410 

i- 

1 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

7287  03 

MASON 

81  59 

5B1 

1 

1 

MIC 

i 

1  2  3 

RAVENSmOQD  lock  PARK 

7352  03 

JACKSON 

6 

36  57 

81  46 

584 

46 

5' 

i    2  9 

rfedsvulE  Exp.  farm 

7427  04 

PRESTON 

39  10 

79  50 

1760 

5 

5 

1  2  2 

1  2  3  C 

2 
1  2  1 
1  2  3  C 

RENICK  NO  2 

7449  05 

GREENBRIER 

7 

38  00 

80  22 

2150 

3 

2 

RICHMOQD 

7503  04 

NICHOLAS 

4 

80  33 

2400 

9 

9 

I  2  9 

RIPLEY 

7552  03 

JACKSON 

8 

38  49 

81  43 

610 

22 

tl 

1  2  9 

ROMNEY  3  NNE 

7730  06 

HAMPSHIRE 

9 

39  23 

76  44 

640 

16 

16 

1  2  9 

ROMLESBURG  1 

7789,  0* 

PRESTQN 

2 

19  21 

79  40 

1373 

26 

84 

1  2  9 

I  2  3  C 

SENECA  STATE  FOREST 

B0S1  04 

POCAHONTAS 

7 

3B  20 

79  5* 

2500 

3 

3 

1  2  9 

1  2  3  C 
1  2  3  C 
1  2  3 
1  2  3 

C 
2 

SMITHBURG 

8274  02 

OUODRIOGE 

39  17 

80  44 

799 

C 

SMITHVILlE 

8286  02 

RITCHIE 

9 

39  04 

81  05 

840 

£ 

SPENCER 

8384  03 

R0AN6 

5 

38  48 

81  21 

96* 

69 

70 

1  2  9 

SPRUCE  KNO| 

8433 

04 

PENOLETON 

9 

38  41 

79  31 

3050 

21 

37 

i  2  9 

STONY  RIVER  OAM 

H5>0 

04 

GRANT 

39  06 

79  18 

3400 

49 

2 

SUMMERSVIlLE  RESERVOIR 

4M«. 

04 

NICHOLAS 

38  14 

80  53 

1757 

3 

4 

I  2  9  C 

SUTTON  RESERVOIR 

8662 

02 

BRAXTON 

* 

38  39 

80  41 

839 

21 

1 

2  * 

TERRA  ALTA  NO.  1 

8777  04 

PRESTQN 

11 

19  26 

79  32 

2930 

9 

5 

1  2  9 

TERRA  ALTA 

8782;  04 

PRESTON 

2 

39  27 

79  33 

2587 

C 

2 
1  2  3 

THOMAS 
TRI8BLE 

8607,  04 
8924  03 

TuCKEK 
MASON 

2 

38  41 

79  30 

81  50 

3070 
690 

40 

2 

C 

2 

1  2  34 

TY&ART  OAM 

8986'  02 

TAYLOR 

10 

39  19 

80  02 

1200 

c 

UNION 

9011  05 

MONROE 

37  36 

80  32 

1975 

65 

64 

12  9C 

VALLEY  6EN0 

906B  04 

RANDOLPH 

10 

18  46 

7V  S6 

2010 

31 

2 

VALLEY  HEAD 

9086  04 

RANCOLPH 

10 

38  33 

80  02 

2425 

31 

2   C 

1  2  3  C 

I  I    3 

VANDAL  I  a 

9104  02 

LEWIS 

6 

38  56 

80  24 

1120 

45 

2 

WARDENSVRLE  R  H  FARM 

9281  06 

HARDY 

39  06 

78  35 

960 

51 

50 

29 

1  2  9* 

WAYNE  2 

9323'  03 

WAYNE 

7 

38  13 

82  26 

600 

7 

7 

1  2  9 

ME8STER  SPRINGS  1  E 

9333  04 

WEBSTER 

4 

38  29 

30  25 

1550 

34 

35 

1  2  9  C 

2 
2 

1  2  34 

ME1RT0N 

9345.  01 

HANCOCK 

a 

40  24 

BO  36 

1040 

21 

21 

1  2  9 

WELLS8URG  3  NE 

9368  01 

BROOKE 

B 

40  IB 

80  35 

666 

69 

76 

1  2  9 

WESTON 

9436  02 

LEWIS 

6 

39  02 

80  28 

1026 

46 

76 

I  2  1 

WEST  UNION 

9450  02 

DODDRIDGE 

5 

39  16 

60  47 

1000 

7 

7 

I    2  9 

WHEELING  MARWOQO  DM  12 

9492  01 

OHIO 

6 

40  06 

80  42 

659 

61 

85 

1  2  9 

1  2  3 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

9522  05 

GREENBRIER 

7 

37  *B 

80  18 

1920 

65 

1  2  9 

WILLIAMSON 

9605  03 

MINGO 

1 

37  40 

62  17 

673 

66 

67 

1  2  9 

WILLIAMSON  2 

9610  03 

MINGU 

1 

37  41 

82  16 

657 

19 

2 

C 

MlNFIELO  LOCKS 

9683 

03 

PUTNAM 

4 

38  32 

81  55 

571 

31 

31 

I  2  3 

111  . 1 

DRAINAGE  CODE:      1- BIG  SANDY    2-CHEAT    3-CUYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    6-MONONGAHELA    7-NEW    8-OHlO    9-POTOMAC    10-TYGART  11-YOUGHIOCHENY 


DUNLOW   5    SE 

LINDSIDE   3    SW 

MATOAKA 

RAVENSWOOD   LOCK   PARK 


CHANGES     IN    STATION    NAME 

FORMER   NAME 

DUNLOW  5  E 
LINOS  IDE 
MATOAKA  1  S 
RAVENSWOOD  DAM  22 


JULY  11,  1969 
MARCH  26,  1969 
MARCH  25,  1969 
SEPTEMBER  19 


RELOCATIONS  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


DUNLOW  b    SE 

LINDSIDE  3  SW 

MATOAKA 

WAYNE  2 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


EQUIPMENT  MOVED  1.9  MILES  S 

EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  S 

EQUIPMENT  MOVEO  0.6  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NN 

EQUIPMENT  MOVED  50  FEET  NE 


JULY  11,  1969 
MARCH  26,  1969 
MARCH  25,  19fc9 
MARCH  11,  1969 
MARCH  25,  1969 


REFERENCE    NOTES  WEST    VIRGINIA 

1969 
Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  CUmatologist,  Agricultural  Engineer- 
ing Building,   West  Virginia  University,   Morgantown,   West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITA- 
TION DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in   °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind 
movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960,  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//            Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,      however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent   of   Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


WKST  vi  itf  ;i  Nl  A 


l   S   DEPAR  I  MEN1  OF  COMMERCE 

MAI  I  II 

I  NV1RONMI  NTA1.SC1ENCI      BRVIC'I        >DMI  .1    i  i:  \  I  ION 

I  \i  IHONMI  NTA     IIA'I         KRVK'I 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY   L970 

Volume  78    No    I 


Temperature 

Precipitation 

•I 

n 

>  Js 

8,1 

< 

|z 
Ig 

Qui 

i 

i 

Q 

1 

£ 

a 

t 

a 
i 

a 

No.  ol  Days 

1 

Iz 

ag 

O 
O 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  D.y. 

Sutton 

M.x. 

Mln. 

3 

*1 

1 

i 

i 

5 

! 

:•: 
is 
a 

s 

z 

0 

g 

■J, 

1 1 

■A 

;:' 

»    •    * 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  I  SSw 
MOUNDSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

33.5 
36.4 

35. 1M 

35.4 

32.ii 

10.6 
14.0 
10. 2M 
15. 1M 
15.3 

22.1 
25.2 
22.  7M 
25.  3M 
23.9 

-12.4 

-  9.3 
-11.5 

-  8.2 

67 
69 
64 
65 
62 

29 
29 
29 
29 
29 

-  9 
-14 

-  9 

-  3 

22 

23  + 
22 

8 

1323 
1225 
1307 
1223 
1267 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
14 
15 
14 
18 

30 
29 
10 
29 
29 

9 
7 
10 
6 
5 

1.42 
1.34 
1.06 
1.54 
1.52 

-  2.18 

-  2.47 

-  2.90 

-  1.44 

.62 
.48 
.42 
.83 
.83 

29 
29 
30 
29 
29 

12.0 
11.  S 

4 
5 
5 
6 

15  + 

12 

7 

12 

4 
4 
4 
3 
4 

i 

0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERS8URG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WB  CITY      R 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

35.0 
33.8 
3*. 5 
31.3 
32.5 

15. 8M 

16.0 

17.2 

14.9 

14.3 

25. 4M 

24.9 

25.9 

23.1 

23.4 

-  8.7 

-  8.7 

-  B.6 

59 

67 
68 
62 
63 

28 
29  + 
28 
29 
29 

-  7 

-  6 

-  4 

-  6 

-  9 

22 
22 
22 
8 
22 

1223 
1234 
1206 
1290 
1281 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
16 
16 
18 
18 

30 
28 
29 
29 
29 

5 

5 

4 
4 
7 

2.05 
1.50 
1.16 
1.16 
1.06 

-  1.62 

-  2.18 

-  1.94 

.76 
.49 
.44 
.52 

.48 

29 
29 
29 
29 
29 

13.1 
9.9 
7.5 
9.5 
5.5 

4 
5 

4 
5 
5 

20  + 

12 

12 

14  + 
14  + 

9 
5 

4 
2 
3 

1 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

WHEELING  WARwOOO  DM  12 

33.0 

14.6 

23.8 

-  8.2 

59 

28 

-  6 

8 

1267 

0 

17 

30 

6 

1.17 

-  1.90 

.56 

29 

6.7 

7 

13  + 

3 

1 

0 

DIVISION 

24.2 

-  9.2 

1.36 

-  2.07 

9.5 

NORTH  CENTRAL       02 

8ELINGT0N 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

32. 4 
33.6 
34.2 
31.6 
35.8 

10.8 
14.1 
13.4 
15.3 
16.9 

21.6 
23.9 
23.8 
23.5 

26.4 

-10.3 
-  8.7 

-10.1 

61 
62 
62 
62 
64 

29 
29+ 

30  + 

28 

28 

-IB 

-17 
-10 
-  5 
-11 

23 
22 
22 
8 
22 

1340 
1269 
1268 
1282 
1192 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
17 
15 
17 
13 

30 
29 
29 
28 
29 

8 
6 

8 
7 
5 

2.44 
2.65 

1.42 

1.63 

.84 

-  1.49 

-  2.00 

-  1.93 

.63 
.87 
.51 
.39 
.23 

30 
29 
30 
29 

7 

26.0 
28.6 

11.5 
17.1 
7.6 

7 
7 
9 
9 
6 

24+ 
12 
12 
11 

7 

8 
7 
4 
5 

4 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

u 

0 
0 
0 

GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTDN  1  N 
MIDOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

33.2 
3-.  .4 
33.9 
33.9 
31.1 

11.6 
13.4 
11.6 
13.2 
14.6 

22.4 
23.9 
22.8 
23.6 
22.9 

-13.7 

-10.1 

65 
68 
63 
67 
63 

29 
29 
28 
29 
29 

-13 
-11 
-15 
-12 
-11 

23  + 
22 
22 
22 

8 

1312 
1267 
1305 
1280 
1299 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

14 
16 
16 
17 

29 
30 
28 
29 
28 

7 
6 
10 
7 
8 

1.29 
.73 

1.95 
1.90 
1.63 

-  2.85 

-  1.90 

-  1.49 

.28 
.34 
.35 

.60 
.57 

30 
30 
29 
29 
29 

12.7 

16.5 
15.0 
12.6 

4 
5 
8 
9 

7 

14+ 

7 
14  + 
12 
12 

5 

2 

7 
8 
5 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MORGANTOWN  L  AND  D 

WESTON 

WEST  UNION 

33.0 
34.4 
35.8 

14.9 
13.7 
14.2 

24.0 
24.1 
25.0 

-11.4 

60 
64 
66 

28 
29 

29 

-  7 
-11 
-12 

22 
23 
22 

1263 
1263 
1234 

0 
0 
0 

16 
17 
14 

30 
29 
29 

7 
8 

7 

1.58 
2.52 

1.44 

-  1.92 

-  1.93 

.55 

.57 
.43 

30 
30 
29 

13.0 
18.5 
17.8 

7 
7 
6 

15+ 
12  + 

14  + 

6 
9 
5 

1 
1 

0 

0 
0 
0 

DIVISION 

23.7 

-10.6 

1.69 

-  2.20 

16.4 

*    *    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CORTON 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

38.1 
37.3 
38.2 
39.5 
36.8 

18.8 
16.5 
17.5 
17.9 

14.3 

28.5 

26.9 
27.9 
28.7 
25.6 

-  8.1 

71 
71 
70 
69 
70 

28 
29 
29 
28 
29 

-  7 

-  7 
-12 
-10 

-  9 

22 
22 
22 

21 
22 

1125 
1174 
1143 
1119 
1212 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
9 
9 

11 

29 
29 

29 
30 
29 

2 
3 
3 
2 
5 

1.15 

.98 

1.56 
1.20 

-  3.17 

-  2.74 

.38 
.28 
D   .60 
.41 
.30 

29 

7 

7 

7 

29+ 

12.6 
8.5 

11.7 

5 

4 

5 
5 

9  + 
10  + 

7 

8  + 

3 
2 

4 
6 
4 

0 
0 

2 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

HOGSETT  GALLIP0L1S  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGON 
LONDUN  LOCKS 

35.8 
36.3 
39.5 
38.2 

36.7 

15.1 
18.2 
19.5 
18.8 
18.6 

25.5 

27.3 
29.5 
28.5 

27.7 

-  9.3 

70 
69 
70 
72 
72 

29 

28 
29  + 
29 
29 

-  4 

-  6 

-  3 

-  7 

-  5 

23+ 

22 

22 

22 

23+ 

1218 

1163 
1092 
1123 
1148 

0 
0 

0 

0 

0 

12 
13 
12 
10 

11 

30 
27 
28 
29 
29 

6 
5 

2 
3 

2 

.78 
1.12 
1.16 
1.38 
1.57 

-  2.89 

-  2.53 

-  2.38 

.33 
.35 
.46 
.70 
.62 

30 
29 

29 
30 
30 

9.2 

7.9 

8.8 

10.9 

4 
4 
4 
5 
5 

7 
7 

7 
24* 

a 

3 

- 
4 
5 

4 

0 
0 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

0 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOO  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

36.2 
33.8 
37.2 
37.8 
36.4 

16.9 
16.4 
16.4 
13.9 

17.7 

26.6 
25.1 
26.8 
25.9 

27.1 

-  9.1 

-  8.3 

70 
69 
67 
69 
68 

29 

29 
29 
28 
28 

-  9 

-  9 

-  7 
-10 

-  2 

22 
22 
22 
22 

22 

1186 
1230 
1177 
1205 
1170 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
15 
12 
13 
14 

30 
29 
28 

29 

2  / 

3 
5 
5 

6 

1 

1.50 
.77 
.56 

1.64 
.72 

-  2.93 

-  3.24 

.54 
.24 
.34 
.45 
.23 

30 
29 
29 
29 

7 

7.9 
7.4 

10.2 

4 
4 

5 

7 
12+ 

7 

5 

4 
2 

7 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

38.8 

M 
36.2 

17.6 

M 
16.9 

28.2 

M 
26.6 

-  9.1 

70 
72 
70 

28 
29 
29 

-  7 

-  7 

-  1 

22 
22 
23  + 

1132 
1184 

0 

0 
0 

9 
13 

28 
29 

3 
5 

.87 

1.90 

.89 

-  1.74 

-  2.99 

.36 
.52 

.28 

29 

7 
30 

9.4 
9.0 

3 
4 

23 
10+ 

4 
2 

0 

1 

0 

0 
0 
0 

DIVISION 

27.2 

-  9.0 

1.16 

-  2.62 

9.5 

*    *    « 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

8ECKLEY  WB  AP          //R 

6RAND0NVILLE 

M 
31.3 
34.6 
32.5 
28.6 

M 
13.4 
14.2 
15.4 
10.6 

M 
22.4 
24.4 
24.0 

19.6 

-  6.7 

-  9.8 

-  9.6 

53 
61 
60 
57 

29 
29+ 
29 
29 

-11 
-13 
-18 

-  9 

-  7 

8 
23 

22 

9 

23  + 

1318 
1252 
1269 

1399 

0 

0 
0 
0 
0 

IS 
14 
17 
21 

30 
29 
30 
30 

7 

7 

7 

10 

2.4U 
1.95 
2.11 
2.2b 

-  1.79 

-  1.69 

-  2.15 

.65 
.64 
.66 
.55 

30 
30 
29 
29 

26.5 

14.8 
18.9 
30.3 

20 

7 
7 
15 

24  + 
24 
24 
13+ 

6 
6 

6 
8 

0 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

6LKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

31.4 
27. 3M 

30.4 

35.1 

9.6 
10. 6M 
9.6 

13.0 

20.5 
19. OM 
20.0 

24.1 

-12.5 

52 
52 

59 

59 

29 

29 
29 

29 

-13 
-12 

-17 

-13 

22 

9  + 
22 

22 

1373 
1422 
1390 

1263 

0 

0 
0 

0 

18 
22 

19 

15 

31 
30 
31 

29 

8 
6 

12 

8 

.86 
1.53 

1.99 

-  2.09 

.26 
.66 

.39 

.39 

18 
29 
29 

29 

5.0 
20.0 
27.5 

6 

56 
9 

10 

13  + 

14  + 
13+ 

23 

3 

15 

5 

9 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

34.1 
32.2 

30.7 

32.4 

14.6 
12.4 
11.8 
9.8M 

24.4 
22.3 

21.3 

21.  1M 

62 
60 
57 
59 

30+ 
30+ 
29 
29 

-10 
-13 
-16 
-12 

22 
22 
22 

11 

1254 
1317 
1349 
1363 

0 

0 
0 
0 

15 
17 

19 

17 

31 
30 
30 
30 

7 
7 
7 
7 

1.98 
2.22 
3.16 
2.54 

.62 
.67 
.93 
.60 

30 
30 
30 
12 

17.3 
24.8 
44.0 
20.2 

8 

13 
14 
13 

21 
12 
24 
12 

5 
6 

13 
6 

1 
1 
1 
I 

0 
0 
0 
0 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

33.6 
33.4 
29.7 
33.3 

15.8 
6.5 
14.2 
13.6 

24.7 
20.0 
22.0 
23.5 

58 
53 
52 
62 

29 

16 
30  + 
30  + 

-  7 
-13 
-11 
-12 

23+ 

8 

9  + 
23  + 

1239 
1392 
1328 
1284 

0 
0 
0 
0 

16 
16 
18 
16 

29 

31 
28 
30 

6 

9 
5 
6 

2.62 
1.62 
1.27 
1.59 

.70 
.36 
.40 
.54 

30 
6 
7 

30 

29.4 

10.7 
23.0 
17.0 

13 

8 

26 

7 

24+ 

7  + 

10+ 

24  + 

10 
5 
4 
5 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SEE    SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    4- 
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Continued 

WEST  VIRGINIA 
JANUARY    1970 

Temperature 

*recipitation 

52 

|| 

>  s 

> 
< 

•a 
if 

II 

q£ 

■ 

M 
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© 

■ 
i 

o 

-J 

Q 

a 

i 

• 

No.  of  Days 

3 

,1 
|| 

*  2 

a 
o 

a 

Sno 

».  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

H 

5-0 
Q  o 

id 
So 

Q 

1 

1 
o 

2 

Si 

3  | 

s5 

.  \ 

TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

27.7 
35.3 

10.3 
16.9 

19.0 
26.1 

55 

64 

29 
29 

-15 
-12 

10 
22 

1420 
1197 

0 

0 

19 
12 

30 
29 

7 
6 

2.37 
2.6b 

.37 
.70 

30 
30 

33.0 
9.0 

24 
5 

12 
8 

6 

JO 

0 
2 

0 
0 

DIVISION 

22.1 

-  9.5 

2.07 

-  2.13 

21.8 

*    *    * 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //R 

KOPPERSTON 

35.9 
32.3 
35.8 
37.2 
35.7 

16.5 
17.6 
16.1 

15.0 
17.1 

26.2 
25.0 
26.0 
26.1 
26.4 

-10.3 

63 
61 
65 
70 
67 

29 
29 
30 
29 
28 

-15 

-  8 

-  8 
-13 
-13 

9 

9 
23  + 
23 
22 

1197 
1235 
1203 
1196 
1190 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

15 
12 

11 
11 

29 

27 

30 
30 
29 

3 
6 
6 
6 
5 

2.70 
2.21 
1.17 
1.96 
1.52 

-  1.42 

.98 

1.04 
.34 
.77 
.42 

29 
29 
18 

30 
29 

12.6 

11.1 

8.0 

11.0 

5 

6 
4 
5 
8 

6 

24 
21 
24 
23 

5 
5 

4 
6 

7 

2 

1 
0 
1 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

LEwISBURG  2  SSW 

PINEVILIE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

36.5 
36.  9M 
30.6 
36.6 

15.* 

14.2 
12.1 
16.8 

26.0 
25. 6M 
23.4 
27.7 

-10.1 
-  6.2 

63 
71 
63 
63 

29 
29 
30 
29 

-  6 
-13 

-  8 

-  5 

9  + 
23 
22  + 

9 

1203 
1220 
1284 
1146 

0 
0 
0 
0 

10 

12 

14 

9 

31 
30 
31 
27 

5 

7 
7 
4 

1.47 
1.4b 
2.04 
1.73 

-  .90 

-  1.36 

.56 
.31 
.75 
.78 

29 
30 
30 
30 

6.5 

13.2 

8.0 

5.0 

4 
5 
4 
3 

10+ 
24+ 

9  + 

7 

5 
6 
5 
3 

1 

0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

25. B 

-  9.3 

1.81 

-  1.41 

9.4 

#    *    # 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

35.1 
37.9 
35.5 
33.0 
33.2 

16.3 
15.6 
17.2 
14.2 
15.6 

25.7 
26.  8 
26.4 
23.6 
24.4 

-10.3 
-  8.7 

60 
58 
54 
56 
54 

29 
29 
29 
30 
29 

-  1 

-  3 

-  5 

0 

-  1 

23 

22  + 

9 

10 
23 

1212 
1177 
1191 
1276 
1252 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
9 
11 
14 
14 

30 
29 
28 
29 
29 

2 

6 
2 
1 
3 

1.42 
.45 

1.33 
.96 

.50 

-  1.69 

-  2.13 

1.06 
.32 
.50 
.28 

.15 

7 
7 

7 
7 
7 

8.0 
5.5 

8.1 

11.5 

6.5 

6 

10 
8 

6 
12 
14  + 

2 
2 
4 
5 
2 

1 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

MATH1AS 

M00REF1ELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

35.0 
36.9 
33.5 
38.2 
36.3 

14.5 
13.9 
14.0 
18.8 
15.5 

24.8 
25.4 
23.8 
28.5 
25.9 

-  5.6 

58 
63 
59 
63 

59 

29 
29 
30 
29 

29 

-  5 
-12 

0 

-  2 

-  3 

22 
10  + 
10  + 
11 
23 

1239 
1218 
1273 
1120 
1206 

0 
0 
0 

0 
0 

14 
10 
16 

11 
9 

30 
29 
30 
28 
28 

6 
6 
2 
4 
3 

.81 
.51 
.72 
.60 
.65 

-  1.38 

.33 
.34 
.19 
.40 
.30 

7 
7 
7 
7 
30 

6.5 
8.0 

7.0 
5.0 

6 

5 

7 

13+ 

12  + 

7 

3 
1 
4 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

36.1 

13.5 

24.8 

-  7.6 

61 

30+ 

-  7 

8 

1236 

0 

12 

31 

3 

.70 

-  1.41 

.32 

7 

6.0 

6 

8  + 

3 

0 

0 

DIVISION 

25.5 

-  7.9 

.79 

-  1.58 

7.2 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PICKENS  1 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
FRANKLIN  2  NE 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 

PRINCETON 

GREATEST    TOTAL    SNOWFALL 
PICKENS    1 

GREATEST    DEPTH    Or     SNOW 
CANAAN    VALLEY 


72 

DATE 

29 

-  18 

DATE 

23  + 

3.16 

.45 

1.28 

DATE 

30 

44.0 

56 

DATE 

14+ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   2    - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


NQRTHntSTtRN 


RCNS    *UN    1     Sil 

CAUO    3    S 

cmston  1  ssm 

ulenbqro 

N<     HJCHEN    OAM     \i 

nounosvule 
new  Cumberland 
new  martinsville 

PARKEASBURG    fAA    AP 
PARMRSBURG    Ml    CITY 

heirton 

■ElLSBURG    3    NE 
WHEELING    WARttOOO    ON    12 


NORTH    CENT**|. 


BEllNCTON 

tUCKHANNON  2 

W 

>UAN$VlLLE 

CENTRALU 

CLARkSBJRG  1 

FAIRMONT 

CASSAMAV 

GLENvlLLE  2 

HE 

ORANTSvlLLE 

!  NH 

HASTINGS 

1RELAN0 

JANE  LEW 

LAKE  LYSS 

HANN1SST0N  1 

N 

KANNJNGTON  1 

" 

NIODlEBOURNE 

2  ESE 

MORGANTOWN  faa  airport 

HQRGaNTOwN  . 

AND  0 

PHUIPPI 

SUTTQN  RESERVOIR 

VANOALlA 

■ESTON 

■  EST  JNIDN 

SOUTHWESTERN 


BRANCHiANO 
CHARLESTON  wB  AP 
CHARLESTON  1 
CLAY  1 
CLENOENIN  I  SM 

C3RTQN 
DlLLE 

DUNLOW  5  SE 
HAUL IN 

HOGSETT  GALLIPDLIS  DAM 

HUNTINGTON  H8  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRHT  PL 
KERMIT 

LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  L0CK5  AND  OAM 

RAVENSW*IQD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 

WINFIELO  LOCKS 


ALBRIGHT 

ALPENA  1  NH 

ARBOVAlE  2 

BAYARD 

BECKlEY  V  A  HOSPITAL 

BEC<LEY  WB  AP  //R 

IELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEV 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 


LLEY 


HACKER 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVKLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
ROWLESSURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUHMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  I 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 

ALDERSON 


Pay  ol  Month 


7    8    9    10 


S*e  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

■EST    VIRG 
JANUARY 

INIA 
1970 

— 

Day 

of  Month 

Station 

o 

E- 

1      | 

2     | 

3 

4    | 

5    1 

6 

7    | 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13    J 

14       15 

16      17  | 

18 

19 

20 

21 

22   |  23 

24 

25 

26 

27 

28      29      30 

31 

2.70 

T 

.07 

.0* 

•  02 

.40 

T 

.02 

T 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

.63 

.'.■) 

T 

.30 

.02 

.02 

.98       .01 

BLUEFI61D    FAA    AIRPORT 

2.21 

T 

.17 

T 

.23 

.02 

T 

T 

T 

.07 

.03 

.30 

.01 

T 

.25 

T 

.09 

T 

1.04      T 

T 

8LUEST0NE    DAN 

1.17 

T 

T 

T 

.25 

T 

T 

T 

.01 

.34 

T 

T 

.20 

.02 

.03 

.32 

T 

GARY                                                           /IK 

1.96 

T 

.07 

T 

T 

.21 

T 

T 

T 

.15 

.40 

.01 

T 

.19 

T            .10 

.06 

.77 

T 

[AF.GER 

2.32 

.02 

.15 

.0* 

.03 

.32 

.13 

.11 

.04 

.23 

.05 

.24 

.04 

.03 

.20 

.12 

.06 

.03 

.45 

.03 

KOPPERSTON 

1.52 

T 

.11 

.13 

.13 

T 

.05 

.03 

T 

.12 

T 

T            .09 

.06 

T 

.17 

■  03 

.18 

.42      T 

LEKlSBURG    2    S5K 

1.47 

.07 

.15 

.16 

.28 

.15 

.05 

.05 

.56      T 

-;T~i.i 

2. IB 

.07 

T 

.IB 

.19 

.09 

.11 

T 

.32 

T            .02 

.14 

T 

1.06 

PINEVILLE 

1.46 

.10 

.28 

.02 

.02 

.01 

.08 

.26 

T 

.23 

.13 

.04 

.31 

PRINCETON 

2.30 

T 

.02 

.01 

T 

.24 

.01 

.01 

.01 

T 

.08 

.36 

.01 

.02 

.20 

.02 

.03 

T 

1.28 

T 

RENIC<    NO    2 

1.01 

T 

T 

T 

.30 

T 

T 

.10 

.25 

T            .01 

.35       T 

T 

UNION 

2.04 

T 

■  OS 

.23 

.57 

T 

.20 

.03 

.10 

.09 

.75 

unite    SULPHUR    SPRINGS 

1.73 

.02 

T 

.26 

T 

T 

.47 

.09 

T 

.09 

T 

.78 

T 

... 
NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 

1.42 

1.06 

.05 

.06 

.05 

.20 

BRUSHY    RUN 

.54 

.36 

T 

.07 

.04 

.05 

FRANKLIN    2     NE 

.45 

.32 

.13 

HARPERS    FERRY 

1.63 

T 

.28 

T 

.23 

T 

.20 

.22 

T 

.18 

.02 

.07 

T 

T 

.02      T            .41 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

1.33 

.05 

.01 

.50 

.03 

.08 

.26 

T 

.16 

T 

.05 

T 

.01 

.16      T 

KEARNEYSVLE    1    Nu    HBASO 

.96 

T 

T 

T 

.28 

.10 

.08 

.13 

T 

.13 

T 

.07 

T 

.17 

MARTINSBURG    FAA    AP 

.50 

T 

.12 

.15 

.05 

T 

.06 

T 

.06 

T 

.03 

.03 

T 

T 

T             T 

MATHIAS 

.61 

T 

T 

.10 

.33 

T 

.03 

.02 

.18 

.01 

.08 

.05 

.01 

HOOREFIELD    2    SSE 

.51 

T 

T 

.34 

T 

T 

.07 

T 

.05 

T 

T            T            .05 

OMPS 

.72 

.19 

.06 

.10 

.02 

.11 

.09 

.13 

PETERSBURG 

.60 

.40 

.05 

.05 

.05 

.05 

ROHNEY    3    NNE 

.65 

T 

T 

T 

.22 

T 

.03 

.01 

T 

.07 

T 

T 

T 

T 

T                         .30 

T 

WARDENSVILLE    r   h   farm 

.70 

.32 

.03 

.11 

.01 

.04 

.17 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

« 

IE 

V) 

c 

44.     3 
—     ® 

fllTti 

i.  </> 

OJ  O 
o-a. 

9 

VI 

c 

3 

1.2 

11 
•  • - 

en  O 

c 

2-d 
"5  * 
2  2 

0£(/3 

0) 

o 

OJ 

> 
< 

9 

"5* 

6£ 

—  i 

m 

Standard  of  Time 

EASTERN 

u 
0 

h- 

o 
q 

q 

0* 

6 

o 

O; 
O 

o 
t> 

o 
q 

L. 

o 

> 
0 

CN  O 

0 
0 

i- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13       19 

BEC*LEY    WB    AIRPORT 
CHARLESTON    WB    AIRPORT 
ELKINS    /JB    AIRDORT 
HUNTINGTON    WB    AIRPORT 
PARKEPS9UR&    kVB    CITy 

27 

24 

24 

7.0 
5.2 

4.9 

10.6 
8#2 

7.7 

31  +  + 

23  +  + 

24+  + 
32 

24 

24 

27 

25 
29  + 

20 
20 

75 

68 

78 

76 

70 
83 
81 

69 
57 
71 
68 

70 
57 
79 
67 

8 
8 
3 

5 
13 

12 
11 
17 
11 
8 

5 
3 

5 
4 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
22 
25 
20 
25 

30 

7.7 
6.1 
8.9 
7.6 

WEST      VIRGINIA      -      JANUARY      1970 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


This  January  was  slightly  colder  than  January 
1969,  but  had  much  more  snow.  Parkersburg's 
average  January  temperature  has  been  lower 
only  twice:  January  1940  (20.2°)  and  January 
1914  (20.5°).  The  first  half  of  the  month  had 
perhaps  the  longest  period  of  sustained  cold 
ever  recorded.  Another  cold  spell  occurred 
during  the  fourth  week  during  which  most  stations 
recorded  their  coldest  readings  on  January  22. 

Although  precipitation  was  below  normal,  most 
fell   as    snow    except  for  the  thunderstorm  with 


heavy  rain  showers  on  January  28-29.  Snowfall 
was  about  50  percent  above  average  due  mainly 
to  three  big  falls,  on  the  8th,  20th,  and  23d.  The 
highest  temperatures  of  the  month  occurred 
January  28.  This  warm  spell  melted  the  snow 
cover  at  lower  elevations,  and  reduced  the  depth 
of  the  northern  mountain  snow  pack  to  below  1 
foot  by  the  end  of  the  month.  TheU.  S.  Geological 
Survey  reported  that  ground  water  levels  rose 
statewide,  particularly  in  the  Eastern  Panhandle 
(Water  Resources  Review,  January  1970,  U.  S. 
Department  of  the  Interior). 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 


Soo  Rolorcoco  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


.11'  V|* 


Day  ol  Monlh 


II   12   13   14   IS   IB   17   II   19   20   21   22   23   24   25   21   27 


NORTHWESTERN 


D] 


BENS  RUN  I  SSE 

CAIRC  3  S 

CRESTON  1  SSw 

MOUNOSVILLE 

NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 

PARKERSBURG  FAA  4P 

PARKERSBURG  WB  CITY 

WEIRTON 

WtLLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


02 


BELINGTDN 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVIILE  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBDURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


charleston  wb  ap 
Charleston  i 

CORTON 

OUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

LOGAN 


MAX 

M1N 


J1-   31 
28   28 


37   37 

27   26 


36   36 
27   24 


3'   35 
28   28 


32   31 
21   25 


37   34 
29   26 


38   31 
26   24 


33   34 
26   24 


41   35 
29   29 


30   31 
26   25 


34   39 
27   28 


36   32 
27   27 


36   34 
28   29 


32   34 
27   26 


28   30 
25   24 


32   33 
30   26 


36   32 
29   28 


33   36 
27   27 


34   35 
20   19 


27   27   13 


33   35   j; 
28   29   II 


32   31 
25   24 


32   32 
27   27 


36   36 
30   30 


33   40 
28   29 


34   33 
28   22 


36   36 
30   29 


35   38 
29   27 


36   39 

31   28 


39   37 
33   26 


30   45 

13   11 


28   40 
17   10 


25   38 
13   15 


27   41 
12   10 


25   42 

14   17 


27   43 
16   16 


25   37 

12   19 


26   39 

15   12 


27   39 
16   18 


16    5 
2  -  1 


14   10 
3  -  I 


18   12 
-6-8 


14   12 
•3-3 


4    7 
2  •  1 


22   27 
5-7 


0  -  4  .  4 


20   26 
4-3 


21   26   30 


26   31 

4   18 


17   25 
4    2 


26   30 
2   26 


19   25   28 


19   27   30 


16   26   30 


39   36 
4   26 


26   45 

10    9 


40   35 
19   20 


37   33 
19 


42   36 
14   23 


44   39 
6   25 


44   38 
15   25 


32   45 

14   17 


44   38 
11   28 


33   45 

.5   15 


29   11 
1G  -  5 


35   26 
19  -  I 


20    3 

0-5 


32   14 
14-2 


33   18 
16-3 


33   18 
15-2 


27   10 
10-4 


28   11 
10-5 


16   28 
1  -10 


9   17 
■2-5 

13   25 


1 


20   32 

1  -  2 


18   25 
3  -12 


19   26 
5-9 


10   29 

■1-3 


15   27 
0  -  1 


34   21 

15    1 


46   45 
16   28 


34   44 
17   17 


15 

-  1 


19    3 
2  -  1 


19   36   35 
5    2   27 


13   19   35 


34   35 

1   24 


20   24   25 
6   11 


1   15 
31 


11   20 
2    0 


13   22 
1    2 


8   29 
10   27   35 


3  0   3 .'    I  2 


3^   3.'   42 


33  30 
13 

30  28 

17  15 

32  30 

17  21 

31  30 

14  18 

32  30 

15  16 

29  29 

15  15 

29  28 

15  14 

28  28 

15  16 


30   42 
23    5 


31  31 

17  5  ■ 

30  30  40 

12  9  1 

29  28  41 
22  13  6 

30  31  40 
15  16  5 

30  32  32 

22  13  11 


35   39 
20   16 


33   40 
21   15 


34   37 
19   12 


32   38 

11   11 


31   35   34 
10    8   12 


34   ".0   45 


36   42 
10   16 


42   32 

4    7 


35   52 

7   2' 


50   48 
12   31 


48   43   42 
13   36   22 


55   47 

22   29 


53   51 

18   35 


54   50 
17   35 


17   44 
16   38 


49   46   39 


48   50 
10   26 


43   53   54 


46   47 
IB   35 


44   55 
10   17 


51   52 
5   19 


53   47   39 


49   48 
25   37 


42   53 
10   12 


54   50 
12   26 


54   50 
25   31 


47   57 
16   21 


34   39 

22   17   19 


53   43   46 
17   24 


54   51   47 
23   29   27 


49   56   52 

14   17   27 


47   54   50 
13   18   25 


52   49   43 
25   32 


56   54   50 

20   27   30 


46   48   -2 
19   20   31 


24   22 
5  -  1 


27   24 
19  -  2 

23   18 

3  -  1 

19   14 

4  0 

22   .8 
9  -  1 

22   15 

0-3 

22   14 
3  -  2 

16   13 


27 
-  3 


16 


2)   28 

•  14  -  2 


13   20 
.9-9 

20   28 


16   29 
■  1    9 


21   29 
.  7    4 

l»   27 


20   27 
■  4   10 


17   24 

•  3   11 


18   25 
■  9    4 


94   40 
36   32 


50   54   42 
20   33   3? 


-1 
-  1 


31   20   14 


21   16 
7-4 


18   24   24 


40   31   24 


20   10 
0-3 


26   23 

10  -  1 


27   24 
13  -  1 


22   13 

4  -  1 


23   15 
5-2 


9   20 
•17  -18 


17   26 
•  17  -  5 


13   12 
•  10  -  9 


15   25 

•  2    4 


17   31 
•11    2 


13   20 
•13  -13 


16   22 
■  U  -  5 


19   26 
•  15  -  6 


16   22 
■  12  -  1 


16   27 
•  7-2 


14   20 
■10  -11 


19   29 
•  12    0 


27   26   13 


39   28 
24   15 


36   32 
24   17 


29   35 
21   16 


35   27 
24   12 


24   23 
16    4 


32   25 
21   16 


39   29 
25   19 


30   42 
10   13 


19   29   35 
■  7-4   U 


■12    3 
29   34   40 

■  e  16  io 

18   25 
.9-6 

17   23 


21 


29   39 
15   10 


25   31   33 

-3   15   11 


54   48 
21   21 


31   38 

34  il 


50   36 
28   31 


43   37 
31   30 


54   39 
32   31 


48   35 
31   30 


46   51   37 
23   33   32 


42   47 
37   32 


53  46 

36  30 

54  39 

33  31 

57  46 

34  33 

50  36 

31  30 

55  48 

36  32 

57  49 

34  33 

53  44 

33  31 

42  37 

33  33 

53  36 

34  32 

52  35 

31  31 

51  37 
31  30 

56  45 

43  33 

55  39 

33  32 


60   60 
31   37 


36   60   45 


27   28 
-7-4 


36   59 
22   36 


59   48 
18   30 


38   60 
6   35 


36   59 
8   30 


59  56  49 

39  36  33 

55  60  51 

30  38  36 

41  60 

23  36  32 


•.6   67 

23   27 


66   69 
24   34 


56   64 
21   34 


60   65 
27   39 


53   62 

29   39 


67   67 
30   35 


66   66 
30   35 


57   62 
26   36 


55   63 

27   38 


59   54 
26   31 


38   61 
23   27 


62   62 
22   43 


39   62 
25   27 


62   60 
28   35 


42   65 
21   25 


43   68 
23   29 


63   62 

24   42 


63   67 
25   40 


61   63 
30   36 


60   59 
26   42 


42   64 
25   28 


65   66 
25   40 


96   40 


39   48 

19    2. 


57   47 
21   21 


56   49 

2*   2  . 


46   50 
23   23 


35   49 

26   25 


36   45 
21   23 


39   46 
23   22 


54   4  1 
26   23 


56   30 
25   21 


62   32 

29   24 


35   46 
23   23 


45   45 
31   24 


42   47 
23   23 


40   48 
24   22 


36   45 
23   23 


45   45 
27   24 


62   41 
26   23 


41   42 
24   20 


69   37 
37   27 


71   59 
30   28 


70   45 
44   26 


67   48 
43   22 


70   5B 
29   29 


70   62 
28   30 


66   36 
35   28 


70   41 
41   28 


72   68 
31   31 


See  Rotereace  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JANUARY    1970 


Station 


Day  of  Month 


10       11       12       13       14 


25      26      27      28 


LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSW00D  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELD  LOCKS 


ARROVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

R1CHW00D 

RUWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

TEPRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KUPPERSTON 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mill 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


37   42 
31   27 


33   34 
27   29 


34   40 
27   29 


35   3B 
24   25 


32   36   36 


25   20 

32 


37   35   39 
30   30   27 


30   38 
25   22 


36   32 
27   26 


35   32 
23   25 


28   31 
25   22 


33   33 
27   25 


31   38 
20   20 


32   29 
20   16 


36   35 
26   24 


32   36   30 
24   21   18 


31   34 
25   23 


45   35   40 

30   29   28 


44   34 
30   27 


33   39 
29   24 


29   30 
16   14 


42   43 
14   11 


34   44 
21   13 


15 

29   31 

22   18 


26   39 

11    6 


10  22 
3  7 

11  20 
3  5 

10  19 


zo 


26   31 
-  1   21 


30   31 
-  2   25 


22   34   34 


10   21   32 


35   36 
15   24 


25   37 

14    6 


23   36   31 


24   22 

8   14 


22   32   32 
13    1    9 

15   28   28 


36   32 
0   22 


27   36   37 


27   26 
18   14 


27   23 
14    6 


28   15 
12  -11 


30   10   10 
9  -  8  . 


23    1 
-3-6 


32   18-1 
13-6-7 


27   12-1 
12  -11  -10 


14 


29   31 
-10   22 


29   28 
-  3   22 


19  36  31 
■3-5  23 

18   31  31 

•3    8  20 

3   14  26 

•  5-7-2 

20  25  26 

•  7  • 

10 


31   13 
11-8 


32   19    5 
13-5-5 


27   27 
1   18 


14   28 
■11  -15 


35   20 
18-5 


19   36 
12    6 


28   38   37 
9    4   21 


26    4-2 
4-6  -10 


10 
-  7  -  6 


42   36 
15   26 


31   14 
13-3 


18   31  30 

•2-6  24 

5   21  33 

•6-1  9 

5   16  30 

•  5-9  8 

11   32  30 

■5-5  18 

9   26  29 

■  ?  -12  15 


26   30 
-  7   23 


21   24   35 
10   13   23 


16-5 
■11  -U 


26   26 
15    9 


36   35   34 

19   19   16 


24   35   33 
14   19   25 


30   30 
21   16 


28   31 
15   12 


27   38   33 

17   10   21 


32   15 
12-5 


34   16 
1*  -10 


32   13 

13-4 


30   24 
10-6 


33   24    8 
20-1-1 


23   31 

-  6  -11 

6   30 
■10    4 

4   19 

-  5    1 

■  1    6 
•15  -  2 

20   33 
2-2 


16   38   31 


15   34 
-  2 


10   21 
24   32 


34   20 
17    0 


31   13 
U  -  3 


24   39 
3   14 


11   34   34 
0    1   27 


35   35 
25   17 


34   34 
21   15 


20 


40  51  41 
20  24  30 

41  46  45 
17  19  29 


31  33  33 

6  9  9 

33  34  41 

11  10  9 

33  34  46 


33   32 

17   10 


52   51   47 
15   27   27 


54   51   49 


37   44 
6   11 

39   39 


14 


32   36 
15   13 


55   49 
22   29 


29   30   41 
14   14    6 


23   27   39 
16   17    5 


30   38   47 


29   36   47 
13   14   23 


47   44   39 


45   48   38 


26   21 
18-2 


27   31 

14    2 


20   23 
11   15 


26   28   35 
17   15-4 


48   44   38 
26   30   23 


45   35   35 
3   12   29 


41   42   37 
9   27   22 


47   47   37 
-2   19   20 


50   50 
10   21 


29   30 
16    6 


30   28 
21   20 


34   35 
12    6 


27   26 
13   13 


24   23 

14   15 


30   38 
13   15 


26   38 
17   21 


35   36 
22   11 


35   36 
23   11 


30 

54  41 

24  30 

51  49 

6  29 

45  38 
26  23 

46  45 
15  10 


52   51   37 
9   24   27 


53   38 

3   12 


30   33   32 


50   45 
22   32 


40   46   48 
10   24   34 


45   40 
16   23 


50   42   39 
17   20   30 


46   44   36 
31   34   26 


44   46   36 
13   18   20 


53   53 
15   14 


U   43 
9   15 


46   40   37 
18   26   30 


39   29 
25   21 


40   28 
26   21 


22   29 
■  7   12 


29   23 

19   15 


20   22 
40   26 


19   28 
-2    4 


18   28 
.7-6 


17   24 
.1-1 


26   23   17 
20   17  . 


25   22 
17    0 


33   25 
22   12 


22   21 

14    8 


30   23   21 
22   16-7 


39   26   25 
22   16-5 


38   25   24 
20   10  ■ 


25   20 

14    9 


48   19   I 
9-4-6 


9   24 
■10  -  9 


22 

7-3 


24   12 
-2-8 


25   22 
15-5 


23   22 
17-3 


18   22 
■  16  -  3 


14   24 
■  10    9 


27   30 
•  11  -  7 


34   25 

20   15 


27   23 
16    2 


39   30   21 
26   23    I 


40   29 
26   23 


30   25   22 
23   20-3 


18   26 
■  12    0 


17   27 
-13    5 


30   32 

5 


20   26   33 


15   22 
-  7    2 


17   25 
■  13  -  7 


11   20   23 
.7-6 


16   25 
•17  -11 


22   25 
.13  -  4 


15 
20   25 


-12  -12   13 


17   24   39 
•5   16   13 


14   26   30 
.6-8   13 


12   26   32 

■  a  -13    16 


36   60 
14   33 


39   60 
13   36 


44   56 
25   40 


51   50 
25   35 


54   56 
23   33 


50   58 
28   34 


57   57 
27   38 


35   61 
11   35 


48   48   35 
23   30   29 


48   50 
30   35 


50   49   47 
34   31   26 


46   50   36 
7   38   29 


46   45 
10   32 


44   45 
22   27 


51   36 
30   25 


46   50   47 
20   35   30 


38   53 
14   30 


48   54   42 
19   38   31 


47   49   36 
29   29   27 


40   51   34 
8       29 


51   52   37 


,9 
11 


52   52   49 
30'  40   28 


50   47 
34   32 


36   55 

15   24 


40   54 
13   33 


47   54   51 
24   36   31 


72   65 
31   32 


70   61   37 
29   31   27 


57   35 
26   26 


67   41   49 


68   40 
29   27 


67   40 
39   25 


66   39 
37   26 


72   62 
32   30 


70   65   37 
26   30   26 


51   53   50   36 

32   45   22   25 


61   61   50   44 
22   49   22   23 


58   60   30   42 
30   30   22   22 


34   57   52   26 
23   27   22   19 


50   52   49   35 

18   28   21   14 


47   52   44   32 
17   »0   15   16 


55   59   31   39 

20   31   19   20 


55   59   51   43 

24   41   20   21 


52   62   62   30 
27   31   25   22 


39   60   60   31 
23   28   23   22 


54   57   37   39 

21   37   17   15 


57   59   47   35 
16   47   20   19 


52   56   49   44 
24   37   24   24 


49   51   32   44 
19   14   18   18 


36   52   52   23 
25   35   20   17 


49   62   62   28 
30   32   25   20 


36   55   50   25 

16   26   19   17 


60   64   54   42 
25   51   24   23 


57   63   49   42 

25   45   22   21 


60   61   30   40 
35   30   22   22 


59   65 
29   32 


53   70   67   34 
25   25   31   23 


67   65   51   45 
27   50   25   26 


S««  R»l«ronc»  Notoa  Following  Station  tndox 
-    6    - 


DAILY  TEMPERATURES 


«<ST     VIH.II.U 


Day  ol  Month 


10       11       1]       13       U       IS       16       17       IB       19       20      21       22      2}       24      25       28      27       21 


29   30   31 


LEWISIURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


0  6 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NaT  PARK 

KEARNEYSVLE  1  Nw  W8ASCJ 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

M00REFIEL0  2  SSE 

ONPS 

PETERSBURG 

ROMNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


mini 


MAV 

MIN 


MAX 

MIN 


M  K I 

MIN 


MIX 

MIN 


KU 

MIN 


MAX 
MIN 


tux 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


3*   37 
19   22 


42   33 
26   24 


II 

IS 

40 

U 

11 

21 

30 
11 

13 

-    is 

14 

30 
10 

41 
10 

35 

16 

10 

0 

it 

13 

27 
9 

41 
11 

32 

16 

-    7 

ia 

17 

40 
9 

II 

16 

11 

IS 

IS 

-    4 

28    44 

12   12 


29   42 
9   13 


3*   47 
15   15 


29  42 

11  12 

27  40 

5  11 

29  45 

8  10 

32  30 

12  14 

30  45 
12  20 


30   47   40 


32   30   45 


19   20   42 


36   24 
19    2 


32   17 

17-3 


35   23 
23    2 


37   28 
25    1 


30   14 
14-3 


42   13 
13  -12 


39   25 
24    2 


32   19 
19    0 


33   21 
20    1 


34   28 
23-7 


14   J-. 

1  -  1 


23   26 
3    8 


25   34 
0-2 


26   24 
6    5 


27   32 

5  12 

24   25 

6  10 

35 

19 


22   22  33 

-12  -  9  20 

11   21  26 

0    3  12 

26   25  35 

5-2  20 

24   26  36 

4-2  20 

15   24  25 

2-5  6 


40   49 
12   11 


34  35 
23  22 

36  36 

10  16 

39  42 

21  15 

35  35 
21  15 

36  36 
23  20 

31  34 
10  19 

35  37 

4  11 

33  32 

9  23 

32  38 
20  25 

36  34 
23  12 

35  35 

12  12 


46   42 
26   34 


30   39   45 


47   41 
15   27 


30   49   54 


53   48   47 


49   43 
26   32 


36   55   48 


29   26 
18  -  5 


33   20 
12    9 


42   23 

18   13 


34   23 

13   14 


41   24 

13   10 


26   20 

14    9 


30   24 
16   14 


27   24 
18   13 


44   29   20 


34   25 
19   16 


33   23 
16    9 


44   28 
18   15 


25   28 

1    1 


23   26 

S  -  1 


27   31 
-3    6 


16   21 
4    1 


23   25 
5  -  1 


26   30 
-2-1 


13   20 
3    1 

25   28 


25   26 
1  -  3 


15   26   30 


2'   il 


54   42 
26   24 


44   60 
30   37 


36  34  48 

21  37  27 

40  46  40 

23  23  33 

31  47  49 

14  24  34 


46   54 
30   40 


42   48 
29   32 


30   40   49 
15   22   35 


52 
25 


it 

41 


56   46 

26   20 


55   45 

25   24 


50   52 
32   24 


56   35 
33   20 


41   46 
20   16 


54   43 
26  iZ 


59   47 
30   22 


59   40 
30   25 


60   47 
28   26 


56   48 
28   22 


61   34 
31   25 


35.1 
16.3 


37.9 
15.6 


35.5 

17.2 


33.0 
14.2 


33.2 

15.6 


35.0 
14.5 


36.9 
13.9 


33.5 
14.0 


38.  2 

18.6 


36.3 

15.5 


36.1 
13.5 


See  Referouc*  Noloa  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


HtST  VIRGINIA 
JANUARY    1*70 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   *   • 
NORTH  (fSTERN        01 

CRESTS  1  i  SS- 

SNU»FALt 
SN  0,J  G'lD 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

T 

A. 5 
5 

T 
3 

.5 
A 

T 
3 

3 

.5 
3 

T 

2 

T 
2 

1 

1 

1 

.5 
1 

T 
T 

A.O 
A 

A 

3 

2 

NEW  MA-UINSV'LLt 

SNOWFALL 
SN  rill  5N0 

T 

.9 

1 

1 

T 

1.2 
1 

.9 
2 

2 

2 

.6 
2 

l.A 
3 

.9 

A 

3 

.6 
A 

3 

2 

1 

f 

1 

3.9 
3 

1.5 

A 

T 
3 

3 

.6 
3 

T 
2 

1 

T 
T 

.6 

T 

PARK-K->,".URG  FAJ  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  UNO 

.2 

.A 

r 

.A 
1 

.1 
1 

1 

1.7 

1.1 

3 

T 
3 

3 

.1 
3 

2.5 

3 

.1 

5 

A 

1.2 
3 

A 

A 

T 

.3 

T 
T 

.8 

T 

T 
1 

1 

.8 
1 

T 
1 

1 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

PARK;RS?URG  ,.B  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  gno 

T 
T 

.3 

.2 

1 

,2 

T 

T 

1.1 

T 

1.1 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

2.0 
2 

T 
A 

3 

.5 

2 

3 

i 

1 

.2 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
1 

1 

.7 

1 

T 
1 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

WEIRTO-I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

.9 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

T 
2 

2.5 

A 

T 
A 

A 

T 
A 

1.0 
5 

.7 
5 

3 

5 

A 

2 

T 

T 
T 

1.2 
1 

.6 
1 

T 
1 

1 

1.2 
2 

.3 
2 

.2 

T 

.6 

T 

T 

whfelM:  WARilUDD  DM  12 

SNOWBALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
1 

2.0 
3 

1.0 
3 

3 

3 

3 

•  3 

6 

1.0 
7 

7 

6 

5 

A 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

T 
1 

1.0 
1 

1 

,A 

T 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 

BURNSY!llE 

SNOWFALL 
SN  ON  5MD 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

T 

T 

9.0 
5 

2.0 

7 

T 
7 

1.0 

7 

. 

2.0 

A 

T 
T 

2.0 

A 

. 

2.0 

A 

T 
T 

1.0 
1 

GLENVILLE  2  'It 

SNOWFALL 
5-1  ON  GND 

T 

.1 

T 

1.7 
2 

,4 

1 

T 
1 

T 

A. 3 
A 

.A 

A 

.3 

A 

.6 
A 

A 

.0 
A 

T 
A 

A 

3 

3 

2 

T 

.1 

1 

T 
1 

2.1 
3 

T 
2 

.3 
2 

.9 
3 

1 

T 

.1 

T 

.6 
1 

T 

T 

MANNIN'.TON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.3 
1 

3.0 

A 

T 
A 

2 

1.0 
2 

3.0 

5 

T 
5 

T 
5 

A 

1.0 
5 

3.0 

a 

7 

1.0 
8 

6 

A 

3 

T 
3 

.5 

A 

1.0 
A 

.5 
A 

T 
A 

.5 

A 

T 
A 

3 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

HORGAN'DWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 
T 

T 

2.2 
3 

T 
2 

2 

3.0 

T 

1.2 
A 

T 
A 

T 
3 

T 
3 

3.0 
3 

T 
7 

T 
6 

.5 
5 

5 

A 

2 

.3 

T 

.5 

T 

.a 

T 

T 
3 

3 

.1 
2 

T 
2 

T 

1.0 

T 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

*    *    w 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  K«  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  EOUIV 

■  1 

T 
T 

.9 

1 

T 
1 

1 

A. A 

T 

1.5 
5 

.3 

T 

5 
.3 

T 
5 

.2 

,3 

3 
.2 

.1 
3 
.2 

T 
3 

.2 

3 
.2 

1 

T 

T 

T 

T 

.6 

T 

2.0 

T 

.1 
2 

.1 

1 

2.2 

1 

.1 
2 

.1 

1 

T 

T 

.3 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2 

T 

T 

6.0 
6 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

A.O 
A 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

HUNTInr-TON  h?  uI'PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

.2 

T 

.3 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

3. A 

T 

.5 
A 
.3 

T 

2 
.2 

.1 
2 
.1 

T 
1 

.1 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

■  a 

.A 

T 

1.6 

T 

1 

1 

1.6 
2 
.2 

T 

2 
.2 

1 

T 

T 

MADISU., 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
1 

T 

3.5 

A 

2 

2 

.3 

2 

1 

T 

T 

2. A 
2 

1 

l.C 
2 

2 

1 

WINFtE'.O  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
1 

T 

3.5 

A 

.5 

A 

T 
A 

A 

3 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

.5 

1 

1.5 
2 

1 

*    »    » 
CENTRAL              "A 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
JANUARY  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatoloeist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  AdditloSal  precipitaf Jon' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  «"*«  u«*r  you.   ftaaitionai  precipitation 


DlffiNSIONALUNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  an 
wind  movement  in  miles  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.  iS  "Supplemental  Data- 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observati 


and 
a" 
observations . 

ght 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

tO. 6 

18.6 

29.6 

-    6.0 

61 

19 

-  5 

4 

985 

0 

6 

?i 

2 

2.06 

-   .83 

.53 

3 

2 

10  + 

6 

1 

0 

CAIRO  3  S 

»5.0 

20.6 

32. B 

-  2.9 

65 

18 

•  7 

4 

896 

0 

3 

25 

2.20 

.   .87 

.70 

2 

4 

3 

6 

1 

0 

CRESTON  1  SSw 

42.6 

17.6 

30.1 

-  4.9 

65 

19 

-11 

5  + 

972 

0 

2 

2  7 

2.90 

-   .73 

.62 

15 

6.5 

4 

4 

7 

1 

0 

MOUNDSVILLE 

".2.6 

22.0 

32.3 

60 

22ft 

-  3 

4 

909 

0 

4 

24 

2.23 

.59 

2 

6.0 

4 

3 

7 

1 

0 

NEW  CUMBERLAND 

40.5 

21.6 

31.1 

-  1.5 

60 

22 

-  3 

4 

944 

0 

7 

23 

1.36 

-   .93 

.48 

2 

3 

3 

5 

0 

0 

NEW  MARTINSVILLE 

42.5 

23.0 

32.8 

-  1.2 

60 

23 

-  2 

4 

896 

0 

3 

23 

2.02 

-  1.04 

.65 

2 

6.1 

2 

5ft 

7 

1 

0 

PARKERSBURG  FAA  AP 

41.9 

22.7 

32.3 

62 

18 

-  7 

4 

910 

0 

5 

.'3 

2.15 

.60 

2 

6.9 

3 

6ft 

B 

1 

0 

PARKERSBURG  WB  CITy      R 

41. i 

23.9 

32.8 

-  2.7 

63 

18 

-  3 

4 

896 

0 

5 

.'3 

1.53 

-  1.30 

.45 

2 

4.8 

3 

4 

7 

0 

0 

WEIRTON 

39.1 

20.1 

29.6 

59 

22 

-  5 

4 

987 

0 

9 

26 

1.59 

.51 

2 

8.2 

5 

4ft 

5 

1 

0 

WELLSBURG  3  NE 

40.6 

20.3 

30.5 

-  2.2 

59 

22 

-  4 

4 

959 

0 

7 

24 

1.65 

-   .71 

.57 

2 

5.0 

4 

4ft 

6 

1 

0 

WHEELING  WARWHOO  DM  12 

3B.B 

20.1 

29.5 

-  2.6 

57 

18 

-  1 

4 

989 

0 

6 

25 

2 

1.89 

-   .64 

.69 

2 

6.4 

4 

5* 

6 

1 

0 

DIVISION 

31.2 

-  2.9 

1.93 

-   .86 

6.2 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

42.2 

1S.0 

30.1 

65 

19 

-  6 

5  + 

973 

0 

6 

25 

4 

2.77 

.73 

15 

18.0 

4 

12 

10 

1 

0 

BUCKHANNON  2  W 

42.9 

20.9 

31.9 

-  2.8 

65 

18 

-  5 

4 

922 

0 

7 

25 

2 

2.69 

-   .92 

.85 

15 

18.5 

3 

14* 

7 

1 

0 

CLARKSBURG  1 

43.4 

20.7 

32.1 

-   .8 

67 

19 

-  3 

5 

916 

0 

3 

25 

2 

1.58 

-  1.33 

.35 

15 

6.5 

3 

15 

7 

0 

0 

FAIRMONT 

40.9 

21.1 

31.0 

-  3.2 

64 

18 

-  6 

4 

944 

0 

7 

24 

1 

1.91 

-  1.08 

.38 

15 

10.0 

3 

14+ 

7 

0 

0 

GASSAWAV 

45.8 

23.4 

34.6 

67 

18 

-  3 

4 

846 

0 

4 

26 

1 

6.42 

3.00 

14 

8 

3 

3 

GLENVILLE  2  NE 

43.1 

18.9 

31.0 

-  6.3 

66 

19 

-10 

4 

943 

0 

4 

27 

2 

2.45 

-  1.14 

.61 

15 

13.2 

4 

5+ 

9 

1 

0 

GRANTSVILLE  2  NW 

43.6 

20.6 

32.1 

67 

19 

-  9 

4 

917 

0 

3 

26 

2 

2.25 

.80 

15 

5 

14 

6 

2 

0 

MANNINGTON  1  N 

42.8 

20.2 

31.5 

-  2.2 

65 

18 

-  5 

4 

932 

0 

5 

26 

2 

1.30 

-  1.86 

.30 

2 

5.5 

4 

5 

7 

0 

0 

MlODLEBOURNE  2  ESE 

42.4 

20.9 

31.7 

63 

18 

-  9 

4 

930 

0 

4 

:s 

1 

1.87 

-   .81 

.60 

2 

9.0 

4 

4+ 

7 

1 

0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

41.3 

21.6 

31.5 

67 

18 

-  6 

4 

933 

0 

8 

24 

1 

1.84 

.47 

2 

6.2 

3 

6ft 

7 

0 

0 

MORGANTOWN  L  AND  D 

42.2 

21.4 

31.8 

65 

18 

-  6 

4 

923 

0 

6 

25 

1 

1.72 

-  1.08 

.42 

3 

3.5 

2 

4 

7 

0 

0 

WESTON 

43.9 

20.1 

32.0 

-  4.0 

67 

19 

-  3 

5 

917 

0 

3 

26 

2 

2.67 

-   .95 

.73 

15 

12.1 

3 

4 

9 

1 

0 

WEST  UNION 

43.6 

20.8 

32.2 

60 

19  + 

-  8 

4 

912 

0 

5 

24 

1 

2.63 

.69 

2 

10.2 

6 

10 

7 

2 

0 

DIVISION 

31.8 

-  3.3 

2.50 

-   .74 

10.2 

»    »    » 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP          R 

45.9 

26.5 

36.2 

-  1.3 

65 

18 

-  1 

4 

801 

0 

1 

23 

1 

3.51 

-   .02 

1.10 

14 

14.2 

4 

4 

7 

2 

1 

CHARLESTON  1 

45.5 

24.0 

34.8 

66 

19 

-  1 

4 

840 

0 

1 

26 

1 

3.40 

.15 

1.48 

15 

11.  0 

3 

14* 

9 

1 

1 

CORTON 

46. 3M 

22. 9M 

34. 6M 

67 

18 

-  9 

4 

843 

0 

1 

24 

2 

2.92 

DUNLOW  5  SE 

43. OM 

25. 4M 

34. 2M 

-  9 

4 

856 

0 

2 

27 

1 

5.28 

1.14 

9 

12.0 

5 

14 

11 

4 

1 

HAMLIN 

44.3 

21.2 

32.8 

67 

19 

-  9 

4 

697 

0 

1 

26 

2 

4.14 

1.70 

15 

8.3 

15 

12 

9 

2 

1 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

42.9 

24.9 

33.9 

-  3.8 

67 

16 

-  6 

4 

866 

0 

4 

22 

2 

3.25 

.21 

.82 

15 

7.9 

3 

4 

7 

2 

0 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

46.0 

26,1 

36.1 

67 

19  + 

-  4 

4 

800 

0 

1 

24 

1 

3.26 

1.27 

15 

7.7 

5 

14 

6 

2 

1 

LOGAN 

45.3 

23.9 

34.6 

65 

19 

-  4 

5  + 

846 

0 

1 

27 

2 

4.83 

1.33 

1.94 

15 

5 

15 

8 

3 

1 

LONDON  LOCKS 

45.5 

24.8 

35.2 

69 

19 

-  1 

5 

829 

0 

2 

25 

2 

3.89 

1.76 

15 

9.7 

2 

12ft 

9 

2 

1 

MADISON 

45.4 

22.7 

34.1 

64 

19 

-  7 

4 

860 

0 

1 

27 

2 

4.56 

2.00 

15 

5.2 

2 

10ft 

8 

3 

1 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

41.6 

23.3 

32.5 

65 

19 

-  6 

4 

903 

0 

4 

23 

1 

2.14 

.62 

9 

6.3 

2 

16ft 

6 

1 

0 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

44.  1 

22.6 

33.4 

-  3.4 

61 

19 

-  6 

4 

878 

0 

3 

25 

1 

2.19 

-   .77 

.59 

14 

4 

3 

0 

RIPLEY 

43.6 

21.9 

32.8 

64 

18 

-11 

4 

895 

0 

* 

25 

1 

3.31 

.92 

2 

6.3 

3 

5ft 

7 

3 

0 

SPENCER 

44.1 

23.6 

33.9 

-  2.2 

65 

18 

-10 

4 

866 

0 

5 

23 

1 

1.73 

-  1.72 

.46 

15 

6 

0 

0 

WAYNE  2 

45.9 

24.5M 

35. 2M 

68 

18 

-  8 

4 

629 

0 

2 

25 

1 

3.53 

1.60 

15 

6 

3 

1 

WILLIAMSON 

45. 6M 

22. 1M 

33. 9M 

-  5.1 

69 

19 

-  4 

4 

864 

0 

2 

4.67 

1.20 

WINFIELD  LOCKS 

43.5 

23.5 

33.5 

-  2.9 

66 

19 

0 

5 

875 

0 

3 

26 

1 

3.01 

-   .16 

1.09 

15 

1.4 

1 

14ft 

e 

1 

1 

DIVISION 

34.2 

-  2.9 

3.51 

.25 

8.2 
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CENTRAL               04 

ARBOVALE  2 

M 

M 

M 

53 

18 

0 

0 

BAYARD 

38.9 

18. 7M 

28. 8M 

-   .6 

57 

IB 

-  8 

4 

1018 

0 

8 

26 

2 

1.79 

-  1.71 

.40 

15 

12.0 

10 

14 

7 

0 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

43.2 

21.1 

32.2 

-  2.8 

64 

18 

-10 

4 

915 

0 

7 

26 

2 

2.75 

-   .72 

1.20 

15 

12.8 

4 

15 

5 

2 

1 

BECKLEY  WB  AP          //R 

40.9 

21.6 

31.3 

-  3.0 

63 

18 

-10 

4 

938 

0 

6 

26 

3 

2.99 

-  1.07 

.98 

14 

12.6 

5 

15 

7 

2 

0 

BRANDONVILLE 

37.9 

17.5 

27.7 

60 

19 

-  5 

4 

1035 

0 

8 

25 

4 

2.27 

.54 

15 

14.0 

4 

15ft 

9 

1 

0 

BUCKEYE 

39.4 

17.7 

28. 6 

50 

28+ 

-  8 

4 

1015 

0 

7 

26 

2 

3.10 

1.56 

15 

10.0 

9 

15 

5 

2 

1 

CANAAN  VALLEY 

36.1 

17.8 

27.0 

56 

18 

-10 

4 

1058 

0 

9 

28 

2 

2.31 

.70 

15 

20.0 

11 

14 

9 

1 

0 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

40.4 

18.6 

29.5 

-  3.5 

65 

18 

-11 

26 

986 

0 

8 

27 

2 

1.92 

-  1.35 

.74 

15 

13.8 

5 

15 

4 

1 

0 

FLAT  TOP 

37.1 

18.7 

27.9 

-  3.6 

57 

19 

-12 

5  + 

1034 

0 

11 

27 

4 

2.64 

-  1.09 

1.43 

15 

5 

15 

5 

1 

1 

MC  ROSS 

42.6 

20. 7 

31.7 

59 

18 

-  9 

4 

927 

0 

6 

27 

2 

3.59 

1.25 

15 

15.0 

7 

14 

9 

2 

1 

OAK  HILL 

41.6 

19.9 

30.8 

64 

19 

-  7 

5  + 

950 

0 

6 

28 

3 

3.17 

1.33 

15 

6.0 

3 

14 

9 

1 

1 

PARSONS  1  SE 

41. B 

20.2 

31.0 

66 

19 

-  4 

4 

945 

0 

7 

27 

3 

2.32 

.79 

15 

13.2 

5 

15 

8 

1 

0 

PICKENS  1 

39.4 

18.8 

29.1 

63 

18 

-11 

4 

996 

0 

7 

26 

2 

4.06 

1.48 

15 

30.5 

7 

14+ 

9 

2 

1 

REEOSVILLE  EXP,  FARM 

39. 1M 

16. 8M 

28.  OM 

62 

18 

-  7 

4 

1037 

0 

9 

28 

3 

D  2.98 

.70 

15 

12.0 

3 

10* 

10 

1 

0 

RICHWOOD 

37. 6M 

25. 1M 

31. 4M 

0 

ROWLESBURG  1 

42.1 

21.9 

32.0 

66 

18 

-  2 

4 

916 

0 

7 

27 

1 

3.30 

.80 

3 

14.2 

5 

15* 

11 

1 

0 

SENECA  STATE  FOREST 

41.5 

17.6 

29.6 

56 

18 

-  9 

4 

987 

0 

5 

28 

2 

2.97 

1.30 

15 

21.4 

10 

14 

5 

2 

1 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

41.8 

19.1 

30.5 

67 

19 

-  8 

5 

959 

0 

6 

27 

2 

3.42 

1.79 

15 

17.0 

3 

12* 

11 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

36.6 

44.7 

15.3 
23.5 

26.0 
34.1 

60 
65 

19 
18 

-  9 

-  4 

5  + 

4 

1088 
862 

0 
0 

9 
5 

28 
23 

5 
1 

2.87 
3.03 

.69 

1.40 

3 
15 

17.5 

7.0 

9 
3 

15 
11 

10 
7 

2 
1 

0 

1 

DIVISION 

29.9 

-  2.2 

2.86 

-   .96 

14.6 

*    *    • 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEF1ELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //R 

KOPPERSTON 

44.0 
41.7 
43.8 
44.9 
44.0 

20.6 
24.1 
22.9 
21.2 

23.8 

32.3 

32.9 
33.4 
33.1 
33.9 

-  4.0 

63 
60 
5B 
67 
63 

18 
18 
3 
19 
18 

-10 

-  8 

-  1 

-  4 

-  8 

4 
4 

5  + 
5 
4 

908 
891 
879 
889 
864 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
2 
3 
4 

27 
23 
25 
24 
23 

2 
2 
2 
2 
1 

1.80 
1.67 
1.95 
3.37 
4.47 

-   .03 

.79 

.55 

.95 

1.02 

1.71 

15 
14 
15 
15 
15 

9.7 
6.5 

5.0 
8.5 

3 
2 
2 

6 

15 
15 
15  + 
14 

3 

4 
3 
9 
9 

1 
1 
1 
2 

4 

0 
0 
0 

1 
1 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVULE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

43.3 

45.3 
43.3 
46.5 

23.4 
21.9 
18.6 
23.6 

33.4 
33.6 
31.0 
35.2 

-  3.5 
.0 

56 
67 
65 
61 

2 

19 
25 
18 

-  5 

-  3 

-  7 

-  4 

4 

5  + 
4 
4 

878 
873 
948 
827 

0 
0 
0 
0 

4 
1 
4 
2 

25 

25 
26 

25 

1 
2 
2 

1 

2.74 

D  3.53 

2.16 

2.05 

-  .63 

-  .78 

.92 
1.34 
1.20 
1.02 

15  + 
15 
15 
15 

5.5 
8.6 

7.5 

5 

2 

6 
6 

14 
14  + 
15 
15 

5 
7 
5 

5 

3 
2 
1 
1 

0 

1 
1 

1 

DIVISION 

33.2 

-  3.0 

2.64 

-   .46 

7.3 

*    *    * 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

42.  1M 

44.4 

44.7 

42.1 

42.1 

22. 7M 

22.1 

25.5 

22.5 

21.8 

32. 4M 

33.3 

35.1 

32.3 

32.0 

-  2.7 

-  2.0 

59 

60 
63 
63 
61 

22 
18 
22 
23 
22 

5 
0 
7 
6 
6 

4 
4 
4 
4 
26  + 

902 

883 
830 
90S 
918 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
5 

5 

25 
27 
24 
26 
26 

0 
1 
0 
0 
0 

2.12 

1.41 
3.14 
2.56 
2.67 

.34 
.53 

.90 
.54 
1.48 
.78 
.89 

10 
15 
10 
10 
9 

5.3 
6.5 

8.7 
7.0 

4 
4 
4 

15 
15 
15 

3 

5 
7 
6 

7 

2 

1 

1 

2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

43.5 
44.6 
41.8 
44.6 
43.9 

21.7 
22.9 
20.5 
23.9 
22.1 

32.6 
33.8 
31.2 
34.3 
33.0 

-  1.8 

58 
65 
60 
63 
63 

18 
18 
25 
18 
2 

-  1 

3 
4 
2 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

900 
867 
942 
854 
888 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
6 
5 
3 

27 
25 
25 
24 
27 

1 

0 
0 
0 
0 

1.76 

.81 

2.70 

1.10 

.89 

-   .69 

.48 
.37 
.81 
.40 
.31 

9 
15 
10 

15 
10 

11.0 
4.5 

6.5 
2.0 

3 

7 
4 
2 

16+ 

17+ 

15 

15 

6 

3 
5 
4 
4 

0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

42.9 

21.3 

32.1 

-  1.1 

61 

19  + 

3 

4 

915 

0 

4 

26 

0 

1.58 

-   .29 

.52 

10 

3.5 

2 

15  + 

5 

1 

0 

DIVISION 

32.9 

-  1.5 

1.89 

-   .10 

6.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
FLAT  TOP 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GASSAWAY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MOOREFIELD  2  SSE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GASSAWAY 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
PICKENS  1 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
STONY  RIVER  DAM 


69 

DATE 

19 

-  12 

DATE 

05  + 

6.42 

.81 

3.00 

DATE 

14 

30.5 

16 

DATE 

15 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST       VIRGINIA 


FEBRUARY       1  ')  7  0 


SPECIAL        WEATHER       SUMMARY 


Although  temperatures  averaged  about  3°  below 
normal  this  month,  weather  conditions  were  a 
distinct    improvement  over  the  colder,   windier, 

and  snowier  January.  Little  snow  fell  after  rnid- 
month,  which  ended  the  2-month  spell  of  snowy 
weather.  Temperatures  also  moderated  after 
midmonth  and  even  reached  into  the  sixties  on 
February  18.  The  last  2  sunny  weeks  averaged 
58  percent  of  possible  sunshine  at  Parkersburg, 
were  in  sharp  contrast  to  the  first  2  dreary  weeks, 
and  brought  the  monthly  average  (38  percent) 
slightly  above  normal  (36  percent). 

The  only  part  of  the  State  with  above  normal  pre- 
cipitation was  in  southern  West  Virginia,  but  minor 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther   events    and    were    compiled     before     data 
processing   for   this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


flooding  accompanied  this  excess,  ["he  heavlesi 
precipitation  there  occurred  February  14-15  and 
totalled  from  1  to  2  inches.  Snow  began  in  the 
early  morning  of  February  14,  reached  6  inch 
depths  at  many  locations,  but  turned  to  warm  rain 
during  the  afternoon.  Temperatures  continued  to 
rise  during  the  night  and  rain  continued  to  falL 
Smaller  rivers  rose  rapidly  from  the  snowrn-  li 
and  steady  rains.  Flood  crests  were  exceeded 
February  16  on  the  Flk,  Coal,  Tug  Fork  of  the  Big 
Sandy,  and  Guyandot  Rivers.  Flood  damage  in 
Logan,  due  to  a  blocked  drain,  was  estimated  by 
the  U.  S.  Corps  of  Engineers  at  almost  $1/4 
million.* 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia    26506 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHWESTERN 


BENS  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRESTON  1  SSw 

ELLENBORO 

HC  MECHEN  DAM  13 

NOUNOSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 
NEH  MARTINSVILLE 
PARKERSBURC-  FAA  AP 
PARKF.RSBURG  MB  CITY 

WEIRTON 
WELLS8URG  3  NE 
HHEElING  WARW000  DM  12 


BELINGTON 
BUCKHANNON  2  w 
BURNSVILLE 
CENTRALIA 
CLARKSBURG  1 

FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

IRELAND 
JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  H 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOHN  L  AND  D 

PHUIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 


VANDAL] A 

weston 
west  union 


SOUTHWESTERN 


BRANCHLAND 
CHARLESTON  W8  AP 
CHARLESTON  1 
CLAY  1 
CLENDEN1N  1  SW 

CORTON 

DILLE 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILL1AMSDN 
MlLLIAMSDN  2 
.INFIELD  LOCKS 


ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

B6CKLEY  WB  AP  / 

BELVA 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN    ON    GAULEY 

CANAAN    VALLEY 

ORY    CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      / 

FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  i 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 
ALDERSON 


2.06 
2.20 
2.50 
2.72 
1.B1 

2.23 


2.77 
2.69 
2. SI 


1.64 
1.30 
1.79 


2.32 

4.08 
0    2.98 


1.96 
3.42 
2.B7 


.24 

.05 

.11 

,21 

.13 

.2* 

.08 

.17 

.04 

8 

.15 

.14 

.35 

.20 

.17 

.32 

7 

■  IB 

.11 

.10 

7 

.27 

.25 

.02 

5 

.00 

.25 

.18 

.05       .02       .09 


.15 
.01       T 


13      14      15 


.05       .05    1.11 


.03  2.12 

.01    1.10  .71 

T           .23  1,48 

.20  1.42 


•  1.35 
.12  1.35 
.39  .98 
.20    1.70 


.15       .02       .06 


.12       .22       .13 


.17      .38       .12 


.77  .82 

.31  1.27 

.13  2.08 

.08  1.94 

.02  1.76 

.12  2.00 


.05  1.43 

.07  1.25 

.09  1.53 

.42  1.25 

.10  .38 

.04  1.33 


.10 


.79 


.02       .42 
.88    1.30 


.14 

.12 

.03 

.11 

.79 

.50 

.12 

.05 

.03 

.31 

.24 

.08 

.01 

.04 

.78 

.12 

.01 

.02 

.04 

.60 

.19 

.01 

.01 

.05 

.67 

.30 

.08 

.40 

.07      .43      .12  1.13       -38      *Ol 

Seo  Reference  Nolca  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


ATHENS    CONCORO    COUtCI 

tiUt^  UlO    MA    AIRPQRT 

HI    0AM 

GARY  / 

IAECSR 

KilPPERSTON 

inirnno  I  ss« 

HATOAKA 

RINK"    10    2 

UNION 

■HIT!    s.n»Mim    SPRINGS 


NORTHEASTERN 


HflKSlfv    SPRINGS 

PKUSMY   run 

FB4NKLIN    ?    Nt 

HARPERS    FERRY 

HARPERS     FERRY     HAT     PARK 

KEARNEYSVIE  1  NM  M6AS0 
MARTINSRURG  FAA  AP 
HATH1AS 

HOOREFIEIO  )    SSE 
0"PS 


PETERSBURG 
RONNEV  3  NNE 
BAROENSVHeE 


l.tC 

l.o- 

.'.01 


.010  .06   .01 


Hi   II   13 


I  ',iy  |  | 

II  14   15 


16   17   16 


■ 
1.02 


.01 
.0* 
.  II 
.»7 
■  •9 
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■ 
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g'1 
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u 
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r- 

CK 
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0 
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01      07       13 

19 

BECKLEY    W<s    AIRPORT 

26 

6.0 

11.2 

26  +  + 

27 

27  + 

75 

81 

68 

69 

7 

8 

5 

2 

0 

0 

22 

7,6 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

25 

4.9 

8.8 

29  +  + 

24 

27 

64 

68 

58 

57 

3 

8 

5 

1 

1 

0 

18 

7.9 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

85 

69 

74 

4 

11 

3 

1 

0 

0 

19 

m 

7.9 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

24 

3.8 

8.0 

25  +  + 

24 

22 

74 

80 

64 

64 

3 

8 

5 

2 

0 

0 

18 

7.8 

PARKERSBU^G    WB    CITY 

33 

NW 

25 

5 

4 

7 

0 

0 

0 

16 

38 

- 

See  Reference  Notes  Following  Slai 
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WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY   1970 

Station 

Day 

ot  Month 

a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*      *     » 
NORTHWESTERN        01 

EENS  RUN  1  SSE 

MAX 

MIN 

48 
24 

54 
30 

51 
1' 

20 
-  5 

29 
-  1 

37 
28 

39 

19 

47 
19 

43 

3  5 

44 
31 

34 
27 

34 
25 

32 

21 

30 
10 

32 

18 

35 
19 

34 

18 

45 
22 

61 
29 

34 
19 

28 
13 

38 

18 

58 
21 

47 
17 

54 
21 

42 
2 

37 
8 

49 
15 

40.6 
16,6 

CAIRO  3  S 

MAX 

MIN 

60 
23 

55 
40 

48 
15 

42 
-  7 

39 
18 

40 
31 

53 

18 

45 
35 

44 

38 

41 
31 

35 
27 

33 
25 

32 
22 

29 

10 

36 
28 

37 
21 

48 
22 

65 
23 

51 
19 

30 
20 

38 
9 

60 

14 

53 
23 

57 
17 

49 
21 

41 
2 

52 

18 

47 
15 

45.0 
20.6 

CRESTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

44 
24 

54 
24 

54 
22 

22 
-11 

33 
-11 

39 
29 

39 
19 

49 
19 

45 

35 

42 
32 

42 
28 

35 

28 

33 
20 

33 
11 

37 
18 

34 
22 

36 
22 

50 
27 

65 
27 

39 
22 

30 
9 

40 
9 

60 
16 

50 
16 

56 

16 

42 
2 

37 
2 

54 

15 

42.6 
17.6 

MOUNOSVILlE 

MAX 
MIN 

53 
36 

51 
39 

49 
13 

17 
-  3 

39 
14 

39 
32 

45 
20 

43 
33 

45 
38 

44 
32 

35 
28 

35 
20 

31 
19 

27 
11 

35 
23 

34 
17 

38 
17 

60 
26 

56 
29 

31 
18 

38 

16 

60 
23 

55 
26 

56 
18 

55 

19 

34 
4 

45 
24 

42 
23 

42.6 
22.0 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

53 
35 

50 

38 

45 
13 

17 
-  3 

38 

14 

37 
32 

41 
19 

39 
33 

42 

37 

40 
33 

34 
29 

31 
18 

28 
14 

24 
8 

32 
22 

32 

11 

44 
14 

57 
28 

55 
26 

27 
16 

34 

16 

60 
30 

54 
25 

55 

22 

51 
18 

33 
5 

39 
28 

42 
24 

40.5 
21.6 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 
MIN 

5". 
33 

50 
36 

47 
11 

18 
-  2 

37 
16 

38 
28 

46 
23 

43 
31 

44 

33 

41 
31 

34 
27 

35 
21 

31 
21 

37 
18 

40 
24 

40 
18 

45 
22 

57 
35 

48 
31 

38 
23 

40 
27 

57 
35 

60 
30 

54 
30 

52 

18 

30 
5 

37 
6 

37 
14 

42.5 

23.0 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

53 
37 

52 
38 

38 
0 

23 
-  7 

35 
22 

38 

24 

45 
22 

46 

40 

43 

36 

36 

30 

34 
28 

32 
26 

31 
18 

29 
14 

34 
29 

35 
21 

44 
25 

62 
29 

54 
27 

29 

18 

41 
15 

58 

34 

49 
29 

55 
23 

47 
9 

34 
3 

51 
27 

45 
19 

41.9 
22.7 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

53 
37 

51 
36 

36 
2 

23 
-  3 

35 
23 

39 
29 

47 
20 

45 
39 

42 

35 

35 
31 

34 
28 

32 
25 

30 
21 

28 
18 

34 
28 

34 
23 

46 
26 

63 
29 

55 
26 

28 
20 

42 

17 

58 
36 

49 
30 

54 
23 

46 
14 

34 
6 

50 
29 

43 
22 

41.6 
23.9 

WEIRTON 

MAX 

MIN 

52 
2* 

49 
38 

41 
9 

20 
-  5 

37 
12 

36 

30 

42 
IB 

40 
32 

42 

39 

40 
30 

32 

27 

30 
13 

28 
14 

24 
9 

32 
21 

31 

13 

40 
15 

56 
28 

51 
23 

27 
15 

34 

14 

59 

27 

47 
25 

53 
25 

45 
14 

31 

4 

34 
28 

41 
21 

39.1 
20.1 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

53 
34 

50 
33 

46 

13 

16 
-  4 

39 
14 

39 
32 

44 
16 

42 
32 

44 

37 

41 
33 

34 
29 

32 
20 

29 

17 

25 
6 

33 
23 

32 
11 

41 
12 

57 
22 

50 
27 

28 
17 

33 
17 

59 
19 

52 

25 

54 
18 

51 
16 

31 
3 

42 
23 

41 
21 

40.6 
20.3 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 
•      «      » 

MAX 

MIN 

47 
23 

50 
35 

41 
20 

21 

-  1 

37 
0 

38 
29 

44 
20 

43 
21 

44 

a* 

40 
34 

34 
2B 

28 
21 

25 

18 

25 
12 

33 

16 

31 
16 

37 
17 

57 
24 

30 
28 

34 
18 

36 
17 

56 

17 

44 
2B 

54 
25 

41 
25 

37 
6 

37 
8 

41 
23 

36.6 
20.1 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 
MIN 

42 
21 

51 
33 

55 
33 

34 
-  6 

35 
-  6 

40 
30 

40 
18 

49 
18 

45 

37 

47 

30 

32 
24 

31 
21 

32 

20 

28 
6 

41 

15 

49 
27 

35 
26 

46 
23 

65 
23 

48 
20 

29 

11 

31 
12 

55 
21 

45 
18 

52 

18 

42 
-  2 

35 
-  2 

47 
15 

42.2 

18.0 

BUCKHANNQN  2  W 

MAX 

MIN 

50 
32 

55 

34 

46 

13 

19 
-  5 

38 
13 

43 
29 

48 
17 

44 
34 

48 
38 

41 
29 

30 
24 

29 

21 

28 
22 

31 

7 

47 
27 

35 

25 

49 
26 

65 
22 

61 
27 

28 

17 

34 

12 

55 

25 

50 
27 

53 

15 

47 
22 

32 
0 

48 
20 

45 
12 

42.9 
20.9 

CLARKSBURG  1 

MAX 

MIN 

47 
25 

51 
35 

55 
34 

35 
-  1 

32 
-  3 

40 
29 

42 
21 

51 
22 

45 
38 

40 
31 

36 
27 

33 
25 

31 
21 

38 
17 

35 
17 

47 
28 

34 
26 

52 
24 

67 
24 

49 
25 

28 

16 

35 

16 

57 
26 

47 
17 

54 
19 

45 
5 

3^ 
4 

52 
11 

43.4 
20.7 

PAIRKONT 

MAX 

MIN 

52 
34 

52 

39 

39 

2 

22 
.  6 

35 
21 

40 
27 

46 
18 

43 
36 

44 
34 

34 
27 

31 
25 

28 
21 

27 
13 

27 

11 

44 
27 

32 

21 

47 
22 

64 
30 

50 
24 

26 
15 

33 
13 

59 
29 

46 
26 

55 
24 

43 
8 

33 
2 

49 
26 

45 
22 

40.9 
21.1 

CASSAWAY 

MAX 

Mm 

52 
22 

57 
32 

51 
20 

22 
-  3 

43 
19 

42 

31 

52 

24 

47 
38 

46 
38 

42 
31 

37 
30 

33 
27 

33 

24 

31 
11 

43 

30 

41 
29 

50 
32 

67 
27 

61 
30 

32 
22 

32 
8 

60 
11 

56 

30 

57 
19 

56 
28 

36 
4 

52 
22 

51 
18 

45.8 
23.4 

GLENV1LLE  2  NE 

MAX 

MIN 

47 
28 

55 
29 

57 
24 

25 

-10 

36 
-  9 

42 

30 

41 
IB 

50 
21 

45 

36 

44 
31 

33 
28 

34 
25 

31 
22 

30 

10 

42 
16 

43 
27 

35 
26 

50 
24 

66 
26 

38 
20 

30 
11 

38 

16 

59 
22 

46 
15 

56 

19 

43 
1 

38 
7 

51 
13 

43.1 
16.9 

GRANTSVILLE  2  Nw 

MAX 

MIN 

50 
30 

56 
34 

56 
20 

21 

-  9 

34 
-  2 

42 

31 

42 
20 

51 
23 

45 
39 

44 
32 

34 
28 

31 
26 

33 
23 

33 

15 

42 
20 

40 
25 

39 
26 

49 
28 

67 
27 

37 
21 

31 

11 

42 
20 

60 

24 

51 
13 

52 
25 

45 
4 

40 
12 

54 
12 

43.6 
20.6 

MANNINGTON  1  N 

MAX 
MIN 

53 
32 

53 
35 

44 
12 

17 
-  5 

40 
14 

43 
30 

43 
17 

43 
32 

42 
3* 

41 
32 

43 
28 

32 
22 

30 
20 

28 
8 

37 
25 

35 
20 

48 
18 

65 
22 

62 
28 

28 

17 

34 
14 

59 

17 

54 
21 

55 
14 

44 
22 

33 

-  1 

48 

20 

45 
IB 

42.6 
20.2 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

MIN 

53 
23 

52 

37 

48 
24 

24 
-  9 

37 
15 

41 

30 

40 
16 

44 
35 

44 
37 

41 
31 

33 
26 

30 
22 

29 
22 

33 
9 

35 
25 

34 
22 

47 

19 

63 
21 

59 
27 

27 

19 

38 
10 

57 
19 

50 
22 

53 

27 

48 
20 

34 
2 

48 

20 

45 

14 

42.4 
20.9 

M0RGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

50 
35 

54 
40 

40 
2 

30 
-  6 

35 
27 

40 
27 

47 
17 

44 
36 

45 
35 

38 

29 

31 
26 

31 
20 

29 
11 

29 

7 

40 
29 

31 
19 

47 
18 

67 
28 

55 
25 

25 
17 

33 
14 

57 
32 

44 
29 

54 
26 

43 
6 

31 
3 

47 
28 

40 
24 

41.3 
21.6 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

MIN 

52 
28 

54 
38 

49 
12 

15 
-  6 

36 
15 

42 
29 

47 
20 

44 
34 

46 

37 

42 
32 

34 
26 

32 
22 

32 

18 

28 
8 

36 
27 

35 
20 

47 
19 

65 
23 

55 
28 

30 

17 

34 

13 

59 

23 

52 
26 

54 
19 

42 

17 

32 
3 

45 
27 

42 
23 

42.2 
21.4 

WESTON 

MAX 

MIN 

47 
24 

53 
33 

56 
30 

33 
-  2 

37 
-  3 

48 
31 

41 
21 

49 
20 

49 
35 

45 
29 

33 
27 

33 
22 

32 
22 

30 
15 

42 
18 

47 
28 

36 
27 

53 
25 

67 
25 

44 
22 

30 
15 

35 

15 

58 
26 

48 
18 

55 
IB 

42 
4 

37 
4 

50 
15 

43.9 
20.1 

WEST  UNION 

m               *      * 

MAX 
MIN 

53 
27 

56 
34 

48 
13 

17 
-  8 

40 
16 

41 
33 

48 
18 

44 
36 

45 

36 

41 
31 

35 
26 

32 
22 

31 
20 

30 
5 

38 
26 

38 
23 

50 
22 

60 
24 

60 
28 

30 
19 

38 

11 

59 
22 

53 
22 

56 
18 

46 
19 

34 
2 

51 
20 

46 
14 

43.6 
20.8 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

MIN 

53 
38 

58 

41 

41 
3 

37 
-  1 

42 
30 

42 
30 

50 
27 

51 
43 

44 
34 

34 
32 

34 
31 

34 
25 

33 
28 

39 
23 

50 
32 

35 
29 

49 
32 

65 

31 

58 
30 

32 
21 

44 
18 

60 
33 

51 
32 

58 
25 

48 

14 

39 

7 

54 
32 

49 
22 

45.9 
26.5 

CHARLESTON  1 

MAX 

MIN 

52 
25 

57 
29 

58 
21 

24 

-  1 

39 
2 

44 
32 

42 
26 

53 
30 

49 

40 

41 
32 

34 
30 

36 
26 

36 
25 

33 
23 

42 
23 

45 
28 

36 
28 

54 
30 

66 

33 

38 
24 

34 

17 

46 
20 

59 
29 

54 
22 

60 
32 

45 

7 

43 
15 

55 
22 

45.5 
24.0 

CORTON 

MAX 
MIN 

54 
20 

60 
36 

54 
15 

27 
-  9 

44 
19 

44 
37 

52 
25 

49 
38 

46 
37 

39 
30 

35 
22 

33 
23 

33 
22 

34 
23 

42 
32 

37 
27 

52 
30 

67 
27 

58 
30 

34 
29 

42 
9 

59 
IB 

56 

19 

55 
27 

37 
-  4 

55 

17 

53 

18 

46.3 
22.9 

UUNLOW  5  SE 

MAX 
MIN 

44 
29 

48 
28 

45 
13 

30 
-  9 

38 
21 

49 
29 

50 
32 

41 
31 

38 
32 

38 

29 

36 
25 

34 
26 

31 
26 

35 
29 

38 
28 

35 
30 

45 
31 

26 

50 
32 

49 
30 

49 

65 

35 

52 

30 

50 
24 

46 
18 

34 

45 
19 

45 

17 

43.0 

25.4 

hAMLlN 

MAX 
MIN 

51 
20 

53 
20 

53 
22 

23 
-  9 

36 

-  e 

42 
32 

41 
26 

45 
27 

48 

38 

40 
32 

36 
29 

46 

27 

37 
25 

34 
21 

34 

21 

40 
28 

34 
31 

49 
29 

67 
37 

38 
26 

34 

11 

45 
14 

59 
24 

51 
20 

58 
21 

45 
5 

44 
6 

56 
18 

44.3 
21.2 

HOGSETT  GALLIPOlIS  OAM 

MAX 
MIN 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
34 

53 

36 

36 
0 

28 
-  6 

33 
27 

39 

31 

41 
25 

45 

41 

42 
34 

34 
31 

35 

30 

35 
25 

30 
25 

31 
19 

42 
31 

33 

24 

46 
29 

67 
35 

55 
27 

31 
20 

46 

14 

57 
35 

50 
32 

56 
25 

46 

13 

37 
5 

53 
31 

49 
23 

42.9 
24.9 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 
MIN 

52 

32 

55 

39 

55 

18 

23 

35 
22 

43 
32 

41 
26 

47 
36 

46 
35 

38 
33 

37 
30 

38 
27 

38 
29 

33 
20 

36 
27 

35 
26 

47 
30 

67 
32 

67 
31 

36 
25 

44 
16 

58 
30 

56 
29 

58 
23 

57 
30 

37 

7 

94 

in 

54 
22 

46.0 
26.1 

LOGAN 

MAX 
MIN 

51 
22 

56 
22 

59 
25 

25 

-  4 

33 

-  4 

43 
29 

44 
32 

56 
32 

47 

40 

44 
32 

33 

30 

35 

29 

37 
27 

37 
28 

39 
28 

44 
32 

38 
32 

44 
32 

65 
32 

45 
26 

35 

15 

45 
15 

50 
23 

60 
24 

57 
24 

46 
9 

42 

10 

58 
26 

45.3 
23.9 

S*a  Roforence  Notes  Following  Station  Indox 
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VI 

UL 

Y 

It 

M 

JiL 

rtA 

1  U 

tit 

.b 

•  1  ST  VI'CINIA 

» 

SUtlon 

DtyolM.Milli 

| 

1 

a 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

is 

|| 

17 

19 

|| 

20 

21 

u 

23 

u 

21 

27 

28 

30 

11 

1 

LONDON  LOCKS 

MAX 

M1N 

50 
2) 

60 
30 

11 

0 

J6 
-  1 

46 
32 

44 
31 

93 

32 

31 
2" 

Jl 
It 

29 

41 
29 

41 

Jl 

J7 
31 

6V 
11 

-l 
29 

34 

15 

41 
15 

10 
14 

51 
25 

99 

21 

47 

41 
9 

54 

24 

MADISON 

WAX 

MIN 

58 
24 

25 

-  7 

38 

-  6 

4* 
32 

43 

30 

55 
31 

37 
27 

19 
19 

Jl 

29 

••2 
29 

4* 

31 

36 

31 

64 
11 

-7 

39 

19 

45 
14 

)| 

2> 

31 

23 

-.1 
2  1 

47 

41 

1 

35 

22 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

52 

18 

22 

-  6 

33 
22 

J4 

30 

40 

19 

44 

37 

36 
21 

31 
23 

30 
16 

93 

20 

14 
20 

34 
23 

69 

Jl 

20 

30 

15 

47 
22 

14 

14 

30 

18 

5  7 

|« 

40 

97 

24 

34 
16 

RAVENSwOOO  LOCK  PARK 

MAX 

MIN 

30 
14 

20 
-  6 

45 
19 

39 

30 

47 
18 

4  | 
38 

35 

2- 

14 
29 

36 
25 

30 
29 

33 

21 

46 
23 

61 
29 

Jl 
21 

42 

13 

55 

29 

5* 
23 

99 

14 

99 

29 

35 

92 
14 

30 

It 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

41 
13 

19 
-11 

37 

14 

41 
28 

49 

20 

47 
39 

34 

23 

99 

2? 

29 
18 

40 
26 

19 

21 

48 
29 

99 
29 

Jl 
22 

40 
10 

59 
24 

91 

23 

38 

14 

52 
24 

36 

34 
20 

50 

15 

SPENCER 

MAX 

MIN 

30 
15 

20 
-10 

38 

18 

40 
30 

47 
20 

47 
38 

32 

24 

31 
23 

28 

17 

45 
27 

35 

24 

90 
30 

60 
28 

30 
20 

42 
19 

36 

34 

50 
25 

37 
It 

55 
24 

33 

52 
30 

47 

19 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

47 

25 

-  e 

37 
23 

41 
31 

43 
26 

47 

39 

38 
26 

It 

27 

32 
21 

42 

29 

94 

27 

48 
31 

68 
30 

66 
32 

J9 
2' 

46 
12 

59 
22 

51 

27 

99 

21 

54 
22 

39 

59 

20 

93 

20 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

59 
22 

23 

-  4 

31 
-  2 

43 
24 

35 

29 

)t 
26 

47 

2" 

37 
29 

45 
30 

69 
35 

42 
25 

60 
13 

6  0 
26 

45 

44 
13 

W1NFIELD  LOCKS 

•     •     * 

MAX 
MIN 

50 
2» 

52 

28 

52 
23 

24 
1 

35 

0 

37 
32 

43 
24 

42 
23 

32 

36 
26 

96 

23 

32 
22 

41 
21 

39 
28 

36 
26 

50 
30 

66 

34 

44 
27 

31 
17 

45 
18 

58 
30 

50 
29 

57 
29 

45 
10 

39 
9 

53 

21 

CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

MAX 

MIN 

26 

28 

20 

40 
23 

39 
29 

47 
30 

53 
22 

51 
26 

27 
15 

30 
6 

50 
28 

46 

2" 

90 

13 

24 

32 
-  3 

47 
20 

43 
20 

BAYARD 

MAX 

MIN 

46 

32 

54 

42 

IS 
•  8 

40 
11 

36 

26 

45 

10 

45 
29 

40 
31 

33 

28 

29 
21 

26 

17 

25 

17 

27 
18 

44 
16 

37 
21 

43 
21 

57 
21 

50 
25 

26 
15 

27 
10 

49 
23 

46 
26 

46 
23 

45 
17 

29 
-  3 

42 

17 

40 
22 

38.9 
18.7 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

51 
IT 

51 
38 

48 
10 

25 

-10 

42 
20 

40 
29 

50 
19 

45 
35 

40 
32 

37 
25 

29 
23 

30 
20 

32 
23 

30 
24 

46 
30 

42 
21 

44 
32 

64 
22 

57 
27 

27 
19 

38 
9 

54 
19 

54 
30 

52 

17 

46 
22 

32 

-  4 

51 
22 

52 

19 

43.2 

21.1 

BECKLEY  HB  AP 

MAX 
MIN 

49 
27 

50 
38 

44 
-  2 

27 
-10 

40 
25 

38 
29 

48 
27 

44 
35 

37 

30 

30 
23 

29 

24 

27 
19 

30 
23 

33 
23 

47 
31 

35 
25 

43 
31 

63 
32 

49 
23 

24 
15 

37 
10 

51 
26 

44 
29 

50 
24 

42 
5 

34 

-  4 

49 
25 

50 
22 

40.9 
21.6 

BRANOONVILLE 

MAX 

MIN 

41 
22 

48 
35 

49 
22 

22 

-  5 

32 
-  3 

33 
28 

39 
14 

44 
15 

41 
33 

39 
32 

33 
22 

28 
18 

27 
15 

29 

-  4 

33 

9 

36 
H 

31 
16 

45 
22 

60 
29 

30 

15 

23 
12 

36 
16 

54 
27 

40 
22 

51 
34 

40 
-  1 

33 

5 

43 
24 

37.9 
17.5 

BUCKEYE 

MAX 

MIN 

47 
13 

48 
22 

47 
15 

20 
-  8 

37 
18 

37 
23 

44 
16 

44 
24 

35 
27 

33 
27 

29 
23 

29 

20 

29 

20 

27 

14 

37 
22 

37 
27 

47 
28 

47 
24 

46 
24 

29 

12 

33 
5 

48 
14 

49 
21 

50 

11 

50 

2  0 

30 
-  2 

46 
19 

50 
16 

39.4 

17.7 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

42 
29 

48 
32 

44 
8 

15 
-10 

34 
13 

34 
25 

42 
19 

40 
29 

36 

30 

31 
24 

24 
18 

21 
13 

20 
15 

29 
13 

41 
21 

38 
22 

42 
26 

56 
20 

50 
22 

22 

10 

25 

7 

44 
23 

42 
23 

42 
22 

40 

15 

27 
-  8 

38 

19 

45 
18 

36.1 
17.8 

ELKINS  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
32 

55 
37 

40 
1 

26 

-  7 

39 
25 

38 
25 

48 

17 

44 
29 

43 
31 

31 
26 

29 
22 

26 

15 

26 

13 

32 

8 

47 
31 

31! 

26 

45 
27 

65 
23 

53 
22 

24 
15 

33 
10 

52 

24 

41 
22 

51 
11 

41 
5 

34 

-11 

46 
27 

41 
14 

40.4 
18.6 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

38 
19 

47 
23 

48 
28 

28 

-12 

30 
-12 

38 
27 

36 
26 

46 
26 

40 
32 

35 

22 

28 
20 

24 

16 

23 
16 

25 
21 

32 
24 

44 

26 

32 
24 

40 
28 

57 
36 

44 
16 

23 

8 

32 

7 

49 

29 

40 
27 

47 
30 

36 
-  3 

32 

•  4 

45 
23 

37.1 
18.7 

MC  ROSS 

MAX 

MIN 

48 

16 

52 
37 

52 

12 

26 
-  9 

41 
16 

40 

31 

50 
22 

50 
32 

40 
32 

35 
22 

30 
24 

30 
19 

31 
14 

28 
22 

35 
27 

39 
27 

45 
31 

59 
23 

57 
27 

28 
17 

37 
9 

52 

15 

50 
29 

53 

17 

53 
28 

35 

-  1 

49 

49 
23 

42.6 
20.7 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

45 
24 

50 
22 

53 

28 

28 
-  7 

31 

-  7 

43 
30 

41 
22 

50 
22 

40 
32 

38 
28 

30 
26 

33 
22 

31 
21 

31 
23 

38 
26 

46 
25 

36 
27 

43 
26 

64 
27 

48 
21 

26 
13 

38 
13 

55 

23 

45 
24 

55 

23 

40 
2 

36 

-  1 

52 
23 

41.6 
19.9 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

43 
30 

51 
32 

58 
31 

32 

-  4 

31 
-  3 

40 
25 

41 
19 

50 
28 

44 
38 

42 
31 

32 
25 

31 
20 

30 

20 

27 
12 

35 
17 

43 
25 

45 
25 

49 
24 

66 
29 

40 
20 

25 

14 

40 
11 

55 

32 

44 

17 

52 
29 

42 

-  1 

35 

7 

46 
17 

41.8 
20.2 

PICKENS  1 

MAX 
MIN 

43 
22 

52 

34 

47 
6 

22 

-11 

37 
20 

33 
27 

44 
18 

38 

30 

42 

34 

36 

24 

27 
21 

25 
17 

24 

13 

34 
13 

46 
29 

39 

24 

48 
29 

63 
24 

53 

20 

23 
13 

31 

4 

50 
20 

42 
26 

50 
21 

38 
15 

32 
-  9 

42 
26 

42 

17 

39.4 
18.8 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

19 

50 

47 
12 

15 

-  7 

33 
10 

39 
29 

36 
20 

39 
18 

40 
15 

39 
29 

31 
23 

28 
19 

26 
16 

25 

-  4 

45 
25 

40 
2« 

45 
22 

62 
22 

61 

25 

27 

14 

25 

16 

41 
20 

42 
21 

54 
11 

4» 

16 

30 
-  2 

44 
21 

42 
15 

39.1 
16.8 

RICHWOOD 

MAX 

Mm 

36 
24 

22 

19 

30 
21 

38 
29 

40 

32 
21 

34 
23 

36 

29 

39 
29 

37 
21 

28 
20 

39 
20 

41 
30 

36 

51 
27 

32 

34 

33 

24 

39 
22 

41 

37 
24 

36 

46 
29 

43 

37.6 
25.1 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

51 
29 

53 
33 

47 
14 

21 
-  2 

38 
16 

41 

31 

46 
24 

42 
31 

44 
25 

39 
31 

32 
25 

29 
22 

29 

21 

30 
5 

41 
22 

37 
24 

49 
28 

66 
29 

55 
29 

29 

19 

31 
16 

56 
22 

57 
31 

51 

19 

42 

2  1 

34 
2 

46 
23 

44 
23 

42.1 
21.9 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

50 

17 

55 
32 

44 
2 

25 
-  9 

40 
14 

38 
22 

46 
17 

39 
30 

38 
30 

34 
24 

34 
22 

34 
18 

31 
15 

28 
18 

42 
24 

40 
28 

55 
26 

56 

24 

,0 
20 

28 

14 

32 

10 

54 
21 

44 
19 

52 

12 

41 
18 

34 
-  5 

49 
14 

49 
17 

41.5 
17.6 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

46 
23 

50 
26 

55 
28 

32 

-  7 

33 
.  8 

42 
29 

40 
23 

52 
23 

44 
33 

44 
2B 

30 
25 

30 
20 

29 

20 

30 
22 

39 
22 

48 
26 

35 
28 

34 
25 

67 
24 

45 
18 

23 
9 

37 

9 

55 

21 

46 
20 

54 

21 

44 
4 

36 
4 

50 
20 

41.8 
19.1 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

39 
20 

45 
32 

48 
29 

29 
-  9 

29 
-  9 

33 
25 

34 

11 

42 
13 

42 
30 

34 
29 

29 
19 

24 
15 

23 
15 

20 

-  1 

38 
11 

44 

12 

40 
12 

•.7 
25 

60 
26 

35 

15 

22 
8 

30 
9 

50 
23 

37 
23 

46 

29 

36 
-  3 

29 
-  3 

39 
19 

36.6 
15.3 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

*     *     • 

MAX 

Mm 

48 
21 

58 
36 

54 
16 

22 

-  4 

43 
16 

41 
31 

48 
22 

46 

34 

45 
38 

42 
30 

31 
28 

30 
24 

31 
17 

35 
25 

52 
33 

49 

30 

47 
33 

65 
27 

59 

29 

29 
21 

36 
10 

56 
19 

54 
28 

54 
18 

5  0 
28 

36 
2 

48 
23 

48 
20 

44.7 
23.5 

SOUTHERN           05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

41 
20 

44 
26 

52 
5 

26 

-10 

45 
20 

43 
28 

49 
21 

47 
34 

40 
30 

35 

23 

30 
22 

29 
19 

35 

12 

35 
19 

..9 
26 

47 
29 

42 
28 

63 
20 

62 
25 

30 

17 

37 
10 

55 
21 

50 
31 

53 
20 

52 
28 

37 
-  2 

51 
24 

53 

21 

44.0 
20.6 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

53 
31 

55 
40 

44 
2 

29 

-  8 

42 
29 

42 

31 

48 
30 

43 
35 

38 
30 

30 
25 

27 
24 

28 
21 

33 
24 

34 
24 

49 
33 

35 
30 

40 
30 

60 
33 

54 

23 

26 

19 

36 
12 

50 
29 

44 
34 

52 
30 

43 
9 

33 

0 

48 
27 

51 
29 

41.7 
24.1 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

Mm 

46 
20 

53 
20 

58 
38 

38 
-  1 

27 
-  1 

45 
24 

44 
25 

51 
25 

47 
37 

40 
32 

34 
31 

34 
27 

34 

22 

38 
28 

34 
29 

41 

32 

38 
33 

47 
30 

54 
30 

52 
26 

32 

16 

43 
16 

56 
22 

48 
21 

55 

21 

44 
8 

40 
8 

54 
23 

43.8 
22.9 

GARY 

MAX 

Mm 

46 

17 

57 
13 

56 
35 

35 
-  3 

28 

-  4 

47 
23 

47 
27 

53 

27 

49 
38 

41 
29 

32 
27 

34 
26 

33 
19 

40 
25 

36 
30 

45 
34 

41 
33 

47 
29 

67 
29 

52 
25 

32 

12 

42 
11 

57 

19 

50 
21 

56 
20 

44 
6 

40 
4 

50 
17 

44.9 
21.2 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

49 
19 

54 
3B 

51 

14 

23 

-  8 

41 
20 

42 

31 

50 
24 

45 
36 

43 
33 

37 
28 

32 

26 

31 
23 

36 
19 

35 
27 

43 
30 

40 
30 

47 
35 

63 
28 

56 

30 

30 
21 

40 

14 

56 
19 

47 

3? 

53 
21 

47 
25 

36 

4 

53 
22 

53 

25 

44.0 
23.8 

Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST  VIRGINIA 
FEBRUARY   1970 

Station 

Day 

of  Month 

0 
01 
It 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 

< 

IEHSBURG  2  SSW 

MAX 

MIN 

51 
21 

56 
43 

53 
15 

23 

-  5 

43 
18 

42 

30 

50 
20 

44 
33 

42 
34 

35 
29 

31 
21 

33 
22 

39 
24 

32 
23 

42 
27 

40 
30 

42 

30 

52 

27 

50 
29 

30 
20 

40 
13 

55 
22 

47 
32 

55 

19 

52 
31 

35 
2 

51 
22 

48 
24 

43.3 
23.4 

FINE* ILL6 

MAX 

MIN 

49 

54 
1' 

55 
26 

42 
-  3 

29 
-  3 

45 
23 

48 
28 

54 
28 

47 
37 

41 
29 

34 
29 

34 
25 

34 
19 

39 
27 

35 
30 

40 
33 

43 
33 

50 
30 

67 
29 

48 
25 

34 
13 

41 
13 

59 
25 

51 
22 

56 
22 

45 

7 

38 
8 

56 
21 

45.3 
21.9 

ONION 

MAX 
MIN 

46 
16 

53 
19 

58 
35 

38 
-  7 

25 
-  5 

43 
19 

42 
19 

50 
19 

46 
33 

38 
28 

31 
25 

33 
21 

34 
18 

39 

20 

32 
23 

46 
28 

37 
29 

40 
24 

60 
29 

49 
20 

31 
11 

40 
14 

56 
24 

46 
1* 

65 
18 

42 

1 

36 

4 

54 
21 

43.3 
18.6 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

*     *     * 

MAX 

MIN 

54 
18 

59 
31 

56 

17 

27 

-  4 

46 
18 

46 
29 

52 
23 

50 
33 

44 
35 

38 

30 

35 
28 

37 
24 

37 
27 

33 
22 

43 
27 

42 
32 

46 
31 

61 
30 

59 

30 

32 
22 

40 
15 

56 
19 

53 
34 

56 

15 

56 

30 

34 
4 

53 

18 

56 
29 

46.5 
23.8 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

57 
40 

58 
35 

50 

17 

22 
5 

30 
13 

47 
18 

38 
29 

36 

31 

36 
31 

38 
30 

34 

27 

33 
24 

27 

3 

29 

8 

34 
23 

44 
18 

52 

11 

55 
28 

33 
25 

34 
18 

59 
29 

56 
33 

56 
29 

53 

28 

31 
6 

51 
19 

44 
29 

42.1 
22.7 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

Mm 

53 
22 

55 
34 

47 
20 

30 

0 

41 

21 

40 
25 

48 
14 

44 
27 

42 
32 

37 

31 

34 
28 

35 

24 

33 
20 

28 

17 

51 
19 

34 
29 

48 
26 

60 

24 

56 
32 

32 
22 

39 
14 

56 
24 

55 
30 

56 
18 

53 
27 

37 
5 

52 
15 

46 
20 

44.4 
22.1 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

MIN 

61 
2? 

61 
25 

60 
25 

25 

7 

33 
20 

41 
25 

44 
24 

44 
31 

41 
33 

36 
32 

41 
33 

41 
30 

39 
27 

32 
18 

33 

18 

31 
28 

39 
26 

51 
24 

51 
36 

40 
25 

38 
21 

63 
24 

58 
35 

59 

29 

59 
30 

34 
10 

49 
21 

45 
28 

44.7 
25.5 

KEARNEySVLE  1  Nw  WBASO 

MAX 

MIN 

49 
26 

57 
34 

60 
42 

42 

6 

25 

7 

34 
25 

39 
20 

45 
28 

40 
32 

39 
32 

37 
32 

36 
22 

37 
25 

35 

14 

21 
16 

36 

21 

32 

20 

41 

19 

4B 
28 

51 
25 

32 

16 

40 
21 

63 
31 

47 
24 

59 
28 

51 
6 

29 

6 

52 

16 

42.1 
22.5 

"ARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

56 
33 

60 
34 

50 
13 

24 

35 
20 

39 
27 

45 
18 

39 
29 

37 
32 

36 
32 

41 
32 

35 
26 

35 
17 

21 
15 

31 

16 

37 

19 

41 
21 

50 

18 

52 
27 

31 
22 

38 
19 

61 
23 

48 
28 

58 
20 

50 
15 

31 
6 

53 
13 

44 
25 

42.1 
21. B 

MATHIAS 

MAX 

MIN 

54 
26 

57 

34 

54 
19 

25 

-  1 

38 
18 

37 
25 

43 
16 

46 
29 

39 

32 

37 

30 

39 
27 

36 
24 

33 
22 

27 
15 

45 
16 

38 
27 

43 
23 

58 
20 

52 
32 

32 
21 

38 

15 

55 

27 

53 
32 

55 
20 

51 
23 

33 
3 

53 
14 

47 
18 

43.5 
21.7 

MDOREFIELG  2  SSE 

MAX 
MIN 

58 
30 

64 
39 

58 
21 

27 
3 

31 

17 

35 
23 

46 

15 

46 
30 

38 
32 

39 
32 

37 
28 

38 
24 

34 
24 

28 

17 

33 
19 

36 

27 

43 
22 

65 
18 

62 

33 

33 
24 

36 
14 

61 
27 

51 
34 

59 

18 

50 
25 

38 
5 

54 

17 

47 
22 

44.6 
22.9 

UMPS 

MAX 
MIN 

45 
25 

56 
30 

59 
39 

52 

25 
5 

30 
17 

35 
16 

49 
17 

33 
32 

35 
32 

35 
30 

36 
25 

33 
22 

30 
8 

22 

14 

37 
IB 

32 

20 

36 

18 

55 
18 

51 
25 

30 
18 

40 
16 

58 
33 

59 
25 

60 
39 

50 
5 

38 
5 

46 
15 

41.8 
20.5 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

58 
37 

62 
38 

57 
23 

27 
2 

32 

17 

36 
26 

47 
16 

45 
30 

42 
32 

40 
32 

36 
31 

36 
24 

35 
26 

30 
16 

31 
19 

37 
29 

39 
24 

63 

19 

61 
36 

36 

IB 

28 
19 

60 
26 

57 
34 

58 
22 

57 
27 

36 

7 

54 
21 

48 
18 

44.6 
23.9 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

MIN 

57 
30 

63 
32 

60 
21 

23 

4 

33 
12 

36 
25 

47 
14 

44 
28 

38 
32 

38 
32 

38 

31 

36 
26 

34 
25 

28 

11 

26 
19 

37 
25 

42 
22 

57 
18 

52 
25 

34 
23 

37 
19 

61 
25 

57 
33 

57 
17 

55 
26 

35 

7 

53 
12 

48 
26 

43.9 
22.1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 

MIN 

47 
31 

56 
35 

61 
41 

42 
3 

27 

34 
22 

36 
17 

45 
25 

42 
31 

38 
32 

38 
27 

40 
28 

36 
22 

32 

17 

25 
16 

37 
23 

34 
24 

45 
19 

61 
21 

54 
26 

31 
18 

36 
20 

60 
20 

46 
17 

58 
23 

49 
6 

34 
10 

54 
18 

42.9 
21.3 

So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19   20   21   22   23   24   2) 

29 

17 

29 

29 

10 

31 

•   •   • 
NORTHWESTERN        01 

CRESTUN  I  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
I 

2.5 

1 

T 
J 

T 

T 

2.0 

2 

T 
2 

T 
1 

T 

1 

.5 

1 

.5 

2 

T 
1 

I 

T 

T 

T 

t 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALl 
SN  ON  GND 

2.6 
2 

2 

1.3 

1 

T 

1.7 

1 

T 
I 

T 
T 

■  1 

T 

T 

T 

PARKERSRURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
2 

3 

■J 

3 

1 

2.0 

1 

T 
2 

T 
2 

.3 

1 

1.2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

1 

PARKERSBURG  MB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i.i 

1 

3 

•j 

2 

T 
1 

T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

1.2 

T 

I 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

HEIRTDN 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

5.0 
5 

T 
5 

1.2 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 

T 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WHEELING  WARWODD  OM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

3.0 

<• 

•I 

I 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

.1 

T 

1.5 

1 

.2 

1 

1 

T 
T 

»    •    » 
NORTH  CENTRAL       02 

SURNSVIllE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

2.0 

2 

T 
T 

4.0 

4 

1.0 
4 

T 
4 

T 
4 

4.0 
2 

T 
T 

1.0 

1 

GLENVlLLE  2  NE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

1.0 
1 

3.4 

4 

.1 

4 

.6 
2 

T 

2.7 
3 

1.6 

i 

.5 
2 

1.0 

3 

.5 

1 

.5 

2 

T 

T 

1.3 
1 

T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
3 

1.0 

T 

2 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

MURGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

2.7 

T 

T 
3 

.6 
2 

T 
3 

2.0 

T 
2 

T 
1 

T 
1 

.9 
1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

*    *    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WR  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  gnj 
WTR  cQUIV 

5.5 

T 

4 
.4 

1.1 
2 
.3 

T 

2 
.2 

T 

.8 

.6 
1 

.5 

1 

1.1 
2 
.2 

.2 

1 

4.0 
2 
.2 

1 

T 

.4 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

3.0 
3 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
1 

T 

3.0 
3 

1 

T 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

2.3 
2 

.1 

3 
.2 

.5 

2 

.2 

1 

T 

T 

T 

.1 

.2 

T 

.2 

4.5 
1 

1 

1 

T 

.1 

T 

HAD  I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

1.4 
2 

1 

T 

1.6 

2 

1 

1 

T 

1.2 

1 

1 

WINFIEL0  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.4 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

»    *    * 
CENTRAL             0» 

AKROVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

9.0 
9 

7 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S 

7 

5 

1.0 
6 

6 

.5 

6 

6 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

3.0 
7 

2.0 
9 

1.0 
9 

1.0 
10 

1.0 
9 

9 

a 

7 

7 

2.0 
8 

T 
8 

8 

6 

5 

5 

.5 
5 

4 

T 
4 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 

1.0 

T 

4.0 
3 

2 

T 
1 

T 
T 

1.0 

1 

3.0 
3 

2.0 
5 

1.0 
4 

3.0 
6 

6.0 
3 

2 

l 

T 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

ELKINS  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

1.2 

.2 

1 

.1 
1 

T 

T 

T 

3.0 

T 

.6 
3 
.2 

1.0 
4 
.3 

1.0 
3 
.3 

4.9 
4 
.3 

5 

.9 

T 
T 

T 

T 

.2 

.8 

T 

1 

1 

.8 

1 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

5 

T 
2 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

1.0 
2 

2.0 
3 

T 
3 

5.0 

7 

1.0 
5 

5 

3 

1 

T 
1 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

1.0 
1 

.5 

2 

.5 

2 

T 
2 

1.0 
3 

1.0 

2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.3 
3 

2 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.6 

4 

1.3 
5 

1.0 
5 

T 
5 

3.0 
5 

3 

2 

1 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

*    *    * 
SOUTHERN            05 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 
1 

T 

T 

1.1 

1.0 
1 

.2 
1 

1.0 
2 

T 
2 

3.0 
1 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLUESTONE  OAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

5.0 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1-0 

T 

T 

T 

4.5 
5 

2 

2 

1 

P1NEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
2 

.6 
1 

T 
T 

.6 
1 

.3 

T 

.3 
1 

1.3 

2 

3.6 

1 

T 
T 

.4 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

6.0 
6 

- 

NORTHEASTERN        06 

• 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

.3 

2 

T 
1 

1 

1 

T 
1 

5.3 
6 

*. 

3 

2 

T 

T 

T 
T 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 
1 

1.0 
1 

T 
1 

T 

3.0 

T 
4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

2.0 
2 

1 

T 
1 

T 
1 

1.0 
1 

4.0 
3 

3 

T 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

MUOREFIELD  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.5 

STATION  INDEX 


STATION 


UB41GHT 
UOERSDN 

ALPENA  1  S- 
AIBOVALE  I 
i'Hi\5     :^VCDRO    COLLEGE 


=(;« 


■    HOSPITAL 


BFNS    «u*    I    SSE 

KELE*    SPRINGS 
BLUEFIELD   Faa    AIR 

HuESTjne.    gin 


ftL'C«EV£ 

6UC«M*N\3N  2 

BURNSVILLE 

airo  3  S 
CANOEN  ON  C* 
VALLE 
CENTR*lia 

C«aRlESTQN  1 

:lar«s  burg  i 

CLAY  1 
UENDEN1 

C3ATQN 


.  S' 


C*EST' 


1  SSw 


oille 

C«EEh 
ILQ"  5  SE 
EAST  RaINElLE  3  nn 

B  AlRPjRT 
ELLENPQRO 

FAIRMONT 
AT  TJP 


iRANTSVILLE    2   Nv 
«iffitwsville 

iAC«fc»     .'ALLEY 
IUL1N 

IARP£»S     FEBPy 
HARP£"S    FERRY    NAT 
HASTINGS 
HICO 

H1GS£TT     GAlLJPQLIS 
HUNDREO 

HUNT|N&TjN    MS    AIRP 
HUNTINGTON     S£W    TRM 

IA6GER 
IRELAND 

JANE  LEW 

KEARNEvSVLE  1  NK  - 
KERHIT 

KOPPERSTON 

LAKE  LYNN 

lF.!S»j»G  2  SS* 

lINOSI^E  3  Su 

LIVERPOOL 

LOCKNEY 

Ll&AN 


0* 

PQCANONTAS 

(15 

"(RCER 

0« 

GfcANT 

-- 

nitEir.M 

RALEIGH 

"2 

&ARSQJ8 

S4j 

NICHOLAS 

"1 

TvlER 

.0 

M&RGAN 

3J 

MERCER 

9! 

Sum»E«S 

f>3 

LINCOLN 
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Addition  ..II, .n   regarding   tb<  ,m  ,  t |  b)   wrltlui    to   tbi    fcnvlt  Llaatologlat 

Agricultural    tnglnaarlng   Building,    Ha    i    Virginia    irnivereity,    Morgan  town,    ff<  * i. 

data   an-   oontalnad    in    "I0CRL1    PRECIPITATION   DAI  ini\ 

1  j       OftlMi  otharwj  ■«    t  Ddi  i  ..  1 1  d      I  

wind  aovanant    In  mile*.      Monthly   dv|  iumi    ol    tba    aagatl'        lapartui  lail) 

dlraotlona   entered    m    flgurai   ,...     ...        [  d    graaa.      Raaultanl    »lnd    I 

OBSERVATION    iiu>        The   station    index  ahowa  obaarvatlon   tlnaa    m    Local    standard   i During    thi    ■uavwi    aontbi   ic rvai      taka    tbi   obaarvatloi lavllghl 

aaving  tlaa. Snow  on  ground    Ln    tb<  .,  Qround"    tabla    La   al    ob  ■  roi     til 

■ta1  Lona  anoi  on  ground  ;,.       | 

and   Wind"    table,    and   iinowf  u  L 1    in    tba  "Bnowfal]     tnd    3noi    on  Ground"    tal  ubll    I  i    i      I 

.asurt'd  In  tha  atandai  owing  tha  Evaporation  nnd  wind  tabi*.      Mux  an<i  Mln  valuta 

In  tha  Evaporation  and  Wind  tabla  in   axtri  ion.    Wind  la  tbi 

evaporation  pan  ■ s  dotnrmlnad  bj  i  contln 

WATER    EQUIVALENT    va lues    pub  1  I  shod     In     the    "Snow  fa  I  1     and    BnOl    00    Oround"     t  .il.l  ■■    are     tba    vatftr    OqulValanl     "I        in.*,     I  I  <■•■  I  ,     01      l  ■  •■    OH     I  in-    gTOUOd.        BUplai     I'M 

oOT>ining  »aaauramanta  ara  t.«kcn  Proa  dlffnranl  polnta  for  ■uconaalvt  obaarvatlona;  oonaaquently,  occasional  drifting  and  othoi  cauaai  :-t  Local  variability 

ln  the  snowpack  may  result  tn  apparent  Inconsistencies  in  tba  record. 

snowfall:     Entries  of  snowfall   in  tha  "CHaatologlca]   Data"   tabla,    tba   "Bnowfal]    and   Bnov   iround     tabla,    and   Ln   tha  "Baasonal    Bnowfal  1"    tabla,    Lncluda  snow 

and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  i.. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  t>ased  on  the  period  LS31  L980, 

DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  bacaata  ottoetlvo  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  auch  as  12  SSW,  Lndlcat  dlstanc<  Ln  nllaa  and  direction  t  on  tba  poi  I  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  banting  dagraa  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  bo  carried  in  tba  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  tn  the  annual  LSBUe  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  ln  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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0 

1 

15 

0 

4.23 

-   .11 

1.32 

12 

2.9 

1 

14 

8 

3 

2 

CHARLESTON  1 

52.6 

32.3 

42.5 

72 

4 

19 

17+ 

689 

0 

0 

IB 

o 

4.20 

.08 

1. 11 

5 

2.0 

1 

14 

6 

4 

1 

CORTON 

53.8 

31.3 

42.6 

71 

3 

16 

17  + 

686 

0 

0 

17 

0 

4.04 

1.10 

12 

9 

3 

l 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

51.1 

29.9 

40.5 

72 

4 

9 

16 

754 

0 

0 

20 

0 

3.95 

1.16 

5 

4.5 

2 

29 

9 

4 

l 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

49.3 

29.4 

39.1. 

70 

4 

15 

17 

788 

0 

1 

22 

0 

2.98 

-  1.20 

.61 

13 

1 

30+ 

11 

2 

0 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

49.7 

32.1 

40.9 

-  3.9 

69 

3 

13 

16 

737 

0 

2 

17 

0 

3.33 

-   .87 

.67 

12 

7.2 

3 

30 

9 

3 

0 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

53.5 

33.3 

43.4 

70 

3 

14 

16 

662 

0 

0 

16 

0 

3.41 

.81 

12 

6.0 

5 

29 

8 

2 

0 

LOGAN 

54.2 

32.0 

43.1 

73 

4 

14 

16 

672 

0 

0 

15 

0 

2.51 

-  2.08 

.73 

5 

7 

1 

0 

LONDON  LOCKS 

52.8 

32.1 

42.5 

71 

4 

17 

16 

690 

0 

1 

19 

0 

3.5B 

.84 

5 

1.8 

1 

16  + 

9 

2 

0 

MADISON 

53.4 

30.3 

41.9 

72 

26+ 

10 

16 

712 

0 

0 

19 

0 

3.81 

1.20 

13 

1.1 

1 

16 

10 

2 

2 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

43.4 

30.3 

39.4 

71 

4 

15 

17+ 

785 

0 

2 

20 

0 

4.01 

.84 

5 

6.6 

5 

29 

10 

3 

o 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

51.1 

30.5 

40.8 

70 

3 

13 

16 

741 

0 

0 

IB 

0 

3.89 

1.10 

12 

7.3 

5 

29 

13 

3 

1 

SPENCER 

50.0 

30.7 

40.4 

-  2.5 

69 

3 

12 

17 

757 

0 

3 

17 

0 

3.77 

-   .38 

.81 

13 

10 

2 

0 

WAYNE  2 

54.3 

31.7 

43.0 

71 

3 

11 

16 

674 

0 

0 

16 

0 

0  3.24 

1.16 

12 

5.1 

1 

29 

7 

2 

1 

WILLIAMSON 

1    M 

31. 9M 

M 

74 

26* 

0 

0 

0 

3.85 

-   .71 

1.16 

13 

9 

3 

1 

WINFIELD  LOCKS 

50.3 

30.8 

40.6 

-  2.7 

71 

4 

17 

17  + 

751 

0 

1 

20 

0 

4.16 

.14 

.96 

5 

3.0 

3 

30 

13 

2 

J 

DIVISION 

41.6 

-  2.3 

3.69 

-   .50 

4.3 

*    *    * 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

45.7 

25.6 

35.7 

58 

28 

5 

17 

904 

0 

3 

27 

0 

3.65 

-   .29 

.75 

18 

2.0 

T 

25  + 

11 

3 

0 

BAYARD 

42.6 

25.4 

34.0 

-  1.4 

63 

26 

3 

17 

952 

0 

4 

27 

0 

5.12 

.66 

.67 

3 

23.0 

7 

18+ 

14 

3 

u 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

52.1 

28.9 

40.5 

-   .4 

66 

25  + 

11 

17+ 

751 

0 

3 

19 

0 

2.47 

-  2.00 

.84 

29 

3.0 

3 

16 

B 

1 

0 

BECKLEY  WB  AP          //R 

48.3 

29.8 

39.1 

-   .8 

64 

25 

6 

16 

798 

0 

3 

2„ 

0 

2.55 

-  2.50 

.93 

29 

4.0 

3 

16 

6 

1 

u 

BRANDONVILLE 

41.4 

25.1 

33.3 

63 

27 

1 

17 

977 

0 

5 

2  5 

0 

3.66 

.68 

18 

9 

30 

10 

2 

0 

BUCKEYE 

47.7 

24.0 

35.9 

60 

28 

5 

17 

894 

0 

3 

27 

0 

3.46 

.72 

29 

6.0 

5 

IB 

12 

3 

0 

CANAAN  VALLEY 

40. 9 

24.1 

32.5 

55 

26  + 

-  3 

17 

1001 

0 

4 

2  5 

1 

4.90 

.55 

3 

24.0 

6 

16 

17 

1 

u 

ELKINS  WB  AIRPORT      119. 

45.3 

26.5 

35.9 

-  3.6 

64 

26 

1 

17 

892 

0 

3 

25 

0 

2.80 

-  1.34 

.63 

29 

8.3 

3 

16+ 

11 

1 

0 

FLAT  TOP 

44.8 

26.5 

35.7 

-  1.4 

61 

11 

9 

16 

906 

0 

4 

26 

0 

1.80 

-  2.76 

.49 

29 

5 

16 

4 

0 

U 

MC  ROSS 

50.2 

28.2 

39.2 

62 

10+ 

8 

17+ 

794 

0 

3 

22 

0 

4.09 

1.01 

29 

9.0 

4 

16 

11 

3 

1 

OAK  HILL 

50.2 

29.0 

39.6 

67 

26 

15 

16 

760 

0 

1 

21 

0 

2.31 

.59 

29 

3.5 

2 

14 

8 

1 

u 

PARSONS  1  SE 

45.9 

28.3 

37.1 

66 

27 

10 

17 

858 

0 

4 

21 

0 

4.15 

.71 

29 

4.8 

2 

16  + 

11 

2 

J 

PICKENS  1 

45.9 

26.0 

36.0 

63 

3 

3 

17 

893 

0 

3 

25 

0 

5.09 

.70 

5 

27.0 

10 

16 

19 

3 

u 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

45.2 

26.9 

36.1 

65 

26 

7 

17 

892 

0 

2 

21 

0 

5.15 

.65 

12 

13.0 

5 

29 

13 

4 

u 

RICHWOOD 

46. 9M 

32. 9M 

39. 9M 

60 

3 

19 

17 

0 

0 

7 

0 

2.07 

5.0 

2 

15 

ROWLESBURG  1 

45. 4M 

29. 6M 

37. 5M 

65 

26 

16 

17 

844 

0 

3 

19 

0 

7.34 

1.91 

30 

16.1 

6 

30 

15 

5 

2 

SENECA  STATE  FOREST 

46.9 

24.1 

35.5 

60 

11 

3 

17 

908 

0 

3 

29 

0 

3.97 

1.06 

29 

15.5 

4 

18 

9 

3 

1 

SPRUCE  KNOB 

42.2 

26.4 

34.3 

56 

27 

10 

16 

945 

0 

4 

26 

0 

3.64 

.46 

30 

27.2 

8 

18 

12 

0 

u 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

48.6 

28.3 

38.5 

69 

4 

12 

15 

813 

0 

5 

23 

0 

2.94 

.55 

5 

8.0 

2 

16 

9 

1 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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WEST  VIRGINIA 
MARCH      1970 


Temperature 

Precipitation 

;] 

i  3 

•1 

>  3 

• 

Cn 

9 
< 

■a 
el 

Is 

• 

A 

a 

2 

a 

I 
Ja 

• 

a 

a 

a 
t 

& 

Q 

No.  of  Day 

3 

H 

I1 

>* 

m 

a 

« 
0 

• 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

•3 

0 
H 

■S-a 

a  o 
><o 

i  S 

Q 

• 

1 

1 

£  < 

5  o 

5  » 

5  \ 

TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

39.2 
51.4 

23.0 
30.6 

31.1 
41.0 

58 
65 

27 
26+ 

6 
9 

17 
17 

1044 
737 

0 

0 

5 

3 

30 
19 

0 
0 

4.99 
3.89 

.80 
.65 

13 
29 

31.5 
4.0 

12 
3 

18 
16 

12 
13 

5 

1 

0 
0 

DIVISION 

36.6 

-  1.6 

3.61 

-   .94 

12.4 

»    »    * 
SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTDNE  DAM 

GARY                     //R 

KOPPERSTON 

52.4 
49.2 

52.1 
54.4 
53.9 

28.5 
32.4 
30.6 
26.9 
32.2 

40.5 
40.8 
41.4 
41.7 
43.1 

-  1.3 

67 
65 
66 
70 
69 

3 
25 
26+ 
26  + 
25 

8 
13 
13 

12 
16 

16 
16 
16 
16 
16 

754 
744 
727 
718 
674 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
2 
2 

22 

15 
17 
21 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.92 
1.63 
1.78 
2.03 
2.69 

-  2.18 

.37 
.62 
.51 
.73 
.55 

29 
12 
29 
29 
29 

1.4 

1.0 

1.0 

.5 

1 

1 
1 
1 

23+ 
16 
16 
16 

7 
5 
7 
4 
11 

0 

1 
1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

51.9 
54.2 
51.  S 
54.8 

29.5 
29.8 
26.8 
30.5 

40.7 
42.0 
39.3 
42.7 

-  1.4 
1.2 

65 

70 
66 
67 

25 

26+ 

11 

28 

14 
15 
12 
11 

17 
16 
17+ 
17 

743 
705 
790 
685 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

2 
2 

17 
20 

20 
15 

0 
0 
0 
0 

1.37 
2.44 
1.66 
2.12 

-  1.77 

-  1.88 

.60 
.67 
.62 

.53 

28 
29 

29 

18 

1.0 
.5 

.8 

1 
1 
1 

16+ 

16 

18 

4 

7 
5 
6 

1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

41.4 

-   .6 

1.98 

-  1.93 

.9 

*    *    * 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

47. 2M 

47.9 

48.9 

46.4 

47.2 

28.  6M 
27.7 
30.  8 
27.4 
28.0 

37. 9M 

37.8 

39.9 

36.9 

37.6 

-  5.4 

-  3.7 

68 
62 
66 

67 
67 

26 
28  + 
28 
27 

26 

11 
12 
21 
14 

15 

30 

17 

30+ 

30 

30 

831 

634 
770 
865 
842 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 
0 

20 
24 
17 
22 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.98 
2.57 
3.35 
3.83 
3.86 

.62 

.60 

1.40 
.50 
.68 
.91 

.86 

29 
30 
29 
30 
29 

6.5 
4.0 
9.2 
8.2 

2 
5 
3 

29  + 
19 

19 

7 
10 
10 

10 
9 

3 

1 
2 
3 

3 

1 

0 
0 
0 

0 

MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

47.0 

45.9 

48.8 
48.7 

27.4 

27.2 
30.3 
27.6 

37.2 

36.6 
39.6 
38.2 

-  2.9 

63 

67 
68 
70 

28  + 

27 
26 
26 

11 

12 
15 

11 

17 

31  + 

17 

30 

856 

875 
779 
827 

0 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

25 

26 

18 
20 

0 

0 
0 
0 

2.40 

3.90 
3.70 
3.10 

1.19 

.74 

.95 
1.00 
1.10 

29 

30 
30 
30 

10.8 
6.0 

2 

6 
3 
5 

18 

30  + 
30  + 
30 

8 

10 
13 
9 

1 

1 
2 

1 

0 

0 

1 
1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

45.9 

26.7 

36.3 

-  3.8 

68 

27 

14 

31  + 

881 

0 

0 

25 

0 

2.61 

-   .30 

.76 

30 

5.0 

3 

18 

9 

1 

0 

DIVISION 

37.6 

-  3.5 

3.33 

.32 

7.1 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
WILLIAMSON 


LOWEST  TEMPERATURE 
CANAAN  VALLEY 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ROWLESBURG  1 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MATOAKA 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
ROWLESBURG  1 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
TERRA  ALTA  NO.  1 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2    STATIONS 


74 

DATE 

26  + 

-   3 

DATE 

17 

7.34 

1.24 

1.91 

DATE 

30 

31.5 

12 

DATE 

18  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  26  - 


DAILY  PRECIPITATION 


hU»lN*fSU»N 


MNS  Rux  I  SSI 

.  -:v  ■  ;. 

IUST0N  1  S*W 

KL'NIURL. 

HC  MfCHFN  DAN  l» 

MQUNDJVHLE 

L  H*ND 
N*W  MARTINSVILLE 
PARKE«$RURG  MA  AP 
PARKtRStURG  HI  CITY 

MCIKTON 

WHEELING  WARNOOO  OH  12 


NQRTM  CENTRAL 


BELINCT?N 
IUCKHANNQN  2  M 
lURNSVIlLC 
CFNTRALU 
CLARKSBURG  1 

FAIRMONT 
GASSAHAV 
GLENVIlLE  2  NE 
G«ANT$VlLL£  2  NW 
HASTINGS 

ICELAND 
JANF  LEW 
LAKE  LYNN 
MANNJNGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 

MIDDlEBOURNF.  2  ESE 
MORGANTHwN  FAA  A.RpOKT 
MPRGANTflkN  L  AND  0 
PHIL  I PP I 
SUTTON  RESERVOIR 

VANDAL  I  A 

VESTUN 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


pRANCHLANn 
CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CLAY  1 

clendenin  1  sw 
corton 

DILLE 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  w8  AIRPORT 

HUNTINGTON  S£W  TRMT  PL 

KERMJT 

LOGAN 

LUNPON  L0CK5 

HAOISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

RAVENSwnQO  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WlNFIELD  LOCKS 


A.20 


ALBRIGHT 

5.29 

ALPENA  1  Nw 

4.17 

arbovale  2 

3.45 

BAYARD 

5.12 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

2.47 

BECKLEY  WB  AP          //P. 

2.55 

BELVA 

2.55 

BRANOONVILLE 

3.66 

BUCKEYE 

3.46 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.75 

CANAAN  VALLEY 

4.90 

DAY  CREEK 

2.76 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

2.91 

ELKINS  W8  AIRPORT      //R 

2.80 

FLAT  TOP 

1.80 

HACKER  VALLEY 

4.55 

HICO 

2.33 

HC  ROSS 

4.09 

HT  STORM 

4.55 

OAK  HILL 

2.31 

PARSONS  1  SE 

4.15 

PICKENS  1 

5.09 

REEDSVILLE  EKP.  FARM 

5.15 

RICHWOOD 

2.07 

ROWLESBURG  1 

7.34 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STDNY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

THOMAS 
VALLEY  6EN0 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  £ 


SOUTHERN 
ALOERSON 


4.41 
J. 67 
4.00 


3.10 
2.92 
3.31 


5.00 
3.01 

3.? 


3.33 

3.41 
4.1 


3.81 
4.0] 
3,87 


3.97 
3.64 
6.09 


5.05 
2.06 
3.69 
3.89 


.03   .63   .03 


1.03 
.84 
.78 


7   |   a   ]   •. 


II 


02 

,04 

.18 

,08 

.03 

1.00 

.0* 

.55 

.,1 

01 

.  .  1 

1.02 

.04 

.70  .01  .0) 
.19  .02  .08 
.98   T     .06 


.80 

.01 

.18 

.10 

1.20 

.04 

.12 

,06 

.24 

.03 

1.03 

.02 

1.02 

.10 

.74 

.01 

.46 

.05 

.13 

.43 

.24 

.10 

.03 

•  20 

.08 

.26 

.12   .13   .09 


.22 

.03 

.14 

.04 

.05 

.02 

.17 

.47 

.11 

.14 

.22 

.07 

T 

.68 

.2ft 

.12 

.46 

.04 

.09 

.09 

.12 

.10   .06   .12 


.27   .06   .07 


,10 

.06 

.02 

.  II 

.09 

T 

.30 

.45 

.54 

.02 

T 

T 

19   30   21 


.06   ,01   ,04 


.03 
.03 
.04   .07 


22  I  23      24 


.19   ,02   .02 


.10   .10   .09 


.36 
.09 

.11 


.20 

T 

.17 

,49 

•  05 

.21 

T 

•  10 

.09 

.02 

.12 

.06 
.12 

.08 

T 

.14 

.03 

•  12 

.18 

,09 

T 

.12 

.01 

.06 

.22 

.01 

.19 

■  10 

.30 

T 

.06 

.06 

.03 

.08 

.14 

.10 

T 

.21 

2S  I  24      27 


.04   .07   .11 


28     n     K 


.19   .74   T 


See  reference  notes  following  SlaUon     Index. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


WEST 

VIRGINIA 

Continued 

MARCH 

1970 

- 

Day 

of  Month 

Station 

O 

>|.| 

3 

«l 

5  |  6 

7  |  8   |  9 

10  |  11  | 

12 

13 

14   15 

16  |  17 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29 

30 

31 

ATHENS  CUNC3R0  COLLEGE 

1.92 

.02   .05 

.12 

.09 

.36 

.19 

.02   .01 

.01 

.09 

T 

.08 

.14 

.11 

.':■- 

.01 

.14 

.02 

.37 

■  02 

.03 

SLJEFIEID  FAA  AIRPQBT 

1.63 

.07 

.13 

T 

.62 

.02 

T     .05 

T     T 

.28 

T 

.01 

T 

.10 

.04 

T 

T 

.04 

T 

.23 

.02 

9LUEST0NE  DAM 

1.76 

.05 

T 

.22 

T 

.01 

.13 

.01   .02 

.03   T 

.30 

T 

T 

.11 

.17 

T 

T 

.13 

.51 

.07 

.02 

GARY                  //R 

2.03 

.05 

.  i 

.10 

.01 

.03 

.39 

T     T 

.05 

.09 

.02 

.04 

.09 

.12 

T 

.0! 

.73 

T 

.03 

IAEGER 

2.19 

.05 

.03 

.02 

.20   .02 

.04 

.12 

.45 

.03   .04 

.07 

.08 

.07 

.12 

.09 

.02 

.16 

.61 

.17 

KTPPERSTON 

2.69 

.10 

.38 

.20 

.30 

.11 

.08   .15 

T 

.26 

.03 

.28 

.12 

.03 

.10 

.55 

t?n!S9u*G  2  SSW 

1.37 

.02 

.12 

.09 

.01 

.22 

.03 

.02 

.05 

.06 

.01 

.14 

.60 

HATOAKA 

1.2* 

T 

T 

T 

.34 

T 

T 

.37 

.11 

.42 

PINEVILLE 

2.44 

.09 

.01 

T 

.26 

.02 

.09 

.47 

.03   .02 

.02 

.12 

•  03 

■  13 

.21 

.02 

.04 

T 

.04 

.67 

.02 

.15 

PRINCETON 

1.50 

.01 

T 

.14 

T 

T 

.45 

.01   .01 

.01   T 

.19 

.01 

.01 

T 

.02 

.09 

.09 

T 

.08 

.27 

.06 

.05 

REN1CK  NO  2 

2.75 

T 

.42 

.19 

.28 

T     T 

.42 

T 

.26 

.36 

.45 

.35 

UNI3N 

1.86 

.08 

.10 

T 

.30 

T     T 

.02 

.28 

■  08 

.06 

.21 

.62 

.03 

.08 

WHITE  SJLPH'JR  SPRINGS 

2.12 

.03 

.24 

.01 

.02 

.25 

T     T 

T 

.53 

.05 

T 

.07 

.07 

.10 

.51 

.20 

.04 

NORTHEASTER       06 

BERKELEY  SPRINGS 

3.98 

.28 

.38 

.26 

.70 

.60 

•  30 

.06 

1.40 

BRUSHY  RUN 

2.96 

.♦7 

.02 

.24 

T     .10 

T 

.21 

T 

.44 

.10 

.13 

.06 

T 

.16 

.11 

.53 

.33 

.06 

FRANKLIN  2  NE 

2.57 

.34 

.19 

.12 

.22 

.35 

.16 

.08 

.07 

■  11 

.10 

.05 

.26 

.50 

HARPERS  FERRY 

3.00 

.14 

.08 

.23 

T 

.27 

.08 

.23 

.10 

.29 

T 

.27 

T 

■  20 

.15 

.85 

.11 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

3.35 

.23 

.24 

.03 

T 

.28 

.14 

T 

.51 

T 

.41 

T 

.28 

T 

T 

■  06 

■  19 

.68 

T 

.10 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

3.83 

.16 

.09 

.28 

T 

.52 

T 

T 

.25 

.41 

.07 

.58 

.06 

.22 

.14 

.03 

.91 

.11 

NARTJNSBJRG  FAA  AP 

3.86 

.29 

.27 

T 

.42 

.02 

T     T 

.67 

.69 

.31 

T 

.15 

.66 

.18 

MATHUS 

2.40 

.15 

.22 

.07 

T     .03 

.10 

.08 

T     .01 

.02 

.48 

.!5 

.19 

T 

.13 

.74 

.03 

"QOREFIELO  2  SSE 

OHPS 

3.90 

.32 

.06 

.39 

.30 

.47   .19 

.08 

...9 

.06 

.19 

.16 

.07 

.05 

.17 

PETFRS8JRG 

3.70 

.50 

T 

.31 

.10 

.30 

T 

.30 

.40 

.10 

.17 

.10 

.22 

.10 

T 

L  .00 

.10 

ROMNEY  3  NN€ 

3.10 

.24 

.02 

.28 

T 

.19 

.35 

.16 

.27 

.06 

.15 

.22 

T 

1.10 

.06 

-ARDENSVILLE  R  M  FARH 

2.61 

.26 

.26 

.04 

.18 

.39 

.06 

.03 

.07 

.19 

.13 

.13 

.76 

.11 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Major  snowstorms  occurred  on  March  18  and  29 
and  gave  most  stations  their  normal  March 
snowfall  or  more.  The  Easter  Sunday  snow- 
storm (from  3  a.m.  to  1  p.m.  March  29)  missed 
the  southern  areas  and  most  of  the  mountain 
areas,  but  dropped  8  to  10  inches  on  Parkersburg, 
Wheeling,  and  Morgantown,  and  even  4  inchesfell 
on  Huntington  (see  map).  Although  this  snowstorm 
is  not  a  record  for  so  late  in  the  season,  (for 
instance,  16  inches  fell  in  Morgantown  April  8, 
1902)  it  will  be  remembered  as  one  of  the  most 
annoying  ever. 


Most  stations  had  17  to  24  days  with  measurable 
precipitation.  Cloudiness  was  much  heavier  than 
usual  for  March.  The  percent  of  possible  sunshine 
at  Parkersburg  was  29,  considerably  below  the 
long-term  average  of  42  percent. 

March  temperatures  continued  the  below-normal 
trend  which  has  persisted  for  6  months,  and  has 
resulted  in  one  of  the  hardest  winters  ever  for 
the  entire  State. 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia     26506 


Soo  Roloroncc  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

.(EST  VIRGINIA 
MARCH      1970 

Station 

Day 

o(  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

NORTHWESTERN        01 

6ENS  RUN  1  55c 

MAX 

Mm 

47 

21 

58 
32 

54 

42 

60 
45 

56 
38 

44 
20 

50 
23 

56 
28 

51 
25 

36 
22 

34 
23 

50 
27 

35 
29 

37 
23 

30 
17 

33 

15 

32 

11 

42 

19 

48 
33 

50 
34 

55 

3  8 

46 
35 

40 

34 

45 
30 

43 

27 

59 
32 

63 
25 

49 
26 

59 
27 

36 
11 

50 
28 

46.7 
27.1 

CAIRO  3  S 

MAX 

MIN 

60 
22 

57 
39 

71 
43 

60 
50 

56 
38 

50 
20 

58 
22 

57 
22 

50 
25 

37 
25 

52 
24 

48 
33 

41 
29 

35 
24 

33 
19 

34 
13 

42 
12 

51 
33 

55 
37 

57 
36 

55 

37 

51 
36 

-8 
35 

45 
33 

50 
16 

62 
32 

60 

29 

61 
25 

04 
30 

54 
15 

51 

35 

51.8 
29.0 

CRESTON  1  SSV 

MAX 

MIN 

45 

15 

58 
28 

55 
42 

56 

40 

61 
42 

21 

50 
20 

57 
20 

55 
22 

40 
25 

38 
22 

52 
22 

37 
29 

38 
25 

30 
18 

32 
9 

32 
9 

41 
11 

52 
34 

57 
36 

58 
36 

45 
35 

42 
35 

48 
35 

46 
22 

52 
22 

52 
22 

56 
22 

60 
24 

35 
15 

56 
15 

47.9 
25.0 

MOUNDS  VI I  IE 

MAX 

MIN 

60 

20 

57 
40 

69 
44 

66 

46 

56 
it 

52 
22 

53 
25 

53 
29 

h7 
25 

33 
22 

49 

22 

45 
28 

39 
28 

36 

24 

34 
20 

36 
16 

43 

14 

49 
32 

47 
37 

55 
35 

53 
37 

45 
34 

44 
35 

45 
30 

56 
28 

65 
32 

51 
31 

61 
27 

57 
26 

49 
11 

57 
33 

50.4 
28.7 

NEW  CUMBERLf.ND 

MAX 

MIN 

60 
20 

59 
41 

58 
45 

54 
42 

54 
35 

50 
23 

47 
27 

44 
23 

40 
25 

37 
20 

46 
23 

42 
28 

39 
26 

34 
23 

33 
14 

35 
14 

42 
18 

43 
33 

45 

36 

58 
34 

49 
36 

43 
33 

40 
34 

41 
33 

52 
27 

63 
36 

49 
31 

58 
31 

44 
27 

49 
17 

56 
33 

47.2 
28.6 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

55 
31 

53 
35 

68 

44 

62 
38 

47 

34 

51 
24 

55 
26 

50 
31 

44 

29 

35 
23 

49 
26 

44 
31 

38 
27 

36 
24 

32 

18 

32 

16 

42 

15 

46 
33 

48 
39 

53 
38 

47 
38 

46 
34 

42 

35 

42 

29 

56 
27 

62 
36 

51 
29 

61 
28 

55 
24 

52 
17 

55 

25 

48.7 
29.2 

PARKERSBUSG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

57 
30 

54 
46 

70 

49 

62 

50 

52 

32 

49 
24 

56 
31 

50 

35 

40 
30 

34 
25 

49 
27 

40 

32 

35 
29 

30 
25 

30 
21 

32 

17 

42 

17 

50 

35 

53 

42 

57 
39 

47 
39 

41 
35 

45 
36 

43 
34 

52 
31 

62 
34 

50 
31 

58 
33 

38 
26 

48 
21 

54 

35 

47.7 
32.0 

PARKERS8URG  WB  CITY 

MAX 

Mm 

57 
31 

53 

46 

69 
48 

60 

51 

51 
33 

50 
26 

56 
29 

51 

35 

39 
30 

33 
24 

47 

26 

40 

30 

35 
28 

30 
23 

30 
22 

32 

18 

42 
19 

49 
35 

52 

■■0 

55 
39 

47 

38 

42 
34 

46 

35 

43 
34 

52 
30 

60 
34 

49 
31 

58 
33 

39 
26 

49 
22 

55 
35 

47.5 
31.8 

WEIRTON 

MAX 

MIN 

58 
21 

55 
43 

57 
44 

54 
41 

52 
33 

51 
23 

45 
29 

43 
23 

39 
22 

37 
20 

47 
20 

42 
20 

38 
25 

31 
21 

33 
16 

33 

13 

41 
16 

42 
32 

42 

3  5 

52 
36 

45 
34 

40 
32 

38 
32 

40 
32 

52 
30 

63 
37 

48 
30 

57 
32 

43 
23 

48 
IB 

57 
32 

45.9 
27.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

Mm 

61 
17 

56 
38 

59 

43 

56 

42 

54 
35 

49 
21 

48 
25 

46 
26 

39 
24 

36 
20 

46 
19 

43 
28 

38 

27 

34 
23 

32 
15 

33 

14 

42 
15 

44 
32 

36 

54 
31 

48 
32 

44 
33 

41 

34 

42 
29 

54 
26 

65 
33 

48 
31 

57 

27 

46 
25 

47 
13 

55 

31 

47.1 
27.3 

WHEELING  WARWUOO  DM  12 
*     *      * 

MAX 

Mm 

60 
24 

57 
24 

64 
40 

55 
42 

48 
36 

48 
24 

51 
25 

46 
29 

44 
27 

33 
23 

46 
22 

42 
23 

36 
25 

31 
25 

33 
20 

32 

18 

45 
19 

44 
20 

45 
36 

52 
39 

44 
39 

39 
35 

42 
36 

40 
35 

56 
30 

62 
30 

48 
32 

58 
34 

49 
26 

46 
20 

55 

21 

46.9 
28.4 

NORTH  CENTRAL       02 

BcLlNGTON 

MAX 

Mm 

42 
15 

56 
27 

52 
41 

64 
44 

55 

48 

48 
27 

43 
21 

52 
22 

53 
25 

40 
25 

44 
25 

48 
26 

38 
27 

34 
22 

30 
11 

32 

13 

29 

7 

45 

8 

■,8 
27 

54 
39 

52 

33 

39 
33 

41 

33 

43 
32 

39 
26 

55 
27 

65 

29 

46 
2* 

60 
25 

35 

23 

59 
25 

46.5 
26.1 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

57 
20 

54 
41 

68 
45 

62 

45 

53 
35 

45 
20 

52 

19 

53 
31 

46 
25 

37 
24 

49 
27 

44 
33 

37 
27 

30 
21 

30 
17 

28 
16 

40 
10 

45 
32 

55 
36 

54 
41 

52 
34 

42 
35 

44 
32 

41 
32 

49 
22 

66 
39 

47 
26 

59 
22 

54 
28 

55 
22 

48 

36 

48,3 
28.9 

CLARKSBURG  1 

MAX 

MIN 

50 

16 

58 
27 

}2 
42 

69 

45 

55 

48 

49 
22 

49 
21 

56 
26 

55 
29 

37 
25 

36 

24 

52 
26 

37 
30 

36 
26 

30 
22 

34 

18 

30 

15 

46 
15 

49 
35 

52 
39 

59 

37 

43 
35 

41 
35 

45 
34 

42 
26 

52 

29 

65 
30 

54 
26 

60 
27 

36 

17 

55 

16 

47.9 
27.9 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

55 
24 

52 
42 

61 
46 

53 
49 

51 

30 

45 
24 

51 
28 

50 
33 

33 
26 

32 

21 

47 
26 

36 
29 

33 
27 

30 
19 

32 
19 

30 

13 

44 

15 

47 
32 

48 
38 

53 
39 

42 

34 

37 
33 

39 

32 

40 
33 

50 
29 

62 
34 

45 
29 

58 
30 

35 
23 

53 

15 

45 

34 

44.8 
29.2 

GASSAWAV 

MAX 

Mm 

54 
2' 

59 
38 

71 
44 

68 

47 

55 
38 

47 
11 

57 
21 

57 
22 

47 

21 

51 
28 

51 
28 

48 
35 

42 
29 

36 
19 

35 
21 

32 

19 

43 
15 

54 
33 

62 
33 

59 

42 

56 
36 

43 
36 

46 
35 

48 
34 

56 
21 

66 
30 

45 
28 

62 
28 

59 
13 

58 

59 
39 

52.5 
29.6 

GLENVlLLE  2  NE 

MAX 

Mm 

45 
18 

60 
29 

34 

44 

69 
46 

56 

43 

43 
19 

46 
20 

56 
28 

55 
24 

48 
26 

40 
23 

51 
28 

39 
29 

37 
25 

30 

16 

34 

18 

31 
11 

42 
16 

49 
36 

56 
38 

56 
37 

44 
36 

41 
37 

46 
34 

43 
22 

60 
28 

65 
22 

49 
21 

61 
30 

35 
24 

53 

29 

48.3 

27.6 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

42 
23 

61 
34 

55 

70 
47 

57 
39 

42 
23 

51 
23 

58 
28 

56 
27 

51 
28 

41 
26 

54 

3  4 

39 
29 

38 
24 

31 

19 

33 
12 

33 

14 

42 
23 

51 
38 

58 
43 

57 
37 

45 
36 

41 

37 

48 
34 

44 
25 

60 
30 

64 

24 

51 
24 

62 
31 

37 
24 

54 

34 

49.2 
29.5 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

60 
18 

53 
38 

67 
44 

59 
44 

53 
36 

50 

16 

53 
22 

50 
20 

41 
27 

37 
21 

51 
22 

46 
30 

35 
28 

33 
22 

32 
11 

32 
4 

43 
9 

47 
32 

48 
35 

54 
33 

50 
36 

43 
33 

43 

34 

41 
27 

53 
22 

66 
30 

49 
28 

57 
23 

55 
28 

56 
6 

53 
34 

48.7 
26.2 

HIDDLEROURNF  2  ESE 

MAX 

Mm 

55 
20 

52 

40 

68 

44 

65 

49 

54 
33 

49 
20 

49 
23 

51 
28 

36 

28 

42 
26 

47 

23 

36 
28 

35 
27 

33 

22 

31 

16 

32 
15 

42 
13 

42 

32 

51 
38 

55 
38 

50 
36 

43 
35 

43 
32 

45 
32 

54 
27 

65 
35 

49 
26 

59 
26 

55 
26 

52 

10 

52 
37 

48.1 
28.5 

MDRGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
24 

52 

44 

oO 
46 

54 
46 

52 
31 

45 
26 

50 
30 

46 
30 

i0 
24 

32 
20 

45 
25 

36 
28 

33 
27 

28 
21 

28 
17 

29 

15 

45 
14 

44 

35 

44 
38 

54 
40 

41 
35 

38 
34 

38 

32 

40 

32 

53 

27 

68 
34 

48 

30 

57 
32 

36 
21 

46 
12 

46 
34 

44.5 
29.2 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

Mm 

58 
20 

52 
38 

60 
41 

55 
42 

52 

35 

47 
24 

52 
25 

47 
34 

40 
25 

34 
22 

47 
26 

40 

36 

27 

32 
25 

34 
18 

33 

15 

45 
13 

48 

33 

47 

38 

55 
35 

48 
35 

41 
34 

41 

32 

40 
29 

46 
25 

62 
36 

47 

30 

59 
27 

52 
25 

50 
12 

47 

33 

46.7 
28.5 

WESTON 

MAX 

Mm 

45 
15 

57 
27 

63 
42 

71 
46 

55 
45 

45 
22 

46 
22 

45 
25 

53 
29 

40 
25 

38 
25 

50 

28 

38 
29 

35 

24 

30 
20 

32 
18 

30 
14 

42 
14 

46 
32 

55 
38 

56 
36 

43 
36 

41 
35 

45 
34 

42 
27 

57 
27 

67 
27 

49 
25 

62 
25 

47 
27 

51 

25 

47.4 
27.9 

WEST  UNION 

•     *     * 

MAX 

Mm 

60 
21 

53 

41 

71 
45 

62 
50 

55 
37 

49 
21 

56 
23 

52 
29 

45 
28 

36 
20 

51 
25 

46 
32 

37 
28 

33 
24 

34 

12 

33 

19 

44 
14 

49 
33 

52 
38 

55 
39 

55 
37 

45 
36 

47 

35 

46 
32 

53 

27 

66 
35 

50 
25 

61 
25 

55 
29 

55 

12 

49 
34 

50.2 
29.5 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

64 
33 

63 
48 

72 
48 

62 
53 

54 

31 

45 
25 

59 
26 

60 

39 

59 
30 

50 
33 

53 
32 

44 
32 

38 
30 

32 
25 

34 
24 

36 

19 

44 
19 

57 
38 

01 

43 

61 
45 

46 
39 

43 
38 

49 

39 

47 
35 

60 
29 

64 
38 

54 
31 

63 

27 

50 
31 

54 

34 

49 
39 

52.5 

34.0 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

52 
27 

66 
38 

64 
45 

72 
50 

57 
42 

43 
27 

47 
26 

60 

28 

61 
28 

60 
32 

51 
32 

56 
36 

41 
29 

39 
24 

34 
24 

34 
19 

38 

19 

46 
25 

60 
39 

61 
47 

62 
38 

46 
37 

43 

38 

49 
34 

47 
27 

63 
36 

63 
27 

54 
28 

65 
32 

42 
31 

56 

37 

52.6 
32.3 

CORTON 

MAX 

Mm 

63 
25 

60 
42 

n 

4  3 

66 
52 

57 
42 

45 

26 

57 
25 

58 
25 

58 
25 

53 

30 

53 
30 

52 

36 

41 
30 

35 
20 

37 
18 

35 

16 

43 

16 

57 
33 

62 
38 

61 
43 

59 
36 

44 
36 

48 
36 

45 
34 

60 

25 

65 
34 

52 
29 

63 
24 

58 
30 

57 
32 

54 

40 

53.8 
31.3 

DUNLOW  3  SE 

MAX 

mdi 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

52 
22 

62 
40 

63 

43 

72 
44 

60 
43 

43 
25 

45 
23 

59 

24 

(0 
<6 

59 
29 

46 
31 

52 
32 

39 
30 

39 
24 

34 

19 

34 
9 

37 
15 

47 
23 

58 
40 

60 
43 

61 

37 

45 
37 

41 

36 

50 
35 

47 
25 

60 
30 

58 
23 

52 
23 

62 
30 

35 

31 

5  0 
34 

51.1 
29.9 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

Mm 

48 
1» 

58 
32 

59 

45 

70 
45 

60 
42 

44 
27 

50 
24 

5B 
25 

57 
28 

51 
28 

38 
27 

50 

28 

46 
28 

38 
27 

31 
24 

33 

16 

35 

15 

41 
20 

54 
37 

58 
39 

58 

38 

48 
36 

41 
35 

36 

46 
26 

56 

26 

60 
31 

50 
26 

61 
27 

34 
27 

48 
26 

49.3 
29.4 

HUNTINGTDN  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

60 
36 

59 
46 

69 

48 

65 
53 

53 

32 

46 
26 

58 
27 

58 

34 

56 

30 

42 
28 

50 
27 

36 

Jl 

39 
28 

32 
23 

9 
i9 

36 
13 

39 
22 

55 

38 

60 
43 

57 

40 

45 
3  6 

41 
33 

49 

36 

47 
34 

57 
29 

60 
35 

5  0 
28 

60 
26 

41 
28 

43 
30 

47 

37 

49.7 
32.1 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

MIN 

58 
36 

60 
44 

70 
45 

69 
54 

59 
40 

50 
26 

56 
26 

59 
31 

60 
32 

56 
31 

53 
30 

50 

35 

41 
29 

40 
25 

3  3 
2  5 

38 
14 

40 
23 

55 
37 

59 
37 

59 

48 

55 

IB 

47 
33 

5  0 
38 

48 
35 

59 
29 

61 
39 

52 
27 

63 
26 

60 
30 

47 
32 

50 
38 

53.5 
33.3 

LOGAN 

MAX 

Mm 

57 
26 

62 

37 

63 

43 

73 
43 

61 
49 

49 
30 

58 

28 

50 
28 

64 
26 

69 
30 

55 
34 

57 
34 

45 
32 

38 
26 

35 
23 

34 

14 

40 
16 

50 

21 

63 
39 

61 

43 

60 
38 

46 
36 

45 
38 

50 
36 

46 
33 

72 
34 

6  2 

2  8 

53 
27 

58 
29 

38 
33 

65 
35 

54.2 
32.0 

S«*  R«f«r*oe«  NoOs  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Sl.IL. I. 


I«6INM 


D.yolMonlh 


10   II   12   13   14   IS   IB   17   l>   19   10   21   22   23   24   25 


27   21   21   30 


LONDON  LOCKS 

WDMON 

POINT  PLEASANI  5  NNt 

RAVENSW00D  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPFNCEH 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELO  LOCKS 

•      *      * 
CENTRAL 


D4 


ABBOVALE  2 

8AYARD 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

8ECKLEY  WB  AP 

BRANDONVULt 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

HC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

reeosville  exp.  farm 
richwooo 
rowlesburg  1 
seneca  state  forest 
spruce  knob 

summersville  reservoir 
terra  alta  no.  i 
webster  springs  1  e 


SOUTHERN 


0  5 


athens  concord  col'  ege 
bluefield  faa  airport 
bluestone  dam 

GARY 
KOPPERSTON 


MIN 


MAI 

Mm 


MAI 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MJN 


MAX 

MJN 


46   37   55 


S3   35   70 

24   44   47 


49   54 
21   32 


49   51 
17   33 


56   5R 
27   40 


50   56 
37   41 


37   57 
16   27 


4?   53 
18   28 


48   48 
14   36 


53   52 
17   40 


48   44 
24   32 


49   54 
27   35 


42   52 
23   39 


43   52 
20   32 


53   47 
24   37 


55   49 
21   38 


47   42 
31   36 


53   51 
23   37 


51   54 
19   32 


40   51 
25   37 


39   55 
23   33 


37   50 
20   26 


57   54 
26   41 


51 

33   37 


56   60   63 


58   59   68 
33   43 


58   55 
42   39 


60   56   50 
53   38   22 


38   35   21 


38   38 
31   2'. 


53   45 
34   2  5 


51   46   -3 


50   37 
35   25 


46   37 
29   19 


48   41 
30   23 


49 

40   23 


46   43 
35   25 


53   47 
45   25 


50   41 
31   21 


52   42 
33   22 


*1 
36 


46   50 
28   15 


48   47 
41   27 


46   42 
34   22 


52   46 
38   26 


50   50 
43   28 


70   62 
36   46 


60   5">   44 
50   31   2 


60   60 


58   55   52 

23   27   27 


50   52 
15   30 


55   57 
19   25 


19   30   20 


50   50 
15   30 


43   49   53 
23   28   32 


55   56   60 

21   26   23 


47   57 
24   27 


43   46 
24   27 


49   51   54 


50   50 
24   32 


22   27   26 


55   57 
24   27 


55   58 

20   31   27 


55   61 
35   38 


57   60 
25   27 


51   57   61 
23   22   24 


55   57   64 

24   31   27 


46   51   47 
28   27   33 


34   36   35 


56   50 
31   32 


42   40 
25   28 


55   50 
30   39 


33   44 
22   26 


59   58 
28   32 


43   43   40 
23   21   28 


47   47 
26   32 


56   56 
30   36 


58 

29   29 


40  43  50 

27  26  30 

45  49  50 

28  26  32 

34  44  42 

20  22  28 

50  46  46 

36  34  34 


60   45 
29   31 


53   53 

28   33 


38   42 
21   21 


52   50 
31 


64   60   58 


62   58   50 
39   38   37 


66   66 
25   29 


56   33 
30   26 


24   20 


34   28 
25   12 


32   28 
24   18 


36   25 
24   19 


34   31 
25   21 


33   30 
25   19 


35   23 
21   14 


36   25 
25   15 


39   25 
23   17 


38   26 
24   19 


45   36 
24   20 


41   32 
27   22 


43   24 
22   13 


34   33 
24   18 


39 

29   24 


36   32 
29   23 


35   26 
23   21 


35   27 
23   16 


50   31 
25   20 


31   28 
23   19 


46   32 
28   21 


40   30 
24   18 


40   26 
26   20 


52   35   32 
32   26 


33   40   47 

10   LI 


34   41 
13   16 


39   41   56 


37   42   52 

14   19   24 


41   48 
5   29 


44   59 
11   33 


40   55 
15   33 


27   40 

1   1 


41   46 
5   27 


40   41 
-  3   28 


42   46 
1   31 


25   37 
10   17 


42   51 
8   32 


34   43 
16   17 


28   47 
10   18 


42   46 
3   30 


42   41 
7   32 


41   49 
19   34 


16   33 
42   46 


30   41 
11   22 


25   39 

6   16 


45   50 
9   34 


32   35 
13   17 


34   46 
16   17 


46   32 
26   22 

See  Helereoce  Notes  Following  Statioo  Index 

-  31  - 


57   59 
38   47 


39   46   36 


65   61   67 


55   53 
30   36 


45   40 
31   33 


39   43 
33   35 


55   54 
26   34 


48   44 
35   35 


53   50 
34   37 


52   53 
32   36 


58   57 
36   35 


44   53 
35   38 


55   50 
33   38 


51   51 
36   36 


44   45 
34   36 


58   44 
30   32 


53   53 
36   39 


37   44 
29   32 


60   57 
37   O 


56   45 
36   29 


63 

37   36 


60   58   57 


-1 
II 


35   j7   34 


38   37   36 


38   39 
28   28 


46   41 
33   29 


43   38 
32   28 


37   35 

30   30 


40   42   40 
29   30   28 


33   32 
25   27 


33   39 
29   25 


33   42 
33   32 


38   35 
29   27 


50   38 
30   30 


42   44   42 
38   38   31 


37   37 
28   27 


42   45 
35   29 


33   33 
27   27 


45   40 
33   32 


46   39 
30   27 


36   42 
34   32 


48   42 
38   36 


47   44 
37   37 


48   41 
35   33 


to 
II 


1/   6>   39   61 
2*   Ji  >' 


■  I   >' 


J2   60   35   4* 
27   26   /  i  it 


.... 
29 

60 
29 

25 

62 

25 

59 
27 

31 

24 

5. 

92 

24 

62 
33 

49 

2" 

99 
23 

56 
21 

90 
29 

41 

3S 

61 
26 

61 

34 

92 

25 

64 
35 

60 
28 

49 
32 

90 

34 

46 
32 

74 
33 

61 
29 

68 

27 

64 

27 

47 

29 

60 
30 

6  9 

21 

90 
2» 

62 
29 

39 

29 

90 
33 

53   52 

22   24 


52   63 
25   38 


64   61 
26   30 


38   54 
25   34 


56   58 
16   24 


41   55 
21   33 


51   64 
21   30 


35   60 
25   32 


42   67 
27   29 


38   57 
26   34 


54   61 
18   32 


91   65 
22   35 


46   51 
28   39 


51   65 
30   32 


57   57 
19   27 


41   62 
26   29 


36   47 
24   28 


62   65 
27   32 


65   64   48 
26   39   23 

65   63   45 
32   32   27 

65 
29 

67 
27 


14   66   65 
i*       32 


69   65 
27   37 


40   43 
32   21 


51   40 
30   14 


55   60 
29   28 


46   53 

27   27 


56   33 
29    6 


59   44 
31   21 


38   54 
28   22 


57   38 
33   25 


56   55 
27   27 


62   34 
29   28 


59   35 
33   27 


42   54 
26   22 


45   40 
23   16 


49   46   41   41 


55   51 
30   18 


59   32 
32   28 


53   34 
27   10 


57   60 
32   28 


60 


53   54 
25   32 


51 


52 

30   28   37 

6 
2 


46   54 
33   35 


66   41   65 
24   28   29 


62   53 
25   31 


64   58 
29   42 


DAILY  TEMPERATURES 


XEST  VIRGINIA 
MARCH      1970 


Station 

Day 

ol  Month 

0 
Ol 
19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8    1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LEwISBURG    2    SSW 

MAX 
MIN 

55 
24 

59 
34 

62 
•.3 

58 
41 

43 
39 

51 
22 

55 
22 

60 
33 

64 
26 

64 
38 

CO 

36 

57 
34 

37 
27 

30 

21 

30 
15 

34 
15 

47 
14 

57 
32 

56 
34 

55 
39 

47 
34 

41 
33 

47 
34 

44 
31 

65 
25 

62 
25 

50 
27 

59 
28 

56 
25 

54 
29 

50 
34 

51.9 
29.5 

PINEVlLLE 

MAX 

MIN 

56 
25 

60 
35 

62 
42 

70 

41 

57 

50 
23 

53 
24 

59 
24 

ol 
27 

66 
29 

65 
33 

60 
37 

59 
30 

34 

24 

31 
23 

30 

15 

35 

17 

50 
22 

53 

31 

62 
33 

60 

34 

47 
37 

42 
37 

49 
34 

43 
28 

70 
32 

65 
27 

60 
25 

64 
26 

42 
29 

66 
29 

54.2 
29.8 

UNION 

MAX 

MIN 

54 
20 

53 
33 

60 
33 

64 

41 

51 
37 

49 
19 

51 
17 

57 
21 

'  0 
21 

64 
21 

66 

36 

61 
37 

50 
27 

35 
21 

30 
16 

32 
12 

34 
12 

47 
20 

57 
32 

57 
36 

56 
34 

45 
33 

39 
33 

50 
29 

45 
24 

65 
28 

63 

25 

50 
23 

64 

34 

44 
27 

54 
28 

51.8 
26.8 

HHITE    SULPHUR    SPRINGS 
»              *              * 

MAX 

MIN 

5f> 
27 

58 
33 

64 
42 

58 
40 

48 
42 

55 
23 

58 
21 

61 
34 

ti 

66 
36 

63 

3$ 

58 
35 

51 
28 

32 

24 

31 
12 

37 
17 

49 
11 

65 

32 

58 
35 

57 

40 

50 
35 

45 
34 

49 
36 

45 
32 

65 
23 

66 

44 

53 

29 

67 
21 

63 
35 

53 
26 

53 

35 

54.8 
30.5 

NORTHEASTERN                    Ob 

BERKELEY    SPRINGS 

MAX 

MIN 

49 
16 

61 
33 

54 
33 

38 
32 

49 
36 

55 
30 

51 
31 

45 
26 

44 
19 

51 
31 

46 
31 

39 
28 

34 
22 

35 
18 

34 
20 

48 
20 

40 
32 

41 
32 

40 
33 

44 
36 

40 
32 

44 
33 

46 
39 

58 
34 

68 
33 

52 
35 

63 
24 

60 
28 

38 

11 

50 
30 

47.2 
28.6 

FRANKLIN    2    NE 

MAX 

MIN 

52 

1? 

60 
35 

58 
39 

46 
36 

51 
29 

»8 
2  0 

54 
20 

55 
30 

45 
23 

47 
28 

55 

31 

48 
31 

37 
30 

31 
24 

32 

15 

32 
17 

45 
12 

44 
31 

49 
32 

46 
35 

46 
34 

38 
32 

45 
35 

43 
33 

54 
23 

62 
25 

59 

31 

62 

21 

55 
31 

39 
25 

48 
31 

47.9 
27.7 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

MAX 
MIN 

■.7 
23 

60 
36 

59 
34 

38 
35 

47 
37 

49 
33 

55 
2B 

5  7 
32 

51 
31 

44 
27 

55 
34 

53 
34 

41 
32 

40 
27 

36 
24 

38 
21 

47 
24 

47 
32 

43 
34 

43 
34 

41 
35 

<t0 
34 

49 
33 

49 
35 

50 
30 

62 
30 

57 
34 

66 

31 

64 
30 

40 
21 

49 
30 

48.9 
30. 8 

KEARNEYSVLE    1    Nw    W8AS0 

MAX 

Mm 

45 

17 

47 
22 

63 
35 

38 
33 

3b 
35 

52 
30 

47 
27 

55 
28 

52 
25 

38 
26 

45 
27 

53 

31 

35 

30 

41 
22 

40 
18 

38 
IB 

38 
19 

47 
22 

36 
32 

42 
33 

40 
37 

48 
34 

37 
32 

49 
33 

50 
28 

56 
32 

67 
33 

55 

65 
36 

40 
14 

40 
16 

46.4 
27.4 

HARTINSBURG     FAA    AP 

MAX 
MIN 

50 
17 

63 
33 

45 
33 

39 
33 

51 
34 

47 
30 

55 
25 

51 

30 

38 
26 

44 
25 

52 

32 

40 
30 

42 
28 

37 
22 

37 
17 

36 
20 

49 
19 

40 
32 

42 
32 

43 
33 

47 
32 

38 
32 

48 
33 

49 
34 

55 
30 

67 
32 

54 
29 

65 
26 

47 
22 

40 
15 

51 
32 

47.2 
28.0 

MATHIAS 

MAX 
MIN 

50 

17 

59 
33 

55 
35 

41 
33 

51 
37 

45 
27 

52 
21 

53 
30 

50 
27 

47 
27 

51 
30 

47 
30 

36 
29 

35 
24 

34 
14 

30 
16 

44 
11 

39 
31 

47 
31 

43 
34 

43 
33 

39 
32 

49 
32 

44 
32 

51 
25 

63 
25 

47 
29 

63 
21 

58 
30 

44 
22 

47 
31 

47.0 
27.4 

HCORtFIELD    2     SSE 

MAX 

MIN 

OMPS 

MAX 
MIN 

50 
16 

54 
15 

63 
34 

44 
32 

28 

34 

■<9 
30 

45 
29 

52 
29 

49 
26 

40 
25 

45 
25 

48 
30 

35 
29 

39 
23 

35 
20 

33 
22 

45 
22 

36 
32 

40 
32 

41 
32 

44 
32 

45 
32 

39 
32 

44 
36 

46 
33 

57 
28 

67 
33 

55 

25 

60 
30 

48 
12 

38 
12 

45.9 
27.2 

PETERSBURG 

MAX 

MIN 

51 
2* 

61 
38 

58 
36 

38 
34 

52 
37 

50 
27 

58 
34 

56 
33 

56 
27 

46 
29 

55 

33 

53 
32 

41 
31 

37 
25 

35 
24 

34 
18 

46 
15 

44 
32 

44 
33 

40 
35 

45 
36 

41 
32 

39 
34 

48 
35 

50 

31 

68 
26 

52 
35 

65 

2" 

65 
32 

36 
24 

50 
32 

46.  B 
30.3 

ROMNEY    3    NNE 

MAX 
MIN 

52 

15 

64 
34 

56 
35 

4  0 

35 

47 
37 

-•i 
29 

56 
21 

54 
26 

50 
24 

46 
22 

54 
32 

49 
29 

31 

37 
23 

35 
17 

3* 

1  = 

48 
14 

46 
32 

39 

33 

41 
35 

44 
36 

43 
33 

45 
33 

47 
35 

24 

70 
25 

52 
35 

5C 
2; 

bl 
30 

38 
11 

49 
32 

48.7 
27.6 

KARDENSVILLE    R    M    FARM 

MAX 

MIN 

45 
17 

52 
24 

61 
37 

40 
35 

43 
35 

52 
32 

48 

I? 

53 
26 

55 
25 

36 
29 

47 
32 

53 
32 

3  5 
30 

39 
23 

34 

15 

-it 
16 

34 
14 

48 
21 

38 
32 

39 
32 

43 
32 

45 
32 

40 
33 

47 
35 

25 

51 
26 

68 
33 

51 

24 

64 
29 

34 

16 

45 

14 

45.9 
26.7 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wi 

id 

Relative  hum 

dity 

N 

umber  of  days  w 

th 

9 

in 

c 

D 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

" 

precipitation 

IE 
</> 

c 

^_    D 

a>~ 

u   in 

i_  in 

a  0 

a.  a. 

1.2 
11 

0)  .- 
ex.   O 

c 
S-a 

"d   • 

«  a> 

0)    Q. 
CK  to 

0> 
O) 
0 
0) 

> 

< 

in 
Q> 
w>    _ 

1.            L/l 

o» 
Q>2 

Standard  of  1 
EASTERN 

ime 

0) 
u 
O 

1— 

o- 
0 

q 

0 

0 
0- 

6 
10 

CK 
&■ 

O 

q 

L. 
01 

> 

0 

CN  D 

"0 

0 

1- 

m 
1-    O 

S>  £  9. 

01      07      13 

19 

Ave  re 
sky  c( 
sunris 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

24 

2.7 

10.9 

29++ 

29 

26 

77 

84 

64 

69 

7 

11 

5 

1 

0 

0 

24 

- 

8.5 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

26 

1.8 

7.7 

29++ 

26 

26 

68 

74 

60 

58 

5 

12 

5 

l 

2 

0 

25 

- 

8.5 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

89 

70 

77 

3 

11 

10 

1 

0 

0 

25 

- 

9.0 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

27 

1.7 

7.0 

31++ 

25 

26 

74 

83 

62 

60 

3 

10 

6 

3 

0 

0 

22 

- 

8.5 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

27 

W 

26 

- 

- 

- 

4 

10 

4 

3 

0 

0 

21 

29 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KI1T     ilt'.VH- 

»»"» LIIS 


Stallon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

t 

1 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

11 

17 

11 

19 

20   21   22 

13 

u 

II 

It 

27 

It 

29 

10 

11 

•    •    • 

NORTHWESTERN         01 

CRESTON  1  SSw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

1 

T 

9.0 

5 

2.0 

T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

T 

T 

1.7 

T 

.6 

T 

.  1 
T 

T 

T 

T 

T 

4.9 

4 

1 

T 

PARKERSBURC  FAA  AP 

SNOWFALL 

SN  on  gnu 

T 

.1 

1.1 

I 

.2 

T 

.3 

T 

T 

1.9 

T 

T 

T 

.1 

T 

».0 

3 

9 

T 

P4RKFRSBURG  KB  CITV 

SNUWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.5 

.8 
1 

,4 

T 

1.3 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

t.O 

3 

9 

T 
T 

WEIRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.8 
1 

3.0 

T 

.4 

T 

.3 

T 

T 

1.0 

T 
T 

T 

T 

3.9 

T 

T 

WHEELING  WARWLOO  DM  11 

SNUWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

1 

.9 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

.9 

T 

T 
T 

t.O 
6 

3 

T 

.     •     • 

NORTH  CENTRAL       02 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  gnd 

.5 

1 

.5 

1 

.3 

1 

1.0 
1 

1.0 
1 

2.0 

2 

GLENV1LLE  2  Nl 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■  3 

T 

.4 
1 

.6 

1 

.2 

T 

T 

T 
T 

2.3 
2 

1.9 

4 

T 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.0 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

1.5 
2 

T 

T 

6.0 
8 

4 

T 

HORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

i.O 
1 

l.B 
2 

.4 
1 

.4 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

8.0 

T 

e 

2 

•    *    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EIUIV 

T 

T 

•  2 

T 

.8 
1 

.6 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

T 

T 

CLAY  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

1 

T 

HUNTINGTON  WB  AIRpnpT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.3 

T 

.3 

T 

l.B 

T 

T 

T 

.6 

T 

4.2 
2 
.3 

3 
.6 

MADISON 

SNUWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
1 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 

SN  ON  gnu 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

*    *    • 
CENTRAL              04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

2.0 

T 

T 

BAYARO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

I 

1.5 
2 

4.0 
6 

2.0 

7 

T 
5 

4.0 

7 

2.0 
6 

3 

3 

T 
3 

2.0 
5 

1.0 
6 

1.0 

6 

5 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 
5 

4 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
T 

3.0 

2 

2.0 

2 

3.0 

4 

1 

T 

1.0 

T 

3.0 

1 

T 
T 

T 

T 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

2.3 
1 

2.6 
3 
.2 

.2 
3 

.2 

T 

2 
.2 

1.2 
1 

T 

T 

.5 

T 

.5 

T 

T 

.1 

T 

.6 

T 

T 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

3 

5 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

HC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2.0 
3 

3.0 

4 

1 

2.0 

T 

T 

T 

T 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.3 
2 

1.0 
1 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 

1 

2.5 
3 

3 

1.0 
1 

2.1 
2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.5 

6 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

2 

.1 

1 

4.0 

4 

2 

7.0 
6 

3 

1.0 

1 

4.0 

4 

.1 
2 

1.0 
1 

3.0 
3 

4.0 

4 

1.0 

1 

*    *    * 
SOUTHERN            05 

BLUEF1EL0  FAA  AIRPORT 

SNDWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

BLUESTHNE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

LEWISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

*    *    * 
NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

4.4 

4 

1.0 
2 

T 
T 

4.0 

1 

2.1 

1 

T 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
2 

3 

1 

T 

2.2 

2 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

.2 

4.5 
2 

2.0 

T 

T 

4.0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


I     SSF 

sestete*  spates 

ItLUEFIciD    FAA    AIRPORT 
E    it* 

0RAHUONVILLE 

B    C«£ *t 

IN    1    ' 


CM»0   3    S 

: 

IlLEV 

CFMBALIA 
CHILES*;*    -8    A  = 
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CRESTDN    I    i=. 


EAST    aii^t 

LIE     3 

NHE 
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AUPJ! 

ElLf      |PQRG 
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FLAT    TOP 

F»ANKtI»l   2 

•'E 

FREEH*  .S8JB.C 

GA«v 

GasSa-av 
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HARPERS    FER 

'V 
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Hicn 

h"gsett  ;al 

IP 
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-  ■■■:■-'„ 

IB 

HL'STl^&TQV 

<.FW 

I4ECEP 

["ELAND 

•  i  A  =  'JE  IfSVLE 

KOPPERSTON 
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\< 

l!N!>S1l,E     3 

SH 

COUNTY 


•ANSOLPH 

t-OCAMOMAS 

«ercer 

..  -  i  ■  • 
«alEIGh 

(ti-SiiJR 
•  IC->LL  AS 


MERCER 
S  HHERS 

LINCOLN 

PB£ST0N 

PENOLETON 

P! C4H0NTAS 

UPS«Ll« 

dBiKTCN 

kITCHIE 

aEBSTER 
TUCKER 


Pfr.lLFTON 

LEwIS 

«C    OQWELL 

bPAHTPN 

»IL"£P 

CALHQUN 

LI  iCDLh 

.ESSTf* 

BARBQOR 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONROE 
3|  JtC«S0N 


" 

■J 

3e 

37 

<: 

39 

37 

17 

36 

?* 

39 

7- 

39 

37 

37 

19 

3fl 

*_" 

38 
39 
36 

11 
00 
5? 

'9 

in 

}<j 

03 

16 
it 

22 

m 

21 

iB 

27 

» 

29 

38 
39 

ss 

IB 

30 

57 

,-. 

>B 

0? 

39 

39 

;- 

36 

40 

39 
37 
38 
3B 

0% 

IB 

38 
39 
38 

03 

39 

?d 

39 

19 

38 

39 

07 
••1 
".1 

38 
37 

j; 

39 

06 

37 

37 

<.5 

SI 
Si 

7    4.5 

1  DO 

2  11 

L    33 

2    30 

1  *9 
0   26 

0  25 
7    53 

2  2<. 

1  3* 

y  si 

0    29 

0  ».2 

1  32 

f.    >f 

1 

1 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MRS.  NETTIE  a,  SHEETS 
CONLORO  C3LLE0E 
*..".  K,  c  ..  -. 
V.  A.  HOSPITAL 
J  S  WEATHER  BUR£AO 
GEORGE  R.  -Ul^ARO 
MRS.  FERN  M,  uSSPRNE 

FMC  CORPORATION 
RADIO  STATION  WCST 
FED.  AVJATIU"  AGENCY 
CORPS  OF  6n&IneEb5 


JOHN  a,  ShREVE 
MJSS  lit t>*    bSLTDN 
OR.  ARTHUR  B,  GOULD 
JOHN  «,.  BRO*N 

EURtKft  PIPF  LINE  CO. 
HOWARD  FLETCHER 
BEN  F.  THOMPSON 
«RS.  ELIZABETH  S«I0HORE 
SURE 


ATER  SVC. 


:o. 


U.     S.     W£ATH£R     BUPEH 

MRS  DORTHY  l  RICMABI 
CITY  FILTRATION  PL4I 
UNITED    FUEL    GflS    CO, 


MSS    ELEANDI 


HgNTlNGTON  SANITARY 
MRS  RUTH  L.SIZFMORE 

Cla«ksru»&  water   Bn, 

CLAKKS3UBG    «ATER    60. 
W    B    AGRICULTURE    S£R 
GLEN   A.    RUBLE 
CONSOLIDATED    GAS    Su 
WEST    PENN   PO-ER    CO. 
RADIO    STATION    WRON 
PuFvS    BRflrfN 
BROOKS    E.    UTT 
MQPt     NATURAL     GAS     CO 


-£DISn-- 

-ANNIN&TQ'I  1  N 
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^UREFlEL" 
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*OHA 
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MRSJNS  I  SE 
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»HILIPP! 

'INEvlLLE 

'HINT    PLEASANT     5     NNE 

>0  1NCETn,N 

1ACINE  LJUS  ANO  OAM 
l*VENSt,n3P  LOCK  PAR" 
1FE0SVILLE    ElP.     FARM 


SM|THSu"D 
SMITrtVILLE 
SPENCER 

SPRUCE    KN3B 
STQ\y     WWF*     OAM 
S'!MMEPSVILLE     iESERVGI" 
S  ITTUN    9tSE"V'-I" 


LLEY  3EN0 
LLEV  H£Au 
NDAL1A 


REELING    -ARW 
^"ITE    SUL<M'ia 
<ILLIAf,SDN 
■(ILLIAMSDN    ? 
.I'.PlFLn    LCCK 


«ALEIGH 
HANCOCK 
■ETZEL 


PflESTQN 
GfEENRRIEi 
NICHOLAS 
JACfSIN 


-IChOla: 
JBA.T1N 
'BgSTON 
'BESTON 


f-* 

31 

3030 

79 

|) 

3*00 
17*7 
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3' 

2600 

79 

33 

2587 

79 

50 

3070 
610 

«l> 

0? 

1200 

II 

32 

1975 
2ulO 

to 

02 

2425 

1120 

n 

35 

26 

960 

2b 

15*0 

30 

it 

10*0 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 


CORPS 

OF 

E '.  ■■  1 

NEERS 

J.    E, 

CURRV 

JAMtS 

MORGAN 

flRA    G 

.    F 

oST 

CECIL 

CORP 

FED, 

.VI 

Tli^ 

AGENC 

BOBtR 

1    L 

CR1 

S-ELL 

VIRGI 

1!  AS 

MRS     B 

cTT 

SM«fWS 

CO»BS 

OF 

ENOI 

NEERS 

RUSSE 

.     AM 

ICx 

JOHN 

IN£ 

MRS. 

:fl 

VETTE 

F£0. 

A&ENC 

CORPS 

nt- 

ENfi] 

NFERS 

MouNn 

SVI 

■wage 

MRS, 

E 1  L 

EN    " 

INNIC 

RS.    BESS    S.     MOML 


Mi    VA, 

HATER 

JVC . 

CO. 

U.S.    C3 
C.    b,    L 

HPS     QF 

EESPN 

tN( 

INEERS 

-■EST    VI 

.     0N1U 

DALE    i. 

AD"IS 

JN 

DE    C.    BOLYARO 


HARRY  J.  OCtRTDN 
FREO  C.  BECKER 
CORPS  OF  £nl,|-,EEBS 
CORPS  OF  £NGINEE"S 
ROBERT  0.  MCCLURE 
CHARLES  E.  TREMBLY 
ROBtBT    i.     4HITE 


S    OF    EM&MEEPS 
THElMA    SPANOLEB 
VIOLFT    L.     ShECMER 
Sv-ECKEH 


jUSEPri  A.  BDGTFN 
THOMAS  H,  MOORE 
C.    t.     STETSJN 


"EST 


SMJ' 


INEERS 

JAMtS     A.     TERfV 
NOBEHLK     E     "ESTEBH    ■■ 
WKLIA"    0.     PrlRT£R 
COBPS    OF    £NCINEERS 


J      DRAINAGE  CODE:      1 -BIG  SANDY     2-CHEAT    3-GUYANDOT 


5-LITTLE  KANAWHA    f.-MONONGAHELA    7-NEW    B-OfflO    9-POTOMAC     10-TYGAKT  11-YOUCHlOGHENy 


It  CFERI  r  1 

Ideational    Information   regarding   tn  ,„..   ,  B, , .    ,  adsUolstratl  Llastologlit, 

Agricultural    Kngineerlog  Building,    ■  ■  A.lill(1    ,  iteiloo 

data    .'I.-   contained    in    "H0URL1    PRKCIPITATIOM   DATA    HIST  VIROXNZA 

MIMKNSIONM.    UNITS  Unl,-.-,    other*] 

1  '*vov  JttV    ll"                            ■'""  ■   ■■'    " 
directions  entered   In   riguree  i    degreea       Reoultanl    Hod   la   th«  veetoi    nu  oi    tied  dlreol ud     peed  tlooa. 

OBSERVATION   TIME  fee    BUI  1©H     [nd<         ihoi         .bserval  LOU    D     I  I N    I  '        I   >...!,.. I t| .,    .         ..  ,  .,„„    „„    dsrUgBl 

■J™ ■  ™    l    ' '    Ln   thfl    "Snowfall    and     i  |      |  ibJ ..,..,. 

BtatlOM  snow  on  ground  valuss  areal    /   00  i   ■    .    I   B    i        Dati    ...    I  I  ol, on"    ,  ,,l|(,n 

and  wind     table,    and  snowfall    in   th«     Snowfall     ind   Bnoi  on  Ground"    table,    Am  published,    u  ,  ,..„ 

-.-  following  '  rn  »nd  wind  table.      Max  and  Min  valuea 

Ltlon  and  Wind  labia  >\r.-  art  ram.  i  of  , 

evaporation  p  m   i  i  ■  U  I id  by  a  continuous  nufniomrti-i    r .  .  .  h  i.  ■  .,    , . 

katkk  ByuivALKNT  valuea  published   in   tin-  "Snowfall   and  Sooi  on  Qround"    table  ars   ii>'-  eater  e<nilvalen1    oJ     mow,    aleet,    oi    i tbs  ground.      Baaplsa  f.,t 

obtaining  measurements  are  taken   troa  different    polnl       ;  u      ucc<      ■ '  ■  ■      >b  arvatlons;    oonsoquantly,    occasional   drifting  and  otbsr  causi  .liity 

In   the   snowpack   may    result    ln   apparent    LnconslStSttolsa    Ln    tha    rscord. 

SNOWFALL:       Entries    of    snowfall     In    tb«    "Cllsatologioal    Data"     table,     the    "Suowl.il  I     and    Bnow    on    Qround"     tablS,     and    In    tho    "Seasonal    Snowfall"    table,     Include    BOO* 

and  sleet.  Kntrlos  of  snow  on  ground  Includa  anow,  aleet,  and  Lcs< 

NORMALS  for  all  stations  are  c  Hematological  Btandard  normal  a  based  on  tti<-'  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  Cor  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  I "  alien  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  ln  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  ln  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  ln  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  40 
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.82 

1.29 

23 

24 
15  + 
24 
24 

1.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
7 
8 
6 
8 

1 
1 
5 
2 

3 

0 
1 
2 
0 

1 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

64.7 

38.9 

51.8 

1.0 

86 

30 

23 

8 

393 

0 

0 

7 

0 

3.65 

.69 

1.03 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

52.6 

.2 

4.18 

1.29 

.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
RIPLEY 


LOWEST  TEMPERATURE 
ARBOVALE  2 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ALPENA  1  NW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MATHIAS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
IRELAND 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CANAAN  VALLEY 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
STONY  RIVER  DAM 


92 

DATE 

30 

16 

DATE 

08 

6.62 

2.39 

2.32 

DATE 

23 

9.0 

6 

DATE 

01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


SLtlon 
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NURTHWISTIRN 


IIHt  "UN  1  ISI 
CAIRO  I  S 

criston  1  si. 

ellinioro 

mc  "ichin  0*x  1> 

nouNosviiie 

NEW  CUHIIRLAND 
1(.  »««T|NSVUlf 
H«H«S«U«C  FAA  A» 
PARKfRIIURG  Hi  CITV 

KllRTON 
WILISIURG  >  NE 
WHEELING  MAAW0Q0  ON  12 


NORTH  CENTRAL 


MUNGT0N 
BUtKnANNON  »  " 
IURNSVULE 
CENTmtU 
CLARKSIURC  1 

FAIRHONT 
gasSaway 
CLENVILLE  2  NE 
GRANTSvILLE  2  NW 
HASTINGS 

IRELAND 
JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
NANN1N0T0N  1  N 
HANNINGTON  1  - 

MIODLElOURNE  2  ESE 

MORGANTOwN  FAA  AIRPORT 

HORCANTOHN  l  AND  D 

PHILIPPt 

SUTTON  RESERVOIR 

VANOALIA 
WESTON 
HEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


BRANCHLAND 
CHARLESTON  WS  AP 
CHARLESTON  1 
CLAV  1 
CLENCEN1N  1  SW 

CORTON 

OILLE 

DUNLOH  5  SE 

HAMLIN 

HOCSETT  GALLIPOLIS  DAH 

HUNTINCTON  *6  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

RERHIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

HADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAH 

RAVENSmOOO  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 
WAYNE  J 
KlLLIAHSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 


ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARE-OvALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  KB  AP  / 

BELVA 

branoonville 

BUCKEYE 

CAMOEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      / 

FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORh 
OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

reeosvule  exp.  farm 
richwood 
rowlesburg  1 

seneca  state  forest 
spruce  knob 
stony  river  dam 
summersville  reservoir 
terra  alta  no.  1 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  I  E 


LSI 

.71 

..p> 

.02 

,11 

1.11 

.05 

.vi 

>. II 

.11 

.11 

..»' 

1.20 

.7T 

4.20 

.(..- 

i.  ■•' 

.4D 

>. || 

ill 

4.44 

1.41 

.|Q 

I.I 

.10 

.75 

l.ll 

.71 

!.i- 

,10 

4.2T 

.02 

.SI 

.11 

,lt 

.41 

,4| 

.«• 

.44 

.44 

,14 

.10 

.44 

.01 

.«) 

.09    1.12 

.05 

.20       .27 


5.17 
6.22 
4. 51 


3.90 
4.B1 
5.09 


5.40 
5.03 
4.64 


3.45 
5.00 
5.98 


6.58 

5.45 
3.63 

4.54 
4.81 
3.79 


5.18 
6.62 
4.25 
6.22 
3.33 

3.62 
2.55 

5.72 


4.93 
4.09 
3.96 


5.89 
4.75 
5.99 
6.13 


.13 

.01 

.29 
.32 

.0? 

.17 

.07 

.03 

.01 
.09 

.18 
.25 

.59 

,»7 

.19 

..» 

.57 

.18 

.40 

.-> 

.25 

.16 

.51 

.04 

.42 

.10 

.29       .23      T 


.OB       .27       .07 


.02  1.48 
.85  .66 
.05    1.14 


.25    1 

IS 

1.70    I 

/I 

1.19    1 

71 

1.2* 

«! 

.18    1 

|| 

1.11 

18 

2.00 

■<•. 

1.39    1 

1! 

1.55    1 

1  1 

.78 

II 

2.32    1 

12 

.04    1 

?e 

.87 

10 

.36 

92 

.45 

72 

.85 

IV 

.12    1 

71 

.39    1 

II 

.96    1 

55 

2.00    1 

21 

.39    2 

1! 

.70    1 

10 

.52       .62      T 


.53       .75 

.05    1.36 

1.10 


.05      .22  T 

.77  .0 

.53  .2 

.31  .1 


.33 

1.02 
.69    1.63 


.30 
.26 
.34 


.02       .91       .37 


.08 
.03 


.75  1.07 

.55  1.60 

.66  .57 

.90  1.69 


.44       .12       .05 


.02       .22       .44 


.20 
.10 

.84 


.10      .06      .25 


.23      .17      .16 


.75 
.27 
.79 


.29  1.38 

1.5C  1 

.97  1.56 

1.00  1.09 


.34      .04       .12 


1.08 

.25  .02 

.25  .02 

.52  .04 


1.55      .04 

See  Reference  Not©*  Following  Station  Index 
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Continued 

WES7  VIRGINIA 
APRIL      1970 

"(3 

1 

Day 

of  Month 

1   | 

2 

3 

4   5   6 

7  |  8  |  9 

10  |  11    12 

13 

14  |  15 

16  |  17  |  18 

19   20   21 

22   23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29   30 

31 

athens  concord  college 
8luefiel0  faa  airport 
bluestqne  dam 

GARY                     //R 
IAECEH 

2.80 

1.26 
3.33 
3. 82 
4.51 

.16 
.20 

T 

.34 

.34 
■  24 

.47 
.56 

.02 

T 

.25 

.27 

.12 

T 
.03 

.29   .02   T 

.03        T 

.15 

.25 

.27 

7 
.02 

7 
.65 

.08   .04 
.19   7 
1.17   .02 
.52   .02 
.40   .03 

7 

7 

.21   .01 
.23   .22 
.23 

.14 
.27 

7     7 
7 

.05 
.06 

.14 
.03 
.15 

.09 
.05 
.16 
.20 

.15 
.41 
.29 
.29 
.42 

.04 

.43 
.30 
.11 
.17 

1.27 
1.16 
.05 
.67 
.75 

.64 
1.11 
1.00 

kopperston 

LEwISBURC  2  SSW 

HATOAKA 

PINEvIlLE 

PRINCETON 

4.41 
5.90 
4.20 
4.59 
4.20 

.17 
.05 

.65 

2.04 

.35 

.78 
.35 

.02 

.19 
,34 

.24 
.17 
.18 
.06 
.05 

.22 

.16 

.64   .04 

.45 

.40   7 

T 

.02 
.03 

.40   .05 
1.24 
.59   .17 
.59   .12 
.68   .10 

.04 

T 

.33 

.27 

.19   .01 

.38 

.50 
.47 

.28 
.13 
.17 

.23 
.04 

.13 
.15 

7 

.64 
1.18 
.31 
.42 
.27 

.11 

.30 
.38 

.85 

.43 
.21 
.39 
.26 

1.03 
.71 
.93 

RENICK  NO  2 
UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

3.65 
2.89 
4.16 

T 

.80 
.27 

.17 

.15 
.21 
.19 

.02 

.15   7 

.16 
.48 

7 
T 

.45 

.73   7 

.65   ,07 

1.23   .04 

.28 
.21 

7 
7 

.46 
.10 

.28 
.15 
.29 

.24 
.22 
.23 

.37 
.31 
.75 

.05 
.10 

.48 
.33 

•    *    • 

NORTHEASTERN         06 

BERKELEY  SPRINGS 
BRUSHY  RUN 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

4.69 
3.06 
3.67 
3.96 
4.99 

.24 
.25 
.35 

.87 

.04 
.23 

,18 

.40 

7 

T 
.17 

.31 
.12 
.11 
.02 

7 

.11 

.02 

2.20 

.59   .29 

.73   .32 

1.10  1.25 

2.01   ,60 

.44 

.74 
.39   7 

.31 

.30 

.07   ,03 

.32 
.26 

.54 
7     7 

.01 

.44 
.82 

1.15 

.67 
1.18 

.04 
.07 

T 

T 
.01 

.05 

fEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MATHIAS 

MOOREFIELO  2  5SE 
DHPS 

5.66 
5.57 
2.39 
2.B5 
5.18 

.82 

.78 
.08 
.05 
.39 

.91 

.12 

T 
.29 

.29 
.23 

T 

.29 

T          7 

.06 

.39   7 

7 

7 
.10 

.Bl  1.93 
2.22   .25 

.40   .17 
.39   .20 
1.00  1.00 

7 

7 

.52 

.17   .42 

7     .22 

.24 

.63 

.02 

.47 
.98 
.24 

1.05 

.83 
.15 
1.00 
.79 

.12 
.03 
.12 

.02 
.02 

PETERSBURG 
RQMNEY  3  NNE 
HARDENSVILL6  R  M  FARM 

3.23 
4.05 
3.65 

.50 
.76 
.33 

,10 
.19 

.01 

7 
.08 

.37 
.21 
.19 

7 

.41   .19 
.59   .38 
.58   .32 

.42 
.46 
.41 

.40 
.05 
.65 

.82 
1.29 
1.03 

.02 
.12 
.05 

SPECIAL         WEATHER 


SUMMARY 


Several  severe  thunderstorms  occurred  during 
the  month.  The  entire  State  was  hit  by  strong 
winds  and  heavy  thunderstorm  rainfall  on  April  2, 
caused  by  a  strong  cold  front.  Roof  damage  was 
extensive  and  minor  floods  occurred  from  the 
heavy  rain.  Extensive  minor  flooding  also  oc- 
curred April  24  after  2  days  of  thunderstorms 
and  closed  many  highways  in  Lewis,  Gilmore,  and 
Braxton  Counties.  These  storms  did  end  the 
forest  fires  in  the  Hinton  area  where  the  new 
Pipestem  State  Park  had  been  threatened.  A 
tornado  did  minor  damage  in  the  Rainelle  area 
on   April    23,    and  another  one  also  did  damage 


near  Point  Pleasant  early  on  April  24.* 

Growing  conditions  rapidly  improved  after  mid- 
month  and  made  up  for  the  slow  start  this  season 
due  to  cold  weather  and  excessive  soil  moisture. 
Rainfall  was  adequate  and  evenly  spaced  through- 
out the  month.  A  large  portion  of  the  State  re- 
ceived over  5  inches.  Temperatures  averaged 
about  6°  above  normal  the  last  15  days  of  the 
month  and  reversed  the  below- normal  trend  which 
had  persisted  since  last  September.  Many  sta- 
tions in  the  lower  elevations  had  highs  90°  F.  or 
above  on  April  30. 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  weather 
events  and  were  compiled  before  data  processing 
for  this  publication  was  completed.  For  further 
details  see  the  accompanying  tables  or  this 
month's  issue  of  "STORM  DATA." 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 
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DAILY 

TEMPERATURES 

.IJT  (I.UHll 
AMU       1»'0 

Button 

D«y  ol  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

21 

27 

28 

2t 

20 

21 

i 

•         •         * 

N0RTHWES1ERN        01 

SENS  RUN  1  SSE 

MAX 

MIN 

5« 
33 

66 
3' 

61 
29 

58 
37 

42 
21 

31 

26 

56 
38 

49 
24 

73 
32 

66 
36 

58 
23 

60 
3-. 

68 
36 

68 
45 

56 

34 

68 
31 

76 
43 

78 
36 

66 
46 

66 

47 

72 
51 

66 
34 

72 
96 

73 
30 

76 
45 

62 

91 

79 
96 

64 

56 

66.5 
19.2 

CAIR11  3  S 

MAX 

MIN 

08 
31 

63 
27 

60 

27 

60 
30 

52 
22 

56 
28 

50 
39 

75 
24 

74 
37 

66 
28 

64 
23 

73 
33 

72 
36 

67 
46 

70 
37 

78 
31 

60 

46 

73 
38 

70 
-2 

74 
51 

70 
46 

60 
43 

72 
36 

76 

51 

60 

45 

78 
5? 

83 

94 

87 
55 

71.0 
J9.0 

CRESTON  1  SSW 

MAX 

MIN 

49 
31 

67 
33 

60 
28 

60 

28 

43 
22 

22 

47 
32 

49 
29 

n 

22 

67 
29 

62 
23 

62 
28 

73 
36 

74 
40 

55 
40 

67 
30 

77 
30 

76 
38 

71 

-.5 

70 
51 

75 
47 

73 
36 

77 

57 

72 

40 

75 
40 

63 

43 

77 
96 

»5 
55 

67.4 
36.6 

MOUNOSVILLE 

MAX 

MIN 

56 
31 

54 
35 

53 

24 

55 

26 

51 

37 

72 
27 

73 

44 

66 
30 

55 

24 

63 
38 

68 
36 

66 
46 

67 
35 

74 
34 

79 

44 

73 
36 

63 

43 

71 
53 

71 
52 

74 
35 

72 
96 

79 
46 

84 
46 

•  0 
96 

64 
99 

90 
97 

69.3 
41.2 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

60 
30 

60 
33 

54 
31 

50 
32 

54 
22 

54 
25 

52 

36 

71 
31 

71 
56 

61 

44 

54 
29 

66 

40 

67 
35 

63 

44 

70 
34 

73 
32 

74 
42 

73 
33 

58 
45 

67 
49 

67 

54 

71 
37 

7* 
92 

80 
46 

82 

46 

82 

94 

89 
58 

67.2 
40.3 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

65 
40 

62 
34 

57 
30 

52 
36 

52 
27 

56 
29 

48 
26 

72 
37 

70 
37 

62 
38 

58 
28 

67 

40 

66 
41 

60 

44 

69 
38 

73 
35 

80 
49 

73 
41 

71 
44 

71 
52 

66 
47 

72 
44 

70 
44 

80 
52 

84 
49 

81 
98 

83 
39 

90 
59 

68.7 
41.7 

PARKERSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

66 
37 

64 
36 

57 
33 

47 
34 

52 

23 

5* 

32 

51 
38 

73 
30 

67 
48 

58 
42 

59 
30 

70 
43 

70 
48 

57 
47 

67 
39 

72 
39 

76 
52 

66 
43 

69 

48 

70 
57 

70 
52 

75 
38 

71 

47 

76 
54 

79 
93 

78 
60 

64 
61 

68 
63 

67.7 

44.4 

PARKERSBURG  WB  CITV 

MAX 

MIN 

66 
38 

63 
35 

56 
33 

46 
34 

52 
25 

54 
33 

52 
38 

73 

32 

65 
50 

57 

41 

58 
31 

69 
43 

72 
48 

57 
46 

66 

40 

74 
38 

77 
50 

65 
44 

69 

47 

70 
55 

70 
51 

77 
42 

71 
48 

78 
36 

62 
54 

76 
61 

65 

61 

91 
62 

68.0 
44.8 

WEIRTON 

MAX 

MIN 

59 
32 

59 
31 

51 
29 

47 
32 

53 

25 

52 
23 

52 
35 

71 
33 

65 
46 

53 

37 

53 
25 

68 
38 

67 
39 

57 
42 

70 
37 

71 
35 

77 
48 

67 
35 

57 
43 

68 
48 

66 
53 

71 
41 

70 
90 

79 
49 

82 
49 

80 
97 

82 
62 

88 
62 

66.2 
41.4 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

61 
29 

62 
34 

53 

32 

51 
32 

53 
22 

53 

24 

50 
36 

71 
25 

70 
47 

62 

30 

50 
21 

67 
36 

67 
33 

59 

44 

69 
34 

73 
31 

77 
39 

75 
32 

60 

44 

70 
50 

69 

51 

72 
32 

74 
93 

76 

46 

63 

44 

81 
91 

63 
57 

69 

57 

67.7 
36.3 

WHEELING  WARUOOD  DM  12 
»     *     • 

MAX 

MIN 

62 
34 

62 
35 

57 
33 

54 

34 

52 

25 

51 
26 

50 
32 

31 

66 
32 

59 

41 

48 
27 

65 
29 

67 
42 

44 

69 
39 

73 
35 

77 
37 

64 
37 

53 
39 

61 
48 

69 

55 

64 
38 

73 
41 

73 
60 

73 
46 

78 
48 

62 
49 

78 
57 

83 
60 

63.6 
39.9 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

MIN 

42 
29 

62 
33 

63 

29 

54 
31 

43 
22 

51 
25 

55 
35 

41 
23 

69 
27 

08 
39 

58 
23 

56 
25 

69 

38 

70 
40 

49 
39 

63 

36 

75 
35 

75 
40 

67 
42 

64 
48 

69 

43 

68 
35 

72 
36 

67 
54 

72 
41 

70 
45 

70 
42 

79 
42 

75 
52 

82 
53 

63.9 
36.9 

RUCKHANNON  2  H 

MAX 

MIN 

61 
29 

65 
33 

55 

29 

52 
35 

40 
25 

56 
2* 

43 
26 

69 
22 

07 
39 

60 
36 

58 
23 

09 
38 

69 

37 

67 
43 

64 
40 

75 
31 

74 
46 

71 
43 

67 
50 

69 

41 

67 
52 

70 
35 

69 
53 

73 
54 

70 
39 

72 
50 

80 
43 

78 
34 

83 
53 

87 
54 

66.9 
39.4 

CLARKSBURG  1 

MAX 

MIN 

48 
31 

66 
35 

65 
32 

57 
32 

42 
26 

60 
25 

58 
34 

46 
24 

72 
25 

65 

40 

58 
25 

59 
26 

69 
39 

69 

40 

60 
42 

68 
33 

74 
33 

78 
43 

68 
43 

67 
48 

71 
49 

66 
38 

75 
41 

69 

97 

72 

41 

71 
41 

76 
47 

61 
47 

77 
55 

81 
56 

66.3 
38.3 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

65 
33 

63 
33 

55 
28 

43 
31 

52 

20 

58 
37 

45 
33 

72 
28 

67 

46 

58 
31 

55 
26 

65 
37 

70 
46 

50 
40 

67 
39 

72 
36 

77 
50 

64 

41 

62 

44 

72 
55 

68 
51 

73 
42 

69 
56 

66 

46 

71 
45 

77 
51 

81 
51 

78 

59 

82 
60 

89 

60 

66.2 

41.9 

GASSAWAV 

MAX 

MIN 

60 
33 

66 
33 

59 

30 

60 
35 

53 

28 

59 
32 

50 
36 

69 
33 

74 
38 

65 
30 

62 
28 

75 
38 

76 
32 

72 
44 

66 
43 

79 
34 

79 
48 

79 

44 

72 
49 

70 
44 

70 

44 

79 
37 

77 
52 

68 
51 

73 
42 

73 
42 

84 
49 

82 
96 

85 
55 

90 
55 

70.9 
40.5 

GLENVlLLE  2  NE 

MAX 
MIN 

48 
30 

66 
38 

61 
29 

59 
37 

44 
24 

52 

25 

58 
25 

48 
21 

73 
34 

66 
33 

61 
22 

61 

34 

71 
37 

72 
44 

53 
43 

67 
30 

77 
46 

78 
39 

70 
48 

70 
52 

73 
45 

67 
34 

77 
45 

71 
55 

73 
38 

72 

48 

75 

45 

81 
49 

77 
54 

83 
54 

66.8 
38.6 

GRANTSVILLE  2  N« 

MAX 

MIN 

50 
32 

66 
38 

63 

30 

60 
37 

45 
24 

55 
28 

59 
39 

49 
26 

74 
40 

67 

30 

66 
25 

62 
33 

74 
38 

75 
46 

55 

42 

67 
33 

77 
47 

79 
41 

71 
35 

71 
50 

74 
44 

78 
37 

77 
45 

74 
57 

74 
41 

74 
51 

76 
48 

82 
56 

79 
55 

85 
56 

68.6 
40.1 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

MIN 

62 
33 

65 
35 

57 
35 

62 
36 

53 

27 

56 
25 

46 
36 

73 
22 

68 
36 

63 
32 

58 
20 

68 
32 

68 
34 

60 
46 

68 

34 

75 
29 

78 
44 

77 
36 

61 

45 

74 
58 

64 
40 

75 
33 

71 
51 

71 
53 

63 
38 

76 
41 

83 

43 

80 
93 

85 
52 

91 
51 

68.4 
38.4 

MIO0LE8DURNE  2  ESE 

MAX 

MD) 

65 
32 

65 
36 

57 
29 

53 
26 

52 
24 

52 
28 

55 
35 

72 
24 

64 
35 

60 
29 

57 
23 

68 
36 

68 
36 

58 
36 

67 
34 

73 
31 

78 
45 

71 
45 

64 
46 

71 
57 

70 
48 

77 
40 

71 
57 

72 
56 

73 

51 

77 
50 

81 
46 

79 
56 

83 
56 

89 
56 

68.1 
40.1 

MORGANTOWN  FAA  AIRPDRT 

MAX 

MIN 

62 

33 

65 
31 

54 
30 

44 
31 

49 
25 

34 
38 

45 
34 

72 
28 

66 
".7 

56 
33 

49 
26 

64 
40 

68 
50 

51 
40 

67 
40 

71 
39 

75 
48 

62 
41 

55 
43 

72 
51 

68 

49 

72 
39 

74 
60 

73 
48 

72 
44 

75 
51 

81 
53 

76 
60 

85 
63 

87 
64 

65.5 
42.6 

MDRGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

MIN 

62 

31 

64 
34 

56 
29 

52 
35 

51 
27 

55 
34 

47 
35 

70 
26 

63 
44 

58 

30 

53 
23 

65 
37 

69 

37 

57 
42 

66 

37 

74 
32 

78 
45 

73 
39 

60 

41 

71 
48 

69 

50 

74 
38 

71 
54 

73 
53 

72 
42 

78 
46 

81 

46 

77 
53 

81 
55 

90 
54 

67.0 

40.0 

WESTON 

MAX 

MIN 

47 

31 

66 
35 

69 

30 

58 
32 

44 
25 

52 
25 

58 
38 

44 
24 

n 

25 

68 
39 

59 

25 

60 
26 

69 
39 

70 

40 

52 

42 

66 
42 

77 
42 

78 
45 

68 

45 

68 
50 

73 
48 

67 
38 

74 
41 

67 
57 

74 
40 

72 
42 

65 
48 

82 

*7 

78 
55 

84 
55 

65.9 

39.0 

WEST  UNION 

•     *     » 

MAX 

MIN 

66 
30 

66 
35 

59 
29 

54 
36 

52 
23 

57 
27 

4B 
38 

74 
24 

71 
43 

62 
33 

59 
23 

72 
33 

69 
38 

61 
46 

69 

41 

77 
31 

79 
47 

75 
40 

68 
49 

74 
58 

70 
51 

76 
35 

73 
56 

72 
58 

74 
39 

77 
51 

82 
47 

80 
55 

84 
56 

90 
56 

69.7 

40.9 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTUN  WB  AP 

MAX 

Mm 

69 
35 

65 
37 

60 
34 

51 

31 

53 

25 

58 
38 

53 
35 

73 
27 

67 
50 

63 

43 

64 
32 

76 
39 

79 
50 

51 

44 

63 
42 

76 
37 

77 
53 

73 
52 

75 
59 

76 
59 

73 
55 

83 
45 

77 
63 

75 
SI 

73 
46 

72 

56 

81 
50 

77 
60 

87 
66 

91 
64 

70.4 
45.9 

CHARLESTON  1 

MAX 

MIN 

49 
35 

67 
49 

62 
36 

62 
35 

56 
27 

57 
34 

60 
39 

58 
28 

76 
45 

70 
34 

67 
30 

68 
35 

79 

44 

81 
50 

53 
44 

67 
36 

80 
50 

79 
47 

77 
56 

76 
60 

77 
53 

72 
43 

63 
53 

76 
59 

74 
47 

77 
54 

73 
50 

84 
33 

79 
60 

86 
60 

70.9 
44.9 

CORTON 

MAX 

MIN 

66 
34 

62 
38 

60 

31 

59 
33 

55 

25 

59 

31 

55 
39 

75 
28 

74 
40 

65 
25 

65 
26 

77 
30 

80 
35 

58 
45 

66 
43 

77 

45 

77 
46 

76 
42 

73 
49 

75 
53 

7» 
45 

80 

37 

80 
57 

76 
52 

75 
42 

72 
52 

83 
SO 

81 
59 

87 
60 

90 
56 

71.7 
41.5 

DUNLOW  5  SE 

MAX 

MIN 

68 

39 

56 
32 

70 
33 

58 
32 

61 
32 

56 
32 

58 

35 

77 
38 

75 
45 

68 

44 

72 
40 

60 
43 

78 
45 

78 
41 

70 
47 

67 
45 

72 
51 

80 
49 

79 
59 

83 
56 

60 
56 

81 

79 
59 

62 
65 

60 

79 
61 

80 
61 

78 
62 

86 
70 

90 
65 

74.0 
47.8 

HAMLIN 

MAX 

MIN 

49 
33 

71 
37 

62 
31 

61 
32 

47 
24 

54 
28 

59 
41 

58 
25 

75 
35 

69 
29 

65 

27 

66 
31 

78 
40 

80 
43 

51 
45 

66 
33 

79 
42 

77 
43 

75 
52 

77 
57 

76 
51 

70 
39 

63 
53 

68 
57 

72 

43 

75 
48 

74 
50 

82 
31 

77 
61 

87 
58 

69.4 

41.3 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

MIN 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

65 
36 

63 
37 

58 
33 

49 
33 

52 
23 

54 
40 

56 
39 

75 
30 

67 
50 

64 

41 

65 
33 

75 
41 

76 
49 

51 
43 

64 
42 

74 
38 

76 
50 

71 
48 

77 
48 

72 
53 

68 
53 

78 
44 

73 
61 

68 

48 

71 
40 

73 
55 

79 
52 

75 
39 

82 
64 

64 
62 

68.5 
44.8 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

MIN 

66 
36 

65 
39 

60 
35 

60 
38 

51 
26 

55 

39 

56 
41 

76 
29 

76 
51 

66 

39 

65 
32 

77 
40 

78 
46 

69 

45 

67 
44 

79 
39 

78 
50 

78 
48 

76 
51 

79 
57 

75 
56 

61 
44 

61 
64 

71 
58 

74 
43 

75 
56 

81 
52 

81 
59 

87 
62 

90 
62 

72.5 
46.0 

LOGAN 

MAX 
MIN 

50 
38 

69 

40 

63 
32 

62 
33 

60 
30 

58 
30 

54 
42 

59 
29 

78 
31 

n 

34 

69 

32 

71 
33 

62 
37 

82 
45 

52 
45 

66 

37 

79 
38 

74 
49 

79 
49 

80 
57 

78 
54 

73 
42 

65 
45 

72 
60 

73 
48 

79 
SO 

78 
54 

82 
55 

75 
60 

91 
60 

71.5 
43.0 

S—  lUfwenc*  Notes  Following  Station  Index 
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WEST  VIRGINIA 
APRIL      1970 

Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

LONDON  LOCKS 

MAX 

Mm 

49 
38 

70 
38 

70 
38 

62 
35 

55 

31 

51 
31 

59 
39 

56 
33 

76 

33 

70 
33 

66 

31 

69 
31 

60 
39 

81 

48 

53 
45 

66 
39 

80 
41 

77 
48 

77 
48 

73 
54 

73 
52 

72 
44 

83 

41 

69 
58 

77 
47 

73 

48 

68 
53 

63 
34 

78 
59 

83 
62 

70.0 
43.1 

MADISON 

MAX 

Mm 

50 
36 

72 
36 

62 
32 

62 
33 

57 
28 

58 
29 

59 
39 

60 

28 

77 
29 

71 
33 

67 
29 

70 
32 

81 
36 

32 

46 

52 
45 

66 
36 

79 
37 

76 
47 

78 

47 

76 
56 

78 
52 

72 

41 

85 

45 

76 
58 

75 
47 

78 
49 

70 
54 

81 
55 

77 
61 

89 
59 

71.2 
41.9 

POINT  PLEASANT  5  NN£ 

MAX 

Mm 

5* 
34 

66 

47 

62 
32 

60 
38 

43 
19 

52 
32 

55 
39 

55 
26 

75 

39 

67 

41 

62 

27 

65 
40 

72 
42 

76 

45 

55 
38 

67 
35 

75 
47 

78 
45 

69 
46 

72 
52 

72 

49 

67 
40 

80 
49 

70 
59 

71 
41 

72 
54 

76 
49 

80 
56 

76 
61 

65 
60 

67.6 
42.7 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

MAX 

Mm 

RIPLEY 

MAX 

Mm 

68 
33 

65 
35 

61 

34 

51 
38 

52 
23 

58 
28 

55 
38 

75 
28 

70 
44 

62 

33 

66 
26 

76 
37 

77 
43 

57 
46 

68 
35 

78 
33 

79 

48 

76 
45 

72 
50 

74 
53 

70 
53 

82 

41 

73 
55 

70 
58 

75 
43 

77 
54 

83 
50 

78 
59 

88 
63 

92 
62 

70.9 
43.1 

SPENCER 

MAX 

Mm 

6« 
30 

61 
35 

58 
33 

55 
38 

52 
21 

55 

28 

50 

38 

73 
38 

73 

52 

64 

44 

60 
26 

71 
42 

76 
53 

57 
46 

65 

41 

75 
34 

76 
48 

70 

47 

70 
49 

73 
55 

70 
52 

78 
40 

77 
61 

71 
59 

73 
42 

71 
52 

81 
46 

78 
57 

64 
59 

89 
60 

69.0 
44.3 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

71 
34 

64 
38 

61 
32 

58 

37 

53 

25 

56 
35 

58 

40 

76 
27 

73 
43 

67 

31 

71 
40 

76 
41 

79 
40 

75 
43 

67 
43 

78 
35 

79 
49 

74 
45 

80 
53 

78 
56 

74 
47 

82 

41 

79 
64 

72 
51 

75 
43 

75 
50 

80 
55 

78 
57 

86 

64 

91 
61 

72.9 

44.0 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

55 

37 

68 

37 

62 
32 

65 
29 

60 

42 

63 
29 

B0 
41 

74 
35 

81 
32 

61 
46 

51 

44 

69 

37 

61 
46 

42 

86 

82 
53 

76 
44 

86 

54 

74 
58 

82 
49 

83 
57 

74 
60 

91 
63 

73.8 
44.0 

WINFIELD  LOCKS 

•     •     « 

MAX 

Mm 

48 
35 

69 
31 

63 
34 

60 
36 

49 
26 

52 
26 

56 
39 

57 
31 

75 
31 

68 
37 

63 

30 

66 
31 

75 
36 

76 
45 

52 
42 

66 
39 

75 
39 

78 
48 

72 
48 

74 
55 

73 
56 

68 

43 

60 
47 

67 
60 

70 
44 

73 
45 

74 
53 

79 
53 

78 
56 

88 
56 

68.3 

41.7 

CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

MAX 

Mm 

45 
25 

59 
25 

51 
24 

50 
30 

51 
23 

47 
30 

43 
32 

65 
16 

67 
30 

67 
42 

58 

25 

66 
25 

56 
29 

49 
39 

60 
36 

69 
23 

66 
34 

69 
39 

56 

40 

67 
41 

67 
36 

76 
34 

71 
47 

67 
49 

62 

41 

67 
45 

75 
46 

73 
49 

82 
59 

79 
48 

62.7 
35.5 

BAYARD 

MAX 

Mm 

54 
27 

62 
32 

49 
26 

48 
34 

46 
25 

51 
26 

39 
32 

64 
25 

66 
33 

57 
33 

50 
26 

60 
30 

56 
29 

46 
37 

61 
33 

70 
27 

72 
37 

69 
38 

58 

37 

65 

40 

65 
36 

68 
37 

67 
45 

69 
50 

66 

48 

67 
41 

78 
39 

74 
49 

80 

47 

83 
48 

62.0 
35.6 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

56 

30 

59 
33 

57 
29 

61 
29 

53 
21 

54 
35 

46 
32 

72 
21 

72 

3B 

63 

40 

65 
27 

76 
30 

76 

44 

55 
42 

57 
39 

76 
29 

68 
43 

74 
40 

70 
47 

72 
50 

72 
54 

78 
33 

73 
56 

71 
56 

71 
39 

68 
50 

79 
50 

75 
52 

84 
56 

85 
57 

67.9 
40.2 

BECKLEY  wb  ap 

MAX 

Mm 

52 
35 

59 
29 

54 
29 

55 
29 

50 
24 

50 
35 

50 
32 

69 
28 

66 
46 

60 
39 

63 
31 

72 
42 

71 
46 

47 
38 

57 
38 

73 
37 

66 
52 

70 
47 

64 

50 

69 
49 

67 
49 

75 
43 

69 
59 

70 
49 

70 
42 

61 
51 

74 
49 

69 
57 

83 

60 

82 
65 

64.6 

42.7 

BRANDONVILLE 

MAX 

Mm 

47 
29 

61 
41 

59 
28 

51 
32 

37 
21 

47 
26 

53 
33 

43 
24 

66 
42 

63 
36 

53 

25 

56 
33 

62 
36 

65 
41 

48 
41 

63 
28 

71 
42 

74 
36 

60 
42 

58 
39 

67 
50 

63 
33 

69 
50 

68 
54 

69 

41 

68 
42 

72 
41 

77 
51 

75 
54 

80 
53 

61.5 
38.3 

BUCKEYE 

MAX 

Mm 

43 

24 

58 
33 

54 

27 

54 
22 

54 
18 

53 
24 

43 
31 

68 

20 

68 
26 

60 
32 

61 
19 

70 
21 

69 
26 

56 
37 

61 
36 

70 
25 

71 
36 

71 
34 

70 
34 

69 

42 

68 
33 

72 
30 

70 
42 

66 
48 

68 

31 

66 

41 

75 
43 

74 
49 

83 

46 

62 
45 

64.9 
32.5 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

48 
26 

57 
29 

45 
22 

43 
31 

42 
23 

46 
28 

35 
30 

60 
22 

61 

40 

51 
35 

49 
22 

63 

27 

59 
30 

45 
36 

57 
32 

66 

24 

70 
35 

65 

36 

57 
37 

63 
42 

62 

41 

67 
36 

63 
45 

63 
50 

63 

40 

64 
41 

69 
37 

70 
47 

77 
48 

76 
48 

58.7 
34.7 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 

63 
30 

54 
29 

45 
28 

51 
25 

52 
32 

40 
27 

68 
18 

67 
33 

56 

37 

55 

17 

68 
29 

67 
32 

47 
38 

61 
35 

72 
25 

73 
38 

64 
34 

63 

40 

69 
43 

66 
38 

70 
32 

66 

47 

72 
47 

69 

45 

67 
45 

77 
41 

74 
51 

82 

50 

83 
48 

63.6 
35.4 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

47 
33 

55 

36 

55 

24 

50 
25 

55 

23 

46 
26 

45 
28 

45 
28 

66 
41 

64 
39 

57 
30 

60 
30 

68 
42 

65 
40 

44 
34 

53 
33 

69 
43 

63 
47 

68 
47 

61 
44 

66 

44 

66 
38 

70 
49 

67 
54 

67 
42 

67 
44 

57 
48 

71 
50 

63 
53 

79 
56 

60.3 
39.1 

MC  ROSS 

MAX 

Mm 

48 
31 

57 
35 

56 
29 

56 
28 

54 
23 

50 
33 

45 
32 

70 
22 

70 
37 

62 
41 

62 
30 

74 
29 

69 
43 

65 

40 

56 
38 

74 
30 

73 

44 

71 
38 

71 
45 

70 
47 

70 
42 

76 
34 

74 
54 

69 
53 

70 
41 

70 
49 

76 
51 

74 
53 

84 
57 

t)5 
53 

66.7 
39.4 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

45 
34 

60 
42 

60 
31 

57 
32 

54 
24 

55 
26 

53 
33 

52 

28 

73 
29 

70 
42 

62 
32 

66 
34 

74 
49 

76 
45 

48 
40 

60 
35 

76 
41 

71 
47 

74 
49 

67 
51 

73 
54 

70 
43 

79 
44 

70 
58 

71 
41 

74 
42 

60 

50 

79 
53 

73 
58 

88 
62 

66.3 
41.6 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

42 
30 

66 

36 

62 

30 

54 
32 

43 
27 

51 
36 

55 

34 

41 
24 

69 

29 

68 

35 

6B 
23 

55 

32 

68 
36 

67 
43 

49 
37 

65 
30 

76 
39 

75 
40 

66 

43 

62 
49 

70 
41 

67 
34 

70 
47 

68 

54 

72 
42 

70 
47 

69 

44 

79 
47 

77 
50 

84 
52 

64.3 
38.1 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

53 

24 

61 
27 

51 
25 

44 
30 

51 
23 

53 

33 

37 

30 

61 
22 

64 
27 

54 
30 

53 

23 

67 
30 

66 

43 

48 
39 

57 
35 

72 
31 

71 
42 

66 
36 

62 
45 

67 

45 

64 
50 

72 
31 

68 

57 

69 
52 

67 

38 

65 
46 

78 
43 

72 
53 

80 
54 

82 
53 

62.6 
37.2 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

RICHWOOD 

MAX 

Mm 

48 
39 

59 
38 

52 

26 

54 
38 

58 

30 

58 
34 

44 
32 

69 
25 

68 

36 

64 
32 

68 

30 

73 
32 

70 
28 

57 
29 

61 

40 

74 
34 

69 

40 

74 
40 

66 
39 

72 
38 

70 
40 

74 
42 

69 

43 

67 
42 

71 

41 

72 
43 

76 
48 

74 
47 

78 
46 

63 
49 

66.5 
37.4 

RDWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

61 
32 

65 
35 

55 

31 

53 
35 

50 
27 

55 
31 

43 
36 

68 

26 

68 
38 

59 
36 

33 

28 

67 
33 

64 
36 

55 
42 

66 
39 

73 
32 

73 
43 

70 
40 

59 

44 

70 
48 

67 
45 

71 
35 

68 
50 

72 
53 

70 
44 

72 
46 

so 

45 

77 
52 

84 
54 

88 
55 

66.0 
39.7 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

45 
25 

60 
30 

55 

27 

54 

26 

54 
19 

48 
27 

45 
23 

69 

17 

70 

28 

58 

36 

61 
22 

70 
23 

54 
28 

45 
28 

63 
33 

72 
22 

73 
35 

72 
36 

56 
35 

69 

44 

70 
34 

77 
31 

65 
44 

69 

49 

69 
38 

59 
43 

78 
48 

74 
50 

84 
46 

78 
46 

63.9 
33.1 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

41 
31 

54 
38 

58 
18 

46 
26 

48 
24 

46 
24 

45 
30 

52 
31 

64 
45 

64 
37 

62 
25 

52 
32 

61 
40 

57 
37 

41 
34 

56 
38 

59 
45 

66 
45 

66 
46 

64 

43 

65 

51 

66 

40 

69 
45 

65 
53 

68 
43 

65 
48 

68 
46 

TO 
46 

73 
55 

75 
54 

59.7 
39.2 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

44 

34 

62 
36 

63 
28 

55 

32 

50 
23 

55 

23 

52 

34 

49 
26 

72 

46 

69 

40 

67 
29 

62 
35 

75 
46 

73 
41 

69 
38 

60 
32 

76 
50 

75 
42 

71 
47 

67 

54 

74 
52 

69 
35 

78 
59 

64 
53 

72 
41 

72 
55 

64 
48 

78 
59 

71 
58 

62 
56 

66.3 
41.7 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

38 

2» 

59 

36 

60 
24 

48 
26 

36 

19 

43 
20 

50 

32 

36 
25 

64 

25 

62 
22 

52 

23 

47 
24 

62 
38 

54 
36 

41 
33 

62 

39 

69 
41 

70 
34 

61 
38 

45 
36 

65 

43 

62 

38 

67 

42 

64 
55 

67 
42 

65 

45 

66 
39 

74 
42 

74 
53 

76 
57 

58.0 
35.2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
•     »     • 

MAX 

Mm 

57 
33 

66 
35 

56 
32 

54 
33 

58 

27 

58 
38 

49 
35 

73 
27 

71 

38 

64 
30 

62 
26 

74 
31 

71 
43 

60 
42 

62 
40 

76 
32 

75 
46 

73 
41 

67 
45 

72 
50 

70 
48 

78 
35 

72 
59 

72 
54 

71 
41 

69 
50 

81 
47 

61 
34 

85 
55 

66 
53 

68.8 
40.7 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

50 
33 

59 

31 

56 
21 

60 
33 

52 
25 

52 

31 

50 
30 

70 
24 

69 

52 

64 
38 

65 

30 

73 
37 

68 
41 

61 
38 

57 
35 

64 
33 

72 
41 

75 
44 

73 
48 

70 
44 

69 
53 

74 
40 

72 
55 

70 
55 

71 
42 

71 
49 

76 
49 

76 
59 

62 
56 

62 
62 

66.8 

41.0 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

48 
38 

61 
30 

53 

30 

57 
36 

52 
27 

51 
34 

46 
33 

66 
38 

66 

47 

59 
40 

62 
35 

72 

44 

70 
46 

47 
37 

56 
37 

72 
46 

64 
53 

71 
51 

64 
47 

67 
48 

68 
51 

72 

46 

69 
61 

66 
52 

68 

47 

58 
51 

75 
51 

67 
58 

60 
60 

80 
64 

63.6 
44.7 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

MM 

54 
34 

64 
39 

73 
34 

59 
32 

61 
27 

54 
28 

54 
38 

53 

29 

72 
31 

72 
40 

65 
32 

66 
32 

76 
36 

71 
46 

55 

44 

62 
33 

75 
37 

68 

45 

76 
48 

66 

47 

74 
46 

72 

40 

78 
44 

72 
53 

71 
44 

74 
47 

59 

54 

77 
55 

74 
56 

66 
57 

67.6 

41.0 

GARY 

MAX 

Mm 

57 
35 

68 

37 

64 
32 

58 
27 

62 
25 

59 

34 

58 
37 

53 
26 

75 
25 

72 
30 

65 

19 

69 

30 

78 
41 

80 
37 

52 

42 

62 

33 

79 
34 

72 
43 

78 
45 

77 
53 

74 
43 

73 
36 

79 
43 

78 
54 

77 
45 

77 
46 

64 
54 

81 
54 

73 
56 

89 
57 

70.1 
39.2 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

63 

34 

62 
36 

59 
32 

59 

31 

53 

24 

57 

40 

54 
30 

73 
26 

70 
42 

66 
39 

67 
32 

79 
34 

78 
42 

62 
41 

61 
41 

73 
33 

71 
48 

75 

45 

73 
36 

74 
52 

71 
47 

79 
41 

76 
60 

72 
56 

74 
44 

65 
52 

78 
55 

75 
54 

84 
59 

83 
58 

69.6 
42.2 

S*«  EUfwsncc  Notes  Following  Station  Indax 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

.HT      .I.OlHlt 

APRIL              1*70 

Sl.llon 

D.yol  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

•| 

■I 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

II 

19 

20 

11 

27 

23 

14 

25 

21 

27 

28 

23 

30 

11 

< 

iekisiurg  i  ssw 

MAX 

MIN 

49 

61 
3» 

37 

30 

|« 

)« 

54 

54 

16 

15 

71 
24 

M 
,6 

6] 

66 
12 

72 

71 
41 

99 
42 

69 

41 

71 
11 

72 
41 

75 
42 

79 
6] 

71 
46 

71 
46 

76 

41 

7J 
36 

71 
91 

70 

44 

63 
44 

76 
32 

74 

15 

35 

•  4 

5* 

67.9 
41.1 

PINIVlLlf 

MAX 
MIN 

5* 

62 
39 

61 
31 

11 

31 

60 
34 

32 
37 

17 

33 

29 

F4 
10 

t? 
II 

71 
30 

11 
27 

10 

41 

60 

44 

54 
41 

33 

76 
36 

70 

45 

75 
52 

76 
46 

7.' 
37 

60 
46 

74 
94 

76 
46 

76 
47 

67 
55 

61 
17 

71 
37 

•  6 
56 

69.6 

41.1 

UNION 

MAX 

MIN 

11 

62 
36 

62 
29 

37 
2" 

61 

19 

31 

25 

II 

3? 

46 
19 

10 
It 

70 
42 

62 
27 

64 
11 

73 
II 

66 

40 

54 
39 

60 
2>> 

73 

40 

70 
40 

74 

69 

61 

44 

70 
47 

71 
15 

73 
41 

71 
91 

74 

II 

70 
41 

96 

90 

75 
90 

69 
91 

11 
33 

65.4 
17.6 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 
•              *              • 

MAX 

MIN 

53 
10 

61 
3" 

60 
31 

61 
II 

56 
22 

51 
31 

51 
36 

75 
22 

■  1 
17 

6* 
43 

67 
31 

75 
29 

71 
37 

63 
45 

69 
41 

77 
30 

72 
42 

77 

40 

74 

46 

79 
45 

74 
41 

36 

75 
90 

71 
91 

71 

M 

71 
30 

10 
92 

77 
94 

66 

54 

17 
37 

70.2 
19.6 

NORTHEASTERN                    06 

BERKELEY    SPRINGS 

MAX 

MIN 

,6 

31 

5d 
31 

61 
36 

19 

43 

53 

26 

46 
32 

5  0 
33 

72 

30 

ri 

-.6 

60 

-7 

38 
28 

62 

38 

61 
30 

66 

41 

71 
34 

73 
43 

71 
47 

66 

J4 
48 

69 
42 

74 
92 

79 

48 

74 
48 

76 
91 

62 

96 

87 

59 

66.1 
40.9 

FRANKLIN    2    NE 

MAX 
MIN 

47 
27 

65 
41 

55 

32 

5^ 
14 

51 
27 

48 
33 

47 
13 

70 
23 

It 
|t) 

59 

43 

60 
23 

69 
32 

62 
37 

49 
40 

61 
38 

72 
29 

74 
39 

69 

41 

55 

40 

72 

44 

73 
47 

76 
46 

63 
45 

75 
92 

71 

40 

65 
90 

74 
43 

74 
32 

65 

90 

76 
54 

64.9 
39.0 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

MAX 

MIN 

31 

41 

44 

38 

34 

34 

36 

31 

44 

42 

36 

15 

3b 

16 

43 

II 

19 

46 

43 

40 

42 

43 

45 

49 

49 

46 

39 

34 

96 

62 

42.3 

KEARNEYSVLE    1    Nx    K6AS0 

MAX 

MIN 

5D 

33 

90 
33 

64 
35 

58 

37 

55 

26 

92 

31 

41 
33 

51 
30 

60 
J3 

79 
4] 

62 
27 

59 
32 

59 
31 

96 

16 

49 
40 

64 
14 

69 
37 

69 

47 

67 

41 

49 
19 

62 
39 

75 

41 

74 
49 

96 

91 

69 
43 

75 
90 

69 
92 

70 

5  0 

72 

51 

63 
34 

62.3 
39.2 

MARTINSBURG    FAt    AP 

MAX 

MIN 

10 
31 

64 

40 

57 
36 

93 

3i 

92 

29 

40 
29 

92 

3- 

71 
29 

7  1 
,9 

61 
II 

39 

25 

60 
38 

60 
3? 

47 
40 

65 
39 

71 

32 

71 
41 

66 

48 

50 
40 

61 

39 

76 
44 

74 
45 

96 

46 

71 
51 

74 
45 

69 
90 

71 
52 

74 
32 

65 

57 

66 
56 

64.3 
40.9 

MATHIAS 

MAX 

MIN 

46 
31 

68 
38 

56 
33 

52 

33 

51 
31 

47 
27 

46 
14 

73 
22 

72 

39 

6? 

44 

61 
29 

62 

31 

57 

3  2 

46 
38 

61 
37 

71 

29 

73 
40 

66 

47 

64 
40 

72 
42 

73 
43 

71 

44 

64 
45 

76 
53 

70 

4  0 

63 

44 

75 
45 

77 
94 

62 

50 

83 
57 

64.6 
39.1 

MOOREFtELD    2    SSE 

MAX 

MIN 

49 
30 

70 
42 

58 
35 

57 
33 

50 
32 

49 
35 

49 

36 

73 
23 

72 
40 

61 

50 

60 
25 

62 

37 

60 
30 

53 

41 

66 

40 

73 
31 

78 
41 

74 
47 

69 
42 

73 
44 

74 
44 

73 

39 

68 
46 

73 
95 

72 
51 

70 
49 

77 

46 

60 
94 

87 
52 

67 
92 

67.3 

40.8 

□  MPS 

MAX 

MIN 

47 

31 

46 
32 

59 
23 

53 
40 

53 

31 

55 
30 

39 
32 

49 
30 

70 

40 

77 

46 

59 
31 

56 
31 

59 

31 

60 
15 

46 
40 

69 

32 

70 
42 

72 

48 

67 
41 

49 
37 

67 

40 

74 

47 

74 
48 

58 
49 

69 
49 

73 
48 

70 
48 

73 
90 

75 
52 

83 

95 

62.3 
39.6 

PETERSBURG 

MAX 

MIN 

49 

3  1 

69 
43 

58 
26 

56 
42 

51 
33 

50 
29 

5u 
36 

74 
24 

75 
40 

65 

41 

59 

la 

63 
36 

61 
42 

54 
41 

66 
40 

72 

32 

78 
42 

73 
48 

60 
44 

73 
43 

74 
41 

73 

47 

71 
46 

78 
57 

75 
48 

73 

49 

76 
46 

77 

54 

78 
90 

86 
54 

67.4 
41.5 

RUMNEY    3    NNE 

MAX 

MIN 

29 

62 

41 

57 
36 

5b 
42 

S3 

30 

51 
27 

35 

72 
23 

74 
40 

06 
39 

59 

22 

62 

40 

6  0 
30 

53 

41 

66 

40 

73 
29 

78 
39 

72 
46 

65 
42 

73 
41 

73 
45 

75 

41 

72 
44 

73 
33 

75 
39 

73 
44 

79 
44 

81 

50 

66 
90 

87 
56 

67.3 
39.3 

WAROENSVILLE    R    M    FARM 

MAX 

MIN 

51 
89 

61 
33 

72 
33 

16 

32 

54 
33 

52 

27 

45 
33 

49 
23 

73 
34 

76 

46 

61 
26 

58 
37 

58 

30 

57 
40 

46 
40 

65 

2' 

72 
39 

72 
46 

69 

42 

49 

40 

74 
42 

75 

40 

74 
46 

64 
32 

77 
42 

72 

47 

67 
90 

76 

51 

79 
90 

66 

54 

64.7 
36.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

s 
c 

1c 
</> 

c 

„_    3 
^   "> 

«_  a> 

u  0 

L_     (ft 

4)  O 

a-  a. 

"5 

n 
c 

3 

1.2 

c 

5-o 

"5  • 

«   <» 
6)   Q. 

0 

CO 

0 

a 
> 
< 

M 
0 
*■      © 

*0-» 

o'1 

L.        1/) 

6£ 

4^'i 

0_ 

o» 

Standard  of  Time 

EASTERN 

0 
0 
»- 

0 

0 

0 

04 
O 

c 

04 

6 

04 

O 

q 

e 
> 

0 

§"2 

<N  O 

O 

0 

1— 

V) 

L.     O 
O      «    — 

2>  ?;  * 

01      07       13       19 

Averc 
sky  c< 
sunri: 

BECKLEY    WB    AIRPORT 
CHARLESTON    WB    AIRPORT 
ELKINS    WB    AIRPORT 
HUNTINGTON    WB    AIRPORT 
PARKERSBURG    WB    CITY 

23 
23 

22 

4.5 
3.4 

2.9 

11.8 
8.3 

8.0 

44++ 
39++ 

35++ 

42 

27 
24 

24 
SW 

02 
02 

02 
02 

70 

61 

65 

74 
71 
86 
73 

47 
43 
58 
47 

54 
45 
62 
49 

6 
7 
3 
2 
3 

4 
3 
4 
6 

5 

8 
6 
8 
4 
4 

2 

3 

1 
4 
3 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
19 
17 
16 
15 

51 

7.0 
6.7 
7.2 
6.6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WEST  VIRGINIA 

ami uisL 


Day  oi  month 


1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS     IE      17      18      19      20      21      22      23      24     25     26      27     28      29     30      31 


NORTHWESTERN  01 

NEW    MARTINSVILLE 

"ABKERSBURO    PAA    AP 

PARKERSBURG    WB    CITY 

WEIRTON 

•  *    • 

NORTH  CENTRAL       02 

MANNINOTON  1  N 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

•  *    » 
SOUTHWESTERN       03 

CHARLESTON  WB  AP 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

•  •    « 
CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

CAHDEN  ON  GAULEY 

ELKINS  WB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

HC  KOSS 

ROWLESBURG  1 

SPRUCE  KNOB 

»    •    * 
SOUTHERN  05 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  DAM 

•  •   • 
NORTHEASTERN       06 

MARTINSBURO  FAA  Ap 
MATHIAS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWBALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  (JND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  DN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


«l»T  y|ar.|MI> 
•  Mil      1*70 


Station 

Day 

Ol  Monlh 

M 

1 

3 

3 

4 

5 

S 

7 

1 

< 

10 

11 

13 

13 

14 

15 

II 

IT 

11 

It 

20 

11 

tt 

u 

24 

25 

21 

17 

n 

n 

M 

31 

•    •    • 

CrNTRAl 

04 

•ARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

11 

1)] 

at 

36 

27 

-B 

43 

16 

19 

.20 
30 
63 
38 

.2* 
59 
63 
36 

.14 
23 
63 
33 

66 

42 

... 

61 

44 

.06 
12 
49 
40 

.11 

IT 

71 
40 

.16 
W 
T3 
42 

.13 
/I 
71 
46 

.19 
37 
77 
46 

.13 
109 
36 
46 

.22 

44 
T4 
48 

.74 
48 
73 

42 

.16 

17 
66 
45 

.37 
23 
63 
55 

,11 

31 
67 
47 

.13 

7 
77 
32 

.13 
19 
70 
30 

.16 

63 

50 

.04 

74 
37 

.14 
19 
66 
3* 

11446 
43.9 

»    «    • 

50UTMERN 

OS 

BlUESTONE  0AM 

EV4R 
HIND 
MAX 
MIN 

- 

66 

40 

.02 
♦  5 

63 

*1 

.13 
121 
77 
38 

.14 

70 
62 

37 

.11 
TO 
60 
37 

.09 
44 
63 
37 

.04 
68 
31 
40 

.03 
34 
53 
35 

.16 
1J 
67 
35 

.13 
76 
67 
43 

.25 

88 
68 
39 

.14 
45 
69 
38 

.12 
46 
73 
40 

.14 
48 

71 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Additional  Information  regarding  t  ho  OllBStS  Of  ««»t  Vligluiu  »,•>  >>..  ObttJ I  v|  tTitiDI  to  BnYlrOOBMtft]  rflMI  Adml  nl  - 1  i  |  |  LlaUtolOglSl 

Agricultural  Rnglneertng  Itulldtng.  Wont  Virginia  University,  Hoi g*ut o*»,  West  Virginia  2«M*   ■•■   to  sBJ  Ivnl Bureau  Offlos  OSSl  rmj    Additional  i 

data  are  contained  In  "HOURLY  PRaTII'I  TAT  I  ON  DATA  WW  VIRGINIA" 

niMKNSiONAi  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  tola  bulletin  are:   Timporiliiro  I  n   r,  ,  „  i  „  i ...  I.-,  and 

wind  iKVMtnt  in  miles    Monthly  degree  day  totala  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  tenpei « l  ui  »|  t,,,m    u   .  }     i .,  i  l*«t«" 

table  directions  entered  In  figures  ere  teus  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sun  of  win.!  3lTe0tl0U  and  .,,..,1..  ,iivi  BOOrVfttlOU 

OHNKRVATION  r I U>    The  Station  Index  shoes  observation  times  In  local  standard  time.   IHiilng  the  summer  months  suae  observers  take  the  observations  00  •Uyllght 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snoi  00  Ground"  table  la  at  observul'  .  all  except  VsatbSl  Bun  ,.,  ,,,i  fM       tfttj  tbSS* 

stations  enow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  K.S.T.   Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  PTOOlpltfttlOO"  table,   Dally  Temperature"  tat,).-   "tvaporat ion 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  aro  for  H4  hours  ending  ui  ilia"  of  ObSOrVOl 

EVAPORATION  la  measured  In  the  standard  Weather  B  of  4    foot  dlomi  t*X  unless  otherwise  |Jv  .,,  antj  wind  table.   Max  and  Mtn  values 

In  the  Evaporation  and  Wind  tnblr  arc  extremes  Of  temperature  of  water  In  pan  as  record.  I  in.  log   l  hours  ending  at  lime  of  observation.  Wind  ll  thl  total  Wind  N  mi  , 

evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  reoordei  Located  8"fl  inches  above  the  pan. 

WATER  KqUIVALKNT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  token  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  let  tors  following  the  OtO.1  ion  mime,  sueh  as  12  SSW,  Indicate  distance  Lfl  ■llOg  lad  dj  re<  tlOB  frCOJ  the  po*1  offlCS 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfnll  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  bo  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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65.7 

3.1 

2.74 

-  1.32 

.0 

»    •    • 
NORTH  CENTRAL       03 

BELINCTON 

76.5 

46.4 

61.5 

89 

26+ 

24 

8  + 

163 

0 

0 

2 

0 

1.92 

1.29 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

BUCKHANNON  2  W 

78.3 

48.1 

63.2 

2.2 

88 

21 

23 

7 

119 

0 

0 

2 

0 

1.44 

-  3.10 

.39 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

CLARKSBURG  1 

79.3 

48.5 

63.9 

2.3 

92 

2 

26 

8 

132 

2 

0 

2 

0 

2.39 

-  1.60 

.66 

24 

T 

0 

5 

2 

0 

FAIRMONT 

77.1 

52.5 

64.8 

1.7 

89 

22+ 

28 

7 

115 

0 

0 

0 

2.01 

-  2.18 

.66 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

GASSAWAY 

80.5 

49.4 

65.0 

90 

25 

29 

7 

98 

1 

0 

0 

1.06 

.32 

17 

.0 

0 

5 

6 

0 

GLENVILLE  2  NE 

78.6 

47.0 

62.8 

-  1.5 

89 

26+ 

23 

7 

139 

0 

0 

0 

1.01 

-  3.34 

.27 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

GRANTSVlLLE  2  NW 

80.0 

50.3 

65.2 

92 

22 

27 

7 

110 

5 

0 

0 

.94 

.30 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

MANNINGTON  1  N 

81.7 

47.3 

64.5 

3.3 

91 

21 

23 

7 

102 

4 

0 

0 

2.99 

-  1.64 

.68 

14 

.0 

0 

10 

3 

0 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

79.6 

50.2 

64.9 

92 

13 

25 

7 

110 

2 

0 

0 

3,36 

-  1.01 

1.20 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

78.8 

54.7 

66.8 

90 

22 

27 

7 

106 

1 

0 

0 

2.59 

1.21 

13 

.0 

0 

7 

1 

1 

MORGANTOWN  l  AND  d 

79.8 

49.9 

64.9 

90 

22+ 

26 

7 

98 

2 

0 

0 

2.42 

-  1.75 

.74 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

WESTON 

80.9 

48.1 

64.5 

1.0 

92 

26+ 

27 

7 

118 

6 

0 

0 

1.47 

-  3.19 

.51 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

WEST  UNION 

81. 0 

50.1 

65.6 

90 

25+ 

25 

7 

94 

3 

0 

0 

1.68 

.35 

26 

.0 

0 

8 

0 

0 

DIVISION 

64.4 

1.9 

1.94 

-  2.41 

T 

»    *    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP         R 

80.2 

53.5 

66.9 

2.1 

92 

25 

30 

7 

82 

4 

0 

1 

0 

1.13 

-  2.58 

.54 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

CHARLESTON  1 

80.5 

53.3 

66.9 

91 

26+ 

31 

8+ 

92 

6 

0 

2 

0 

1.20 

-  2.50 

.69 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

CORTON 

81.  B 

49.4 

65.6 

90 

25+ 

27 

7 

86 

4 

0 

1 

0 

1.78 

.43 

12 

.0 

0 

7 

0 

0 

DUNLOH  5  SE 

HAMLIN 

80.0 

49.5 

64.8 

92 

1 

30 

7 

116 

7 

0 

2 

0 

2.46 

1.43 

13 

.0 

0 

6 

1 

1 

HDGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

79.5 

50.6 

65.1 

90 

26+ 

28 

7 

107 

3 

0 

2 

0 

2.02 

-  1.69 

1.23 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

77.8 

53.5 

65.7 

1.1 

90 

25 

30 

7 

103 

1 

0 

1 

0 

3.03 

-   .86 

1.23 

12 

.0 

0 

4 

3 

1 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

82. 4M 

53.7M 

68.  1M 

90 

26+ 

33 

7 

64 

4 

0 

0 

0 

3.05 

1.35 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

LOGAN 

81.9 

51.4 

66.7 

94 

1 

34 

7 

80 

B 

0 

0 

0 

3.24 

-   .74 

1.78 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

LONDON  LOCKS 

80.3 

52.7 

66.5 

92 

2 

34 

8 

85 

8 

0 

0 

0 

1,40 

.35 

13 

.0 

0 

6 

0 

0 

MADISON 

80.5 

50.2 

65.4 

91 

26+ 

33 

7 

92 

7 

0 

0 

0 

3.15 

1.51 

13 

.0 

0 

6 

1 

1 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

78.5 

51.6 

65.1 

89 

26+ 

28 

7 

113 

0 

0 

1 

0 

4. SB 

1.92 

13 

.0 

0 

7 

2 

2 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

81.1 

52.5 

66.8 

2.8 

90 

21 

29 

7 

77 

1 

0 

1 

0 

3.41 

-   .19 

.80 

26+ 

.0 

0 

9 

4 

0 

RIPLEY 

82.6 

51.5 

67.1 

93 

25 

29 

7 

73 

6 

0 

1 

0 

3.15 

.85 

26 

.0 

0 

7 

3 

0 

SPENCER 

80.3 

50.9 

65.6 

2.4 

89 

22 

27 

7 

90 

0 

0 

1 

0 

1.88 

-  2.04 

.63 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

WAYNE  2 

82.7 

52.2 

67.5 

90 

25 

31 

8  + 

76 

1 

0 

2 

0 

2.45 

1.08 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

WILLIAMSON 

M 

M 

M 

97 

25 

35 

7 

9 

0 

0 

0 

2.76 

-  1.09 

1.66 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

WINFIELO  LOCKS 

78.9 

51.8 

65.4 

1.1 

90 

26+ 

31 

8 

99 

2 

0 

2 

0 

2.97 

-   .54 

1.58 

13 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

66.2 

1.7 

2.56 

-  1.29 

.0 

*    »    * 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

74.3 

43.3 

58.8 

83 

22 

21 

7 

190 

0 

0 

4 

0 

1.38 

-  2.51 

.60 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

BAYARD 

73.9 

45.4 

59.7 

3.6 

86 

1 

23 

7 

175 

0 

0 

2 

0 

2.04 

-  2.82 

.53 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

76.4 

47.2 

61.8 

1.6 

86 

21 

25 

7 

131 

0 

0 

0 

2.28 

-  1.73 

1.33 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

BECKLEY  WB  AP          //R 

73.3 

49.8 

61.6 

.8 

84 

22 

28 

7 

150 

0 

0 

0 

1.36 

-  2.77 

.67 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

BRANDONVILLE 

74.0 

47.5 

60.8 

86 

1 

21 

7 

180 

0 

0 

0 

2.83 

.74 

13 

.0 

0 

7 

2 

0 

BUCKEYE 

76.3 

41.4 

58.9 

87 

21 

18 

7 

193 

0 

0 

0 

1.02 

.60 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

CANAAN  VALLEY 

71.1 

44.9 

58.0 

83 

1 

20 

7 

220 

0 

0 

0 

2.42 

.79 

17 

.0 

0 

7 

2 

0 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

74.3 

45.3 

59.8 

.5 

85 

1 

20 

7 

182 

0 

0 

0 

1.45 

-  3.12 

.91 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

FLAT  TOP 

70.0 

49.7 

59.9 

2.5 

80 

23+ 

32 

8 

182 

0 

0 

0 

1.55 

-  2.56 

.62 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

MC  ROSS 

77.2 

46.2 

61.7 

84 

23+ 

25 

7 

132 

0 

0 

0 

1.91 

.70 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

OAK  HILL 

76.4 

48.0 

62.2 

87 

26+ 

29 

8+ 

146 

0 

0 

0 

1.58 

.63 

17 

.0 

0 

6 

I 

0 

PARSONS  1  SE 

76.1 

47.9 

62.0 

87 

26+ 

23 

7 

152 

0 

0 

0 

2.20 

1.06 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

PICKENS  1 

73.9 

46.6 

60.3 

84 

25+ 

22 

7 

164 

0 

0 

s 

2.16 

1.22 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

77.6 

42.6 

60.1 

85 

1 

21 

7 

173 

0 

0 

0 

2.79 

.79 

17 

T 

0 

5 

3 

0 

RICHWOOD 

77.5 

46.6 

62.1 

87 

22 

22 

7 

125 

0 

0 

0 

1.31 

1.00 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

RQWLESBURG  1 

77.8 

49.1 

63.5 

89 

21 

25 

7 

118 

0 

0 

0 

2.90 

.84 

17 

.0 

0 

5 

3 

0 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

75.9 
71.2 

40.8 
47.5 

58.4 
59.4 

86 
80 

22+ 
26+ 

18 
26 

7 
7 

205 
196 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

l:ti 

iE  LIB 

RARft 

# 

Tue? 

0 
0 

3 
6 

1 

0 

0 
0 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

77.0 

49. 6M 

63. 3M 

88 

22 

33 

7 

129 

0 

0 

0 

0 

2.37 

till 

1.19 

17 

1Q 

.0 

7n 

0 

6 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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UNIVEKSITY   OF   ILLINOIS 
AT  URBANA-CHAMPAIGN 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


WEST  VIRGINIA 
MAY         1970 


Temperature 

Precipitation 

H 

<2 

-<2 

« 
< 

•a 

.1 

Is 

II 

• 

s 

0 

i 

o 
Q 

h 
Q 
e 
& 

i 
a 

No.  of  Days 

3 

■a 
.1 

ii 

o  2 

Q 
£ 
0 

Snow,  Steet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Mm. 

o 

I] 

5° 

i  § 

o 
Q 

i 

1 

o 

i 

si 

o  8 

o  k 

5  I 

TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

71.5 
79.7 

48.2 
48.0 

39.9 
63.9 

83 
89 

22  + 
22 

23 

26 

? 

7 

198 
100 

0 
0 

0 
0 

2 

1 

0 
0 

3.69 
1.56 

1.36 

.72 

17 

16 

.0 
.0 

0 

0 

6 
3 

2 
1 

2 

0 

DIVISION 

60.8 

2.5 

1.98 

-  2.85 

T 

*    *    » 
SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY                     //R 

KOPPERSTON 

76.8 
71.5 
78.1 
78.9 
79.3 

48.  5 

53.1 
49.4 
47.1 
48.6 

62.7 
62.3 
63.8 
63.0 
64.0 

-   .2 

B6 
84 
89 
90 
88 

24 
21 
25  + 
22 
21 

27 
34 
31 
29 
29 

7 
7 
7 
8 

7 

115 
136 
101 
122 
91 

0 
0 
0 

l 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.98 
3.83 

.74 
1.97 
2.53 

-  1.92 

.52 
1.62 
.49 
.94 
.87 

16 
21 
17 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 

1 

5 
6 

1 
2 
0 
2 
1 

0 
2 

0 
0 
0 

LEwISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

78.1 
80.6 
76.1 
80.9 

49.1 
48.7 
45.5 
47.1 

63.6 
64.7 
60.8 
64.0 

.0 
1.9 

88 
91 
88 
90 

21 
23+ 
23 
22 

29 

30 
25 
26 

7 
7 
7 
7 

93 
101 
154 

BO 

0 

7 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

1.86 

1.66 

.30 

1.21 

-  3.13 

-  2.30 

1.22 
.70 
.15 
.43 

22 

13 
17 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 

5 

1 

3 

1 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

63.2 

.8 

1.66 

-  2.02 

.0 

*    *    * 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASD 
MARTINSBURG  FAA  AP 

77.3 
80.9 
77.5 
77.8 

48.0 
55.1 
50.8 
52.2 

62.7 
68.0 
64.2 
65.0 

.9 
1.8 

SB 
91 
92 

91 

22 
11 
23 
22 

25 
34 
31 
31 

7 
7 
7 
7 

117 
49 

117 
105 

0 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 

.83 
3.36 
2.25 
2.56 

-  1.J5 

-  1.25 

.45 
.97 
.66 
.63 

17 

17 

3 

2 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

2 
5 
5 

8 

0 
3 

2 
1 

0 
0 
0 
0 

MATHIAS 

MOOREFIELO  2  SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 

76.6 
80.6 
77.1 
81.4 
80.3 

48.4 
51.3 
51.2 
51.7 
48.7 

62.5 

66.0 
64.2 
66.6 
64.5 

3.7 

87 
90 
90 
92 
91 

22 

23+ 

23 

22 

22 

25 
27 
32 
26 
25 

7 
7 
7 
7 
7 

125 
79 

124 
76 
94 

0 
2 
1 
3 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

3.96 
1.66 
1.90 
.91 
1.59 

-  2.14 

1.50 
.93 

.50 

.73 
.44 

25 
26 
25 
26 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
6 
2 
5 

3 

1 
1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

WARDENSVILlE  R  M  FARM 

77.  4M 

49. 1M 

63. 3M 

2.3 

90 

23 

26 

7 

129 

1 

0 

1 

s 

2.16 

-  1.54 

.89 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

64.7 

2.6 

2.12 

-  1.34 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CAIRO  3  S 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
ALPENA  1  NW 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
UNION 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
RACINE  LOCKS  AND  DAM 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
2    STATIONS 


98 

DATE 

21 

18 

DATE 

07 

4. 96 

.30 

2.55 

DATE 

13 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  50  - 


DAILY  PRECIPITATION 


K»Y        19<0 

t 

Day 

,.l  M..I1U1 

Station 

£ 

1  |  7    | 

.1 

4  |  5  | 

6 

7  [  8  [  9 

10  | 

11   l 

12 

13  | 

11  |  1', 

16  | 

17  | 

IS 

19  |  211  |  21 

22   23   24 

25  | 

»| 

27 

28  ]  29  J  30 

31 

•   •   • 

NOftTMHC*TtRN         01 

P(NS  "UN  1  SSE 

1.44 

.:  1 

.08 

.01 

.06 

.07 

.02 

.26 

.  11 

.02 

.18 

.14 

.60 

CAIRO  >  S 

2.J4 

.18 

t 

T 

.03 

,lt 

.24 

.22 

.27 

.44 

.25 

.55 

CMSTON  1  SSm 

1.46 

.1  1 

.05 

.39 

.12 

7 

.23 

.11 

T 

.16 

lUlNIQRO 

l.U 

.10 

.09 

.08 

.09 

.43 

.08 

.20 

.06 

.16 

NC  HECHEN  DAM  l> 

2.6' 

.10 

.08 

.03 

.10 

.16 

.63 

.68 

.15 

.25 

.02 

.12 

.10 

.09 

NOUNDSVlLLl 

1.91 

.11 

.04 

.03 

.03 

.".' 

.47 

.92 

.60 

.15 

,09 

.44 

.42 

.26 

,01 

NfM  CUMBERLAND 

2.44 

.1- 

.12 

,01 

.02 

.20 

.43 

.16   .02 

.31 

.02 

.19   .09 

.74 

7 

NEM  MARTINSVILLE 

2.95 

.22 

.03 

T 

.03 

.60 

.32 

.29 

.26 

.44 

.76 

PARK£RSl»URG  FAA  A? 

1.77 

.23 

T 

.01 

.26 

.10 

T 

.32 

.06 

.04   .08 

.61 

.06 

PARKfRS&URC  WB  CITY      R 

2.16 

.18 

.01 

T 

.02 

.34 

.40 

.33 

.04 

.07   .53 

.17 

.03 

ME1RTON 

1.26 

.1* 

.06 

.03 

.22 

.25 

1.46 

.03 

.34 

.05 

7     .37 

.13 

.16 

MELLSBURC  3  NE 

2.59 

.13 

T 

.12 

.06 

.05 

.21 

.36 

.01 

1.06 

.03 

.07 

.46 

.03 

WHEELING  MARMOOO  DM  U 

«.?e 

.10 

.13 

.10 

.10 

.07 

.32 

1.76 

.45 

.32 

,09 

.12 

.82 

.18 

NORTH  CENTRAL        02 

BELlNCTON 

1.92 

.OS) 

.03 

.03 

.20 

1.29 

.06 

.05 

.08 

.05 

8UCKHANN0N  I  M 

1.44 

T 

.15 

.03 

.05 

.05 

T 

.15 

.24 

.32 

.02 

.39 

.04 

BURNSVILLE 

.96 

.15 

.03 

.08 

.38 

.29 

.03 

CENTRALIA 

l.JO 

T 

.12 

.10 

.14 

.80 

.14 

CLARKSBURG  1 

2.39 

.IB 

.01 

T 

T 

7 

.38 

7 

.48 

.04 

.66 

.64 

FAIRMONT 

2.01 

.15 

.05 

T 

.10 

.66 

.36 

.10 

.40   .19 

7 

GASSAWAY 

1.06 

,01 

.07 

.13 

.19 

.16 

.32 

.09 

.12 

GLENvULE  2  NE 

1.01 

.20 

.01 

.10 

.14 

.09 

.08 

.27 

.10 

.02 

T 

GRANTSvtLLE  2  NW 

.94 

.30 

.01 

.01 

.11 

.03 

.15 

.17 

.14 

HASTINGS 

2.83 

.27 

.01   .06 

.18 

.38 

.30 

.50 

.43   .17 

.53 

IRELAND 

1.31 

T 

.14 

.10 

.42 

.60 

.05 

JANE  LEW 

.03 

.43 

.01 

LAKE  LYNN 

4.11 

.09 

.02 

.02 

.14 

.66 

1.06 

.53 

.12 

.07 

1.12 

.21 

.07 

MANN1NQT0N  1  N 

2.99 

.10 

.13 

.13 

.04 

.52 

.68 

.18 

.20 

.58 

.23 

.20 

MANNJNGTON  1  N 

2.40 

.13 

T 

.10 

.02 

.34 

.52 

.11 

.32 

.42 

.25 

.19 

MIDOLEBOJRNE  2  ESE 

3.36 

.05 

.20 

T 

.03 

.06 

.07 

.07 

.44 

.19 

.88 

.15 

1.20 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

2.59 

.14 

T     .05 

.02 

.03 

.10 

1.21 

.44 

.12 

.24   .11 

.06 

.07 

morgantown  l  and  d 

2.42 

.10 

.16 

.03 

.06 

.45 

.74 

.40 

T 

.32 

.07 

.08 

.01 

PHILIPPI 

1.98 

.15 

.09 

T 

T 

.06 

.52   7 

.80 

.07 

.03 

.22 

.03 

.05 

SUTTON  RESERVOIR 

1.29 

.11 

.02 

.10 

.07 

.05 

.70 

.13 

.08 

.03 

VANDALIA 

2.31 

.18 

.18 

T 

.50 

.30 

.65 

.45 

.05 

weston 

1.47 

.1" 

.02 

T 

T 

7 

.10   T 

.17 

.51 

.04 

.32 

.17 

7 

T 

WEST  UNION 

1.68 

.25 

.10 

.02 

.01 

.31 

.17 

.15 

.17 

.15 

.35 

SOUTHWESTERN         03 

BRANCHLAND 

2.B5 

.18 

1.44 

.52 

.43 

.02 

.26 

CHARLESTON  MB  AP          R 

1.13 

.12 

T 

T 

T 

.54 

.16 

.02   .13 

.07 

.09 

7 

7 

CHARLESTON  1 

1.20 

.13 

.69 

.10 

.12 

.08 

.08 

7 

CLAY  1 

1.94 

.17 

.05 

.12 

.37 

.40 

.27 

.26 

.10 

.20 

CLENDENIN  1  sw 

2.35 

.14 

.10 

.86 

.37 

.33 

.18 

.19 

.18 

CORTON 

1.78 

.01 

.14 

.43 

.20 

.40 

.36 

.10 

.11 

.03 

DILLE 

DUNLQW  5  SE 

HAMLIN 

2.46 

.26 

T 

T 

T 

1.43 

.24   7 

.25 

.10 

.18 

HOGSETT  GALLIPOLIS  0AM 

2.02 

.17 

T 

1.23 

.32 

.25 

.05 

HUNTINGTON  MB  AIRPORT 

3.03 

.23 

T 

T 

.05 

1.23 

.57 

.03 

.08 

.04 

.80 

7 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

3.05 

.08 

.13 

.01 

.02 

1.35 

.27 

.48 

.10 

.01 

.02 

.58 

KERMIT 

2.11 

.17 

.32 

.90 

.33 

.26 

.01 

.11 

T 

LOGAN 

3.24 

.12 

T 

.  '21 

1.7B 

.16 

.45 

.01 

7 

LONDON  LOCKS 

1.40 

.12 

.06 

.35 

.33 

.21 

.15 

.13 

7 

.05 

MADISON 

3.15 

.15 

.40 

1.51 

.26 

.36 

.09 

.38 

POINT  PLEASANT  3  NNE 

4.38 

.11 

.08 

.41 

1.92 

.07   7 

.32 

.15 

.23 

1.02 

.01 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

4.02 

.22 

.01 

.08 

2.55 

.29 

.20 

.15 

.15 

7 

.37 

RAVENSwOOO  LOCK  PARK 

3.41 

.11 

.08 

.10 

.60 

.80 

.55   .10 

.11 

.05 

.11 

.80 

RIPLEY 

3.15 

.10 

.14 

T 

7 

.75 

.75 

.04 

.25 

.23 

.04 

.85 

SPENCER 

1.88 

.30 

.12 

.63 

.08 

.09 

.28 

.04 

.34 

WAYNE  2 

2.45 

.19 

.03 

.53 

.15 

1.08 

.04 

.43 

WILLIAMSON 

2.78 

.11 

.13 

1.66 

.17 

.71 

WILLIAMSON  2 

2.32 

.12 

.0? 

1.53 

.16 

.07 

.39 

7 

T 

WINFIELD  LOCKS 

2.97 

.28 

T 

T 

1.58 

.38 

.43 

.10 

.20 

CENTRAL              0* 

ALBRIGHT 

2.55 

.03 

.08 

.25 

.49 

.74 

.07 

.08 

.59 

.15 

.07 

ALPENA  1  NW 

4.98 

.08 

.08 

.06 

1.25 

2.05 

1.18 

.05 

.15 

.08 

ARBOVALE  2 

1.38 

.05 

.25 

.60 

.48 

BAYARD 

2.04 

.02 

.07 

.12 

.53   T 

7 

.50 

.15 

.08 

.26 

.31 

T 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

2.28 

.09 

T 

.49 

.13 

1.33 

.18 

.06 

BECKLEY  WB  AP          //R 

1.36 

.07 

T 

.12 

.07 

.03   .17 

.67 

.18 

.01 

.02 

7 

BELVA 

1.37 

.13 

.30 

.14 

.14 

.40 

.19 

.03 

.04 

BRANDONVILLE 

2. S3 

.08 

.18 

.24 

.74 

.46 

.62 

.24 

.09 

.15 

.03 

BUCKEYE 

1.02 

.03 

.06 

.05 

.04 

.01 

.07 

.60 

.04 

.12 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.22 

.15 

.01 

.20 

.22 

.02 

1.20 

.10 

.30 

.02 

CANAAN  VALLEY 

2.42 

.06 

.17 

.07 

.24 

.17 

.52 

.79 

.08 

.17 

.15 

DRY  CREEK 

1.74 

.21 

T 

.60 

.14 

.27 

.05 

.02 

.42 

.03 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

1.45 

T 

.09 

.80 

.11 

.45 

ELKIN5  MB  AIRPORT      //R 

1.45 

.08 

.03 

.07 

T 

.31 

7 

.91 

.04 

7 

.01 

FLAT  TOP 

1.55 

.09 

.06 

.12 

.03   7 

.22 

.62 

.11 

.03 

.25 

.02 

HACKER  VALLEY 

3.23 

.14 

.14 

.06 

.12 

.33   .04 

1.18 

1.06 

.08 

7 

.06 

HICO 

1.47 

.17 

.07 

.09 

.12   T 

.72 

.11 

.07 

.06 

T 

MC  ROSS 

1.91 

.09 

T 

.09 

.70 

.34 

.01 

.62 

7 

mt  Storm 

2.05 

.05 

.03 

.07 

.09 

.17 

.33   .01 

.54 

.18 

.17 

.39 

OAK  Hi LL 

1.58 

.15 

T 

.25 

.11   7 

.21 

.63 

.23 

T 

PARSONS  1  SE 

2.20 

.07 

.08 

.21 

.13 

.29 

1.06 

.04 

.03 

.01 

.27 

.01 

PICKENS  1 

2.18 

.12 

.02 

.03 

.08 

.04 

.15   7 

.12 

1.22 

.12 

.20 

.08 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

2.79 

.08 

.21 

.55 

.37 

.79 

.72 

.07 

RICHWOOO 

1.31 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.30 

7 

1.00 

7 

7 

7 

T 

ROWLESBURG  I 

2.90 

.03 

.07 

7 

.03 

.14 

.70   .03 

.84 

.08 

7          .39 

.55 

.04 

SENECA  STATE  FOREST 

1.44 

T 

.06 

.01 

.04 

.02 

T 

.34 

.74 

.02 

.21 

7 

SPRUCE  KN08 

1.40 

.15 

.10 

.27 

.34 

.10 

.44 

STONY  RIVER  DAM 

1.88 

.07 

.17 

.19 

.10 

.17 

.70 

.10 

.38 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

2.37 

.14 

7 

.42 

.26 

.16   7 

7 

1.19 

.08 

.12 

7 

TERRA  ALTA  NO.  1 

3.69 

.03 

.02 

.15 

.40   .02 

1.36 

.11 

.30 

1.25 

.02 

.03 

THOMAS 

2.43 

.05 

.20 

.21 

.08 

.34 

.67 

.13 

.15 

.59 

.01 

VALLEY  BEND 

1.98 

.37 

.13 

.05 

7 

.43   .03 

.90 

T 

.05 

VALLEY  HEAD 

2.68 

.18 

.02 

7 

.10 

.12 

.64 

.23 

.48 

.06 

.31 

.54 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

1.58 

.09 

.01 

.20 

.30 

.72 

.04 

.08 

.08 

.06 

SOUTHERN             05 

ALDERSON 

2.06 

.54 

.06 

.72 

.01 

.10 

.57 

See  Reference  No  lea  Following  Station  Index 
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Continued 

WEST  VIRGINIA 
MAY        1970 

Station 

O 

E- 

Day 

of  Month 

1  |  2  | 

3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10   11 

12 

13  | 

14  |  15 

16  1 

17 

18 

19   20   21 

22   22 

1  U 

25 

26   27 

28   29   30 

31 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELO  FAA  AlRPb«T 

BIUESTQNE  DAM 

GARY                   //R 

IAEGER 

.98 
3.83 

.7". 
1.97 

3.43 

.11 

.02 

.05 
.11 
.18 

.01 

T 

T     .05 

T 

.44 
T 

.02 
.06 

.06 
.01 
.94 
1.50 

.02 
T 

.06 
.20 

.52 
1.08 
.06 
.19 
.26 

.28 
.20 
.49 
.50 
.54 

.05 

.07 
.03 
.10 

1.82 

.05 
.02 

T 

.03 
.06   T 

.12 
.57 

KOPPERSTON 
lExISBURG  2  SSri 
MATOAKA 
PINEvlLLE 
PRINCETON 

2.53 
1.86 
1.56 
1.6B 

1.6* 

T 

.15 

,09 

.19 
,03 

.03 

.87 

.04 

.11 
T 

.02 

.41 
.70 
.26 

.35   T 

.08 
.08 
.02 

.45 
.27 
.18 

.02 

.17 
.28 
.21 
.35 
1.26 

.02 

.24 

.02 
.07 

.42 
1.22 

.09 
.02 
T 

T 
.08 

.05 

.01 

.12   .10 

.19 

RENICK  NO  2 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

1.51 
.30 
1.21 

T 
T 

.04 

.03 

.05 

.04 

.08 

.48 

T 

.15 
.43 

.05 

.95 

.01 
.32 

.39 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
BRUSHY  RUN 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

1.61 

.83 

2.49 

3.36 

.14 
.02 

■  to 

.71 

T 

.18 

T 

T 

.30 

.03 

.04 

.3: 

T 
.37 

.03 

.18 
.45 
1.08 
.97 

T 
.01 

T 
T 

.83 
.93 

1.25 

T 
.05 

KEARNEY5VLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBJRG  FAA  AP 
MATHIAS 

MOOREFIELO  2  SSE 
OHPS 

2.25 
2.56 
3.96 

1.68 
1.90 

.63 

.41 

.66 
.11 
.01 

.11 

.38 

T 

.07 

.01 

T 

.43 
.30 
T 

.07 
.52 

.15 

.01 
.05 
.08 

.22   T 

•  13 

.14   .02 

T 
.40 

.60 
.38 

.41 
.31 
.46 

.02 

T 
T 

.01   .36 

.34 
.66 

.10 

.28 

.14 
1.50 
.20 

.50 

.02 

.14 

T 

.93 

.08 

PETERSBURG 
ROMNEY  3  NNE 
WARDENSVILLE  R  M  FARM 

.91 
1.59 
2.16 

.34 

.29 

T 

.26 

.09 

.18 

.44 
.48 

.05 

.01 

.10 
.41 

.73 
.39 
.89 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Average  temperatures  continued  above  normal 
for  the  second  month,  in  sharp  contrast  to  last 
fall  and  winter.  However,  some  freeze  damage 
to  crops  occurred  May  7.  Parkersburg's  31° 
was  the  third  coldest  temperature  for  so  late 
in  the  season.  Elkins'  20°  on  May  7  equalled 
the    absolute    minimum    temperature   for   May. 

Rainfall  was  below  normal  for  the  entire  State, 
and  the  southeastern  half  had  less  than  50  per- 
cent of  normal.  Heavy  thunderstorm  rainfall 
occurred  on  May  13  over  most  of  the  State,  during 
which  a  young  man  was  killed  by  lightning  in  the 


Morgantown  area.  Violent  storms  occurred  dur- 
ing the  last  10  days  of  the  month,  but  were  con- 
fined to  relatively  small  areas  throughout  the 
State.  Lost  River  State  Park,  near  Mathias 
(Hardy  County),  had  one  of  the  most  severe 
storms  ever  on  May  25,  during  which  6  inches 
of  rain  within  2  hours  was  reported  at  a  private 
weather  station.  Nine  inches  of  hail  were  ob- 
served on  nearby  Branch  Mountain,  described 
by  the  Mathias  weather  observer  as  almost 
unbelievable,  who  also  reported  that  no  one  in 
this  area  could  recall  ever  having  seen  so 
much  hail.* 


*  These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or    this    month's    issue    of     "STORM    DATA." 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


.1ST  V|»Glt(IA 

MAY         I'll', 


S1..I...11 


Day  ol  Month 


10   II   12   13   M   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   26   29   30   31 


NORTHWESTERN 


D) 


BENS  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRESTUN  1  Sbw 

MOUNDSVILLE 

NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 

PARKERS8URG  FAA  AP 

PARKERSBURG  WB  CITY 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  OM  12 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


NORTH  CENTRAL 


02 


BELINGTON 
BUCKHANNDN  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  0 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

COPTON 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SFW  TRMT  PL 

LOGAN 


MAX 
(UN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MTN 


MAX 

MIN 


MAX 

MTN 


MAX 
MTN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


90   89 
00   60 


SB   J« 
56   50 


90   69 
57   58 


90   89 
60   52 


88   88 
68   50 


90   67 
68   48 


87   71 

70   48 


88   73 
70   46 


88   80 
69   49 


89   89 
61   51 


8*   89 
52   56 


66   63 
55   52 


88   92 
55   61 


89   74 
63   47 


89   87 
56   55 


89   88 
52   56 


91   90 
63   60 


90   87 
56   52 


08   80 
61   51 


69   75 
68   48 


90   62 
59   51 


90   89 
55   61 


89   64 
62   49 


88  73  56 

68  50  47 

91  91  67 

62  62  47 


55   53   46 


92   90 
61   60 


90   88 
57   61 


71   53 
45   39 


BS   58 
49   43 


36   40   32 


73   70 
46   32 


62   76 
39   33 


78   73 
49   37 


75   6* 
48   36 


76   70 

49   37 


75   57 
48   36 


75   56 
49   39 


75   54 
46   34 


75   62 
45   35 


55   62 
38   38 


64   73 
36   42 


61   75 
40   41 


65   75 
40   44 


66   71 
40   34 


58   71 
37   41 


59   72 
40   40 


73   78   72 
36   45   31 


72   65 
37   45 


70   75 
40   43 


69   78 
42   38 


62   70 
39   40 


72   77 
38   46 


43   44   40 


71   76   75 


59   73 
41   42 


69   74 
37   43 


77   77 
44   43 


57   71 
45   42 


57   84 
25   31 


68   62 
26   36 


57   63 
26   28 


67   85 
26   38 


65   84 
25   44 


66   84 
26   39 


66   83 
28   48 


67   83 
31   46 


65   82 
27   47 


64   64 
24   38 


54   66 
29   31 


79   82 
39   50 


67   82 
26   39 


61   87 
34   48 


68   62 
29   46 


69   84 
38   49 


63   86 
37   52 


82   87 
52   65 


82   86 
41   52 


66   82 
28   40 


83   66 
39   53 


60   70   65 
30   32   43 


60   70   84 
28   29   43 


68   81 
30   47 


70   84 
33   44 


63   76 
34   35 


84   83   82 
51   60   63 


88   65 
48   63 


88   65 
47   47 


67   64 

51   53 


8^   62 

5*   56 


64   64 
54   55 


62   61 
61   60 


82   82 
62   61 


84   83 
59   57 


84  83  77 

49  52  57 

86  87  80 

65  61  62 


62 
56 


84   84   80 


71 


58  60  60 

68  67  86 

56  59  58 

84  65  84 

51  56  56 


67   66 
48   55 


84   83 
52   56 


60   67 
56   58 


86   65   82 
54   57   62 


89   65 
52   54 


7)   65 
56   61 


C6   64 
56   55 


65   62 
60   59 


76   76 
60   54 


79   77 
57   57 


76 

59 


54   57   54 


79   75   66 
60   56   61 


65   76 
54   62 


63   79 
61   63 


61   62   61 


76   82   76 
62   59   59 


65   80   66 
60   62   59 


71   66 
58   61 


65   83 
57   59 


66  85  80 

55  56  56 

70  84  60 

58  59  59 

81  63  86 

62  62  62 

85  85  86 

61  62  60 

65  85  85 

58  58  59 


64   72 
47   42 


64   73 

49   44 


62   72 
48   41 


64   62   73 
56   48   43 


76   55 

45   42 


63   69 
45   38 


81   58 
47   42 


56   70 
46   37 


84   67   70 
52   51   42 


76   59 
44   41 


63   72 
44   35 


60   71 
46   41 


58   70 
46   39 


63   71 
46   39 


79   64 
45   43 


61   72 
47   40 


75   62   70 
53   46   45 


59   49   46 


87   75   65 
55   49   40 


86   71   65 
60   49   42 


64   72 
50   40 


68   72 
51   41 


90   72   73 
57   48   45 


'3   83 
41   49 


87   90 
41   50 


71   82 
39   39 


83   87 
46   56 


83   86 
45   59 


83   87 
44   57 


82   88 
47   60 


62   88 
47   58 


83   66 
48   63 


83   87 
41   56 


75   83 

43   47 


66   79 
39   42 


80   84 
38   50 


70   79 
42   43 


81   64 
46   60 


80   84 
43   46 


71   61 
39   46 


71   84 
43   51 


83   87 
38   51 


84   86 
42   53 


83   86 
48   63 


83   86 
43   55 


73   63 
42   43 


62   68 
42   52 


61   87 
43   54 


39  42  52 

72  82  87 

40  44  53 

80  84  87 

44  54  56 


85   87 
44   50 


90   88 
56   59 


96   90 
56   62 


69   88 
55   53 


66   89 
56   60 


67   86 
60   64 


89   69 
67   62 


69   67 
64   63 


88   86 
63   61 


66   60 
63   61 


67   64 
55   59 


89   82 
60   62 


87   65 
53   57 


65   64 
54   56 


69   87 
56   56 


87   79 
61   60 


68   68 
59   56 


89   87 
56   56 


90   88 
57   55 


90   65 
52   59 


68   64 
57   61 


86   64 
65   61 


89   84 
56   58 


91   90 
55   58 


86   66 
57   61 


90   90   91 
56   60   60 


90  90  90 

57  56  58 

69  69  88 

60  60  60 

88  87  88 

60  62  62 

69  90  86 

61  60  60 


93   92 
57   57 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    53    - 


86   69 
59   61 


66  90 

57  57 

89  85  78 

60  61  44 

85  60  74 
62  62  42 

69  84  78 

61  60  48 

89  77  71 

64  59  47 

86  76  72 

62  60  48 


85   79 
61   60 


86   79 
60   62 


83   86   77 


89   72 
57   42 


76   73 
60   43 


69   77 
59   44 


76   63 

59   46 


77   73 
62   45 


89   77 
60   40 


90   78 
62   44 


80   75 
62   43 


75   66 
60   48 


60   72 
60   44 


92   82 
59   45 


76   75 
61   42 


90   91 
58   60 


90   90   79 
60   61   52 


90   77   73 
63   62   51 


90   90   78 
63   63   49 


58   60   50 


80   65 
47   46 


87   84 
51   46 


62  69 

44  46 

83  84 

50  49   55 


83   82 
51   52 


66   62 

54   51 


64   81 
60   57 


65   81 
60   58 


75   83 

48   54 


6'. 
53 


69   61 
40   42 


64   84 
43   52 


72   80 
40   48 


73   82 
44   51 


80   61 
52   49 


82   62 
45 


67   84 
50 


81   63 
54   56 


60   84 
46   52 


85 

43   43 


86   82 
46   54 


83   65 
40   45 


79   84   83   B3 
42   54   47   55 


86   88 
57   60 


84   65 
51 


89   68 
45   46 


88   66 
50   46 


67   87   65 
46   63   62 


74   84   87 

4B   59   61   58 


66   85   60 
42   53   52 


74   64   85   84 
43   47   52   57 


82   85 

47   56   56 


82   64   61   85 
50   57   56   63 


83   86 
50   58 


89   85 
49   60 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 
MAY        1970 

SUIIaa 

Day 

of  Month 

■ 

01 

1 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

« 

> 

< 

10NDDN  LOCKS 

MAX 

Mm 

90 
61 

92 
60 

68 

47 

58 

45 

72 

44 

78 
44 

60 
35 

72 
34 

74 
44 

87 
54 

84 
55 

85 

57 

70 
57 

85 
55 

83 
62 

90 
60 

78 

50 

63 
48 

72 
46 

83 
48 

88 
54 

91 
58 

91 
58 

90 
61 

90 
61 

91 
62 

76 
50 

77 
49 

89 
51 

83 

60 

78 
61 

80.3 
52.7 

MADISON 

MAX 

MIN 

91 
59 

91 
59 

64 
47 

57 
43 

71 
41 

80 
42 

63 
33 

75 
34 

85 
41 

87 
50 

85 
53 

82 

57 

68 
56 

85 
57 

83 

60 

87 
52 

74 

48 

65 

41 

74 
45 

S3 

46 

65 
50 

90 

55 

90 
56 

90 

56 

90 
59 

91 
59 

79 
50 

78 
47 

86 

48 

34 
54 

83 
58 

80.5 
50.2 

POINT  PLEASANT  5  NN£ 

MAX 

Mm 

B9 
65 

86 
54 

55 

41 

60 

38 

73 
44 

76 
38 

58 
28 

69 

42 

83 
45 

85 

54 

82 
57 

83 
59 

70 
59 

64 
59 

62 
58 

85 
59 

72 

48 

62 
42 

72 
43 

81 
51 

87 
58 

89 

59 

89 
58 

87 
60 

89 
60 

89 
62 

78 

44 

72 
47 

80 
57 

84 
52 

81 
60 

78.5 
51.6 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

MAX 

Mm 

87 
69 

85 
49 

58 
42 

71 
39 

75 
49 

74 

34 

68 
29 

82 
41 

83 
53 

84 
53 

82 
57 

82 

58 

62 
60 

82 
59 

85 
59 

85 
60 

68 
47 

71 
42 

80 
43 

88 
52 

90 
60 

88 
57 

87 
60 

87 
60 

88 
63 

82 
62 

88 

45 

81 
47 

85 

60 

84 
59 

83 
61 

61.1 
52.5 

RIPLEY 

MAX 

Mm 

90 
65 

88 

47 

60 
42 

73 
40 

78 

47 

72 
36 

70 
29 

85 
42 

88 
52 

88 
52 

85 
57 

72 

57 

84 
59 

80 
60 

89 

59 

85 
57 

65 
48 

72 
42 

82 
42 

89 
53 

92 

58 

91 
59 

91 
58 

91 
59 

93 
62 

89 
59 

78 
46 

83 
47 

87 

55 

86 

51 

86 
55 

82.6 

51.5 

SPENCER 

MAX 

Mm 

88 
68 

87 
50 

57 
44 

70 
37 

75 
46 

73 

38 

74 
27 

82 
39 

85 
52 

83 
52 

83 
58 

82 
56 

83 
58 

81 
60 

85 
54 

84 
57 

61 

47 

69 
38 

79 

40 

85 
52 

88 
58 

89 

55 

86 
58 

86 
58 

86 
59 

85 
62 

75 
46 

80 
43 

64 
59 

80 
52 

81 
55 

80.3 
50.9 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

89 
68 

89 
49 

53 

39 

72 
41 

78 
41 

75 

39 

79 
31 

84 
31 

86 
56 

85 

51 

85 

57 

83 
61 

84 
60 

86 
62 

85 
69 

87 
61 

66 

51 

77 
40 

81 
41 

86 

51 

89 

57 

89 
59 

88 
62 

89 
62 

90 
59 

88 
63 

77 
47 

85 

46 

86 
54 

85 
58 

87 
53 

82.7 
52.2 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

94 
63 

93 

45 

74 
43 

82 

45 

67 
35 

80 
38 

46 

89 

88 
61 

68 
59 

86 
59 

90 
60 

91 

44 

79 
44 

89 
48 

90 
54 

96 
58 

97 
60 

95 
62 

83 
50 

82 
46 

90 
55 

WINFIELD  LOCKS 

*     *     * 

MAX 

Mm 

90 
62 

8B 
63 

66 
46 

60 
42 

72 
42 

77 
41 

60 
32 

71 
31 

83 
43 

85 
55 

83 

50 

83 
59 

69 
59 

63 

58 

78 
60 

66 
60 

73 
51 

62 

43 

74 

43 

81 
46 

82 
56 

88 

61 

88 
60 

87 
63 

89 

63 

90 
64 

77 
50 

74 
49 

83 
49 

84 

47 

81 
59 

78.9 

51.8 

CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

MAX 

Mm 

79 
56 

77 
46 

69 

42 

58 

41 

69 
32 

68 
33 

64 
21 

75 
33 

81 
38 

79 
41 

79 
38 

79 
53 

79 
47 

75 
50 

79 

46 

75 
59 

60 
46 

65 
32 

79 
32 

79 
44 

80 
49 

83 

52 

79 
48 

81 
47 

B0 

41 

75 
54 

71 
46 

79 

34 

71 
44 

65 

46 

72 
50 

74.3 
43.3 

BAYARD 

MAX 

Mm 

86 
48 

83 
48 

59 
42 

60 
35 

70 
38 

66 
32 

58 
23 

75 
39 

80 
54 

80 
46 

76 
50 

77 
55 

76 
54 

74 
55 

79 
56 

77 
51 

61 
43 

62 
37 

78 
40 

77 
42 

82 
49 

81 
50 

80 
54 

79 
55 

83 
51 

74 
57 

66 
43 

71 
34 

71 
40 

72 
46 

60 
41 

73.9 
45.4 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

81 
59 

81 
52 

53 

42 

63 
38 

73 
36 

70 
39 

69 
25 

75 

48 

83 
45 

82 

47 

79 
52 

76 
51 

81 

51 

80 
53 

84 
53 

82 
59 

67 

43 

67 
35 

78 
34 

80 
43 

86 
52 

85 
51 

83 
53 

83 

49 

83 
57 

71 
55 

71 
41 

79 
39 

77 
54 

69 
52 

78 
56 

76.4 

47.2 

BECKLEY  wb  ap 

MAX 

Mm 

82 
61 

72 
44 

48 
41 

61 
39 

71 
43 

56 
38 

67 
28 

77 
48 

81 
56 

78 
55 

77 
56 

66 
57 

79 
52 

79 
56 

83 
58 

69 

54 

57 
40 

65 
36 

77 
40 

78 
51 

83 
56 

84 
56 

83 
58 

83 
57 

62 
58 

71 

51 

71 
46 

78 
43 

72 
56 

66 
52 

75 
58 

73.3 
49.8 

BRANDONVILLE 

MAX 

Mm 

86 

57 

85 
58 

65 

43 

57 
34 

64 
39 

71 
34 

48 
21 

61 
35 

78 
48 

82 

54 

82 
56 

80 
57 

77 
55 

78 
59 

72 
52 

82 
53 

76 
45 

54 
35 

65 

40 

78 
57 

60 

50 

80 
54 

84 
52 

83 
56 

83 
55 

64 
60 

73 
39 

61 
35 

77 
46 

73 

49 

76 

46 

74.0 
47.5 

BUCKEYE 

MAX 

Mm 

81 
44 

80 
44 

71 
43 

56 
39 

71 
30 

70 
31 

64 

IB 

76 
28 

81 
38 

81 
38 

78 
50 

74 
49 

81 
47 

82 
45 

81 
46 

80 
56 

60 
43 

67 
30 

82 

34 

80 
39 

87 
50 

85 

48 

84 
48 

83 

45 

83 
48 

77 
49 

72 
35 

80 
34 

79 
43 

66 
41 

74 
49 

76.3 
41.4 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

83 
55 

77 
53 

58 
39 

55 
33 

67 
41 

64 
29 

58 
20 

72 
42 

78 
56 

76 

50 

75 
53 

75 

54 

74 
54 

73 
51 

76 
45 

73 
51 

58 
41 

60 
37 

72 
35 

75 

45 

80 
44 

78 

47 

77 
57 

76 

54 

81 

47 

67 
55 

63 

40 

74 
31 

67 
40 

70 
46 

71 

47 

71.1 
44.9 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

85 

61 

71 
45 

52 
43 

60 
35 

70 
36 

51 
31 

62 

20 

77 
37 

82 
43 

82 
43 

81 
53 

78 
56 

79 
55 

74 
50 

83 
49 

78 
53 

56 
44 

64 
38 

76 
36 

79 
46 

83 
52 

83 
48 

63 
52 

62 
52 

84 
52 

72 
58 

66 
41 

79 
36 

75 
46 

76 
51 

80 
43 

74.3 
45.3 

FLAT  TOP 

MAX 

Mm 

77 
56 

78 
55 

68 
39 

47 
38 

60 
40 

67 

38 

54 
33 

65 
32 

70 
50 

77 
57 

74 
57 

72 
55 

65 
53 

74 
55 

76 
55 

77 
56 

65 

41 

54 
39 

64 
39 

74 
53 

76 
59 

80 
58 

80 
62 

77 
61 

78 
61 

76 
55 

67 
49 

67 
48 

73 
50 

66 

49 

71 
49 

70.0 
49.7 

MC  ROSS 

MAX 

Mm 

83 
55 

82 
50 

68 
42 

55 
39 

72 
34 

72 
35 

65 
25 

79 
35 

82 

44 

83 
44 

79 
51 

80 
49 

61 
49 

80 
54 

83 
51 

81 
58 

63 

45 

63 
39 

76 
35 

80 
43 

84 
53 

84 
51 

84 
54 

63 
49 

83 
52 

82 
56 

72 
42 

79 
39 

78 
52 

79 
52 

77 
55 

77.2 
46.2 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

84 
61 

78 
52 

72 
42 

50 
38 

66 
39 

75 
39 

57 
29 

70 
29 

81 
41 

89 
52 

81 
52 

82 
55 

68 
54 

82 
54 

80 
56 

87 
57 

70 
46 

57 
40 

68 
39 

80 

40 

82 
50 

87 
56 

87 
56 

85 
55 

87 
55 

87 
57 

74 
47 

73 
43 

83 

44 

77 
55 

72 
55 

76.4 
48.0 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

86 
59 

87 
55 

74 
45 

56 

37 

62 

38 

72 

34 

52 
23 

63 

34 

79 

44 

83 
48 

83 
54 

61 
59 

79 
53 

SI 

56 

75 
53 

83 
54 

79 

46 

57 
39 

66 
38 

79 

47 

82 

54 

86 
53 

85 
56 

84 
57 

84 

57 

87 
59 

74 
43 

68 

40 

81 
47 

73 
54 

77 
48 

76.1 
47.9 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

84 
60 

72 
49 

50 
49 

60 
35 

69 
39 

62 
29 

62 
22 

76 
39 

80 
48 

79 
49 

79 
47 

73 
55 

78 
52 

76 
52 

63 
50 

74 
56 

60 
42 

64 
39 

76 
38 

78 
48 

83 

50 

82 
51 

81 
54 

Bl 
53 

84 
53 

73 
55 

66 
39 

79 
39 

75 

5u 

75 
47 

76 
56 

73.9 
46.6 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

85 
51 

83 

40 

72 
38 

68 
33 

71 
35 

69 
31 

59 

21 

78 
25 

78 
29 

80 
31 

81 

30 

79 
56 

78 
54 

78 
59 

82 

51 

81 
50 

82 

43 

65 
33 

77 
38 

81 
36 

84 
49 

84 
52 

80 

51 

82 
52 

83 
53 

83 
56 

72 

40 

76 
36 

75 
47 

76 
49 

61 
49 

77.6 
42.6 

RICHHOOD 

MAX 

MIN 

84 
52 

80 
41 

63 

40 

69 
38 

72 
42 

68 
39 

73 
22 

78 
39 

68 
42 

80 

43 

82 
52 

78 
49 

76 
53 

62 
57 

79 
51 

82 
52 

61 
41 

69 
42 

61 
34 

82 

44 

86 
53 

87 
56 

85 
53 

78 
52 

83 
58 

74 
58 

66 
43 

81 
42 

84 
53 

79 
50 

63 
53 

77.5 
46.6 

R0WLES6URG  1 

MAX 

Mm 

88 

54 

82 

54 

58 
46 

64 

38 

72 
40 

68 
36 

62 
25 

80 
40 

83 

50 

83 

49 

81 
54 

79 
60 

62 
56 

77 
59 

85 
55 

80 
56 

63 
47 

69 
41 

77 
42 

83 

35 

89 
52 

86 
56 

84 
58 

84 

61 

88 
58 

75 
61 

73 
45 

82 

43 

77 
50 

74 
49 

65 
52 

77.8 
49.1 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

81 
44 

77 
45 

60 
42 

61 
37 

72 
30 

66 
31 

68 

16 

79 
30 

82 
40 

80 
39 

80 
47 

79 
47 

82 
46 

79 
42 

82 
46 

69 
52 

59 

3' 

69 
36 

80 
30 

64 

40 

86 
49 

86 
50 

85 
46 

85 
45 

84 
45 

74 
45 

71 
39 

81 
32 

SO 
42 

65 
44 

79 
47 

75.9 

40.8 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

79 
58 

78 
57 

73 
38 

58 
38 

55 

44 

67 

30 

47 
26 

60 
32 

73 
42 

78 
46 

78 
47 

74 
50 

78 
54 

75 
56 

70 
54 

75 
55 

67 
43 

65 
38 

62 

40 

74 
55 

76 
58 

80 
60 

79 
57 

78 
59 

78 
56 

80 

57 

75 
47 

66 
45 

75 

42 

63 
42 

68 

46 

71.2 
47.5 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

86 

57 

86 

56 

70 
43 

52 
39 

65 
41 

73 

38 

58 
33 

71 
35 

82 
50 

83 
51 

82 
56 

83 
53 

78 
55 

83 
55 

76 
53 

S3 

63 

82 

56 
38 

66 

37 

78 
49 

80 
56 

88 

55 

86 

54 

62 

54 

86 

57 

87 
60 

73 
45 

70 
43 

84 
49 

77 
55 

78 
58 

77.0 
49.6 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

83 
59 

83 
58 

67 

41 

58 
35 

59 
36 

69 

31 

48 
23 

59 
33 

75 
54 

79 
60 

78 
56 

77 
58 

74 
56 

75 
56 

66 
56 

78 
53 

72 
42 

52 
39 

63 
39 

75 

46 

78 
52 

83 

54 

81 
61 

80 
56 

77 
55 

82 
59 

70 
42 

59 
38 

74 

48 

68 
48 

72 
48 

71.5 
48.2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
•     *     * 

MAX 

Mm 

88 
55 

83 
55 

60 
46 

66 
39 

74 
39 

73 
33 

71 
26 

80 
36 

84 

45 

85 

47 

83 
54 

81 
55 

81 
54 

82 
54 

86 

52 

83 
57 

65 
47 

68 
42 

81 
39 

63 
46 

67 
54 

89 
51 

86 

53 

85 
52 

88 
53 

77 
57 

73 

44 

84 

40 

B2 
53 

79 
56 

81 
54 

79.7 
48.0 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

81 
55 

78 
61 

74 
40 

60 
40 

68 
46 

65 

39 

69 
27 

79 
44 

82 
51 

82 

51 

SO 
54 

76 
54 

82 
52 

80 
50 

82 
52 

82 
57 

65 
42 

67 
34 

78 
38 

60 
45 

85 
54 

85 
55 

85 
56 

86 
53 

83 
56 

78 
53 

74 
43 

79 
43 

72 
53 

66 
51 

76 
55 

76.8 
48.5 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

79 

60 

72 

47 

48 
43 

60 
42 

68 
46 

55 
40 

67 
34 

76 
52 

78 
58 

76 
60 

74 
61 

68 
56 

77 
56 

76 

58 

78 
61 

69 
53 

56 
42 

64 
40 

75 
47 

79 
56 

84 
56 

80 
60 

80 
62 

80 
65 

80 
63 

68 
55 

69 

50 

74 
51 

67 
56 

64 
53 

72 

60 

71.5 
53.1 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

Mm 

83 
56 

84 
53 

78 
49 

56 

45 

67 
40 

75 
42 

59 

31 

72 
34 

81 
39 

84 

49 

82 
50 

SO 
56 

75 
54 

85 
55 

84 
58 

64 
59 

75 

50 

62 

45 

70 
44 

62 
45 

83 

50 

89 
56 

88 

55 

88 
55 

69 

56 

86 

57 

77 
49 

76 
45 

82 

49 

75 
51 

71 
54 

78.1 
49.4 

GARY 

MAX 

Mm 

89 
55 

87 
55 

78 
46 

54 
44 

67 
37 

75 
36 

61 
30 

72 
29 

82 

33 

85 

47 

83 

55 

81 
54 

74 
56 

83 
55 

84 
55 

87 
50 

75 
48 

61 
40 

n 

40 

81 
40 

84 
44 

90 
55 

87 
55 

87 
54 

87 
55 

86 
54 

74 
46 

76 
43 

64 
43 

80 
51 

77 
55 

78.9 
47.1 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

86 
56 

85 
53 

64 
45 

66 
39 

76 
37 

74 
42 

73 
29 

82 
38 

84 
48 

82 
50 

81 
55 

76 
54 

62 
53 

S3 
56 

84 
56 

81 

51 

62 

43 

70 

41 

81 
39 

82 
46 

88 
55 

87 
54 

86 

56 

85 
53 

87 
55 

75 
59 

74 
45 

85 
40 

78 
48 

76 
54 

82 
56 

79.3 
48.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


.ii'  . 


I'OIHIl 


LEKlSBURG  2  SSW 
■  INIVIUI 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


06 


BERKELEY  SPRINGS 

FRANKLIN  2  NE 

HARPERS  FERRY  NaT  PARK 

KEARNEYSVlE  1  Nw  uBASO 

MARTINSRURG  FAA  AP 

MATHUS 

H00REF1EL0  2  SSE 

OMPS 

PETERSBURG 

RONNEY  3  NNE 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 


MAI 

Mm 


MM 

MIN 


MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  ol  Month 


90   91   76 
56   So   45 


86   85   81 


82   82   68 


62   7*   71 
45   16   40 


59   59   7* 


60   77   77 

46   i*        41 


74   65 
43   38 


81   80 
48   41 


62   76 
44   39 


78   56 
42   40 


75   67 
37   36 


75   75 
40   38 


62   76 
42   38 


76   76 
41   38 


77   76 
38   39 


63   61   78 
45   38   39 


66   79 
25   39 


66   85 
34   45 


57   66 
31   33 


66   83 
31   45 


66   BO 
25   36 


68   82 
27   39 


52   70 

32   40 


68   82 
28   43 


66   83 
25   38 


10   II   12   13   14   IS   16   17   IB   19   20   21   22   23   24   25   29   27   21   29   30 


89   88   86 


89   85   85 


86 
56 


49   53   60 


78   83   81 

49   50   50 


60   63   54 


64   67 
49   37 


68   73 
55   45 


67   65 
51   44 


64   70 
52   42 


62   67 
51   43 


68 

56   57 


65   64 
52   46 


66   71 
54   39 


69   70 
51   39 


69   63 
52   42 


85 
»7 


62   84 
39   50 


67   88 
50   61 


85   67 
45   62 


82   83 
40   54 


84   88 
51   55 


70   84 
49   54 


79   87 
40   51 


83   67 
40   57 


71   85 
40   50 


88   86 
56   53 


90   86 
61   66 


61   92 
52   56 


91   89 
56   64 


87   66 
54   56 


90   90 
58   58 


82   90 
55   60 


92   91 
60   57 


91   89 
53   54 


84   90 
55   56 


63   62 
63   65 


85   78 
63   61 


80   79 
63   62 


77 
57 


81. 

60 


70   73 
47   42 


74   74 
51   52 


71   74 
40   45 


75   75 
47   44 


72   70 
43   43 


77   75 
47   47 


76   74 
38   45 


80   76 
46   46 


76   76 
45   41 


74   73 
46   45 


78.1 
4».l 


10.6 
48.7 


76.1 
45.5 


80. 9 
47.1 


77.3 
46.0 


60.9 
55.1 


77.5 
50.8 


77.6 
52.2 


76.6 
48.4 


BO. 6 
51.3 


77.1 
51.2 


61.4 
51.7 


60.3 
46.7 


77.4 
49.1 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber  of  days  w 

th 

0 

"5 
w 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h 

) 

averages 
percent 

' 

precipitation 

JC 

w 

c 

.      D 
—    • 

I-  t/l 
<D    O 

a.  a. 

11 

ac.  O 

c 

2-d 

"5  • 
«  • 

OfbO 

<D 
CO 
0 

0) 
> 
< 

0) 

o'1 

t-      (A 

6£ 

—  i 

o» 

Standard  of  1 

EASTERN 

ime 

a> 
u 
O 

L. 
1- 

Ox. 

q 
q 

0^ 

o 

o> 

6 

&■ 
a- 

o 
q 

> 

0 

92 

(N  O 

~0 

0 

1- 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01      07       13 

19 

BECKLfcY    WB    AIRPDRT 

23 

3.5 

9.6 

40++ 

29 

13 

79 

78 

49 

57 

2 

5 

3 

1 

0 

0 

11 

5.8 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

22 

2.5 

6.4 

2844 

26 

13 

78 

81 

43 

49 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

12 

5.4 

ELKINS    Wb    AIRPORT 

m 

W 

- 

- 

94 

55 

63 

3 

5 

1 

1 

0 

0 

10 

6.4 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

20 

2.1 

5.6 

20+* 

28 

13 

80 

87 

52 

51 

3 

4 

1 

2 

1 

a 

11 

5.5 

PARKERSBURG    WB    CITY 

26 

W 

24+ 

■ 

•■ 

1 

5 

5 

1 

0 

0 

12 

63 

_ 
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EVAPORATION  AND  WIND 


WEST  VIRGINIA 
MAY        1970 


Station 

Day 

Of  Month 

~2   ..  ? 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»    *    * 
NURTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.17 

.22 

,04 

.06 

.12 

.26 

.20 

.17 

.18 

.20 

.18 

.20 

.10 

.16 

.14 

.21 

.08 

.02 

.21 

.21 

.23 

.11 

.18 

- 

.22 

.26 

.21 

.29 

.19 

.26 

.21 

5.476 

•    *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
HIND 
MAX 

MIN 

.22 

46 
66 
59 

.25 
26 

87 
60 

.12 
26 

74 
50 

.06 

14 
59 
45 

.07 
12 
62 

45 

.25 
48 
65 

44 

.12 
36 
58 
37 

.19 
21 
70 
36 

.18 
35 

75 
46 

.19 
29 

81 
55 

.19 
28 
80 
56 

.22 
25 
85 

59 

.06 

31 
84 
59 

.15 
25 
81 
59 

.08 
15 
74 
58 

.26 
45 
87 
59 

.27 
35 
82 
55 

.09 
26 
61 

45 

.19 
25 
67 
45 

.22 
22 

63 
50 

.13 
18 
81 
59 

.22 

16 
92 

62 

.24 
26 
88 
61 

.23 

28 
86 
62 

.15 
24 

85 
60 

.21 
30 
86 
61 

.14 
24 
76 

51 

.20 
24 
78 
48 

.22 

38 
85 
49 

.31 
94 
80 
50 

.27 
63 
81 
52 

5.70 

957 

78.0 

52.8 

»    *    * 
SOUTHERN 

05 

BLUESTONE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

54 
88 
60 

.18 
49 
86 
58 

.11 
42 
77 
53 

.13 
43 
60 
48 

* 

36 
65 
45 

.29 
56 

79 
45 

.13 
76 

73 
39 

.28 
42 

77 
38 

.15 
49 
81 
43 

47 
80 
55 

.17 
49 
80 
60 

.16 
48 
75 
59 

.06 
39 
86 
59 

.08 
44 
90 
60 

.22 
41 
69 
62 

.26 
42 
73 
57 

.14 
38 

70 
50 

.13 
53 

69 
41 

.20 
49 

87 
51 

.26 
36 

90 
54 

.18 
31 
94 
62 

.26 
39 
92 

61 

.19 
34 
91 
61 

.25 

39 
95 
60 

.25 

33 

86 

61 

.11 
39 

80 
55 

.16 
46 
85 

54 

.26 

50 
88 
54 

.21 
43 
78 

54 

.12 

51 
74 
55 

.11 

46 

5.476 
1386 
81.9 
53.8 

*    *    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

WBASO 

EVAP 

WIND 

.44 

.33 

.00 

.11 

.16 

.16 

.40 

.08 

.19 

.23 

.35 

.43 

.21 

.11 
32 

.28 

56 

.10 
57 

.10 
35 

.11 
51 

.22 
48 

.16 

41 

.36 
37 

.16 
26 

.27 
27 

.30 
33 

.19 
29 

.20 
31 

.38 
32 

.18 
60 

.30 
24 

.28 

44 

.24 
32 

7.03 

HAROENSVlLLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 

.18 
60 

.30 
72 

.23 

25 

•  OS 
19 

.06 
6 

.26 

78 

.21 
60 

.11 
26 

.33 
69 

* 

72 

.15 
21 

.26 
21 

.08 
38 

.13 
50 

.14 

46 

.06 
36 

.10 
37 

.23 
39 

.25 

36 

.21 
28 

.25 

24 

.24 

34 

.25 

42 

.19 
33 

.17 
24 

.16 
43 

.25 

48 

.21 
26 

.23 

35 

.22 

36 

5.946 
1186 

BLUESTONE  OAM 


-   GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON 
INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
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REFERENCE   NOTES 


WEST  VIRGINIA 
MAY  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatoloeist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  *»»■■*  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS ,   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F    In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  davlieht 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
St^ti0n^.,SDOW1on  gr°und  ^^f8  *r*at,I:0°  *;?*•  E'S'T-   °ata  lD  the  "^tremes"    table-  "^ily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,'  "Evaporation 
and  Wind   table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


J 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.0 

0 

5 

2 

0 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

83.2 

61.2 

72.2 

94 

30 

46 

7 

7 

5 

0 

0 

0 

6.51 

1.08 

5 

.0 

0 

10 

6 

2 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

82.2 

56.4 

69.3 

-  2.2 

92 

19 

46 

14 

16 

3 

0 

0 

0 

5.41 

1.95 

2.28 

27 

.0 

0 

8 

4 

1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

82.1 

58.2 

70.2 

-  1.7 

92 

18 

48 

14 

9 

5 

0 

0 

0 

6.64 

3.48 

2.37 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

MATHIAS 

80.1 

53.8 

67.0 

89 

18 

41 

7 

26 

0 

0 

0 

0 

4.70 

1.56 

26 

.0 

0 

10 

3 

1 

MOOREFIELD  2  SSE 

83.7 

57.9 

70.8 

91 

18 

45 

28 

7 

4 

0 

0 

0 

5.14 

.99 

9 

.0 

0 

12 

5 

0 

OMPS 

80.5 

55.9 

68.2 

92 

12 

46 

7 

23 

3 

0 

0 

0 

8.71 

3.04 

5 

.0 

0 

12 

6 

2 

PETERSBURG 

84.5 

57.9 

71.2 

.6 

93 

18 

39 

26 

11 

4 

0 

0 

0 

2.92 

-  1.45 

.70 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

ROmNEY  3  NNE 

84.0 

56. J 

70.3 

91 

18  + 

43 

7 

10 

4 

0 

0 

0 

5.75 

1.50 

5 

.0 

0 

10 

4 

3 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

82.3 

55.5 

66.9 

.1 

92 

19 

44 

29  + 

21 

4 

0 

0 

0 

3.44 

-   .12 

.93 

26 

.0 

0 

10 

3 

0 

DIVISION 

69.7 

-   .4 

4.93 

1.27 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
BAYARD 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
OMPS 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
WILLIAMSON  2 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
OMPS 


94 

DATE 

30  + 

34 

DATE 

07 

8.71 

1.37 

3.04 

DATE 

05 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  62  - 


DAILY  PRECIPITATION 


tattoo 

I 

D»y  Ol  M.  .nlli 

Hil 

3 

« 

5  1 

6 

H 

I9 

III  '  II 

12 

,3 

"l 

1'. 

,6| 

>7| 

1H 

19  ;  20 

21 

22  ]  23  [  24 

25   28 

27 

20   29  ]  30 

31 

■     «     • 

NORTHWESTERN        01 

IINS  NUN  1  SSE 

CAI«o  1  S 
CRESTON  1  SSw 
ELLIN60R0 

MC  MCCHEN  DAM  1> 

2.91 
9. It 

2. SO 

3.07 

.40 

T 
.OB 

.  It 

.13 
.32 
.92 
.62 

.43 

T 

.05 

.06 

.04 

.56 
1.25 
.49 

.20 

T 

.9   T 

.14 

.91 
.26 

.44 
.09 

.55 

.78 

.07 
.10 
.48 
.62 

.17 

.07 

.11 
T 

.05 

.02 
.15 

T 

.02 

.10 
.15 

.70 

.21 

.  !■. 

■  '■' 

,41 

.01 

T     .01 

MOUNOSVILLE 
NEK  CUMBERLAND 
NEK  MARTINSVILLE 
PARKERS6URG  FAA  AP 
PARkERSBURG  WB  C  in      R 

A.  A* 
6.»7 
1.90 
1.76 

.05 

.04  ,oe 

T     .05 

.17 
1,11 
.49 
,*Y 

■  24 
.23 

.03 

T 

.01 
.07 

.01 
.01 

.57 

T     .16 
.29   .06 
.04   .01 

.91 

1   .70 

.11 
T 

.17 

T 
T 

1  .no 
1,01 

.63 

.78 

1.05 
.18 
.52 
.25 

T 
.36 

.11 

'.TO 

T 

T 

T 
T 

l.uo 
,17 

T 
T 

.03 

.05   .12 
.66 
.93 
.62 

.  10 

.1.5 

.01 

.60 
.01   .01 
.02   T 

WEIRTON 
WELLS6UAG  3  NE 
WHEELING  WARWOOO  DM  12 

9.12 
1.68 

,01 
.03 

.10 
.13 

.03 

.07 

.03 
.09 

' 

.67 

.03 
.26 

.01 

1  .22 

.55 

.Bl 
.62 

.27 

.19 

1.14 
1  ,01 

.03 

.03   .13 
T     .25 

,9  1 
.  || 

.02 
.02 

NORTH  CENTRAL       02 

8ELINCT0N 
SUCKHANNON  2  k 
BURNSVRLE 
CENTRALIA 
CLARKSBURG  1 

A. 20 
A. 63 

A. 37 
A. 60 
2.36 

T 

,09 

T 
.25 

.2  5 
T 

.56 
.46 
.20 
.20 
.16 

.03 
.02 
.34 

.40 

T 

.35 

1.51 
.25 
.22 

.06 

.30 
.20 

.32 

.04 
.30 
.30 
.19 

1.00 
.49 
.03 
.12 

.05 

.48 
.02 
.12 

.07 

.79 
1.99 
.20 

.89 

.74 

T 

.40 
.16 

T 
.01 

.06 

T 

.24 

.35 

.20 

.11 
.80 
.30 

.01 
.02 

T 

T 

.10 

.15 
.17 
.36 
1.34 
.29 

.04 

.02 
.02 

FAIRMONT 
CA55AWAV 
GLlNvlLLE  2  NE 
GRANTSV1LLE  2  NW 
HASTINGS 

♦  .IS 

2.A7 

3.77 
A. 97 

.05 
.01   .10 

.92 
.25 

.12 

.07 
.55 

.99 

.51 

.49 
.29 

.57 
.01 

T 
.09 

.02 

.14 
1.45 
.94 

.03 

.05 
.01 

.16 

T 

.16 
.03 

1.10 

.as 

,09 

.49 

.16 

.05 
.71 

.11 

T 
.30 

1.07 

.82 
.20 

.07 

.50 

.08 
.01 
.13 

T 

.40 
.10 

.43 
.90 

.02   T 

T 

IRELAND 
JANE  LEW 
LAKE  LYNN 
MANN1NGT0N  1  N 
HANNINGTON  1  H 

5.AA 
9.75 

1.97 

.05 

.26 
.33 

.IB 

.55 
.12 

.15 

.08 

1,02 
.23 

.70 

.21 

.04 
.54 

.16 

.03 

T 

.53 

.40 

.17 

.37 

.82 
1.19 

1.30 

.97 
.08 

.27 

T 

1.24 
.13 

.65 

.05 

,09 

.26 

.15 

.10 

T 
.04 

,54 

.95 

.21 

T 

T 

nlDDLEBOURNE  2  ESE 

MORGaNTOHN  Faa  AIRPORT 

MORGANTOMN  L  AND  D 

PHILIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

2.73 
A. 26 

3.29 
5.21 

.02 

T 

T 

.11 

.17 

.01 

,19 

.28 
.35 

.37 
1.31 

.04 
1.02 

.01 

.43 

.67 
.47 

.20 
.25 

.20        .13 

.23        .54 

.30 

.07 

T 
.02 

.24 

.04 
.42 

1  .06 
.54 

.85 
.01 

.04 
.05 

.30 
.27 

.08 

T 

.66 

.57 

.05 
.11 

T 

T     T 
.31 

T 
.14 

.06 
.01 

.02 
.05 

.05 

.02 

.15 

.12 

.97 

.02   .04 

T 

.05 

VANOALIA 
WESTON 
WEST  UNION 

5. A3 
5.19 

5.06 

.15 

.49 

,27 

.75 
.24 
.10 

.05 
.12 

.04 

2.20 

.so 

.031 

.14 

.03 
.99 

.21 

.04 

.03 

.14 

2.47 

1,69 

1.02 
1.29 

.83 
.07 

.02 

.04 
.15 

T 

.21 

.04 

T 

.62 
.03 

.02 

.61 
.19 

*    *    * 
SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLAND 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENOENIN  1  SW 

3.20 
2.3! 

1.8A 
A. 36 
2.95 

T 

.60 
.54 

1.95 
T 

.32 
.90 

T 
T 

.04 

.14 

.22 

.20 

4   .06 
.26 

.17 
.15 

.07 

T 
.16   T 

T 

.OB 
.42 

.04 

.10 

.17 

T 

.14 

.72 

T 

.20 
.11 

.02 

T 

T 

.15 

.32 
.20 
.19 
.36 

.15 

T 

T     T 
1.02 

T 

T 
.06 

.12 
.02   .85 
T 

.53 
.55 

.66 

T 

.77 

.51 

T     T 

CORTON 

OILLE  " 

DUNIOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.96 
A. A3 

3.07 
2.50 

.21 

.04 

•  10 
.43 

1.23 
.22 

.11 

T 
.30 

.12 

.04 

.02 
.21 

.80 
.29   .21   .47 

.31   . 

.33 
3 

.03 

.05 
.20 

.27 

.04 

.05 

.18 

.08 
T 

.12 

.07 

.50 
.03 

.39 

.08   .15 
.01   T 

.02 
.08 

T 

.19   .32   .11 

.43 
.12   .24 

.11 

.51 

.46 

.89 
1.67 

T 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERHIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

3.28 
2.78 
1.97 
2.1A 
2.04 

.04 

T 

.51 

.11 

T 

.24 

.51 
.87 
.63 
.43 

.01 

T 

.14 

.04 

T 

.  10 
.02 
.07 
.33 

T 

.40 
.27 

.45 
.OB        .08 
.02   T 

.53        .42 
.04 

.08 

.34 

.25 

.04 

T 

.11 
.24 
.10 
.06 
.04 

.<,2 

.17 
.06 

.03 

.38 
.13 

.03 

.03 

.10 

T 

.03   T 

T 

.13 

.17 

T     .97 
.33 

.07 

T 

.61 

.02 

.08 

.33 

.OB 
.01 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

RAVENSWOOO  LOCK  PARK 

RIPLEY 

2.11 
3.06 
A. 90 
3.39 
A.6A 

.15 

.08 

T 

.12 

.50 

.36 
.86 
.30 
.28 
.35 

.05 

.25 
■  04 

.12 

.03 
.29 

T 

.17 

.95 

.74 
1.12 
.65 
.94 

.11 
.4B 
1.08 
.42 

,14 

T 

.07 

.14 

.07 
.02 
.26 

.29 

.72 
.06 
.25 

.35 

.29 
.13   T 

.46 

.08 

.08 

T 

T 

T 
T 

.04 
.02   .05 

.87 
.51 
.61 
1.05 

1.10 

T 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINPIELD  LOCKS 

3.59 
2.S2 
1.A8 
1.37 
3.72 

.70 
.02 
T 
.13 

1.05 
.59 
.53 

.34 
.69 

.07 

.15 

.57 

.06 
.04 

.03 
.09 
.01 

.01 
.04 

T 

.31 

.15 

.09 

■  42 

.10 

T 

.32 

T 
.12 

.07 
T 

.12 

T 
.6B 

.18 

.12 

.08 

.09   .14 

.01 

.18 

T 

.05 

.41 
T 

.01 
.29   T 

1.22 
.92 

.34 
1.20 

T     .01 
.23 

•    *    * 
CENTRAL             0*. 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NH 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.61 
2.79 
3.33 

T 
T 

.03 
.34 
.03 

.08 
.11 

•  i: 

.07 
.41 

.07 
.20 
.04 

.18 
.11 
.04 

.05   T 

.17 
.80 

.05 

.48 

T 

.75 
.63 
.14 

.35 
.08 

.49 

.26 

.38 

.90 
.37 
.45   .07 

.15 
.29 

.17 

.52 
.13 
.12 

.03 

.04 

BECKLEY  WB  AP          //R 

BELVA 

BRANOONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.58 
A. 36 
A. 57 
A. 24 
8.17 

.03 

.01 

.08 
.04 
.02 

T 

.50 

.05 

.14 

.55 

.15 
.04 
.16 
.06 
.21 

.06 
.20 

.08 
.66 
.55 

.40   .07 
.36 

.04        .23 
.02        .07 
.10 

T     T 
.23        .25 

T 

.21  1.40   .02 
1.55        .10 

.55 

.SB 
.05 
.25 
.95 

T 

.12 

.09 

.15 

.01 

.83 

.02 

.10 
.11 
.30 
.83 

1.70 
.04 
.02 

.24 

.10 

.68 

.03 

.15 

.01   T 
.07 
.21 
.02 
1.72   .01 

.20 
.07 

.44 

.02 
.05 

.17 
.15 
.30 
.23 

.06 
1.00 

.64 

.09 
.76 
.71 
.46 
.45 

T     T 
.04 
.04 
T 
.04 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

FLAT  TOP 

5.68 
3.42 
3.11 
4.65 
4.26 

.07 
T     .02 

.12 

.12 
.19 
.17 

.18 
.10 
.24 
.24 
.52 

.23 
.53 

.26 

.06 
.43 
.02 
.20 

1.31 
.07        .15 
.30 

.09   .02 
.12        .32 

.27   .02   .14 
.27        .19 
.05        T 

.02   .57 

T 
.04 

T 

T 
.64 

T 
1.32 

.86 

T 
1.62 
.02 

.87 
.07 
.05 
.13 

T 

.04 

.60 

T 

.01 

.28 

1.13 

.50 
.57 

.05 

.26 
.71   .02 

T 

.04   .17 

.35 

T 

.18 

T 

.60 

.34 

.35 
.95 

.20 
.35 

.02 
.12 

.02 

T 

.01 

HACKER  VALLEY 

HICO 

MC  ROSS 

mt  Storm 

OAK  HILL 

5.97 
4.01 
3.75 
2.19 
3.33 

.26 

T 

.03 

.22 

.16 

T 

.48 
.BO 
.05 

.17 

T 

1.20 
.16 

.80 
.14 

.61 
.08 
.11 

.08 
.37 

.25 
.04 

.42 
.32 

.06 
.74 

.13   T 

.39 

.08 
.19 

.06 

.06 

.10 

.08 

.12 

.10 

.29 

.08 

T 
,15 

.43 
.26 

.43 
.06 

.27 
.97 

1.15 

.08 

.53 
.33 

.30   T 

.09 
.21 

.02   T 

.30 

.36 
.05 
.19 

T 

.06 

.20 

.90 
.27 

.17 

.62 

.46 
.46 

.04 
.30 

.08 
.17 

T 

.11 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 

5.35 

5.09 
3.08 
5.75 

T     .15 

.52 
.10 
T 

.27 

.03 
.60 
.25 

.20 
.38 
.16 

.18 

1.02 
1.20 

.36 

.11 

.49 
.25 

.18 

.71 
.03 
.56 

.30 
.30 
.08 

,44 

.67 
.10 
.43 

1.35 
.04 
.39 

1.70 
.41 

.54 
,47 

.50 

.56 

.02 

T 

.85 

.35 

.40 
.34 

.07 

T 
.02 

.01 

.19 
.27 

.23 

T 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  OAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  I 

3.77 

3.01 
4.10 
7.21 

T 

.11 

.19 

.02 

.07 

.37 
•  62 

.76 

.32 

.14 
.BO 

.05 

.23 

1.10 

.03   T 

.15        .11 

.32 

.28        .85 

.11   . 

.52 

.11 

5   .16 

.12 

.12 

.06 
.05 

.07 

1.09 

.26 
.18 
■  30 

.62 

.43 
.08 
.49 

.43 
.01 

.12 

1.07 
.24 
.91 

.04 
.96 

.26 

,20 

.02 
.11 

.14   .01 

.21 
.02 

.01   .04 

.18 
.06 

.36 

.24 
.56 
.37 

T 

.01 

.07 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

4.43 
4.B4 

6.77 

.06 

.47 

.06 

.17 
.07 

.50 

.22 

.06 

.08 

.14 

.77 

1.60 

.20 
.27 

.20 

.19 
.30 

.50 

.21 

.03 
.37 

T 
.10 

.06 

T 

.19 

.33 

1.09 

.84 

.69 

.01 
.22 

1.27 
.01 

.03 

.54 
.93 

.15 

.10 

.  15 

.12 
.35 

.16 

.07 

.15 

.27 

1.72 

.08 
.04 

SOUTHERN            05 

ALOERSON 

3.40 

.90 

1.07 

.37 

.12 

.10 

.01 

.04 

.02 

.17 

.20 

.01 

.38 

.01 

See  Reference  Notes  Following  Staiion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEST  VIRGINIA 

Continued 

JUNE 

1970 

Day 

of  Month 

Station 

s 

o 

E- 

1  |  2  | 

3 

4  | 

s 

6 

7    8 

1  9 

10 

11  | 

12 

13  | 

14  |  15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  | 

27 

28   29  |  30 

31 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

3.63 

.05 

.10 

.08 

.94 

.08 

.36 

.02 

.52 

.27 

.02 

.59 

.04 

.04 

.39 

.03 

.10 

T 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

2.82 

.20 

.19 

T 

.27 

T 

.31   .04 

T 

.31 

T 

T 

.83 

T 

.08 

.32 

.27 

T 

BLUESTONE  0AM 

3.17 

.12 

.71 

T 

1.31 

.03   T 

.03 

.06 

.26   T 

T 

.03 

■  24 

.02 

T 

T 

.35   T 

.01 

T 

GARY                   //R 

3.20 

.13 

■  03 

.01 

.64 

.01 

.15 

.09 

.32 

.65 

.01 

.46 

.04 

T 

IAEGER 

3.03 

.12 

.14 

.06 

.11 

.04 

.05 

.06 

.18 

.03   .02 

.10 

.44 

.06 

.03 

.68 

■  16 

.02 

.71 

.02 

KOPPERSTQN 

2.17 

.04 

T 

T 

.21 

.08 

.06 

.20 

.31 

.02 

.59 

.23 

.26 

.15 

LEwISBURG  2  SSk 

3.21 

.05 

.40 

.41 

.02 

.51 

.01 

.25 

.01 

.06   .01 

.06 

.63 

.43 

.36 

MATOAKA 

4. 5*. 

.29 

.62 

T 

.24 

.31 

.36 

.39 

.11 

.38 

.41 

.39 

.22 

.71 

.11 

PINEvlLLE 

3.37 

.05 

.04 

.02 

.21 

.53 

.01 

.10 

.04 

1.44 

.05 

.-3 

.04 

.41 

PRINCCTON 

2.68 

.11 

.08 

.03 

.74 

.17 

.26 

T 

T 

T 

.02 

.04 

.45 

.05 

T 

.35 

.56 

.02 

RENICK  NO  2 

3.79 

.30 

.76 

T 

.12 

.74 

.10 

.31 

.15 

.40   T 

T 

.15 

T 

T 

.26 

T 

.46 

T 

UNION 

2.46 

.01 

T 

.01 

.09 

.12 

.77 

.19 

.03 

.03 

.06 

.35 

.27 

.02 

.04 

.47 

T 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

2.09 

.05 

.12 

.07 

.12 

.27 

.87 

.06 

.03 

.06 

.14 

T 

T 

.28 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

2.6B 

.07   .07 

.67 

.26 

.06 

.42 

.33 

.09 

.71 

BRUSHY  RUN 

4.16 

.84 

.54 

.05 

T 

.06 

.75 

.03 

.85 

.03 

.22 

T 

.35 

.10 

.34 

FRANKLIN  2  NE 

2.34 

.03 

.07 

.03 

.52 

.08 

.92 

.33 

.08 

.13 

.15 

HARPERS  FERRY 

6.53 

T 

.08 

T 

1.53 

.06 

T 

.22 

T 

.40 

.60 

1.05 

T 

.91 

.91 

.77 

T 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

6.91 

.01 

.07 

1.08 

.34 

.28 

.02 

.49 

.58 

.82 

.02 

.69 

.31 

1.00 

.80 

KEARNEYSVLE  1  NW  W8AS0 

5.41 

.07 

.04 

.72 

.02 

.14 

T 

.31 

.09 

.43 

.12 

.58 

.61 

2.28 

MARTINSBURG  FAA  AP 

6.64 

.23 

.18 

1.02 

.06 

.35 

.39 

.51 

.45 

1.01  2.37 

.07 

HATHIAS 

4.70 

.35 

.09 

.23 

.24 

.55 

.06 

.31 

.07 

.04 

.26 

.18 

.19 

1.56 

.55 

T 

M00REFIEL0  2  SSE 

5.14 

.12 

.95 

.04 

.52 

.18 

.99 

.55 

.44 

.10 

.57 

.10 

.39 

.10 

.09 

DMPS 

6.71 

.16 

.83 

3.04 

.70 

.24 

.70 

.16 

.75 

.22 

.47 

.40 

1  .04 

PETERSBURG 

2.92 

.07 

.23 

.10 

.05 

.26 

.36 

.64 

.20 

.70 

.31 

POMNEY  3  NNE 

5.75 

.12 

1.50 

1.09 

.05 

1.00 

.22 

.24 

.41 

.05 

.21 

.35 

.51 

WAPCENSVILLE  r  h  farm 

3.44 

T 

.24 

.02 

.06 

.19 

.21 

.17 

.12 

.15 

.68 

.50 

.93 

.17 

SPECIAL        WEATHER      SUMMARY 


The  trend  for  violent  storms  confined  to  relative- 
ly small  areas  throughout  the  State  continued. 
Some  of  the  more  outstanding  ones  reported 
are  briefly  noted.*  On  June  5  hail,  whipped  by 
high  winds,  smashed  thousands  of  windows  in 
the  city  of  Princeton,  Mercer  County.  Also, 
on  June  5,  a  small  tornado  was  reported  by  pilots 
25  miles  southeast  of  Elkins,  but  no  ground 
damage  was  reported.  Flash  floods  June  14 
occurred  in  the  Ripley  area,  Jackson  County. 
Golf- ball- sized  hail  was  reported  June  18  at 
Pickens,   Randolph  County,   and  June  26  at  Point 


Pleasant,  Mason  County.  A  violent  storm  on 
June  26  in  Berkeley  County  flooded  many  base- 
ments as  over  2  inches  of  rain  fell  in  a  few 
hours,  and  considerable  damage  occurred  in  Mar- 
tinsburg    as   wind   gusts   reached   to    63    m.p.h. 

Many  areas  of  the  State  had  rainfall  totals  over 
4  inches,  particularly  in  the  mountains  and  the 
three  easternmost  counties.  Several  stations 
near  the  Ohio  River  north  of  Point  Pleasant 
also  had  totals  over  4  inches. 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia    26506 


S**  R«f«r«nc*  NolM  Following  Station  Index 
-    64    - 


DAILY  TEMPERATURES 


W|»T     VIRGINIA 


DayolMonlh 


10      11       12      13      14      IS       16       17      IS      19      20      21       22      23      24      26      28      27      28      29      30      31 


NORTHWESTERN 


0] 


3tNS  RUN  1  SSE 
CAIRO  I  S 

crfston  i  ssw 
mounosville 
new  cumberland 
new  "artinsville 
parkersburg  faa  ap 
parkersburg  wb  c  i  t> 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 
WHEELING  WARh'OOD  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


OJ 


BEL1NGT0N 
BUCKhANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILL6  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIODLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
WESTDN 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


03 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

OUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

LOGAN 


56   96   36 


66   87   80 
60   61   59 


86   84   78 


85 

6* 


s<>  a;  86 


86   89   80 


89   87 
57   59 


83   87 
43   57 


89   86 
59   60 


88   87   83 
52   59   60 


65   70   65 


88   83 
65   67 


58   58   60 
83   81 


90   84 
56   56 


86   83 
66   66 


88   89 
62   62 


88   82   85 
60   59   60 


73   81 
57   61 


83   85 
60   67 


81   81 
64   61 


78   83 
61   59 


81   81 
62   57 


76  64  78 

59  62  61 

78  81  76 

61  64  55 


82   73 
64   57 


75   79   75 
55   61   56 


60   56   56 


Bl   83 
60   58 


80   73 
60   50 


84 

85 

61 

53 

84 

78 

61 

56 

81   83 
65   62 


79   80 
64   61 


81   83 
62   59 


79   78 
63   61 


77   78 
61   61 


76   77 
64   60 


78   79 
64   64 


75   78 
66   62 


82   90   90 
41   51   60 


90   90 
58   60 


80   90   90 
45   55   61 


79   89   87 
46   61   63 


BO   88 
47   60 


90   91 
60   64 


80   90 
39   53 


72   83 

41   51 


79   88 
46   59 


76   79   89 
43   52   59 


74   89 
39   47 


80   89   89 
42   57   60 


73   91   86 
45   61   61 


43   44   54 


90 

53 


83   68   87 
46   60   60 


74   80   81 
49   54   5' 


BO   88   81 

44   53   58 


80   84   81 


71   79 
45   45 


75   81 

47   47   56 


80   85   86 
47   58   61 


48   56   62 


78   82 
54   54 


91   90   90 


68   88   86 

57   57   54 


89   69   87 
56   57   63 


90   89   87 
59   59   57 


87   87   85 
62   62   64 


90   86   86 
61   63   63 


90   B9   68 
59   60   64 


91   90   66 
54   53   60 


84   85 
54   55 


87   65 
52   56 


89   90 
57   57 


89   86 
60   61 


55   54   56 


87   69   89 
57   60   54 


68   88   89 

57   60   60 


88   90   85 
60   61   64 


58   60   60 


86   89 
59   61 


69   88 
56   56 


87   88 

56   58   57 


67   89 

57   57   60 


86   86   86 
57   62 


89   89   87 
58   63   60 


91   91   89 
60   60   61 


60   76 
55   62 


64   79   76 


63  80 

64  65 


63   62 
63   65 


B3   79   76 
51   56   60 


87   87   80 


86   83   77 
61   63   59 


87   84 
63   64 


84   78   73 
59   59   58 


87   84   79 
59   60   63 


84   76 
62   67 


90 

87 

87 

89 

57 

57 

62 

59 

08 

87 

80 

76 

58 

57 

62 

58 

85   88   87 


89   88   84 
61   64   62 


67   65   85 
el   61   66 


63  84 

64  65 


89   87   85 
62   66   62 


62   67   62 


83   84   67 
65   69   66 


83   86   90 
69   67   64 


84   86   88 

67   70   72 


83   89   89 
66   69   73 


83   85   87 
66   61   66 


86   89 
66   64 


70   78   82 
57   62   63 


78   86 
57   65 


64   66   65 


78   85 
60   65 


67   87 
63   63 


68   69   69 


55   61   65 


64   65   67 


79   86   91 

64   69   71 


85   90   90 
61   64 


87   86   87 


76   86   90 
62   64   64 


78   86   91 
63   66   67 


83   89 

64   69   74 


85   90   91 
65   67   71 


76   86   92 
64   64   66 


86   78   76 


73   72 
46   52 


60   51   53 


77   80 
54   60 


64   55   60 


75   72 

49   52 


76   74 
52   53 


77   80 
50   50 


80   76 
62   52 


88   80 
59   50 


82   90   79 
62   54   59 


78   78   80 
56   49   49 


77   81 
51   53 


78   75 
61   50 


62   53   55 


80   87 
59   66 


92   82 
65   60 


79   85 
53   57 


60   56   60 


93   81   80 
64   58   54 


80   76   83 
65   57   63 


91   79 
66   56 


93   82   90 

64   63   64 


79   82 

50   31 


63   87 
36   30 


76   80 
34   32 


76   82 
57   52 


77   83   89 
59   53   55 


77   83   84 
52   46   50 


59   48 
78   81 


81   73 
55   51 


82   74 
55   51 


77   82 
54   49 


76   82 
55   57 


74   81 
59   53 


57   52   52 


82   89 
55   5* 


87   74 
60   56 


83   81   87 


50   51 
85   87 


85  76  82 

55  52  53 

83  77  63 

53  52  52 

74  81  86 

54  51  53 

83  83  86 

54  53  53 

85  79  86 

59  56  56 


87   86   75 


84   83   73 
60   56   59 


81   84 
52   53 


83   83 
59   60 


83   67 
60   56 


85   85 
53   60 


86   85   86 
54   54   60 


84   85 
50   55 


83   76 
61   59 


82   65   71 

65   64   54 


87 
5* 


69   89 
60   65 


88   86 
54   60 


87   86 
55   61 


84   86 
60   64 


67   89 
60   64 


90   89 
57   60 


78   84  in 


72   77   82 


ii 

67 


60   80 
48   58 


76   83 
48   53 


76   81   89 
46   53   69 


77   82 
49   57 


48   50   54 


46   46   56 


79   87   94 
55   54   65 


70   76   85 
54   52   54 


77   63   86 
50   49   57 


80   85   91 


77   84 
53   53 


S«*  Reierenc*  Nol«»  Following  Slalioo  Inde 
-   65    - 
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WEST  VIRGINIA 
JUNE       1970 

Station 

Day 

of  Month 

■ 
0) 

1 

2  1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

> 
< 

LONDON  IDCKS 

MAX 

Mm 

65 

61 

92 
63 

63 

60 
65 

63 
63 

85 
57 

75 
53 

81 
53 

89 
58 

87 

61 

91 
61 

90 
63 

87 
61 

89 
64 

82 
62 

82 

62 

87 

64 

90 

67 

92 
66 

62 

60 

81 
61 

89 

62 

76 
53 

78 
54 

88 
57 

89 

61 

87 
66 

70 
57 

78 
55 

86 
54 

84.5 
60.2 

MADISON 

MAX 

Mm 

87 
58 

90 
58 

81 
59 

75 
64 

79 
61 

81 
55 

77 
52 

80 
53 

87 
53 

88 

58 

90 
58 

86 

60 

67 
61 

86 
63 

65 
62 

78 
63 

86 
64 

91 

67 

91 
63 

62 
60 

80 

61 

86 

57 

75 
55 

82 
56 

86 

57 

88 
59 

68 
61 

71 
54 

77 

51 

86 
52 

83.8 
58.5 

POINT  PLE4SANT  5  NNE 

MAX 

Mm 

85 

65 

88 
62 

8' 
66 

76 
60 

79 

61 

81 
57 

76 
48 

80 
55 

89 
61 

88 
56 

89 
60 

89 
62 

88 
60 

84 
66 

84 
62 

78 
63 

85 
68 

90 
73 

90 
65 

81 
52 

77 
59 

83 
53 

76 
52 

81 
54 

86 
59 

85 

63 

85 

60 

73 
52 

77 
55 

83 
57 

83.0 
59.5 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

MAX 

Mm 

88 
65 

88 
65 

81 
64 

77 
61 

81 
63 

7B 
60 

78 
44 

88 
55 

88 
61 

89 
56 

89 

61 

87 
61 

86 
61 

63 
65 

81 
62 

83 
6! 

89 
67 

90 

73 

87 
64 

82 
53 

81 
61 

82 

54 

62 
50 

65 
53 

85 
60 

85 

60 

84 
57 

75 
49 

82 
53 

92 
63 

84.2 
59.5 

R1PLFY 

MAX 

Mm 

90 
61 

87 
60 

62 
65 

76 
61 

84 
62 

79 
58 

81 
42 

90 
55 

89 
62 

90 
58 

90 
61 

88 

60 

84 
60 

82 
63 

80 
62 

86 
63 

91 

67 

92 
69 

92 
63 

86 
55 

84 
64 

81 
55 

63 
52 

67 
54 

85 
60 

86 
64 

81 
61 

78 
49 

86 
54 

93 
63 

85.5 
59.4 

SPENCER 

MAX 

Mm 

87 
69 

66 
65 

82 
66 

78 
62 

80 
60 

61 
59 

78 
41 

86 
53 

86 
60 

66 
55 

67 
58 

86 
59 

82 
60 

77 
63 

76 
67 

82 
63 

88 

65 

89 

75 

87 
66 

87 
54 

81 
62 

72 
57 

80 
49 

85 
50 

86 
55 

84 
60 

80 
59 

75 
46 

61 
50 

90 
61 

82.8 

58.8 

WAYNE  2 

MAX 

Mm 

68 
60 

64 
60 

83 
65 

80 

62 

79 
60 

75 
57 

80 
48 

86 
55 

87 
61 

87 
56 

89 
60 

87 
60 

67 
58 

85 
65 

66 
64 

87 
64 

90 
68 

91 
66 

87 
56 

81 
58 

85 
64 

82 

54 

62 
52 

68 
51 

84 
58 

87 
64 

87 
61 

78 
50 

85 
51 

93 
61 

85.1 
59.0 

WILLIAMSON 

MAX 

Mm 

90 
59 

94 
61 

en 
67 

80 
66 

81 
63 

85 
53 

92 

60 

93 
59 

94 
61 

90 
62 

92 

64 

76 
64 

67 
66 

70 

66 

87 
59 

82 
56 

86 
57 

90 
59 

66 
65 

91 
52 

90 
56 

88.0 
61.1 

WINFIELD  LOCKS 

»      •      » 

MAX 

Mm 

86 
62 

88 
63 

Be 

62 

77 
64 

78 
63 

81 
61 

75 
46 

80 

47 

86 
59 

60 
60 

66 
59 

87 
63 

86 
63 

87 
65 

83 
67 

76 
66 

84 
67 

89 

70 

91 
65 

80 
59 

80 
59 

82 
58 

77 
55 

63 
55 

87 
57 

65 
62 

65 
62 

74 
52 

77 
53 

84 
56 

82.9 

60.1 

CENTRAL              04 

ARBOVALE  2 

MAX 

Mm 

80 
55 

80 
57 

77 
57 

77 
55 

77 
52 

67 
46 

73 
39 

60 
41 

80 

50 

84 
46 

83 
46 

62 
47 

80 
54 

76 
57 

63 
53 

79 
59 

84 
59 

84 
63 

79 
61 

76 
48 

78 
46 

77 
57 

77 
47 

81 
43 

61 
45 

80 

59 

76 
56 

71 
37 

76 
49 

79 
53 

77.9 
51.2 

BAYARD 

MAX 

Mm 

79 
46 

84 
51 

78 

55 

78 
57 

77 
55 

7* 
5* 

66 

34 

80 
48 

80 
52 

81 
49 

83 
46 

81 

50 

78 
52 

73 
49 

68 
53 

76 
55 

81 

53 

82 
60 

78 
57 

77 
48 

74 
47 

73 
55 

72 
39 

78 
42 

60 
50 

80 

56 

75 
50 

68 
36 

72 
36 

75 
60 

76.8 
49.9 

BECKLEY  V  A  HDSPITAL 

MAX 

Mm 

79 
53 

77 
56 

76 
56 

74 
54 

77 
53 

70 
46 

72 
45 

80 
45 

82 
52 

82 

50 

81 
50 

80 
48 

81 
52 

72 

58 

71 
53 

74 
57 

63 
62 

84 
63 

77 
60 

74 
54 

73 

51 

76 
58 

75 

45 

80 
52 

78 
54 

78 

54 

76 
54 

69 
42 

76 
43 

82 
57 

77.0 
52.6 

BECKLEY  WB  AP 

MAX 

Mm 

80 
59 

81 
62 

75 
59 

74 
59 

79 

54 

71 
49 

72 
42 

80 
51 

60 

54 

60 
53 

81 
56 

80 

54 

60 
56 

71 
58 

71 
58 

78 
61 

84 
62 

85 
67 

78 
62 

74 
55 

77 
61 

72 
51 

76 
45 

60 
61 

79 
58 

80 
59 

66 
48 

69 

44 

78 
46 

84 
61 

77.2 
55.6 

BRANDONVILLE 

MAX 

Mm 

83 
53 

83 
56 

8". 
59 

79 
60 

79 
56 

79 
55 

69 
36 

71 

44 

83 
56 

84 
51 

84 
50 

85 
56 

63 
55 

77 
51 

72 
55 

70 
60 

78 
61 

83 
62 

82 

57 

74 
44 

71 
48 

75 
55 

70 
47 

77 
46 

78 
55 

79 
55 

61 
55 

66 
40 

72 
46 

76 
55 

77.6 
52.6 

BUCKEYE 

MAX 

Mm 

82 
51 

62 
52 

7B 
56 

76 
57 

76 
54 

75 
47 

73 

40 

82 
42 

81 
58 

82 

50 

81 
49 

60 
50 

60 

54 

78 
56 

64 
50 

77 
56 

82 
59 

86 
60 

85 
53 

77 
47 

79 
52 

78 
50 

78 
45 

80 
46 

80 
50 

79 
55 

79 
55 

72 
42 

77 
39 

79 
50 

78.6 
50.8 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

1  8 
44 

60 
55 

77 

52 

76 
55 

73 
55 

68 
48 

67 
40 

7d 
45 

77 
48 

77 
46 

80 
43 

78 
46 

76 
50 

68 
52 

65 
52 

77 
53 

79 
55 

79 
57 

73 
49 

73 
48 

75 
54 

72 
58 

74 
42 

79 
45 

80 
52 

78 
52 

73 
44 

73 
38 

74 
37 

74 
60 

73.0 
49.0 

ELKINS  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

83 

46 

83 
53 

79 
61 

77 
57 

77 
56 

67 
43 

71 
38 

81 
44 

81 
56 

62 
53 

84 
49 

82 

51 

60 
56 

72 
55 

69 

55 

79 
57 

83 
61 

84 
64 

75 
62 

72 

50 

79 
51 

65 
49 

77 
45 

81 
45 

80 
48 

80 
56 

67 
48 

71 
40 

78 
43 

77 
52 

77.2 
51.5 

FLAT  TOP 

MAX 

Mm 

72 
56 

78 
56 

76 

60 

71 
57 

68 
56 

73 
50 

65 
45 

69 
48 

77 
56 

75 
56 

77 
54 

74 
55 

76 
59 

76 
56 

65 
54 

68 
54 

74 

58 

78 
60 

79 
61 

72 
54 

69 
54 

71 
53 

70 
50 

72 
49 

77 
52 

79 
60 

74 
60 

61 
48 

65 
50 

74 
51 

72.5 
54.4 

MC  ROSS 

MAX 

Mm 

82 
54 

81 
60 

75 

58 

74 
58 

79 
57 

79 
49 

69 
43 

78 
48 

79 
53 

77 
52 

79 
52 

81 
52 

60 
56 

81 
60 

69 

54 

79 
59 

79 
61 

84 
62 

84 
61 

78 
55 

77 
50 

72 
54 

75 
48 

82 

49 

82 
51 

80 
58 

81 
53 

69 
46 

78 

45 

61 
54 

78.1 
53.7 

OAK  HILL 

MAX 

Mm 

79 
59 

63 
60 

84 
63 

80 
60 

78 
59 

82 
51 

72 
44 

76 
44 

63 

46 

83 

54 

81 
54 

79 
53 

85 
54 

83 
58 

74 
59 

72 
60 

83 

61 

88 

64 

8B 
63 

60 
56 

76 
57 

61 
56 

73 
49 

81 
49 

85 

54 

85 
57 

88 

59 

63 

47 

73 
48 

62 
49 

60.0 
54.9 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

63 
50 

85 
55 

66 
60 

82 
59 

80 

57 

B0 
56 

69 

43 

73 
46 

85 
57 

86 
52 

87 
55 

65 
59 

83 
59 

72 
57 

70 
58 

81 

62 

86 
64 

85 
63 

77 
51 

75 
53 

80 
56 

67 
49 

80 

49 

84 
52 

85 
60 

83 
56 

67 
46 

73 

47 

82 
49 

79.7 
54.5 

PICKENS  I 

MAX 

Mm 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

83 
",6 

84 
54 

83 

60 

78 

61 

80 
55 

81 
48 

73 
38 

83 
50 

84 
56 

84 
53 

85 

51 

85 
55 

81 
58 

76 
59 

72 
55 

78 
59 

82 
61 

62 
63 

32 
57 

78 
59 

79 
57 

76 
46 

77 
46 

79 
48 

80 
54 

81 
56 

77 
5B 

72 
45 

78 
42 

78 
59 

79.7 
53.6 

RICHWOOD 

MAX 

Mm 

62 
53 

77 

76 

73 

75 

81 

76 

84 

73 

81 

83 

78 

81 

74 

69 

80 

84 

62 

79 

80 

76 

69 

79 
48 

79 

82 
52 

61 
49 

77 
55 

73 

79 
45 

76 

78.. 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

86 
55 

87 
60 

82 
63 

82 
63 

82 
61 

75 
57 

72 
45 

86 
51 

86 
61 

67 
57 

86 
56 

85 
57 

82 

61 

76 
56 

69 
58 

61 
63 

86 

64 

84 
64 

7B 
63 

75 
53 

79 
54 

71 
60 

61 
53 

83 
53 

83 
55 

83 
59 

75 
57 

72 
46 

80 
47 

80 
57 

80.5 
57.0 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

82 
55 

82 
55 

79 
5? 

77 
57 

79 
51 

72 

49 

75 
39 

85 
41 

83 
46 

84 
46 

82 
49 

83 
49 

83 
55 

67 
57 

62 

56 

81 
56 

85 

59 

86 
60 

76 
55 

78 
47 

79 
56 

79 
52 

76 
54 

80 

45 

81 
45 

60 
46 

68 
45 

70 
38 

70 
35 

79 
52 

78.1 
50.1 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

82 
60 

84 
65 

8^ 
65 

78 
58 

76 
60 

78 
54 

66 
44 

72 
50 

82 
58 

86 
52 

63 
56 

83 
55 

82 
54 

81 
57 

74 
60 

74 
59 

79 

60 

85 

71 

86 
64 

78 
55 

74 
63 

78 
58 

69 

48 

79 
52 

83 
56 

84 
60 

83 
56 

64 
46 

73 
49 

71 
48 

78.5 
56.5 

TERRA  ALTA  NO,  1 

MAX 

Mm 

72 
50 

79 
58 

61 
62 

77 
59 

76 
55 

76 
54 

67 
38 

66 
43 

81 
54 

79 
53 

80 
53 

83 
56 

80 
56 

72 
57 

70 
54 

66 
55 

76 

60 

80 
60 

79 
58 

73 
48 

70 
50 

73 
55 

65 

45 

74 
48 

77 
56 

78 
5« 

78 
53 

62 

41 

69 

44 

73 
49 

74.5 
52.7 

WEPSTER  SPRINGS  I  E 

»      *      • 

MAX 

Mm 

87 
55 

84 
60 

60 
62 

78 
59 

80 

57 

7S 

51 

74 
48 

83 

47 

83 
62 

84 
55 

87 
52 

64 
54 

64 
58 

78 
62 

71 
59 

80 
58 

89 
64 

88 
67 

81 
63 

78 
53 

81 
59 

79 
58 

60 
48 

85 
52 

66 
52 

63 
52 

82 
57 

72 
30 

81 
47 

81 
55 

81.1 
55.9 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

82 
55 

83 

60 

76 
61 

76 
54 

71 
57 

72 
45 

73 
42 

82 

47 

62 
52 

63 
49 

82 

50 

83 
49 

61 
55 

69 
55 

69 
52 

79 
58 

81 
60 

85 
64 

65 
62 

75 
56 

78 
57 

77 
52 

78 
45 

83 

54 

8? 
55 

80 

55 

79 
56 

71 
44 

80 
45 

84 
59 

78.8 
53.5 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
62 

78 
64 

75 
63 

69 
61 

74 
54 

68 

48 

70 
46 

77 
56 

78 
53 

78 
57 

77 
56 

78 
55 

77 
61 

67 
59 

71 
59 

76 
6? 

81 
63 

82 
68 

76 
63 

72 
59 

74 
61 

73 
59 

76 
52 

79 
62 

77 
63 

77 
60 

64 
52 

66 
50 

75 
52 

77 
61 

74.7 
58.0 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

Mm 

80 
57 

87 
57 

65 
6? 

80 
61 

78 
49 

63 
51 

70 
50 

76 
51 

65 
55 

84 
55 

67 
57 

85 
59 

83 
59 

86 

61 

78 
53 

75 
59 

64 
63 

88 
65 

89 
62 

83 
60 

79 
52 

80 
54 

78 
54 

60 
53 

89 
58 

84 
61 

83 
63 

68 
52 

76 
50 

84 
52 

81.4 
56.6 

GARY 

MAX 

Mm 

83 
5S 

88 
53 

57 

80 

60 

77 
57 

83 

55 

74 
53 

77 
50 

65 
49 

87 
57 

90 
55 

85 
56 

66 
56 

85 
59 

79 
55 

78 
56 

83 

60 

88 
65 

91 
62 

83 
61 

79 
61 

81 
58 

79 
56 

83 
55 

87 
55 

84 
61 

65 
60 

67 
52 

76 
51 

84 
51 

82.3 
56.4 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

85 
54 

84 
49 

80 
61 

77 
57 

81 
55 

74 
52 

77 
45 

84 
49 

87 
58 

62 
54 

B4 
55 

85 
54 

82 
57 

82 
60 

78 
55 

81 
59 

86 
63 

88 
64 

80 
60 

77 
58 

80 
60 

78 
54 

82 

44 

84 
52 

84 
55 

83 
56 

83 
57 

73 
48 

82 
45 

86 
55 

81.6 
54. B 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

«t»T     VIRGINIA 

Sltllon 

Day  ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

10 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

21 

21 

30 

11 

< 

IEW1S6URG    2    SSW 

MAX 
M1N 

83 

»< 
62 

•  0 
59 

TT 

58 

81 
36 

7U 
32 

76 
4) 

64 

50 

60 

5' 

82 

53 

84 
55 

62 
3* 

04 
57 

76 
56 

12 
62 

83 
36 

63 

62 

87 
68 

83 
66 

73 
57 

78 
36 

77 
55 

tl 
49 

64 

54 

63 

57 

82 

37 

63 

57 

60 
48 

67 

39 

60.9 
96.0 

PlNlvlllE 

MAX 

M1N 

85 

51 

69 
58 

82 
39 

8.- 
60 

60 
39 

84 
56 

76 
52 

60 
32 

66 

32 

90 
56 

91 
37 

91 
57 

91 
57 

66 
61 

79 
56 

77 
36 

66 
59 

90 
66 

9? 
63 

82 

61 

79 
61 

63 

37 

61 
52 

63 
51 

69 

51 

84 
56 

64 

61 

73 
30 

64 
50 

63.6 
36.3 

UNI  UN 

MAX 

MIN 

79 
53 

84 
60 

85 

61 

8- 
53 

79 
35 

82 
52 

73 
43 

76 

4* 

63 

49 

82 

3? 

62 
32 

64 
32 

85 

54 

63 

56 

71 
52 

76 
36 

62 

37 

64 
61 

86 

60 

80 

38 

74 
37 

78 
52 

79 
30 

76 

51 

64 
56 

82 

54 

60 

59 

74 
43 

60 
52 

79.9 
33.1 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

•              •              • 

MAX 
MIN 

86 
56 

85 
60 

83 
58 

81 
58 

82 
36 

78 

31 

79 
45 

62 

47 

84 
37 

83 
33 

87 
36 

86 
59 

86 
57 

80 
61 

72 
3« 

83 
60 

87 
61 

89 

66 

69 
64 

77 
56 

63 
59 

61 
53 

62 

51 

67 
51 

69 
55 

86 
56 

86 
55 

64 

44 

90 
54 

83.3 
39.9 

NORTHEASTERN                  06 

BERKELEY    SPRINCS 

MAX 

MIN 

89 
52 

86 
59 

84 
60 

84 

60 

89 
47 

69 

60 

89 
63 

92 

57 

91 
63 

84 
61 

79 
46 

69 

57 

74 
61 

87 
65 

91 
63 

69 
63 

61 
51 

82 

60 

83 
50 

66 

so 

66 
59 

62 
62 

81 
61 

61 
43 

82 
49 

66 
61 

84.9 
37.1 

FRANKLIN    2    NE 

MAX 
MIN 

83 

50 

84 
57 

62 
58 

80 
58 

60 
39 

71 
50 

76 
38 

85 

48 

82 
55 

83 
54 

86 

51 

85 
53 

80 
55 

71 
60 

65 
57 

81 
58 

87 
59 

89 

63 

60 
60 

79 
53 

83 
57 

74 

56 

78 
50 

63 

49 

66 
52 

62 

60 

77 
60 

73 
43 

80 

44 

80 
62 

60.2 
54.4 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

MAX 

MIN 

86 
61 

8B 
65 

84 
69 

74 
61 

88 
63 

70 
61 

75 
46 

88 

60 

66 
63 

87 
63 

92 
62 

91 
62 

84 
63 

76 
58 

74 
54 

76 
62 

67 
64 

91 
67 

90 
66 

84 
61 

79 
63 

79 
59 

83 
56 

89 

55 

65 
64 

84 
68 

79 
61 

77 
48 

79 
59 

94 
69 

83.2 

61.2 

KEAKNEYSVlE     1     Nw    WBASO 

MAX 

MIN 

83 
51 

88 

62 

88 
64 

eg 

60 

70 
60 

83 
55 

70 
50 

76 
54 

69 
56 

87 
60 

67 
56 

91 

56 

91 
62 

79 
46 

76 
52 

68 
56 

78 
62 

68 
63 

92 

61 

83 
59 

79 
58 

77 
59 

79 
51 

81 
32 

86 

54 

80 
62 

86 
63 

73 

47 

76 
49 

82 
50 

62.2 
56.4 

HARTINSBURC    FAA    AP 

MAX 

MIN 

87 
58 

89 
6* 

86 
66 

69 
61 

62 
62 

70 
57 

79 
51 

90 
55 

89 
60 

86 
62 

91 

57 

90 
61 

79 
55 

75 
48 

70 
57 

60 
61 

90 
63 

92 

65 

83 
62 

76 
58 

77 
56 

77 
60 

61 
52 

67 
53 

86 
60 

61 
65 

72 
54 

77 
49 

82 

51 

66 
61 

82.1 
58.2 

MATHIAS 

MAX 

MIN 

82 
52 

85 
54 

81 
59 

81 
55 

82 
60 

70 
53 

74 
41 

84 
49 

61 
53 

83 
53 

86 
52 

86 

54 

73 
57 

66 

57 

66 
56 

81 
56 

86 
58 

69 
61 

83 
59 

79 
52 

83 
53 

80 
54 

80 
48 

62 

47 

85 

54 

62 
62 

73 
59 

75 
43 

79 
45 

64 
55 

80.1 
33.6 

nDfREFIElD    2    SSE 

MAX 

MIN 

68 
59 

85 

60 

87 

64 

85 
60 

86 
63 

72 

56 

78 
46 

89 
53 

67 
58 

68 
59 

90 
57 

90 

55 

72 
60 

75 
60 

71 
59 

64 
62 

90 
62 

91 
64 

68 
63 

80 

56 

83 
56 

82 
62 

82 

54 

87 
53 

89 
55 

87 
62 

78 
63 

78 

45 

83 

50 

65 
60 

83.7 

37.9 

OMPS 

MAX 

MIN 

85 
53 

88 
62 

90 
60 

87 
59 

68 
57 

80 
56 

66 
46 

76 
56 

87 
59 

88 
67 

67 
55 

92 

56 

88 
60 

78 
55 

76 
56 

67 
56 

74 
60 

62 

60 

90 
60 

81 
51 

76 
35 

74 
57 

72 
54 

80 
51 

87 
52 

65 
55 

60 
59 

79 
50 

70 
48 

81 
52 

80.5 
55.9 

PETERSBURG 

MAX 
MIN 

86 
56 

88 
68 

82 
66 

84 
60 

86 
63 

76 
57 

78 
42 

68 

55 

68 
58 

88 
58 

90 
53 

89 
56 

85 
60 

71 
61 

70 
59 

83 
62 

91 
62 

93 

66 

86 
64 

81 
58 

63 
51 

85 
63 

82 

51 

67 
52 

92 

56 

89 
65 

82 
63 

79 
39 

64 
48 

89 
66 

84.5 
57.9 

RDnNEY    3    NNE 

MAX 

MIN 

38 
55 

89 
58 

86 

60 

82 
63 

84 
62 

56 

7B 
43 

90 
50 

88 
58 

87 
57 

90 
53 

89 
56 

68 

60 

75 
50 

72 
60 

62 
62 

91 
64 

91 
65 

88 
64 

81 
54 

60 
53 

79 
60 

62 
30 

89 
50 

89 
53 

82 

67 

82 
63 

78 
44 

83 
46 

86 
56 

84.0 
56.5 

WARDENSVUIE    R    M    FARM 

MAX 

MIN 

81 
56 

84 
60 

85 
62 

84 
58 

78 
61 

84 
56 

73 
46 

78 
50 

69 
55 

B9 
59 

88 
52 

91 
56 

90 
60 

74 
51 

71 
55 

70 
60 

83 
60 

91 
63 

92 

60 

B3 
60 

79 
55 

85 
58 

73 
52 

63 
50 

85 
54 

87 
60 

82 
62 

75 
44 

77 
44 

81 
46 

62.3 
55.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wi 

id 

Relative  humi 

dity 

N 

umber 

of  days  w' 

th 

0 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

' 

prec 

ipitation 

IE 
c 

—    ® 

U     40 
!_     1ft 

<b  o 
a.  a. 

1.0 

11 

at  .- 

OL    Q 

c 

2-d 

jft  «> 

0)    Cl 
OCCO 

o> 

0 

> 
< 

(/>    _ 

£    E 

o"1 

5.S 

0> 

«-  E 

o» 

Standard  of  1 
EASTERN 

ime 

o 
u 
o 

u 

o 
o 

C4- 

o 

°i 

o 

o- 

o 
q 

> 

0 
CN  O 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01      07       13 

19 

beckley  wb  airport 

22 

3.8 

8.5 

24++ 

24 

18 

88 

87 

57 

71 

7 

7 

5 

1 

1 

0 

21 

7.2 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

22 

2.8 

6.4 

25++ 

22 

16 

87 

86 

53 

60 

15 

3 

3 

2 

0 

0 

23 

- 

7.2 

ELKINS    WB    AIRPORT 

97 

67 

79 

4 

e 

4 

3 

1 

0 

20 

7.9 

HUNTINGTON    WB    AIRPQRT 

21 

2.7 

5.4 

24++ 

18 

02 

83 

87 

59 

63 

4 

3 

4 

3 

0 

0 

14 

- 

6.7 

PARKERSBURG    WB    CITY 

■ 

25 

W 

21 

- 

- 

7 

5 

4 

4 

0 

0 

20 

49 

- 
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EVAPORATION  AND  WIND 


WEST  VIRGINIA 
JUNE       1970 


Station 

Day 

Of  Month 

^3  h  oi 

0  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

*    •    * 
NORTH  CENTRAL       02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.21 

.35 

- 

.56 

.21 

.14 

- 

.18 

.25 

.26 

.20 

.18 

.27 

.17 

.11 

.00 

.19 

.14 

.17 

.22 

.16 

.21 

.11 

.23 

.20 

.08 

- 

.21 

.33 

.05 

5.99B 

*    *    * 
CENTRAL             04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WINO 
MAX 

MIN 

.20 
22 

86 

57 

.20 

15 
88 
60 

.16 
27 
85 
64 

.15 
23 
82 

64 

.11 
16 
79 
63 

.17 
28 
83 
60 

.14 
19 
71 
50 

.17 
17 
81 
52 

.36 
32 
90 

57 

.16 

17 
87 
61 

.22 

17 
89 
60 

.23 
17 
92 
60 

.25 
22 

90 
64 

.21 
25 
89 
62 

.19 
52 
75 
57 

.19 
24 
67 
58 

.09 
19 
B6 
67 

.26 
28 
91 
66 

.23 

27 
87 
66 

.38 
32 
82 
59 

.21 
20 
82 
59 

.17 
30 
82 
59 

.08 
24 
68 
53 

.16 
14 
87 
55 

.22 
23 

89 
59 

.15 
17 
67 
60 

.17 
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83 
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.17 
26 
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*    *    * 
SOUTHERN             05 

BLUESTONE  0AM 
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62 
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50 
90 
62 
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88 
65 
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21 
82 
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.14 
35 
81 

64 
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46 
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*    •    * 
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23 
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34 
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18 
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30 
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30 
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21 
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37 
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* 

.17 
52 

5.94 

966 

BLUESTONE  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON 
INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


..i     I     /1RGINIA 
JUNI 
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tl 
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•            »            » 

DECEMBER          1969 
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37.5 

22.0 

29.8 

-    3.5 

51 

10 

0 

28 

1078 

0 

e 

ta 

1 

4.62 
0    1  .01 

1.79 

1.12 

11 

12.5 

8 

28  + 

10 
7 

4 
0 

1 
0 

•         *         * 
JANUARY             1970 

FLAT    TOP 

29.5 

14.1 

21.  S 

-    9.0 

58 

30 

-    12 

10* 

1333 

0 

17 

2/ 

7 

1.81 

-    1.97 

.56 

30 

7 

12  + 

5 

1 

0 

»          «          « 
MARCH                  1970 

MOOREMElO    2    SSE 

4b.9 

29.1 

39.0 

70 

26 

13 

17 

797 

0 

0 

20 

0 

2.66 

.48 

30 

8 

0 

0 

*         »         * 
APRIL                  1970 

HDGSETT    GALLIPOLIS    OAM 
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68.1 
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36.5 
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86 
85 
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30 

26 

20 
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24 
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DAILY  PRECIPITATION 
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DECEMBER            1969 
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.    .    . 
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1.81 

T 

T 
T 
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.03 
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.32 
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T 
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" 
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MARCH                     1970 
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a. 66 

.32 
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.03 

T 

.22      T'         T 

T 

.10 

T 

.42       .07 

.13       .05       .07 

.08 

.33 

.41 

.09 

.         .         . 

APRIL                   1970 
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REEDSVILLE    EXP.    FARM 

9.63 

5.33 

.05 

1.21 

1.05 

.22 

.05 

.13 
.28 

.02 

.07       .03 
.29       .20      .18 

T 

T 
.30 

.53      T 

.79      T 

T            .71    2.17 
1.06    1.12 

.06 

T 

.05 

.03 

.40 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
JUNE  1970 

DELAYED  DATA 
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*    *    * 
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•    •    • 
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»     »      • 
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71 
52 

69 

48 

68 
43 

77 
40 

77 

50 

60 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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1.0 

7 
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3 
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4 
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6 

T 

T 

T 

T 
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T 

T 
T 

*    * 
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MU0REFIELD 
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- 

T 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
JUNE  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatolozist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgautown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  Drecioitation' 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  ■.**«■»*  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table'  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation.     ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMAT0L0GICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

r  s  DEPAB  IMI'N  I  OF  COMMERCE 

BNV1RONMEN1  VI  SCIENCE  SERVICES  K\  -minis  i  k.\  i  ION 

i  n\  IRONM1  NTA1   DATA  81  RVII  i 


WEST  VIRGINIA 

JULY    L970 
Volume  7m  No.  7 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHWESTERN 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CRESTON  1  SSw 
MOUNOSVILLE 
NEK  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARK6RSBURG  FAA  AP 
PARKERS8URG  WB  CITY 
WE1RT0N 
WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

DIVISION 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL 


BELlNGTON 
BUCKHANNON  2 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 


GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
M3RGANT0WN  FAA  AIRPORT 


MORGANTOWN 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 

CHARLESTON  WB  AP 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  SE 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  WB  AIRPORT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEV 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDONVILLE 

BUCKEVE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WB  AIRPORT 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 


OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 
REEDSVILLE  EXP 
RICHWOOD 


ROwLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 
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Max. 
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TERRA  ALTA  NO.  1 

76.6 

56.8 

66.7 

85 

2 

46 

7 

41 

0 

0 

0 

0 

7.30 

1.87 

28 

.0 

0 

11 

6 

2 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

83.3 

60.* 

71.9 

89 

29 

49 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

8.79 

2.66 

16 

.0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

68.7 

.4 

5.98 

.43 

.0 

*    «    » 
SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

83.0 

59.0 

71.0 

'  90 

29 

46 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

2.42 

.73 

16 

.0 

0 

5 

z 

0 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

77.8 

61.4 

69.6 

86 

19 

48 

<> 

18 

0 

0 

0 

0 

2.90 

.78 

27 

.0 

0 

8 

3 

0 

BLUESTONE  DAM 

85.3 

61.1 

73.2 

93 

2 

53 

6 

0 

8 

0 

0 

0 

2.20 

.76 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

GARY                     //R 

86.0 

60.1 

73.1 

-   .9 

94 

30 

49 

18 

2 

9 

0 

0 

0 

2.36 

-  2.81 

.86 

29 

.0 

0 

B 

1 

0 

KOPPERSTON 

85.1 

59.3 

72.2 

93 

29 

50 

21  + 

3 

6 

0 

0 

0 

2.81 

1.85 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

LEWISBURG  2  SSW 

85.0 

59.6 

72.3 

93 

19 

46 

6 

2 

6 

0 

0 

0 

3.38 

1.54 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

PINEVILLE 

86.3 

60.1 

73.2 

94 

30 

53 

7  + 

1 

12 

0 

0 

0 

3.48 

.86 

9 

.0 

0 

8 

3 

0 

UNION 

83.2 

57.2 

70.2 

-  1.4 

92 

2 

44 

6 

12 

4 

0 

0 

0 

2.10 

-  2.05 

1.05 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

86.  4 

59.8 

73.1 

.6 

93 

2  + 

45 

6 

1 

9 

0 

0 

0 

5.68 

1.40 

2.02 

10 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

72.0 

-  1.0 

3.04 

-  1.40 

.0 

*    »    « 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

85. 9M 

61. 7M 

73. 8M 

95 

2 

50 

7 

3 

0 

0 

0 

6.03 

3.13 

10 

.0 

0 

7 

2 

2 

FRANKLIN  2  NE 

82.7 

58.1 

70.4 

92 

3 

45 

7 

13 

3 

0 

0 

0 

4.48 

1.26 

10 

.0 

0 

8 

3 

2 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

86. 7 

M 

94 

2 

7 

0 

0 

0 

7.36 

2.20 

29 

.0 

0 

9 

5 

2 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

85.3 

60.5 

72.9 

-  2.6 

95 

3 

50 

7 

0 

7 

0 

0 

0 

7.01 

3.39 

3.36 

10 

.0 

0 

B 

4 

2 

MARTINSBURG  FAA  AP 

85.1 

62.9 

74.0 

-  2.3 

93 

2 

53 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

4.65 

1.07 

1.60 

9 

.0 

0 

8 

2 

1 

MATHIAS 

82.9 

58.7 

70.8 

91 

3 

45 

7 

7 

3 

0 

0 

0 

7.36 

3.55 

9 

.0 

0 

8 

4 

2 

HDDREFIELD  2  SSE 

86.8 

62.0 

74.4 

95 

15 

48 

7 

1 

10 

0 

0 

0 

4.34 

.90 

10 

.0 

0 

12 

3 

0 

OMPS 

83.6 

60.9 

72.3 

95 

3 

51 

7 

0 

5 

0 

0 

0 

6.22 

4.05 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

PETERSBURG 

87.5 

61.6 

74.6 

.5 

96 

3 

47 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

4.34 

.93 

1.00 

10 

.0 

0 

11 

3 

1 

ROMNEY  3  NNE 

86.4 

61.0 

73.7 

96 

15 

46 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

4.69 

.87 

10 

.0 

0 

10 

5 

0 

wardensville  r  m  farm 

64.3 

59.9 

72.1 

-   .7 

94 

3 

47 

7 

1 

6 

0 

0 

0 

5.94 

2.09 

2.96 

10 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

72.9 

-  1.1 

5.67 

1.97 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
CANAAN  VALLEY 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAMDEN  ON  GAULEY 


LEAST  TDTAL  PRECIPITATION 
ALDERSON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
OMPS 


100 

DATE 

02 

36 

DATE 

07 

9.01 

1.40 

4.05 

DATE 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


WlIT 

JULY 

Station 

I 

Day  ol  Month 

_ii 

"1 

3 

•1 

b   |  6 

7  |  8  |  9 

,o| 

"1 

1.! 

13  |  14  |  IS 

II.   17    18 

19  ,  20 

21 

22, 

23 

M 

V.       K 

27 

28 

2, 

n 

31 

•   •   a 

•INS  RUN  1  SSI 

Cairo  >  s 

CRISTON  1  SJW 

tLllN»U*U 

MC  NECNEN  DAM  1' 

5.72 
5. SI 

9.22 

6.09 

t.ot 

.23 

.08 

.10 
.98 

.10 

,01 
,10 

T 
.13 

.71 
.40 
.86 
.40 
1.16 

.01 

1.2) 

1.19 
1.92 
1.50 

1.10 

.03 

.03 
.29 

.10 

T 

.07 

.15 
.09 

.19 

T 

1.4B 
1.72 
1.22 
1.46 
.68 

.01 
.34 

.06 

.08 

T 
.  J7 

.<J6 

T 
.04 

.01 
.02 

.06 

T 
T 

.02 

.04 
.44 

.24 

.06 

T 

.19 

.22 

1.96 
.12 

.;  1 
.i\ 
.12 
.1) 

.41 

.81 
.07 

.16 

MOUNOSVULE 
NEW  CUMBERLAND 
NEK  MARTINSVILLE 
PARKEASBURG  FAA  AP 
PARKEASBURG  HI  CITY      R 

6.60 
2. II 

5.90 
4.18 

4.76 

.12 

.12 
.02 
.24 

.33 

.52 

T 

T 

1.09 

.22 
.11 
.86 

T 

1.31 
.73 

l.BD 
1.46   .22 
1.26   .18 

.32 
.61 

T 

.04 

.01 

.24 
.03 
.21 
.22 

.01 

.05 

.01   ,01 
.62 
1.00 
.90 

.52 
.01 
.12 
.20 
.17 

.20 
.12   .30 

.30 
T     .19 

.06 

.01 
T 

.12 
.24 

.0) 
.02 
T 

.97 
.V. 

.02 

T     .18   .01 
T     .92   T 

.01 
.65 
.36 

.90 
.92 

T 

.01 

.07 

.11 

I.  OS 

.10 
.11 

.20 
.23 

T 

NIIRTON 
WILLSIUAG  3  NE 
WHEELING  NAAW000  DM  12 

4.96 
3. 15 
9.11 

,01 

T 

.03 
.13 
.30 

.45   .47 
.92 

1.09 

.62 
.36 

.90 

.01 
.11 
.04 

.27 

.34   .09 

.19 
.14 
1.06 

.30   .30 
.13 
.05 

.10 

.19 
.15 
.05 

.01 

.OB 

.03   .03 
.62 

.01 

1.00 
.09 
.02 

.  !> 
.31 

.68 

.17 
.IB 
.39 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINCTON 
6UCKHANN0N  2  . 
BURNSVIllE 
CENTRALiA 
CLARKSBURG  1 

9.42 

4.72 
5.47 
7.40 
6.61 

.02 
.69 

.09 

T 
T 

T 

.;j 

.15 
.10 

.OB 
.06 
.23 
1.10 
1.00 

.04 

1.71 
1.37 
1.03 
1.75 
.72 

.49 
■  31 
.63 

.30 

.17 
.21 

.47 

.  in 
.14 

.82   .08 

1.10 
1.50 
1.83   .02 

1.06 

.27 

T 

.67 

.24 
.24 

.03 

.09 
.08 

.04 
•  05 

T 

.03 
.03 
.03 
.04 
.03 

.02 

T 
.14 

.01 

.20 

.09 

.15 
.32 

.16 

.13 

.29 

.02 

.22 

.24 

2.02 

.'.5 
.26 

.62 

.60 
.13 

.16 
.32 
.49 
.33 

.11 

FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVlLLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

5.27 
6.9' 
9.12 

7.36 

.28 

.01 

.29 

.06 
.01 
.47 

.76 
.16 
.35 

.64 

.24 

.40 

.14 

.05   .47 
1.93 
1.04 

.89  1.03 

.23 

.01 
.85 

.32 

.18 
.15 

.02 

.26 

.05 

1.66 

1.10 
1.90 
.77 

.02 
.38 

.01 

.08   .03 

.01 
.13 

T 

.02 
.06 
.06 

.07 

.22 

.05 
.03 

.01 
1.18 

.01 
.06 
.02 
.10 
.01 

.42 
.01 

.03 

.71 

.03 
.23 
1.32 

.50 
.38 

1  .  .6 
.83 
.27 

.78 

.76 

.02 

.01 
.05 
.01 
.02 

IRELAND 
JANE  LEW  1  W 
LAKE  LVNN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  - 

9.43 

3.36 

4.04 
7.61 
6.49 

.16 

.01 

T 
T 

.06 

T 

.04 

.13 

.44 

.13 

1.10 
.15 

.13 

.11 
.74 
.19 
1.34 

1.98 
.85 
.66 

1.10 
.60 

.03 
.31 
.03 
.05 
.44 

T 

.13 
.37 
.10 

T 
.04 

.24 

.41 

1.45 
1.02 

1.14 
.88 
1.28 

.01 

.12 
.02 

.29 

.10 

.08 

.05 

.12 
T 

.12 
.05 

.01 
.17 

.05 

.04 

T 

.02 
.30 

.72 

T 

.22 
.14 
.62 

.40 

.25 

.17 

.70 

.12 

.25 

.01 

.14 
1.72 
1.62 

NIDDLEBOURNE  2  ESE 

MORCANTOWN  FAA  AIRPORT 

HORCANTOWN  .  AND  D 

PHIL1PPI 

SUTTON  RESERVOIR 

6.95 
4.91 
4.91 

4.42 
6.32 

.14 

T 
.16 

.09 

.04 

.04 
.01 

.81 
.51 
.25 
.33 

.05 

.47 
.20 

.41 
.51 
.72 

.35 

.04 

1.54 
.16   .44 
.56 
1.00 
1.47 

.26 
.02 

.20 
.17 

.16 
.17 
.27 

.07 

.22 

.09 

.58 
T     .70 

.86 

.43 
1.10 

1.00   .01 
1.81   .02 

.10 
.20 
.01 

T 
.05 

.IB 

.15 

..e 

T 

.01 
.04 

.12 
.17 
.02 
.05 
.03 

T 

.01 

.21 

.01 
.01 

.17 

T 
.07 

.81 
.37 

.04 
.07 

.10 
.01 
.03 
.29 

.16 

.95 
.32 

.22 

T 

.46 

.02 
.66 
.59 
.62 
.43 

VANDALIA 
WESTON 
WEST  UNION 

9.79 
3.23 
6.65 

.02 

.24 
.05 
.01 

.3b 
.15 
.19 

.20 
.23 

T 

1.79 
.01 
1.78 

.35 
.49 
.04 

.40 
.04 

T 

.60 

.96 
.39   T 

1.09 

.50 
.07 
.09 

.11 

.05 

.04 

.03 
.07 
.03 

T 

.01 
.03 

.40 

.36 
.45 
1.86 

.20 
.48 
.28 

.  )t 

.14 

.07 

.16 

.31 

SOUTHWESTERN        03 

IRANCHLANO 

CHARLESTON  WB  AP         R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENDEN1N  1  SW 

3.20 
3.53 
4.75 
5.02 
5.66 

.06 

.54 

.49 

.32 

.37 
.03 
.  30 

.57 

.58 
.19 
.23 

.85 

.24 

1.47 
.51  1.22 

1.24 
1.50 

1.31 

.09 
.03 
1.06 
.27 
.46 

.10 

.21 
.31 

.06 

T 

.03 
.85 
.40 

.14   .21 
.34 
.12 
.11 

.03 
.04 
.  10 

.68 

T 

.04 

.09 

.06 

.23 

.01 

.04 

.08 

T 
.03 

T 

T 
T 

.25 

.29 
.13 
.54 
.92 
.16 

.14 

T 

.08 

1.46 
.10 

.03 
.22 

CORTON 
HUE 

DUNLOW  5  SE 

HAHLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

4.33 
3.21 
3.55 

5.69 
5.04 

.01 

.74 
.24 
.93 

.46 

.15 

.5. 

. .: 
.52 
.26 

1.07 

.17 

.35 

.54 

.31   .03   .33 

T    1.76 
T         2.14 

1.B6 

.49 
■  02 
.50 
.06 

T 

.50 

T 

.14   .27 

T 

.52 
.39 

.02 
.17 
.16 

.30 
.14 

.07 

.08 
.26 

.17 

.07 

.56 

.03 
.08 

.03 

.11 

.06 

.21 
.31 

T 
T     T 

.01 
.12 

.05 

.07 

T 

.70 

.30 

T 

.24 

.65 
.94 

.42 

T 
.07 

HUNTINGTON  W8  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

3.73 
4.09 
2.63 
4.3B 
3.45 

.06 

.43 
.37 

.01 

.27 
.3* 
.23 
.93 

.55 

.25 
.30 
■  26 

.65 

.15 

.02 

1.21   .09 
1.40 
1.10 
.70 
1.56 

.04 
.04 
.32 

.37 
.42 

T 

.04 
.41 
.11 

.60 

T 

.07 
.74 
.07 
.01 

T 

.09 
.30 
.09 
.02 
T 

T 
.16 

■  06 

■  05 

■  01 

T 
T 

.05 
.03 
.02 
.01 
.05 

.33 
.15 
.42 

T 
.25   T 

T 

.01 

T 
.03 

.20 
.02 

.01 
1.49 

.05 
.02 
.06 
.01 
.18 

T 
.05 

.36 

MADISON 

POINT  PLEASANT  !  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAH 

RAVENSWOOO  LOCK  PARK 

RIPLEY 

3.18 
4.24 
4.95 
3.12 
5.49 

.39 

.10 

.22 

.21 
.45 

1.05 
.25 
.30 
.23 

.40 

T 

1.08 
1.30 
1.37 
1.35 
T         1.66 

.24 
.11 
.06 
•  05 
.34 

.03 
.07 
.25 

T 
.10 

.01 
.55 
1.15 
.65 
.80 

.03 
.07 
.10 
.24 
.18 

.28 
.23 

T 

T 

.24 
.05 
.05 

T 

.03 
.04 

.05 

.11 

.13 

.IB 
.03 

.90   T 

.79 
1.01 

.19 

.02 

T 

T 

.04 

.22 

.05 

.35 

.37 
.05 
T 

.02 

T 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELO  LOCKS 

6.5S 
6.30 
3.64 
3.09 
3.81 

.10 

.09 

,98 

T 

.42 

.31 

.67 
.62 
1.36 
,58 

1.17 
.39 

.69 

.17 

.34 

1.35 

2.51 

.55 

.36 
1.32 

.16 
.24 

■  21 
.19 

T 

.03 
T 

.22 

T 

1.33 
.35 

T 
.18 

.02 
.15 

T 
T     .13 

.11 

.21 
.21 

.28 
.61 

■  18 

■  11 

T 

■  01 

.05 
.06 
.03 

T 
.03 

.01 

.78 

T 

1.01        .15 

.11 
.07 

.03 

T 

T 
.69 

.12 

.14 

.55 

.05 

T 

.05 

.08 

T 

CENTRAL             04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBOVALE  2 

BAYARO 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

4.71 
7.55 
5.61 
7.36 
3.00 

.03 

.04 
.29 
.02 
.06 

.57 
.28 
.12 
.31 
.33 

.25 

.75 
.13 
.05 
.45 

.04 

T 

.92 
2.00 
1.38 
1.45 
1.10 

.28 
1.25 

1.68 
1.22 

.40 

.23 

.10 

.03 

.10 
.05 

.02 

1.04 

1.05   .10 
1.46 
1.15   T 

.04 

.04 

.21 
.30 

.28 
.12 

.10 

.07 
.05 

T 
.12 

.04 
.12 

.13 

.04 

.15 

T 

.06 
.26 

.22        .22 
.05 

.04 

.03 
.17 
.03 

.06 
.05 
.12 
.52 

.19 

T 

.36 

T 

.65 

1.05 
.37 

1.04 
.24 

6ECKLEY  WB  AP          //R 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

3.34 

2.67 
3.29 
9.82 
9.01 

.06 
2.95 

.28 
.28 
.12 
.04 

.45 

.09 

.19 
.64 

.34 

.22 

.35 

.92 
.36 
.46 

T 

.28 

.01 

.09  1.39 

1.04 

.75 

1.26 

1.12 

T 

.08 
.24 
1.31 
.85 

.05 

.06 
.04 

T 
.17 

T 

T 

.05 
1.10 

.60 
1.55   .02 

.03   .02 

.22 
.01 

T 

.09 
.47 
.01 

.04 

.03 

■  01 

.03 
.06 
.21 
.04 
.13 

T 

.23 

.03 
.02 

.15   T 

T 

.57 

.05 
.16 

T 

.27 

.27 

T 

.09 

.21 

T 

.55 

.32 

.5. 

.37 

.03 
.06 
.56 

.07 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAlNELLE  3  NNE 

ELKINS  WB  AIRPORT      2/R 

FLAT  TOP 

6.17 
3.31 
8.40 
S.8S 
3-11 

3.30 
■  23 

.06 

.12 
.59 

.16 

.49 
.55 

.43 

.51 

.06 
.75 
.37 
.03 
.27 

T 

2.53 
.85 

1.95 

.01  1.91 

.33 

.02 
.49 
.48 
.05 
•  31 

.22 

.10 

.02 

T 

.65 

.87 
.11 

.27 
.47 

.11 
.02 
■  06 
.36 

.30 
.11 
.12 

.04 
.05 

■  13 

■  01 

■  04 
.05 

.22 

.02 
.13 
.07 
.15 

T 
T 

.34   .12 

T 
.09 

.02 

.04 
.11 
.19 

.05 

.67 

.14 

.73 
.08 

.43 
.63 

.23 
.36 

.61 
.40 
.06 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORH 
OAK  HILL 

B.S4 
5.58 
8.75 
5.38 
3.94 

.75 
.03 
2.52 

.03 

.43 
.30 
.15 

.07 

.68 

.10 
.49 

.18 

.15 

.88 
.27 
.36 
.23 
.35 

.30 
.33 

.05 

1.48 
1.59 
2.34 

1.37 
1.81 

.66 
.67 
.06 

.65 

.86 

.10 

T 
.01 

.05 
.06 

.03 

1.53   T 

.05 
.45 

T 

.12 

.37 

.16 

.47 
.01 

.32 

.11 

.03 
■  01 
T 

.10 
.03 

.04 
.12 

.21 
.12 

.03 

.14 

T 

T 

.02 
.20 
.06 

.59 

.24 

.06 
.33 

.47 
.16 
.22 

.48 

1.60 
.74 
.29 
.10 

.90 
.02 
.20 
1.00 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOO 
ROWLESBURG  1 

6.64 
6.60 
5.98 

7.11 
9.90 

T 

2.00 

T 

.22 

.47 

T 

.29 

.56 

.76 

.73 

•  17 
■  62 

•  25 

.07 
.06 

1.10 

1.63 
1.7B 
1.02 
2.00 
1.55 

.69 
.61 
.19 

■  31 

.12 
.02 
.2B 

■  IB 

.53 

.02 

.11 

T 

1.35   .01 
1.23   .06 
1.42 

1.31   T 

.03 

.04 
.86 

.59 
.22 

.02 

T 
.11 

.09 
.05 
.02 

.09 
.03 
.22 

.10 

T 

.02 
.08 

.03 

T 

.55 

T 
T 

.12 
.13 
.17 
.36 
.27 

.02 
.02 
.32 

.17 

.82 
.97 
.55 

.22 
.80 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

6.78 
9.30 
4.73 
7.27 
7.30 

.59 

.45 
.49 

.05 

.05 
.04 
.06 
.41 
.30 

.14 
.12 
.05 
.46 
.10 

.10 
.01 

.46  2.59 

1.07 
1.36 
1.11 

1.60 

1.15 
.48 
.76 
.54 

.08 
.22 

.12 
.34 
.03 
■  0» 

.04 

1.47 
.81 
.74 

.27   .01 
.82 

.14   .26 
.03 

.16 

.42 
.05 
.11 

.01 
.10 
.12 

.06 
.21 
.22 
.11 

.03 

T 

.02 

.06 

.03 

.09 

16   .22 

.49 

.12 

1.87 

.01 

2.39 

.64 

.31 

.99 

.15 

.01 
.42 
.90 

.69 

THOMAS 
VALLEY  BENO 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

7.31 
4.91 
8. 81 
8.79 

.03 
1.38 

.07 
.42 

.18 

.15 
.17 

.22 

.13 

.11 
.56 

.94 
•  BO 

.08 
.15 

1.36 
1.20 
1.19 

1.39 

1.31 
.84 
.81 
.86 

.03 
.05 

.46 
.14 
.10 
.09 

1.41   T 

.93   .02 
1.32   .83 
2.66 

.56 

.1! 
.16 

.12 
.05 
.02 

.06 
.06 
.12 
.12 

.09 

T 
T 

.68 
.08 
1.84 

.14 
.14 
.13 
.06 

.35 

T 
■  7B 

.40 
.30 
.66 
.14 

*    •    * 
SOUTHERN            05 

ALDERSON 

1.40 

.04 

.17 

.78 

.04 

.01 

.02 

.08 

.21 

.03 

.02 

See  Reference  Notes  Fallowing  Sui 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

WEST 
JULY 

VIRGINIA 
1970 

— 

Day  of  Month 

Station 

O 

'l»l 

3 

*\ 

S           6 

7    |    8    |    9 

10 

11 

12 

13      14      IS 

16  [   17   |    18 

19      20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  |  2E 

|   27 

28 

29 

30 

31 

;--£'.!    C0NC3R0   COLLEGE 

1.42 

.01 

.41 

.25 

.02 

.73 

.03 

.03 

.06 

.16 

.70 

.02 

BLOEFIELD    FAA    AIRPORT 

2.90 

.32 

.10 

.04 

.07       .07 

T 

.19      .17 

.02 

.11 

.10 

.92 

.03      T 

.78 

.08 

.05 

.05 

BLUESTONE    OAH 

2.20 

.1* 

.11 

.04 

.08 

.76 

T 

.62 

T 

.24 

.01 

.08 

.01 

.05      T 

T 

.04 

.02 

T 

GARY                                               lit. 

2.36 

T 

.20 

.41 

.03 

.05 

•  04 

.01 

.10 

.01 

.05 

T 

.10       . 

2 

.08 

.68 

.11 

.11 

IAEGER 

5.13 

.55 

.58 

.51 

.40 

.03 

.20 

.09 

.27 

.06 

.02 

.10 

.05 

.30 

.62 

1.19 

.22 

KOPPERSTON 

2.61 

•  04 

.33 

.57 

1.85 

•  02 

T 

T 

lE.IS!j«C    2    SSH 

3.38 

.02 

.32 

.04 

1.54 

.27 

.05 

.08 

■  04 

.08 

.11 

•  08 

.72 

.03 

MATOAKA 

3.26 

.92 

.98 

.27 

.39 

.07 

.11 

T            .21       T 

T 

.24 

.07 

PINEvlLLE 

3.48 

.13 

•  12 

.86 

.26 

.40 

.67 

.09 

.07 

.08 

.01 

.34 

.06 

.19 

PRINCETON 

3.21 

.21 

T 

.04 

.10 

.04 

.04 

.06 

.11 

.04 

.05 

1.10 

T 

1.34 

.06 

.02 

RENICK    NO    2 

2.90 

T 

T         1.10 

1.53 

T 

T 

.12 

T 

T 

.15 

UNION 

2.10 

.06 

•  05 

T 

.25 

1.05 

.07 

.09 

■  11 

.14 

.02 

.23 

.07 

T 

T 

KHITE    SULPHUR    SPRINGS 

5.68 

.23 

.04 

.40 

2.02 

T 

.05 

.13 

.09 

.13 

.05 

.84 

1.32 

.02 

.27 

.09 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY   springs 

6.03 

.47 

1.03 

3.13 

.03 

.05                   .35 

.20 

.03 

.44 

.29 

.05 

BRUSHY    RUN 

3.12 

.05 

.05 

.4B 

1.14 

.02 

.43 

.17 

.05 

.28 

.02 

.17 

T 

T 

.26 

FRANKLIN    2    NE 

4.48 

.05 

1.00 

1.26 

.17 

.43 

.13 

.30 

.65 

.49 

HARPERS    FERRY 

6.93 

T 

.60 

.24 

T 

T 

2.22 

.51 

.20 

.11 

T 

T 

.40 

T 

T 

2.00 

.67 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

7.36 

■  33 

.02 

.IB 

.70 

l.BO 

.46 

.01 

.07 

.33 

.10 

.01 

2.20 

.84 

KEARNEYSVLE    1    NH    MBASO 

7.01 

.64 

.15 

.02 

.01 

3.36 

.06 

.01 

.16 

T 

T 

T 

.26 

.69 

1.41 

.24 

NARTINSBURG    FAA    AP 

4.65 

.40 

.44 

T 

.21    1.60 

.38 

T 

.03       .04 

.04 

T 

T 

.32 

T 

.08 

.75 

.29 

.07 

MATHIAS 

7.36 

.02 

.35 

3.55 

.06 

.04 

.37 

.01 

.66 

.10 

.58 

.05 

1.28 

.21 

.08 

HOOREFIElO    2    SSE 

A.  3* 

.09 

.40 

.90 

.23 

.32 

.10 

.19 

.32 

.59 

.12 

.20 

T 

.20 

.70 

DHPS 

6.22 

.01 

.94 

.05 

4.05 

.15 

.12 

.02 

.24 

.OS 

.48 

.08 

PETERSBURG 

4.34 

■  14 

.05 

.07 

.41 

1.00 

.13 

.35 

.32 

.12 

T 

.32 

.55 

.28 

.60 

ROHNEY    3    NNE 

4.69 

.55 

•  35 

.55 

.87 

.15 

.22 

.20 

.07 

.71 

.01 

.02 

.74 

.29 

MAR0ENSV1LLE    R    H    FARN 

5.9* 

.7* 

.34 

.02 

2.96 

.38 

.03 

.20 

.05 

.60 

.54 

.08 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber 

of  days  w 

th 

4) 

in 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 

m 

c 

U    (/> 

u  in 

<D    O 

a.  a. 

1.2 
11 

Oj  . - 

a.   Q 

c 

"3  • 

<D    Q. 
c*.  to 

09 

CO 
0 

<D 
> 
< 

44 

V>     _ 

'o  J! 
o'1 

a  4° 

_0> 

«.  i 

d)    OJ 

Standard  of  T 

EASTERN 

ime 

u 
D 

L. 
1— 

o> 
o 

q 

OS 

6 

04 

c*. 
6 

o- 
&■ 

o 
q 

> 

0 

§1 

CM  0 

~o 

0 

i- 

in 

L.      O 

4)   a>  — 

01       07       13 

19 

Ave  re 
sky  C( 
sunris 

BECKlEY    WB    AIRPORT 

23 

2.7 

8.0 

29  +  + 

25 

33 

89 

90 

60 

73 

9 

7 

4 

1 

1 

0 

22 

m 

8.0 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

23 

1.5 

6.0 

23  +  + 

28 

28+ 

94 

95 

59 

68 

4 

7 

6 

2 

1 

0 

20 

- 

7.1 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

94 

62 

75 

2 

6 

9 

2 

1 

0 

20 

- 

8.1 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

23 

1.8 

4.7 

23  +  + 

28 

15 

87 

89 

58 

65 

5 

8 

5 

1 

1 

0 

20 

- 

7.4 

PARKERS3URG    WB    CITY 

- 

- 

- 

3: 

NW 

02 

- 

- 

- 

- 

7 

5 

5 

3 

1 

0 

21 

50 

-     . 

S««   FUier«nc«   NoIm  following   Station  IncUx 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

OF  1969  -  1970 

WfcST 

/IH'.IM/. 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

TED 

MAR 

APR 

MAY 

JUNI. 

TOTAL 

*    *    • 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

SNUWFALL 
1  IN  r)N  GD 

2 

9 

16 

7 

4 

38 

CAIRO  3  S 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

13 

22 

11 

9.0 

- 

CRESTON  1  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
2 

12.0 
15 

12.0 
20 

6.5 
12 

7.6 
2 

40.6 
51 

ELLENB0R0 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.2 
2 

9.0 

10 

10.3 
22 

9. j 
11 

6.5 

39.0 

MC  MECHEN  DAM  13 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2 

4.4 
10 

20 

6.5 
5 

3 

40 

MOUNDSVILlE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

9.5 

10 

11.5 
18 

6.0 
5 

- 

- 

NEW  CUMBERLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

16 

■ 

6 

4.0 
2 

- 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

5.1 

8 

13.1 
22 

6.1 
6 

7.5 

2 

T 

34.8 
40 

PARKERSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

3.8 
3 

6.9 

10 

9.9 
18 

6.9 
10 

12.3 
3 

T 

39.8 

44 

PARKERSBURG  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
3 

6.4 
9 

7.5 
16 

4.8 

7 

11.0 

4 

T 

31.2 
39 

WEIRTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 
2 

15.1 
13 

9.5 
22 

8.2 

4 

9.0 
1 

T 

44.8 
42 

WELLSBURG  3  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.5 
2 

10.0 
14 

5.5 
22 

5.0 
6 

3.5 
3 

T 

25.5 

47 

WHEELING  WARW00D  DM  12 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
1 

10. 5 

U 

6.7 

18 

6.4 
6 

10.5 
4 

35.6 
40 

*     *     * 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
3 

35.0 
20 

26.0 
28 

18.0 
12 

8.0 
6 

94.0 

69 

BUCKHANNON  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.4 

3 

27.4 
17 

28.6 
24 

18.5 
8 

9.0 
4 

T 

89.9 
56 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 
1 

18.5 
14 

17.0 

16.0 
8 

5.5 
6 

61.0 

CENTRALIA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.0 

14.5 

- 

- 

- 

- 

- 

CLARKSBURG  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.0 
2 

12.5 
15 

11.5 
24 

6.5 

4 

6.0 
2 

T 

40.5 
47 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
1  IN  HN  GD 

4.0 
1 

12.5 
17 

17.1 
25 

10.0 
10 

16.0 
5 

T 

59.6 

5e 

GASSAWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 
2 

13.2 
14 

7.6 
16 

- 

- 

T 

- 

GLENVILLE  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.8 
2 

14.6 
13 

12.7 
22 

13.2 

11 

5.3 

4 

49.6 
52 

GRANTSVILLE  2  Nrf 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

12 

11 

- 

- 

- 

HASTINGS 

SNOWFALL 
1  IN  HN  GD 

4.0 
2 

- 

16.0 

4.6 
1 

- 

T 

- 

IRELAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.0 

8.0 

8.5 

" 

■ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

WEST 

VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JANE  LEW 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAKE  LYNN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.1 
3 

7.4 
15 

9.7 
23 

5.6 
3 

7.7 
2 

35.5 

46 

MANNINGTON  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
4 

9.3 
17 

16.5 
26 

5.5 
6 

12.5 
5 

T 

48.8 
58 

MANNINGTON  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

12 

25 

7 

5 

51 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

6.5 

9 

15.0 
22 

9.0 
9 

10.0 
2 

T 

43.5 
44 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.8 
3 

12.5 
16 

12.6 

19 

6.2 

b 

11.6 
6 

T 

48.7 
52 

MORGANTUWN  L  AND  D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

8.5 

16 

13.0 

21 

3.5 

4 

8.5 

5 

35.5 

48 

PHILIPPI 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.3 
2 

18.8 

16 

18.5 
25 

9.5 

8 

10.5 
7 

T 

62.6 
58 

SUTTDN  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

18.0 
15 

12.0 
20 

10.0 
7 

3.0 
2 

46.0 
46 

VANDAl.IA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.8 
2 

12.9 

14 

13.2 
22 

5.5 

2.3 
3 

40.7 

WESTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.4 
2 

20.8 
19 

18.5 
27 

12.1 
9 

10.1 
6 

T 

69.9 
63 

WEST  UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.5 
2 

15.6 
12 

17.8 
24 

10.2 
12 

9.5 
2 

T 

57.6 
52 

*     *     * 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLAND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

_ 

11.0 

- 

- 

- 

CHARLESTON  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.3 
2 

9.5 
10 

12.6 
16 

14.2 
9 

2.9 
1 

T 

43.5 
38 

CHARLESTON  I 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 
2 

10.3 
10 

8.5 

13 

11.0 
6 

2.0 
1 

33.1 
32 

CLAY  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

8.0 
6 

11.5 

14 

6.5 
5 

1.0 
3 

28.0 
29 

CLENDENIN  I  Sw 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
2 

10.9 
11 

12.5 

16 

8.0 
6 

2.5 

5 

36.4 

40 

CnRTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

OILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
1 

14.9 

- 

- 

- 

- 

DUNLOW  5  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.7 

- 

- 

12.0 

- 

- 

HAMLIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

8.4 
9 

11.7 
16 

8.3 

10 

4.5 
2 

34.9 

40 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
2 

9 

18 

- 

3 

- 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.6 
3 

9.9 

10 

9.2 
13 

7.9 
7 

7.2 
2 

T 

38.8 
35 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.1 
1 

9.9 

8 

7.9 
10 

7.7 
5 

6.0 
2 

35.6 
26 

KFRMIT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
3 

4.8 
4 

8.5 

15 

4.8 
7 

.6 
1 

20.2 
30 

LOGAN 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

4 

8.8 

14 

10 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

PF  1969  -  1970 

WEST 

/It- '••I'll/. 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIJNR 

TOTAL 

LONDON  LOCKS 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 
2 

6.0 
5 

10.9 
13 

9.7 
5 

1.8 
I 

29.9 
27 

MADISON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.9 
1 

9.6 

a 

7.9 
11 

5.2 
8 

1.1 
1 

25.7 
29 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

SNQWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 
3 

7.1 
10 

7.4 
16 

6.3 
9 

6.6 
3 

29.4 

41 

RACINt  LOCKS  AND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 
9 

8.1 
22 

3.9 
8 

2.5 
3 

19.5 
4* 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

- 

. 

- 

- 

- 

RIPLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

11.3 
11 

10.2 
15 

6.3 

4 

7.3 
1 

35. ;> 

31 

SPENCER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GH 

4.0 
1 

6.7 
5 

- 

■ 

- 

- 

WAYNE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1 

3 

3 

- 

5.1 
1 

- 

WILLlAMSDN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

9.4 

- 

- 

- 

WILLIAMSON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.5 
3 

3.5 

4 

8.8 
17 

6.3 

8 

.8 
1 

21.9 
33 

WINFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
2 

6.3 
8 

9.0 
14 

1.4 
7 

3.0 
2 

20.7 
33 

*       *       4 

CENTRAL              04 

ALBRIGHT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

18 

20 

6 

4 

46 

ALPENA  1  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
6 

50.0 
29 

25.0 
31 

15.0 
28 

16.0 
16 

7.0 
4 

119.0 
114 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

20.5 
18 

. 

- 

2.0 

T 

■ 

BAYARD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
4 

56.0 
30 

26.5 

31 

12.0 
28 

23.0 
21 

1.0 
2 

124.5 

116 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.8 
2 

20.0 
16 

14.8 
20 

12.8 

e 

3.0 
3 

T 

54.4 
49 

BECKLEY  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.5 
2 

20.7 
16 

18.9 
23 

12.6 
9 

4.0 
3 

.2 

62.9 

53 

BELVA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1 

8.4 
9 

14.4 
16 

4.6 

4 

2.8 
1 

31.2 

31 

BRANDONVlLLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

6.0 
3 

27 

30.3 
30 

14.0 
12 

12 

1 

85 

BUCKEYE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

18.0 

19 

5.0 
26 

10.0 
14 

6.0 
2 

T 

39.0 
61 

CAMDEN  ON  GAULEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.0 
3 

35.4 

19 

35.0 
29 

- 

13.0 
5 

2.0 
1 

- 

CANAAN  VALLEY 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7.0 
7 

67.0 
31 

31 

20.0 
18 

24.0 

13 

9.0 
2 

102 

DRY  CREEK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.4 
2 

12.5 

11 

8.2 
17 

6.0 
9 

1.5 
2 

29.6 
41 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
5 

- 

- 

. 

13.0 
6 

2.0 
2 

- 

ELKINS  WB  AIRPORT 

SNQWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.9 
3 

34.9 
23 

20.0 
28 

13.8 
10 

8.3 
5 

.7 

86.6 
69 

FLAT  TOP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

6.0 
6 

23 

23 

12 

6 

1.0 
1 

71 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEASON 

OF  1969  -  1970 

WEST 

VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

HACKER  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.5 
7 

22.0 
21 

17.0 
29 

10.0 
12 

5.0 
8 

T 

62.5 

77 

HICQ 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
3 

11.7 
15 

11.8 
19 

5.9 
8 

3.6 
4 

35.0 
49 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.5 
3 

39.0 
23 

27.5 
29 

15.0 
15 

9.0 
4 

.5 

98.5 

74 

MT  STORM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.2 
2 

42.5 
30 

23.8 
30 

17.4 
15 

29.3 
16 

4.5 
4 

120.7 
97 

OAK  HILL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.3 
2 

17.5 
15 

17.3 
20 

6.0 
8 

3.5 
3 

50.6 
48 

PARSONS  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

6.0 
4 

34.1 
23 

24.8 
30 

13.2 

12 

4.8 
5 

.8 
1 

83.7 
75 

PICKENS  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

18.0 
10 

63.5 
27 

44.0 
30 

30.5 
21 

27.0 
13 

6.0 
4 

189.0 
105 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.5 
4 

23.5 

19 

20.2 
26 

12.0 
10 

13.0 

7 

T 
1 

T 

78.2 

67 

RICHW000 

SNOWFALL 
1  IN  DN  GD 

- 

- 

- 

- 

5.0 

4 

T 

- 

ROWLESBURG  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.2 
2 

34.6 
21 

29.4 
30 

14.2 
12 

16.1 
6 

T 

102.5 
71 

SENECA  STATE  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 
1 

28.6 
25 

10.7 
29 

21.4 
17 

15.5 
5 

.9 

79.4 

77 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

9.0 
6 

61.1 
29 

23.0 
30 

- 

27.2 

13 

4.0 
3 

- 

STONY  RIVER  HAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
4 

45.0 
30 

12.0 
30 

11.0 
28 

28.0 
30 

4.0 
8 

103.0 
130 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

18.0 
14 

17.0 
21 

17.0 
8 

8.0 
4 

65.0 
50 

TERRA  ALTA  NO.  1 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.5 
6 

64.4 
30 

33.0 
31 

17.5 
21 

31.5 
18 

5.0 

4 

160.9 
110 

THOMAS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

10.7 
9 

49.8 

31 

32.2 

31 

12.6 
28 

23.3 
24 

7.7 
3 

136.3 
126 

VALLEY  BEND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.3 

1 

22.6 
20 

26 

10 

4 

61 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.0 
3 

21.0 
19 

6.4 
24 

2.3 

11 

7.2 

7 

.5 

1 

42.4 
65 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

25.0 

7 

9.0 

7.0 

4.0 
2 

45.0 

*     *     # 

SOUTHERN            05 

ALDERSON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

13.0 
12 

5.5 

13 

5.5 

- 

- 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
3 

13.4 
15 

12.6 

9.7 

1.4 
2 

T 

40.1 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 
2 

11.0 

11 

11.1 
19 

6.5 

7 

1.0 
1 

T 

32.6 

40 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

13.6 
1C 

8.0 

5.0 
2 

1.0 

1 

T 

28.6 
27 

GARY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 
2 

9.0 
6 

11.0 
15 

8.5 

7 

.5 
1 

31.0 

31 

IAEGER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

6.3 
5 

14.5 

10.0 
7 

T 

31.1 

KOPPEPSTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 
2 

13 

18 

7 

- 

T 

" 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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J 

bASON 

OF  1969  -  \'. 

70 

WEST 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNK 

TOTAL 

LENISBURG  2  SSW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

U.8 

11 

6.5 
15 

5.5 

4 

- 

MATOAKA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 
2 

9.0 

7 

11.0 
16 

2.0 

24.0 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.2 

1 

9.2 

7 

13.2 
19 

8.6 
6 

1.0 
3 

3*..<! 
36 

PRINCETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

4.1 
2 

17.1 
10 

15.  4 
1* 

7.6 

4 

2.2 

3 

T 

46.4 
33 

RENICK  NO  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

18.6 

7.0 
15 

14.5 
6 

3.3 

T 

43.4 

UNION 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

13.8 
8 

8.0 
15 

7.3 

5 

.5 

1 

30.6 
29 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

10.1 

5.0 

2 

.8 
1 

- 

*     *     * 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

21.0 

8.0 

- 

_ 

1.0 

_ 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

14.6 
15 

4.3 
26 

6.8 
10 

11.5 

4 

37.2 

55 

FRANKLIN  2  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.8 

5.5 

5.3 

6.5 

26.1 

harpers  perry 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

20.0 
•9 

9.0 
29 

7.3 
7 

1.5 
2 

37.8 

47 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

21.0 

8.1 
22 

6.5 

5 

4.0 
3 

T 

39.6 

KEARNEYSVLE  1  Nw  WBASO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

22.5 

11 

11.5 
26 

8.7 
8 

9.2 

3 

1.7 
1 

53.6 

49 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.1 
12 

6.5 
26 

7.0 
9 

8.2 

4 

.1 

40.9 

51 

MATHIAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

18.5 
15 

6.5 
26 

11.0 
10 

10.8 
2 

1.0 

49.3 

53 

M00REFIELD  2  SSE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

8.0 

4.5 

- 

- 

OMPS 

SNUWFALL 
1  IN  ON  GD 

18.4 

14 

- 

13 

5 

- 

PETERSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.0 
15 

7.0 
11 

6.5 

6.0 
3 

38.5 

ROMNEY  3  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

19.0 

11 

5.0 

2.0 

1 

- 

■ 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

11.0 
9 

6.0 

18 

3.5 
2 

5.0 
3 

25.5 
32 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 
JULY       1970 

Station 

Day 

of  Month 

a 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 
> 

< 

•     *     * 
NORTHWESTERN        01 

SENS  RUN  1  SSE 

MAX 
MID 

90 
66 

95 

71 

93 
65 

89 
66 

82 
52 

72 
53 

81 
52 

82 
57 

86 
61 

78 
61 

77 
60 

79 
59 

64 
57 

67 
62 

90 
66 

90 
69 

82 
51 

85 
56 

86 
59 

8-7 
64 

75 
49 

74 
53 

77 
60 

84 
64 

86 
67 

88 
67 

89 
65 

86 

67 

68 

66 

91 
67 

63 
68 

64.4 

61.4 

CAIRO  3  S 

MAX 

MIN 

96 
70 

94 
74 

90 
65 

65 
65 

82 
53 

83 

54 

84 
52 

88 
56 

79 
62 

76 
60 

60 
62 

87 
60 

89 
56 

92 
61 

92 

67 

83 
68 

67 
52 

88 
57 

90 
58 

69 
66 

73 

50 

79 
58 

87 
62 

69 

64 

89 
64 

90 
67 

as 

67 

90 
67 

93 
65 

87 
67 

90 
69 

86.9 
61.9 

CRESTDN  1  SSW 

MAX 

MIN 

90 
60 

89 
68 

91 
65 

90 
62 

81 
55 

70 
53 

61 
52 

84 
52 

87 
55 

72 
61 

79 
61 

83 
62 

65 
60 

67 

60 

90 
62 

91 
67 

62 
54 

65 

54 

67 
56 

69 

58 

75 
50 

70 
50 

75 
56 

83 
62 

86 

64 

86 
64 

89 
62 

90 

67 

90 

65 

91 
65 

88 
67 

84.9 
59.7 

moundsville 

MAX 

MIN 

96 

68 

94 
71 

86 
66 

B2 

67 

60 
52 

84 
55 

84 
57 

87 
58 

82 
60 

77 
61 

80 
60 

85 
62 

88 
62 

92 
65 

91 
70 

82 
66 

66 
54 

68 
60 

88 
62 

85 
63 

77 

50 

79 
56 

85 
62 

89 
62 

90 
68 

92 
65 

89 
67 

91 

70 

93 
67 

86 
66 

69 
68 

66.4 
62.6 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

95 
66 

93 

73 

89 
67 

85 

70 

77 
55 

81 
53 

64 
54 

83 
57 

61 
61 

75 
60 

79 
59 

64 
59 

86 
59 

88 
65 

90 

75 

60 
66 

84 
54 

88 
59 

86 

61 

79 

60 

75 
51 

77 
50 

80 
59 

86 
65 

87 
63 

91 
65 

86 
65 

90 
68 

90 
71 

80 
75 

82 
73 

84.2 
62.6 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

Mm 

96 
69 

92 
72 

90 
66 

82 
66 

76 
54 

82 

54 

82 
56 

66 
64 

76 
59 

76 
60 

80 
62 

85 
62 

68 
59 

91 
64 

90 
67 

62 
66 

66 
62 

86 
60 

87 
60 

82 
64 

82 

49 

78 
56 

62 
62 

90 
64 

90 
68 

90 
66 

87 
65 

91 
67 

91 
62 

86 
67 

87 
65 

85.6 
62.5 

PAP.KERSSURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

95 

73 

95 

71 

87 
69 

81 

62 

71 
56 

81 
53 

61 
57 

85 
59 

78 
62 

77 
63 

80 
65 

85 

61 

87 
61 

89 
65 

89 

71 

81 
62 

82 
56 

84 
62 

84 
63 

75 
58 

72 

51 

76 
61 

84 
63 

66 

71 

65 

66 

66 
70 

87 
68 

90 
71 

90 
68 

64 
72 

86 

73 

83.7 
64.2 

PARKERSBURG  WB  CITY 

MAX 
MIN 

95 

73 

93 

70 

86 
68 

60 
65 

70 
58 

62 
55 

63 
57 

65 
61 

78 
62 

78 
63 

60 
65 

66 
62 

89 
62 

91 
64 

90 

70 

81 
64 

66 
57 

67 
61 

86 
63 

77 
56 

73 

54 

79 
60 

86 
65 

87 

71 

89 
66 

69 
69 

66 
68 

90 

70 

91 
68 

85 
69 

88 

74 

84.7 
64.3 

WEIRTON 

MAX 

MIN 

93 
61 

94 
75 

86 

69 

60 

71 

75 
55 

81 
54 

62 
57 

63 
56 

77 
60 

74 
61 

80 
39 

66 

61 

87 

61 

88 
66 

69 
74 

78 
66 

64 
53 

87 
62 

83 
62 

77 
60 

7! 

51 

78 
54 

80 
61 

87 
63 

88 
66 

90 
67 

87 
66 

86 

70 

89 

68 

78 
67 

85 

70 

63.6 
62.9 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

MIN 

95 
65 

94 
70 

88 
64 

84 
68 

78 
51 

83 
52 

84 
51 

65 
52 

80 
60 

76 
56 

60 

58 

86 
58 

86 
57 

89 
62 

91 
72 

79 
67 

63 
50 

67 
56 

87 
60 

76 
64 

75 
46 

80 

49 

62 
56 

89 
62 

90 
64 

90 
64 

69 
64 

90 
66 

90 
67 

63 
64 

88 
66 

65.3 

60.2 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

»     »     » 

MAX 

MIN 

93 
69 

93 

70 

93 

71 

65 
69 

82 
59 

72 
57 

63 
58 

34 
58 

84 
61 

76 
59 

75 
61 

61 
62 

67 
64 

86 
65 

90 
69 

89 
69 

60 
57 

64 
57 

86 
65 

85 
63 

75 
53 

75 
54 

78 
57 

61 
63 

86 
63 

88 
63 

91 
67 

67 
66 

86 
70 

91 
66 

62 

72 

84.4 
63.2 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

77 
65 

89 
66 

86 
61 

87 
60 

80 
55 

70 
55 

76 
46 

80 

47 

81 

57 

71 
33 

72 
57 

72 
61 

76 
55 

82 
55 

65 
60 

86 
64 

75 
51 

80 
50 

62 
53 

86 
55 

74 
50 

70 
52 

72 
56 

80 
60 

83 

61 

65 

61 

86 
61 

66 
64 

86 
63 

87 
65 

80 
65 

80.2 
57.7 

BUCKHANNDN  2  W 

MAX 

Mm 

91 
68 

90 
72 

89 
61 

81 
59 

78 
52 

60 
5* 

82 

45 

84 
56 

80 
61 

73 
57 

75 
61 

81 
61 

85 
55 

68 
59 

68 
64 

83 

65 

83 

48 

85 

52 

87 
53 

74 
64 

71 

46 

73 
56 

85 
63 

87 
58 

86 

64 

88 
61 

86 
67 

67 
64 

86 
65 

83 
64 

86 
69 

83.3 
39.5 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

85 

69 

94 
69 

92 

66 

92 

64 

82 
55 

71 
54 

60 

51 

85 

51 

84 
59 

76 
61 

76 
61 

74 
60 

83 

60 

88 
60 

91 
62 

90 
68 

78 
54 

85 
54 

86 
53 

89 
58 

78 
50 

71 
51 

78 
59 

86 
61 

89 
62 

86 
65 

90 
69 

87 
67 

86 
66 

90 
66 

84 
66 

64.2 
60.4 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 

70 

89 
66 

82 
65 

69 
56 

60 
56 

82 
53 

84 
39 

69 
61 

73 
61 

75 
63 

80 
59 

66 
59 

89 
63 

88 

64 

75 
65 

63 
53 

85 
58 

89 

61 

78 
59 

71 

52 

77 
58 

62 
62 

86 

64 

86 
69 

89 
64 

86 

67 

90 
67 

90 
65 

79 
66 

86 
69 

62.9 

62.0 

GASSAWAY 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
71 

88 
66 

82 
65 

84 
56 

80 
52 

82 
53 

85 
59 

76 
62 

77 
62 

79 
64 

80 
64 

66 
60 

88 

64 

92 
66 

90 
66 

64 
57 

85 

57 

89 
59 

81 
64 

73 

51 

73 
53 

85 

64 

88 
64 

68 
67 

66 
65 

89 
68 

89 
70 

90 
68 

90 

67 

66 
72 

84.8 
62.8 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 

NUN 

84 
68 

94 
72 

91 
63 

89 
62 

61 

51 

73 
54 

80 
50 

83 
53 

88 
59 

74 
60 

78 
62 

76 
61 

84 
59 

87 
61 

89 
64 

90 
68 

80 
52 

84 
56 

86 

58 

89 
58 

77 

47 

73 
53 

73 
60 

85 
61 

87 

60 

86 

67 

89 

67 

87 

66 

89 
65 

90 
65 

88 
69 

84.2 
60.4 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

88 
53 

95 
73 

91 

67 

91 
63 

61 
55 

71 
55 

91 
62 

89 
59 

86 
57 

86 
59 

91 
67 

77 

48 

73 
49 

74 
50 

87 
64 

89 
63 

88 

60 

89 
62 

88 
67 

66 
65 

91 
65 

89 
62 

86.1 
60.2 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

9' 
SB 

94 
68 

89 
67 

82 
63 

78 
53 

82 
51 

83 

50 

85 

48 

78 
61 

78 
59 

80 
59 

65 
58 

67 
56 

91 
57 

90 
64 

81 
S3 

85 

50 

86 
54 

84 

60 

79 
64 

74 

48 

76 
55 

84 
62 

69 
59 

86 

63 

90 
63 

90 
63 

90 
65 

92 
67 

63 
65 

69 
65 

85.0 
59.2 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

95 
69 

94 
72 

89 
69 

80 
65 

75 
53 

80 
56 

84 
54 

85 
57 

76 
61 

76 
60 

80 
61 

84 
62 

87 
58 

90 
63 

69 
67 

80 
62 

83 
53 

86 
57 

86 
61 

83 
66 

73 

50 

76 
56 

80 
53 

88 
62 

86 
68 

89 
67 

86 

67 

89 
69 

90 
66 

83 
67 

86 
68 

64.3 
62.0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
68 

93 

73 

90 

71 

82 

66 

70 
57 

80 
56 

82 
57 

86 
60 

75 
64 

76 
64 

79 
66 

84 
60 

85 
62 

66 
66 

91 
71 

62 
60 

61 
54 

87 
60 

90 
64 

81 
60 

74 

54 

76 
60 

80 
67 

89 
69 

68 
70 

92 
67 

90 
69 

87 
70 

90 
69 

82 

71 

87 
70 

84.3 

64.5 

MORGANTOWN  L  AND  0 

MAX 

Mm 

95 
64 

93 
69 

90 
65 

84 
63 

75 
53 

79 
53 

83 
50 

86 
54 

77 
60 

78 
56 

78 
60 

83 
58 

67 
58 

89 
62 

91 
66 

79 
66 

84 
52 

86 
56 

88 
59 

80 
64 

74 

50 

77 
53 

79 
60 

89 
61 

86 
63 

90 
67 

90 
70 

86 
60 

90 
64 

83 

63 

68 
65 

84.5 
60.3 

WESTON 

MAX 

Mm 

84 

70 

94 

70 

91 
65 

91 
65 

83 
54 

73 
53 

72 
50 

83 
51 

87 
39 

73 
5> 

76 
60 

78 
63 

84 
59 

67 
59 

92 

62 

91 
66 

80 
54 

86 

54 

87 
56 

90 
56 

78 

50 

72 
50 

75 
39 

88 
62 

89 
62 

89 
66 

90 
63 

69 
66 

69 
66 

39 
65 

68 
67 

84.6 
60.4 

WEST  UNION 

•     •     » 

MAX 

Mm 

94 
69 

92 

72 

89 
65 

86 
65 

77 
52 

61 
52 

83 
51 

86 
56 

78 
61 

76 
60 

78 

61 

64 

60 

67 
59 

90 
62 

90 
68 

80 

67 

85 
53 

66 
59 

89 
57 

62 
65 

72 

50 

77 

58 

85 

62 

89 
63 

89 
65 

90 

67 

88 
68 

90 
66 

90 
65 

85 

67 

86 
66 

83.1 
61.7 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

99 
77 

91 
68 

91 
68 

82 
67 

72 
60 

81 
56 

84 
53 

89 
60 

79 
62 

80 
61 

60 
62 

85 
64 

67 
62 

90 
65 

92 
69 

80 
62 

83 

55 

87 
57 

92 

60 

81 
58 

73 

50 

72 
59 

86 
65 

87 
68 

88 
66 

90 

67 

92 

70 

90 
70 

92 

66 

91 
67 

90 
70 

85.7 
63.9 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

92 

71 

96 
72 

90 
68 

92 

67 

83 
59 

73 
57 

80 
55 

85 
60 

87 
63 

78 
62 

80 
63 

80 

64 

83 

62 

8B 

64 

91 
68 

93 
69 

82 
58 

86 
58 

88 
65 

93 
66 

82 

53 

74 
59 

73 
60 

67 
66 

88 
68 

88 
68 

90 

71 

92 

71 

92 
69 

94 
68 

93 
70 

86.2 

64.3 

CORTDN 

MAX 

Mm 

95 
70 

94 
66 

90 
63 

82 
64 

78 
56 

81 
55 

84 

51 

86 
58 

78 
39 

86 
56 

64 
60 

88 
60 

90 
60 

86 

86 

88 
63 

66 
55 

87 
56 

90 
58 

87 

60 

74 
57 

88 
56 

89 

64 

87 
63 

87 
65 

67 
64 

69 
64 

90 

67 

93 
66 

88 

60 

90 
64 

66.8 
61.0 

DUNlOw  5  SE 

MAX 

Mm 

90 
61 

89 

64 

83 

61 

91 
62 

90 
65 

89 
56 

83 

57 

89 
64 

90 
68 

91 
70 

90 
71 

89 
68 

87 
67 

87 
65 

89 

67 

88 
65 

90 
64 

94 

61 

86 
62 

63 

60 

62 
61 

83 
64 

86 

61 

88 
68 

87 
65 

86 

64 

69 
61 

90 
65 

91 

67 

89 
66 

92 
66 

68.4 
64.1 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

92 
63 

97 
71 

93 
66 

91 
65 

83 
57 

73 
53 

80 
93 

85 
53 

86 

60 

76 
59 

60 

60 

62 
61 

66 

61 

69 
61 

92 
64 

93 

67 

62 
56 

67 
57 

88 
58 

92 

63 

82 

51 

73 
54 

75 
60 

90 
63 

68 
69 

65 

67 

90 
67 

92 

71 

92 
69 

93 
66 

92 
68 

86.6 
62.0 

H0GSETT  GALLIPDLIS  DAM 

MAX 

Mm 

92 

64 

96 

72 

95 
66 

98 
66 

81 
60 

71 
55 

81 
55 

64 
55 

86 
55 

80 
63 

80 
63 

80 
62 

86 
63 

68 
63 

90 
64 

90 
66 

62 
58 

65 
57 

89 
60 

89 
60 

74 
52 

71 
51 

76 
60 

87 
63 

88 
66 

66 
66 

89 
66 

87 
68 

92 
68 

92 
66 

89 
69 

85.6 
62.4 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 
73 

93 

70 

67 
69 

60 
65 

72 

56 

79 
53 

81 
53 

84 
61 

77 
62 

78 
61 

78 
63 

63 

61 

88 
59 

90 
63 

92 
69 

80 
63 

63 
56 

85 
59 

86 
60 

73 
59 

70 

53 

72 
59 

87 
63 

87 

67 

64 
67 

86 
68 

88 
68 

91 
68 

90 
69 

66 
69 

89 

72 

83.7 
63.2 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

Mm 

96 

74 

93 

74 

95 
69 

60 
67 

81 
59 

83 
57 

84 
55 

87 
59 

85 
63 

60 
60 

80 
62 

87 
63 

90 
62 

91 
64 

92 

71 

92 
68 

67 
58 

68 
59 

88 
60 

66 
66 

74 
53 

74 
60 

87 
65 

90 
69 

88 
69 

89 
70 

92 

70 

92 

70 

93 

71 

90 
69 

90 
73 

87.4 
64.9 

LOGAN 

MAX 

Mm 

91 
39 

100 

70 

92 
68 

92 

68 

84 
59 

77 
58 

82 

57 

68 
57 

89 
62 

60 
62 

60 
62 

60 
62 

86 
64 

93 
64 

93 

67 

95 
69 

85 

58 

90 
58 

92 

60 

93 

62 

85 
53 

77 
54 

76 
60 

92 

66 

93 

68 

94 
71 

96 

71 

93 

66 

91 
68 

95 
68 

94 
66 

66.8 
63.3 

Soe  R«f«i*nc*  Noi*i  Following  Sutlon  lnd*x 


DAILY  TEMPERATURES 


•  1ST     V  J  »  0  I  •«  I  i 


Hilton 

Day  ol  Month 

1 

1 

2 

a 

4 

s 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

II 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

I 

LONDON  LOCKS 

MAX 
M1N 

It 

60 

99 

71 

92 

66 

91 
66 

82 

60 

62 

57 

65 

57 

68 

60 

79 
62 

80 
62 

80 
62 

84 
69 

89 

64 

91 
66 

92 
69 

61 

60 

88 
60 

88 

60 

92 

62 

65 

34 

73 
94 

75 
60 

86 
66 

91 
66 

19 

69 

94 

69 

91 
70 

93 

70 

V4 
(0 

94 

70 

66.9 
63.6 

NAD I SON 

MAX 
MIN 

»0 
39 

96 

69 

92 

65 

69 
61 

84 
96 

61 
36 

86 

57 

87 

60 

78 
61 

81 
61 

81 
63 

69 
66 

90 
64 

91 
66 

93 
66 

83 

57 

87 
56 

89 
56 

92 

61 

83 
33 

72 
93 

77 
59 

91 
69 

90 
66 

69 
69 

92 

69 

92 
69 

v3 
69 

96 
66 

94 

66 

67.1 
62.3 

POINT  PLEASANT  }  NNE 

MAX 

MIN 

II 

72 

97 
76 

96 
67 

88 
68 

81 
56 

62 
55 

B5 

37 

16 

62 

79 
62 

79 
62 

81 
60 

86 
96 

8B 
62 

90 
69 

90 
66 

82 
35 

B9 
96 

88 
61 

67 
68 

73 
49 

73 
96 

76 
62 

86 
66 

89 

66 

87 
69 

69 
67 

63 
69 

VI 
66 

91 
69 

90 

'1 

89.3 
63.1 

RAVENSWOOD  LOCK  P<(K 

MAX 
MIN 

93 
69 

96 
76 

84 

67 

82 
67 

80 
56 

61 

94 

65 

57 

82 

0.' 

79 
60 

79 

63 

86 
62 

68 
99 

90 
62 

90 

70 

86 
69 

69 

63 

•7 
99 

88 
59 

67 
67 

n 

50 

77 
96 

84 
63 

90 
69 

89 
66 

90 
69 

B7 

67 

90 
70 

91 
67 

68 
69 

69 

70 

89.8 
63.4 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

96 

71 

96 

79 

92 

67 

82 
69 

82 
59 

64 
96 

88 
39 

84 
62 

82 

60 

80 
62 

66 
62 

90 

61 

92 
64 

93 
72 

90 
69 

87 
96 

90 
60 

92 
60 

83 
67 

77 
52 

70 
60 

86 
62 

91 

67 

89 
66 

91 
69 

90 
69 

92 

71 

93 
69 

92 

70 

93 

71 

67.8 
64.2 

SPENCER 

MAX 

MIN 

93 
72 

92 

73 

87 
64 

80 
65 

76 
55 

61 
90 

83 

58 

77 
61 

76 
99 

77 
62 

82 
60 

86 

57 

88 

60 

68 

70 

89 
69 

84 
51 

89 

96 

88 
56 

69 
66 

70 
»9 

74 
99 

64 
63 

89 

68 

86 

64 

•  6 
66 

66 

67 

69 
66 

89 
62 

67 
67 

68 

70 

64.0 
61.9 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

97 
69 

94 
70 

90 

67 

87 
62 

77 
57 

85 
54 

84 
59 

79 

63 

78 
62 

80 
60 

85 
61 

89 
60 

90 
61 

93 
66 

89 

67 

86 
56 

69 
99 

84 

61 

89 
67 

73 
53 

73 
59 

89 
64 

86 
68 

65 
67 

89 
65 

90 

70 

93 

70 

92 

66 

90 
66 

91 

71 

66.2 

63.1 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

94 
62 

100 

72 

92 

67 

93 

82 

57 

87 
59 

87 

65 

79 
64 

65 
62 

94 
65 

94 
67 

95 
66 

85 
57 

97 
60 

87 
55 

76 
98 

78 
62 

93 

69 

97 
70 

96 
69 

99 

70 

96 
69 

99 

72 

90.7 
64.2 

WINFIELD  locks 

•    •    • 

MAX 
MIN 

90 
69 

99 

74 

94 
68 

89 
69 

60 
59 

82 

56 

84 
56 

8b 

55 

78 
62 

80 
62 

80 
63 

86 
62 

88 
62 

90 
65 

90 
67 

82 
58 

86 
98 

68 
61 

89 
60 

77 
54 

72 
94 

73 
60 

83 

67 

86 
68 

86 

68 

61 
69 

89 
71 

91 

71 

92 

69 

69 
67 

84.9 

63.1 

CENTRAL             0* 

ARBOVALE  2 

MAX 

MIN 

87 
66 

86 

65 

B9 
38 

82 

54 

76 
50 

74 
42 

79 
40 

82 

48 

76 
59 

78 
98 

71 
52 

80 

50 

81 
48 

84 
57 

65 
55 

60 

61 

78 
43 

80 
69 

82 

49 

79 
56 

74 
48 

68 
52 

60 
35 

89 
99 

82 

57 

83 
56 

90 
62 

85 
62 

63 
61 

86 
61 

85 
64 

80.7 
54.7 

BAYARD 

MAX 

MIN 

16 

97 

82 
66 

83 
99 

78 
56 

71 
51 

72 
51 

78 
39 

80 
48 

76 
57 

79 
50 

75 

57 

74 
55 

78 
49 

80 
53 

84 
56 

61 
61 

77 
45 

79 
66 

83 

48 

76 
56 

70 
48 

66 

51 

76 
96 

82 
99 

80 
59 

82 
54 

77 
39 

80 
37 

62 

60 

76 
58 

80 
61 

78.0 
54.1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

16 
66 

93 

67 

89 
62 

78 
60 

73 
50 

72 

49 

79 
46 

81 

54 

75 
61 

72 
54 

72 
51 

77 
55 

83 

50 

83 

57 

83 
60 

83 
69 

79 

47 

92 
52 

83 

54 

63 
62 

72 
49 

68 

56 

60 
60 

83 

60 

82 
62 

83 
60 

84 
65 

86 
63 

68 
60 

63 
60 

64 
65 

80.6 
37.5 

BECKLEY  wb  ap 

MAX 

MIN 

SB 

67 

85 
65 

86 

62 

79 
58 

68 
53 

72 
49 

79 
51 

61 
60 

72 
57 

73 
56 

72 
96 

77 
58 

82 
59 

84 
64 

89 

66 

76 
99 

80 
51 

61 
54 

89 
60 

80 
56 

70 
49 

65 
56 

79 
61 

83 

63 

79 
63 

89 

60 

63 
67 

84 
66 

86 
63 

84 
63 

86 
67 

79.7 
59.2 

BRANOONVILLE 

MAX 

MIN 

60 
99 

88 

70 

17 
64 

85 
62 

78 
51 

67 

50 

75 
46 

78 
50 

62 
59 

70 
55 

79 
59 

75 
53 

78 
53 

63 
59 

85 
64 

89 

64 

73 
46 

60 
52 

81 
55 

84 
66 

75 
50 

70 
94 

74 
60 

73 
57 

84 
63 

92 
59 

83 
62 

83 

62 

84 
61 

86 
61 

77 
65 

79.6 
57.6 

BUCKEYE 

MAX 

MIN 

16 
61 

86 
62 

86 
99 

85 
58 

78 
49 

75 
44 

78 
43 

62 
50 

81 

58 

74 
.  5* 

74 
50 

60 
51 

81 
51 

84 
55 

84 
55 

64 
58 

80 

47 

76 
45 

66 
51 

84 
57 

77 
46 

71 
93 

70 
96 

83 

58 

83 
59 

82 
58 

82 

60 

84 
59 

66 
59 

63 
37 

85 
62 

80.9 
54.4 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

63 

62 

82 
69 

82 
93 

74 
58 

72 
52 

70 
51 

76 
36 

80 
49 

77 

5b 

70 
47 

73 
55 

71 

51 

77 

48 

80 
52 

83 
55 

77 
60 

76 
42 

76 

43 

60 

45 

80 
56 

63 

47 

65 

91 

70 
57 

80 
54 

79 
57 

78 
54 

76 
60 

82 

57 

62 

60 

80 
58 

80 
65 

76,6 
53.6 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

B6 
60 

86 

64 

86 
61 

79 
58 

69 
53 

73 

49 

78 
45 

82 

51 

72 
59 

73 
54 

73 
59 

77 
56 

81 
53 

64 
56 

86 
58 

73 
54 

78 
48 

79 
46 

84 
52 

76 
57 

69 

47 

69 
54 

79 
61 

83 
56 

83 
62 

83 

60 

82 
65 

84 
62 

64 
64 

79 
62 

84 
66 

79.2 
56.6 

flat  top 

MAX 

MIN 

79 
62 

84 
68 

SO 
66 

84 
62 

74 
54 

66 
91 

70 
50 

74 
54 

76 

60 

71 
35 

70 
53 

68 
54 

75 
55 

80 
55 

79 
62 

61 
61 

72 
56 

71 
57 

78 
64 

82 
64 

76 
49 

66 
50 

62 
59 

73 
39 

80 
64 

74 
64 

80 
65 

79 
64 

81 
65 

84 
62 

80 
66 

75.9 
58.8 

«C  ROSS 

MAX 

MIN 

13 

62 

83 

66 

84 
62 

84 
61 

76 
93 

71 
90 

77 
46 

62 
56 

80 
61 

71 
55 

70 
60 

78 
61 

79 
54 

82 
58 

86 
58 

85 

63 

77 
49 

91 
52 

84 
53 

78 
51 

78 
50 

70 
57 

74 
60 

91 
62 

81 

64 

81 
61 

82 
65 

80 
62 

63 
62 

62 
62 

84 
65 

79.6 
58.2 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

86 
99 

91 
66 

89 
64 

89 
62 

81 
96 

72 
52 

78 
49 

82 
50 

85 
58 

76 
58 

76 
53 

75 
56 

60 
55 

88 
96 

78 
62 

90 
62 

78 
51 

84 
52 

89 
55 

69 
62 

83 

51 

73 
50 

68 

97 

82 

64 

87 
64 

83 
61 

86 
62 

87 
65 

89 
64 

92 
63 

90 
64 

63.0 
56.2 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

78 
66 

90 
67 

86 

62 

89 
60 

61 
59 

70 
97 

77 
46 

81 
50 

83 
63 

72 
55 

75 
57 

73 
61 

80 

56 

84 
61 

87 
62 

87 
63 

75 
53 

82 
49 

93 
55 

86 
62 

76 
53 

74 
51 

71 
57 

77 
99 

86 
56 

85 

62 

87 
66 

86 
65 

88 
63 

86 
63 

78 
65 

81.2 
56.8 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

69 
69 

82 
64 

83 
98 

74 
97 

69 
52 

72 
91 

75 

41 

79 

54 

72 

SO 

71 
53 

69 
56 

77 
58 

81 
53 

83 
59 

83 
59 

76 
61 

79 
46 

79 
50 

63 
50 

74 
62 

69 
45 

69 

53 

77 

61 

82 
59 

82 
56 

84 
59 

82 
63 

84 
60 

84 
62 

64 

61 

81 
65 

78.2 
56.5 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

Mm 

87 
60 

87 
73 

85 
64 

79 
62 

80 
59 

78 
49 

79 
48 

80 
61 

80 
60 

76 
39 

82 

57 

78 
55 

82 
54 

84 
54 

84 
64 

81 
64 

79 
46 

80 
54 

79 
56 

83 
64 

83 
51 

73 
55 

76 
61 

84 
58 

84 
59 

83 
60 

85 

59 

85 
61 

84 
62 

84 
61 

63 
66 

81.6 
58.5 

RICHWOOD 

MAX 

Mm 

90 
60 

90 
61 

83 

60 

89 

63 

80 
49 

84 
93 

84 
46 

79 
46 

71 

53 

84 

61 

76 
61 

78 
60 

83 
62 

84 
63 

87 
66 

84 
56 

86 
53 

B9 

50 

69 
61 

89 
60 

78 
49 

71 
56 

93 
60 

86 

54 

83 
60 

84 
63 

89 
63 

97 
60 

89 
56 

86 
59 

86 
60 

84.0 
57.5 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

89 
69 

89 
64 

68 

64 

81 
62 

75 
55 

76 
59 

81 
47 

83 
54 

76 

61 

79 
98 

73 
60 

79 
60 

64 
60 

86 
61 

66 
64 

74 
64 

82 
53 

83 
53 

86 
57 

76 
62 

71 
52 

73 
55 

77 
61 

86 
59 

85 
66 

87 
62 

87 
64 

87 
63 

88 
65 

79 
65 

86 
67 

81.6 
60.0 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

88 
69 

88 
61 

89 
97 

81 
51 

73 
48 

77 
39 

83 

46 

72 
55 

76 
52 

74 
47 

74 

47 

83 
50 

83 
49 

66 
55 

86 
54 

76 
51 

80 

41 

80 
47 

85 

49 

60 
55 

76 
45 

66 
52 

72 
58 

86 
60 

85 
59 

84 
56 

82 
60 

87 
62 

86 

61 

80 
60 

86 
62 

80.8 
53.4 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

76 
64 

84 
69 

82 
65 

82 
64 

e; 

63 

79 
90 

71 
52 

78 
58 

ei 

58 

64 
55 

72 
58 

72 
59 

76 
58 

81 
60 

85 

64 

83 

61 

72 
52 

78 
59 

79 
56 

80 

56 

75 
48 

69 
52 

62 
53 

71 
3T 

78 
56 

82 
54 

81 
63 

77 
63 

83 
67 

83 
63 

75 
61 

77.3 
58.7 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

70 
91 

89 

70 

85 
64 

87 
63 

79 
54 

71 
51 

75 
49 

78 
58 

84 
58 

74 
55 

75 
56 

74 
57 

78 
55 

83 
62 

86 
62 

88 
64 

75 
51 

81 
55 

84 
56 

86 
66 

81 
52 

69 
58 

70 
60 

80 
69 

85 
65 

85 
62 

87 
69 

89 
65 

85 

65 

86 
63 

68 
65 

80.9 
59.6 

terra  alta  no.  l 

MAX 

Mm 

74 
63 

85 
66 

83 
61 

81 
61 

75 
53 

65 
52 

73 
46 

75 
50 

79 
56 

65 
54 

70 
56 

72 
58 

77 
54 

80 
55 

82 
61 

82 
63 

70 
48 

79 
51 

79 
55 

81 
59 

72 
49 

67 
50 

66 
53 

79 
55 

81 
60 

82 
59 

82 
61 

82 
61 

81 

61 

84 
62 

75 
65 

76.6 
56.6 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

•     •     * 

MAX 

Mm 

88 

67 

88 

70 

83 
67 

80 
62 

79 
57 

77 
50 

81 
49 

84 
54 

79 

63 

74 
57 

75 
58 

81 
64 

86 
56 

67 
59 

88 
60 

88 
65 

83 
55 

83 

52 

86 

54 

82 
63 

75 

50 

71 
58 

81 
62 

86 
61 

86 
65 

87 
63 

66 
67 

68 
65 

89 
65 

88 
65 

88 
69 

83.3 

60.4 

SOUTHERN           05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

89 
70 

87 
70 

86 
62 

79 
60 

79 
56 

79 
46 

81 
50 

83 
59 

76 

65 

76 
51 

77 
55 

82 
56 

88 
51 

85 
63 

B8 
63 

87 
63 

83 

49 

87 

51 

67 
52 

62 
63 

60 
53 

70 
56 

79 
59 

84 
61 

76 
64 

86 
60 

64 
65 

86 
64 

90 
65 

89 
61 

87 
65 

83.0 
39.0 

BLUEPIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

16 

70 

80 
66 

84 
65 

77 
63 

68 
55 

71 
48 

76 
53 

78 
65 

74 
60 

73 
60 

72 
60 

77 
58 

82 

60 

82 
69 

84 
67 

76 
61 

79 
57 

81 
56 

66 
67 

60 
59 

66 
53 

63 
56 

76 
61 

81 
66 

78 
64 

62 
61 

76 
65 

81 
63 

83 
64 

80 
65 

80 
64 

77.6 
61.4 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

Mm 

90 
60 

93 
68 

89 

66 

92 
65 

65 
57 

78 
53 

79 
54 

85 
55 

67 

58 

78 

60 

80 
59 

78 
60 

63 
61 

89 
61 

90 

64 

91 
69 

82 
55 

89 
96 

87 
58 

90 
59 

86 
54 

79 
55 

69 
61 

81 
64 

87 
66 

83 
68 

88 
67 

89 
67 

90 
67 

92 
64 

89 
66 

85.3 
61.1 

GARY 

MAX 

Mm 

87 
99 

93 
69 

86 
69 

93 
63 

84 
57 

73 
52 

80 
53 

85 
56 

87 
60 

81 
59 

79 
57 

79 
61 

64 
60 

91 
60 

90 
62 

91 
64 

81 
52 

87 
49 

68 
55 

91 
64 

86 
56 

75 
56 

75 
39 

89 
62 

89 
63 

68 

66 

91 
68 

86 
64 

91 
64 

94 
65 

89 
64 

66.0 
60.1 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

92 

69 

90 
68 

99 
62 

82 
60 

79 
54 

78 
52 

83 
50 

84 
56 

78 
61 

76 
59 

76 
55 

81 
58 

86 
55 

88 
60 

89 
61 

89 
69 

63 
51 

86 
94 

90 
57 

87 
62 

74 
50 

72 
57 

67 
60 

B7 
61 

86 
63 

90 
60 

88 
66 

89 
62 

93 
63 

89 
62 

92 

64 

85.1 
59.3 

Sao  Rolereato  Ndi*b  Following  Station  Inde: 
85 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 
JULY       1970 

Day 

ol  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'! 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LEWISBURG  2  SSH 

MAX 

MOT 

91 
65 

90 
70 

90 
64 

86 
60 

83 
56 

79 
46 

82 

51 

a- 

58 

81 
63 

78 
56 

77 
35 

65 
56 

84 
56 

87 
62 

89 

60 

86 
64 

84 
49 

86 
53 

93 

61 

83 

64 

82 
52 

75 
57 

73 
61 

68 

61 

67 
64 

66 
62 

87 
66 

87 
63 

90 
65 

90 
64 

89 

65 

85.0 
59.6 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

B8 
58 

92 

68 

88 

66 

92 

64 

84 
56 

75 
53 

78 
53 

65 
56 

86 
59 

80 
61 

60 
58 

83 
5B 

83 
59 

90 
55 

90 
63 

91 
63 

80 
54 

86 

54 

86 

57 

91 

58 

85 
54 

81 
53 

74 
63 

86 
63 

90 
64 

67 
65 

91 
66 

91 

64 

91 
65 

94 
64 

90 
64 

86.3 

60.1 

UNION 

MAX 

MIN 

87 
6* 

92 
69 

88 
63 

91 
59 

84 
56 

76 
44 

78 
47 

84 
51 

85 

57 

73 
54 

78 
52 

77 
54 

63 
54 

85 
55 

87 
59 

90 
60 

80 

46 

64 
48 

85 

54 

83 
59 

86 
55 

75 
53 

65 
58 

76 
62 

86 
63 

82 
60 

85 

63 

65 
63 

87 
64 

90 
62 

85 
62 

63.2 
57.2 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
•     *     • 

MAX 

Mm 

93 

67 

93 
67 

92 

64 

90 
61 

64 
55 

82 
45 

84 
47 

87 

54 

85 
65 

79 
64 

79 
55 

86 
58 

87 
57 

89 

59 

92 

60 

92 
63 

87 
48 

68 
53 

88 
54 

67 
63 

84 

53 

76 
59 

75 
61 

81 
64 

86 

65 

87 
63 

67 
65 

90 
64 

91 
65 

91 
65 

87 
66 

86.4 
59.8 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MOT 

93 
69 

95 
72 

84 
64 

87 
60 

83 
63 

85 

50 

87 
57 

77 
63 

76 
63 

84 
59 

86 

56 

87 
63 

92 

64 

86 
55 

88 

56 

67 
59 

79 
61 

81 

57 

72 
52 

83 

65 

69 
63 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

91 
62 

85 
62 

92 

76 

85.9 
61.7 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

MD) 

90 
62 

90 
69 

92 

60 

86 
60 

79 
54 

79 
47 

83 
45 

85 
55 

80 
63 

78 
58 

78 
55 

80 
56 

83 
54 

88 

59 

68 
60 

79 
63 

62 
48 

83 
52 

83 

54 

81 
62 

79 

49 

67 
48 

65 

60 

63 

62 

67 
65 

65 

62 

83 

64 

87 
64 

89 
63 

81 
62 

86 
67 

62.7 
58.1 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

MIN 

SB 

94 

89 

89 

88 

84 

87 

8  8 

84 

80 

83 

85 

84 

84 

90 

69 

65 

88 

90 

88 

84 

78 

76 

80 

69 

69 

69 

92 

92 

90 

91 

86,7 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

MAX 
MIN 

89 
63 

88 
64 

95 

63 

89 
64 

90 
59 

80 
54 

82 
50 

86 
51 

88 
60 

76 
65 

80 
60 

81 
61 

85 
56 

65 
57 

84 
64 

92 
63 

83 

54 

64 
55 

89 
57 

68 
60 

87 

57 

76 
57 

76 
60 

70 
64 

80 
65 

90 
63 

69 
64 

91 
64 

90 
64 

91 
67 

68 
67 

85.3 

60.5 

MARTINS8URG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

89 
67 

93 
69 

90 
63 

90 
63 

77 
61 

82 
56 

86 
53 

89 

60 

75 
66 

81 
62 

80 
60 

84 
65 

85 

57 

84 

05 

92 

64 

83 

62 

83 

56 

86 
58 

90 
61 

84 
64 

7* 
58 

73 
60 

69 
63 

81 
66 

88 
69 

88 
64 

92 
67 

91 
65 

91 
67 

88 
69 

91 
71 

85.1 
62.9 

MATHIAS 

MAX 

MIN 

69 

61 

90 
69 

91 
61 

85 

61 

80 
54 

77 
50 

81 
45 

6* 
58 

80 
63 

79 
59 

78 
54 

80 
57 

82 
55 

83 
60 

89 
63 

90 
63 

81 
50 

84 
51 

S3 
54 

61 
62 

75 
53 

71 
56 

67 
59 

84 
63 

65 

64 

85 

60 

84 
63 

89 
62 

89 

62 

83 

63 

89 

66 

82.9 

58.7 

MOOREFIELO  2  SSE 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 

72 

92 
62 

87 
64 

80 
58 

78 
50 

87 
46 

90 
58 

65 

65 

81 

61 

76 
62 

84 
58 

86 
62 

87 
62 

95 

64 

93 

66 

87 
52 

87 
52 

89 

58 

87 
64 

78 
57 

82 

60 

78 
66 

67 
63 

89 

70 

68 

67 

86 

67 

90 
65 

92 

67 

91 
66 

91 
69 

86.8 
62.0 

OMPS 

MAX 
MIN 

85 

67 

91 
67 

95 
66 

83 

64 

87 
52 

80 
57 

81 
51 

84 
55 

89 
S9 

73 
64 

79 
S9 

80 
62 

84 
56 

85 

60 

83 

66 

94 
67 

83 
55 

82 
56 

84 
58 

88 
56 

79 

56 

74 
57 

72 
58 

67 
62 

80 
66 

68 

63 

87 
65 

89 
64 

90 
64 

90 
68 

B7 
67 

83.6 
60.9 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

95 
64 

93 

74 

96 
63 

91 
65 

84 
60 

83 
55 

87 
47 

91 

58 

69 
61 

82 
61 

61 
61 

64 
58 

87 
58 

90 
62 

95 
64 

94 
67 

87 
53 

89 
54 

92 
56 

90 
66 

78 

56 

72 
58 

70 
61 

67 
63 

SB 
67 

89 
63 

86 
68 

90 
65 

86 

67 

91 
65 

91 
69 

67.3 
61.6 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

Mm 

93 

59 

94 

72 

87 
64 

88 

64 

84 
59 

81 
58 

65 

46 

90 
56 

83 
66 

81 
62 

87 
52 

85 
57 

87 
58 

87 
61 

96 
63 

91 
67 

86 
51 

88 
53 

88 
56 

81 
60 

8  0 
56 

73 
58 

73 
63 

85 
66 

89 
68 

90 
63 

69 

66 

90 
66 

92 
67 

80 
66 

93 
67 

66.4 
61.0 

WARDENSVILLE  R  M  FARH 

MAX 

Mm 

87 
56 

93 
66 

94 
62 

91 
63 

88 
57 

77 
53 

81 

47 

8, 
58 

67 
64 

71 
64 

81 
58 

79 
58 

84 
57 

86 
60 

86 
62 

91 
66 

82 

52 

84 
52 

85 
56 

87 
60 

83 
56 

73 
58 

74 
59 

68 
62 

84 
65 

88 

62 

68 
65 

66 
62 

91 
66 

91 
63 

86 
67 

84.3 
39.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  01  Month 

3k« 

1 

2 

3 

t 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Hu± 

•   *   * 
NORTH  CENTRAL       02 

SUTTON  RESERVOIR 

*   »   * 

SOUTHWESTERN        03 

EVAP 

WIND 

3 

.24 

.15 

.44 

.14 

.43 

.11 

.08 

.05 

.13 

.22 

.03 

.10 

.23 

.27 

- 

.18 

.23 

.27 

.22 

.11 

.27 

.* 

.07 

.17 

.27 

.19 

■  20 

.21 

.46 

- 

6.06R 

HOGSETT-GALIPOLIS  DAM 

EVAP 
WIND 

: 

.31 

43 

.47 
51 

.24 

44 

.10 
73 

.26 

34 

.23 

26 

.32 

28 

.03 

65 

.40 

41 

.16 

41 

.17 

38 

.17 
26 

.23 

65 

.13 
16 

» 
59 

.18 
79 

.12 
32 

.31 
29 

.04 
39 

.19 
73 

.05 
31 

.09 
39 

.21 
35 

.06 
25 

.18 

19 

.12 
32 

.18 
22 

.08 
28 

.34 
37 

.12 
40 

5.67B 
1250S 

•   *   • 

CENTRAL             04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 
17 
73 
60 

.14 
18 
91 
68 

.19 
24 
90 
65 

.15 
20 
91 
65 

.19 
23 
84 

61 

.11 
15 
72 

60 

.21 
20 
66 
55 

.17 
15 
87 
56 

.39 

27 
85 
62 

.12 

13 
71 
60 

.09 
16 
79 
60 

.11 

9 

72 

63 

.17 
17 
87 
62 

.16 

13 
91 
61 

.18 
15 
91 
67 

.40 
40 
92 
66 

.19 

31 
80 
59 

.22 

16 
91 
60 

.21 

20 
90 
61 

.20 
21 
90 
62 

.14 
22 
75 
56 

.21 

16 
88 
56 

.14 
32 
71 
61 

.13 

54 
83 
61 

.15 
14 
90 
63 

.18 
15 
91 

67 

.13 

9 

92 

67 

.12 
14 
89 
66 

.16 
17 
92 
68 

.17 
17 
92 

68 

.07 
17 
78 
68 

5.31 

617 

85.0 

62.5 

•    *    * 
SOUTHERN            05 

BLUESTONE  oam 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
50 
92 
63 

.20 
33 
95 
71 

39 

94 
69 

.28 

47 
96 
68 

.16 
58 
90 
62 

.06 
50 
85 
59 

.14 
46 
86 
58 

.39 
38 
85 
59 

.09 
61 
86 

64 

.07 
31 

79 
65 

.17 
44 
84 
64 

.10 
31 
7B 
64 

.23 
38 

91 
66 

.25 

29 

94 
66 

.21 

40 
92 
68 

.30 
63 
93 
68 

.23 

57 
B7 
61 

.22 

41 
91 
60 

.23 
35 

92 
62 

.31 
56 
92 
63 

.17 
63 
88 
62 

.17 
36 
86 
60 

.02 
27 

70 
64 

.03 
35 

61 
65 

.16 
32 
91 
70 

.08 
31 
84 
70 

.18 
27 
93 

70 

.14 
20 
89 
71 

.16 

■  36 
91 
70 

.23 

40 
94 
72 

.18 
40 
90 
66 

5.38B 
1278 
88.4 
65.2 

•    •    » 
NORTHEASTERN        06 

KEARNEYSVLE  1  NW  W6AS0 

EVAP 
WIND 

.26 

47 

.36 
31 

.29 

27 

.15 

22 

.21 
32 

.25 

38 

.26 
28 

.33 

15 

.16 

47 

.06 

37 

.17 
20 

.13 

20 

.14 
30 

.23 

8 

.18 

34 

.26 

46 

.30 
37 

.34 

17 

.15 
16 

.24 
25 

.12 

41 

.25 

40 

.19 

7 

.00 
86 

.06 
16 

.24 

24 

.33 

13 

.32 

15 

.37 
20 

.17 
22 

.32 

16 

6.90 
883 

WARDENSVILLE  R  M  FARH 

EVAP 
WIN0 

.14 
38 

.25 

32 

.36 

41 

.20 
21 

.33 

61 

.21 

.25 
28 

.21 
14 

.05 
44 

17 

.20 

14 

.10 

25 

.23 
24 

.22 

12 

.12 
13 

.24 
40 

.32 
64 

.24 

17 

.17 
13 

.24 
57 

.17 
54 

.21 
25 

.19 
22 

.03 
17 

.14 
21 

.22 

21 

.20 
14 

,09 

14 

.20 

16 

.18 
22 

.14 
19 

6.056 
174 

BLUESTONE  DAM 


HOGSETT   GALLIPOLIS    DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON 
INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH 
WHITE  PAINT. 


3««  R«f«t«nc  •  NoU.  Following  SUUon  lnd«x 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Sf  ASON 

PF  196') 

-  197 

*  t  '■  i  . :  - r- 1  • : ' 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

TEB 

MAR 

APR 

MAY 

rum 

JOTAI 

NORM 

IUNE 

»     *     ♦ 
NORTHWESTERN        01 

9E T4S  RUN  1  SSE 

0 

1 

100 

393 

734 

1149 

1323 

985 

R64 

365 

122 

17 

6053 

4808 

CAIRO  3  S 

0 

0 

53 

303 

697 

1060 

1225 

696 

758 

304 

89 

6 

539i 

4(180 

CRfcSTJN  1  SSW 

0 

1 

93 

387 

780 

1156 

1307 

97< 

876 

392 

136 

20 

6120 

4968 

MDONOSVILLE 

0 

2 

58 

298 

6S1 

1076 

1223 

909 

783 

302 

73 

NEW  CUMBERLAND 

o 

3 

70 

306 

688 

1112 

1267 

944 

830 

347 

91 

15 

5673 

5311 

NEW  MARTINSVILLE 

0 

0 

49 

2B7 

668 

1081 

1223 

896 

799 

310 

72 

3 

5408 

4910 

PARKERSBURG  faa  AP 

0 

0 

66 

336 

726 

1118 

1234 

910 

770 

286 

93 

4 

5543 

PARKERSBURP  WB  CITY 

J 

0 

71 

294 

661 

1066 

1206 

896 

779 

283 

85 

1 

5364 

4754 

WE IRTON 

0 

0 

68 

330 

706 

1130 

1290 

987 

864 

355 

95 

9 

5654 

WELLSBURG  3  NE 

0 

5 

109 

371 

723 

1128 

1281 

959 

854 

365 

104 

15 

5914 

5446 

WHEELING  WARW030  DM  12 

0 

1 

74 

320 

698 

1116 

1267 

989 

843 

372 

113 

5374 

NORTH  CENTRAL       02 

BFLINGTUN 

0 

15 

150 

446 

785 

1162 

1340 

973 

881 

431 

163 

42 

6390 

P-UCKHANNON  2  M 

0 

1 

112 

363 

758 

1111 

1269 

922 

809 

359 

119 

21 

5844 

5)65 

CLARKS3URG  1 

0 

0 

72 

343 

700 

1078 

1268 

916 

834 

377 

13? 

22 

5742 

5391 

FAIRMONT 

0 

1 

B6 

349 

749 

1133 

1282 

944 

858 

343 

115 

17 

5677 

5023 

GAJSAWAY 

0 

0 

69 

297 

669 

1044 

1192 

846 

734 

289 

98 

GLENVILLE  2  NE 

0 

4 

99 

415 

764 

1147 

1312 

943 

832 

367 

139 

23 

6Q45 

4531 

GRANTSV1LLE  2  Nw 

0 

4 

109 

367 

697 

1114 

1267 

917 

786 

3?4 

110 

14 

5709 

MANNINGTON  1  N 

0 

0 

91 

363 

745 

1111 

1305 

932 

845 

356 

102 

14 

5664 

5345 

M10DLEBUURNE  2  ESE 

0 

2 

75 

349 

721 

1092 

1280 

930 

818 

337 

110 

7 

5721 

MHRGANTOWN  FAA  AIRPORT 

0 

12 

124 

395 

794 

1169 

1299 

933 

870 

348 

106 

15 

6065 

MORGANTDWN  L  AND  D 

? 

1 

76 

334 

730 

1078 

1263 

9?3 

B4] 

348 

98 

WESTON 

0 

2 

94 

374 

740 

1139 

1263 

917 

843 

375 

118 

21 

58B6 

4744 

WEST  UNION 

0 

0 

82 

326 

734 

1072 

1234 

912 

774 

300 

94 

9 

5537 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

0 

0 

95 

352 

703 

1007 

1125 

801 

666 

239 

82 

1 

5071 

4476 

CHARLESTON  1 

0 

0 

52 

288 

657 

1015 

1174 

640 

689 

235 

92 

7 

5049 

CORTON 

0 

0 

48 

257 

689 

1030 

1143 

843 

666 

271 

86 

7 

5060 

DUNLOv,  5  SE 

0 

0 

63 

244 

738 

1119 

656 

194 

HAMLIN 

0 

0 

83 

369 

734 

1071 

1212 

897 

754 

300 

116 

16 

555^ 

HDGSETT  GALLIPOLIS  DAN 

0 

0 

70 

320 

664 

1075 

1218 

788 

320 

107 

8 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

0 

0 

72 

320 

6B1 

1057 

1163 

866 

737 

264 

103 

3 

5266 

4446 

HUNTINGTON  SFW  TRMT  PL 

0 

0 

39 

224 

651 

989 

1092 

800 

66? 

204 

64 

2 

4727 

LOGAN 

0 

0 

35 

298 

667 

981 

1123 

646 

672 

249 

80 

2 

4953 

LONDON  LOCKS 

0 

0 

46 

277 

651 

987 

1148 

829 

690 

260 

85 

2 

4975 

MADISON 

0 

0 

62 

327 

707 

1036 

1186 

860 

712 

268 

92 

3 

5253 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

0 

0 

77 

320 

715 

1098 

1230 

903 

785 

302 

113 

0 

5549 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

f! 

259 

676 

1020 

1177 

878 

77 

7 

4602 

RIPLEY 

0 

0 

99 

340 

767 

1117 

1205 

895 

741 

259 

73 

4 

55Cu 

SPENCER 

0 

0 

93 

286 

708 

1084 

1170 

866 

757 

266 

90 

9 

533. 

4761 

WAYNE  2 

0 

0 

53 

264 

669 

999 

1132 

b29 

674 

226 

76 

2 

4964 

WILLIAMSON 

0 

40 

664 

226 

0 

4152 

WlNFIELD  LOCKS 

*     *     * 
CENTRAL             04 

0 

0 

59 

292 

675 

1032 

1184 

87s 

751 

303 

99 

6 

5276 

4575 

ARSOVALE  2 

c 

46 

184 

846 

1207 

9l)4 

477 

190 

55 

BAYARD 

12 

69 

218 

530 

854 

1246 

1318 

1016 

952 

476 

1  75 

72 

6940 

6667 

5ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

I 

15 

165 

406 

803 

1135 

125? 

915 

75! 

335 

131 

43 

595  2 

5313 

EECKLEY  WB  AP 

0 

4 

166 

400 

804 

1139 

1269 

933 

798 

351 

150 

38 

6057 

BhANDONVILLE 

2 

35 

165 

509 

319 

1239 

1399 

1035 

°77 

446 

180 

59 

6667 

BUCKEYE 

A 

2 

131 

415 

853 

1224 

1373 

1015 

894 

48C 

193 

4  7 

66?7 

CANAAN  VALLEY 

27 

89 

236 

524 

926 

1320 

142? 

1058 

1001 

540 

220 

97 

•7460 

ELKINS  WB  AIRPORT 

p 

8 

160 

462 

B28 

1212 

1390 

9d6 

892 

456 

162 

65 

6641 

5675 

flat  TrJP 

? 

16 

189 

447 

846 

1249 

1333 

1034 

906 

453 

182 

69 

67?7 

6162 

MC  ROSS 

1 

5 

135 

363 

776 

1142 

1263 

92  1 

794 

3^0 

132 

31 

59?9 

OAK  HILL 

0 

2 

128 

384 

765 

1116 

1254 

950 

780 

336 

146 

30 

5691 

PtPSONS  1  SE 

o 

5 

126 

432 

755 

1161 

1317 

945 

858 

40  9 

15? 

3b 

6196 

PICKENS  1 

2 

25 

180 

418 

856 

119] 

1349 

996 

893 

449 

164 

REEDSVILLE  Exp.  FARM 

0 

20 

158 

460 

843 

1208 

1363 

1037 

892 

417 

173 

29 

6600 

See  Reference  Notes  Followino  Stridor  Index 
-    87    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued 

SEASON 

HF  1969 

-  1970 

WEST  VIRGINIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

RICHWDOD 

0 

B 

388 

125 

ROwLESBURG  1 

0 

4 

83 

363 

734 

1124 

1239 

916 

844 

369 

118 

15 

5609 

SENECA  STATE  FOREST 

8 

34 

201 

526 

872 

1233 

1392 

987 

908 

491 

205 

62 

6919 

SPRUCE  KNOB 

15 

29 

180 

439 

843 

1262 

1328 

945 

461 

196 

SUMMERSVlLLE  RESERVOIR 

0 

1 

135 

373 

788 

1140 

1264 

959 

813 

333 

129 

38 

5993 

TERRA  ALTA  NO.  1 

IB 

50 

217 

546 

880 

1292 

1420 

1088 

1044 

546 

198 

81 

7380 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
*     *     * 
SOUTHERN            05 

0 

1 

103 

351 

760 

1056 

1197 

862 

737 

I   317 

100 

12 

5496 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

0 

4 

152 

384 

785 

1128 

1197 

908 

754 

339 

115 

33 

5799 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

0 

0 

115 

323 

759 

1101 

1235 

891 

744 

329 

136 

33 

5666 

BLUESTONE  DAM 

0 

0 

83 

358 

708 

1034 

1203 

879 

727 

318 

101 

14 

5425 

GARY 

0 

0 

85 

382 

757 

1035 

1196 

889 

718 

314 

122 

8 

5506 

4674 

KOPPERSTON 

0 

0 

114 

376 

1030 

1190 

864 

674 

283 

91 

13 

LEWISBURG  2  SSW 

0 

0 

93 

333 

722 

1089 

1203 

878 

743 

311 

93 

17 

5482 

PINEVILLE 

0 

0 

90 

377 

753 

1044 

1220 

873 

705 

290 

101 

9 

5462 

UNION 

0 

9 

lbO 

444 

795 

1138 

1284 

948 

790 

399 

154 

30 

6151 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
•     «     * 
NORTHEASTERN        06 

0 

0 

78 

304 

698 

1043 

1146 

827 

685 

311 

80 

11 

5183 
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REFERENCE   NOTES 


WEST  VIRGINIA 
JULY  1970 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation" 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  0F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight 
saving  time. Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amountB  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


u 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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M4NNINGTGN  1  N 
MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  F44  AIRPORT 

84.2 
86.3 
65.5 
64.7 
63.9 

59.3 
61.0 
58.8 
61.6 
62.0 

71.6 
73.7 
72.2 
73.2 
73.0 

-  2.8 
1.1 

89 
97 
90 
89 
91 

20+ 
2 

16  + 
30+ 
16  + 

52 
50 
50 
52 
54 

11 
6 
22  + 
22 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
2 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
3.92 
2.09 
3.16 
3.36 

-  .40 

-  2.57 

-  1.43 

2.17 
1.36 
1.26 
1.23 
1.56 

23 
23 
23 
23 
22 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 

4 

e 

6 

3 

a 

l 
l 

2 

2 

2 
1 
1 
1 

MORGANTOWN  L  AND  D 

WESTON 

WEST  UNION 

64.6 
85. 3M 
84.6 

58.6 

59.  3M 
60.3 

71.6 
72. 3M 
72.5 

-  1.6 

90 
90 
89 

16 

23+ 

30+ 

51 
52 
53 

22 

11 
11 

0 
0 
0 

1 
6 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.16 
4.44 
4.40 

-  .10 

-  .19 

2.02 
2.51 

2.42 

23 
23 
23 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
5 

e 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

DIVISION 

72.0 

-   .6 

4.07 

-   .47 

.0 

*    *    • 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  4P          R 

CH4RLESTON  1 

CORTON 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

84.9 
87. 6M 
86.3 

86.9 

62.2 
64.2 
61.3 

60.9 

73.6 
75. 9M 
73.6 

73.9 

-   .2 

93 
95 

91 

99 

17+ 

18 

30 

23 

56 
59 
54 

55 

25 

30  + 
5 

25 

0 
0 
0 

0 

5 

8 

12 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

4.84 
4.51 
4.26 

3.90 

.89 
.56 

1.56 
1.84 
1.93 

1.60 

18 
23 
23 

23 

.0 
.0 

.<] 

.0 

0 
0 
0 

0 

8 
7 
8 

7 

2 
2 
2 

3 

2 
2 

1 

1 

HOGSETT  G4LLIPDLIS  D4M 
HUNTINGTON  WB  4IRP0RT 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
L0G4N 
LONDON  LOCKS 

85.7 
83.2 
87. 7M 
88.  6M 
86.8 

60.5 
63.6 
64. OM 
63. 2M 
64.3 

73.1 
73.4 
75. 9M 
75. 9M 
75.6 

-   .6 

91 
90 
92 
95 
94 

23+ 

28  + 

2 

17 

1 

53 

58 

52 

25 
25 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
2 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
4.28 
3.24 
4.17 
6.51 

-   .65 
1.46 

.17 

.81 
1.10 

1.91 

23 

17 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

9 

1 
5 

4 

0 

1 

2 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWDOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

86.9 
85. 2 
87.0 
87.8 
64.6 

62.5 
61.9 
62.2 
62.6 
61.5 

74.7 
73.6 
74.6 
75.2 
73.1 

.5 
-   .1 

95 

92 
91 
94 
90 

1 

2 
21  + 

1 
19 

58 
54 
55 
56 
54 

26  + 
24 
25+ 
25  + 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
7 
8 

11 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.82 

3.67 
2.40 
2.24 
2.01 

-  1.01 

-  2.02 

1.15 

1.15 

.92 

.83 

1.02 

23 

23 

23 

9 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
7 
4 
5 
5 

1 
3 
2 

2 

1 

1 
2 
0 
0 
1 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

85.5 

M 
66. 0 

63.6 

M 
63.2 

74.6 

M 
74.6 

-   .4 

90 
91 

30+ 
20+ 

56 
56 

25 
23 

0 
0 

6 

4 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.16 
5.08 
2.06 

.78 
-  1.73 

.90 

1.89 

.77 

9 
24 

18 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 
6 

4 

4 
4 
1 

0 
1 
0 

DIVISION 

74.5 

-   .3 

3.65 

-   .15 

.0 

*    *    * 
CENTR4L             04 

4RB0V4LE  2 

B4Y4RD 

BEC'LEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  4P          /in 

BR4ND0NVILLE 

79.2 
76.5 
76,9 
79.0 
80.3 

54.1 
53.1 
56.6 
58.9 
55.1 

66.7 
64.8 
67.8 
69.0 
67.7 

-  .5 

-  1.5 

-  .7 

86 
81 
B5 
85 
65 

1 
16 

3 
16 
17 

44 
46 
46 
49 

47 

12 
27  + 
25 
25 
22 

26 
40 
14 
12 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.76 
5.26 
6.20 
5.06 
4.17 

-   .11 

.56 

1.67 

1.07 

1.31 
2.22 
1.70 
1.86 
2.22 

23 
23 
19 
18 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

G 
0 
0 
C 
0 

5 

3 
6 
7 

3 
3 

4 

4 
3 

1 
1 
2 
2 

1 

BUCKEYE 

C4NAAN  VALLEY 

ELKINS  WB  4IRP0RT      //R 

FL4T  TOP 

MC  ROSS 

BO. 2 
76.2 
79.2 
76.1 
78.8 

53.7 
52.5 
55.1 
60.0 
58.0 

67.0 
64.4 
67.2 
68.1 
66.4 

-  1.6 

1.5 

fa5 
81 
84 
82 
84 

17  + 
19 
19  + 
17 
30+ 

46 
43 
48 
53 
49 

5 

25  + 
12 
27+ 
29 

20 
51 
14 
16 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.90 
6.66 
4.83 
3.14 
5.94 

.60 
-  1.23 

1.22 

1.67 
1.69 
1.53 
1.32 

10 
23 
23 
10 
9 

.0 

.0 
.0 

.a 

.0 

0 
0 

c 

C 

c 

5 

11 
9 

G 
10 

4 
i 
1 
4 

2 
1 
1 
1 
3 

04K  HILL 
P4RS0NS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 

83.1 
82.3 

78.1 
80.1 
62.0 

58.2 

57.7 
55.2 

56.0 
57.5 

70.7 
70.0 
66.7 
66.1 
69.6 

93 
88 

84 
84 
68 

1 
20 

2 
20  + 
15+ 

52 
53 
46 
46 
46 

26+ 

25* 

11 

24 

25 

7 

1 

14 

7 

7l 

2 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.84 
6.20 
5.10 
6.07 
2.89 

1.22 

2.10 
1.51 
2.73 
1.4C 

23 
23 
23 
23 

23 

.0 
.0 

:°0 

.0 

c 

G 
0 

I 
8 

a 

5 

e 

5 
5 
4 
2 

1 
2 
1 
I 
1 

ROWLESBURG  1 
SENECA  ST4TE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
5UMMERSVILLE  RESERVOIR 

81.5 
80.1 
77.6 
62.0 

57.1 
51.7 
58.2 
56. 8 

69.3 

65.9 
67.9 
70.4 

86 
88 
83 
86 

20  + 

1 
29  + 

17 

51 
43 
52 
51 

23  + 
11  + 
25  + 

11 

3 

30 
15 
7 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

6.43 
6.46 
2.44 
4.28; 

2.34 

1.57 

1.09 

.9C 

23 
23 
10 
21 

.0 
.0 

.c 
.c 

1 

9 

e 

4 
5 

5 
7 
2 

! 

2 

3 

1 
0 

See  Reference  Notes  Followinq  Station  Index 
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TERRA    ALTA    NO.     1 
WEBSTER    SPRINGS    1    E 

77.5 
8,'.'. 

56.0 
59.6 

66.8 

71.0 

83 
88 

20+ 
1 

47 
53 

25 

12  + 

18 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

4.68 
3.33 

2.35 
1.25 

23 
23 

.0 
.0 

0 

0 

6 
8 

3 

2 

1 

1 

DIVISION 

68.0 

.2 

4.89 

-      .05 

.0 

•         »          * 
SOUTHERN                               05 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BLUEFIELD    FAA    AIRPORT 

BLUESTONE    DAM 

GARY                                                   //R 

KOPPERSTON 

81.7 
76.3 
84.4 
85.1 
83.5 

58.  5 

61.4 
61.5 
60.1 
58.9 

70.1 
68.9 
73.0 
72.6 
71.2 

.4 

87 
82 
94 
91 

91 

1 

3 

15 

19 

2 

47 
53 
56 
52 

51 

25 
25 
26  + 
29 

25 

9 

15 
3 
1 
0 

0 
0 
5 

5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.62 
4.99 
3.09 
3.42 
6.11 

-      .65 

.77 
1.67 
1.11 

.80 
1.52 

10 
9 

10 
4 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 

8 

8 

10 

1 
3 
1 
3 

S 

0 
1 
1 
0 
2 

LEWI5BURG    2    SSW 

PINEVlLLE 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

82.2 
86.0 
82.0 
B5.0 

59.7 
60.2 
56.6 
59.5 

71.0 
73.1 
69.3 
72.3 

-    1.0 
1.1 

86 
92 

91 
90 

30  + 

23 

2 

21 

51 
55 
49 
52 

25 
26 
26  + 
25 

5 

1 

15 

3 

0 
8 
2 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.65 
2.70 
3.22 
3.97 

-      .16 
.13 

.92 

.54 
1.50 
1.41 

10 
24  + 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

9 
6 
6 

10 

5 

4 
2 
2 

0 
0 

1 
1 

DIVISION 

71.3 

-       .6 

3.75 

-       .10 

.0 

*          *          • 
NORTHEASTERN                    06 

BERKELEY    SPRINGS 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 
KEARNEYSVLE     1    NW    WBASO 
MARTINSBURG    FAA    AP 

86.8 

85.8 
86.2 
85.7 

60.5 

64.  4 
59.2 
61.8 

73.7 

75.1 
72.7 
73.8 

-  1.0 

-  .4 

92 

92 
92 

92 

20+ 

1 
31  + 
30+ 

50 

55 
51 
54 

22 

22 
22 
22 

0 

0 
0 

0 

12 

6 
9 

5 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

.99 

1.54 
1.46 
2.17 

-  2.74 

-  2.05 

.74 

.44 
.64 
.98 

23 

23+ 

23 

23 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

0 

3 

4 
4 
4 

1 

0 
1 
2 

0 

0 
0 
0 

MATHIAS 

MOOREFIELD    2    SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY    3    NNE 

81.9 
86.5 
85.7 
86.8 
86.2 

57.2 
61.6 
59.5 
60.5 
59.5 

69.6 
74.1 
72.6 
73.7 
72.9 

1.1 

88 
93 
94 
93 
92 

30 
30  + 

1 
30 
16 

49 
52 
50 
52 
50 

25 
25 
11 
25 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
7 
7 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.04 
2.00 
1.56 
2.25 
2.44 

-    1.38 

1.90 
.66 
.87 
.76 

1.22 

14 
23 
23 
15 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
4 
6 
4 

3 

1 
1 
2 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

wardensville  r  m  farm 

85.1 

57.8 

71.5 

.4 

91 

29 

51 

3 

0 

7 

0 

0 

0 

1.69 

-    2.90 

.63 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

73.0 

.7 

2.01 

-    2.03 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HAMLIN 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DRY  CREEK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BERKELEY  SPRINGS 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
VANDALIA 


99 

DATE 

23 

43 

DATE 

25  + 

8.14 

.99 

3.26 

DATE 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   92    - 


WEST        VlKdlNIA        -        AUGUST        1970 
SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


Large  areas  of  the  State  had  below  normal 
rainfall  in  spite  of  generally  evenly- spaced, 
but  light  thunderstorms.  The  longest  dry  spell 
of  the  summer  began  August  23  and  ended  August 
30.  In  many  cases  almost  half  of  the  monthly 
rain    fell  between  the  evening  of  August  22  and 


the  early  morning  of  August  23  as  a  cold  front 
with  severe  thunderstorms  moved  across  the 
State  from  the  north.  At  10:08  p.m.,  e.s.t., 
August  22,  a  tornado  struck  Bridgeport,  5  miles 
east  of  Clarksburg,  Harrison  County,  and  did 
considerable  residential  damage.* 


These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


Robert  O.  Weedfall 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia   26506 


DAILY  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 

AUGUST 

1970 

— 

Day 

of  Month 

Station 

0 

1   | 

2  | 

3 

4   5   6 

7    8    9 

10 

11  |  12 

13  | 

14  1 

15 

16  |  17 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  | 

23  | 

24 

25   26   27 

28   29   30 

31 

NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  5SE 

3.09 

.03 

.27 

.02 

.98 

.01 

.06 

1.48 

.24  . 

CAIRO  3  S 

4.92 

.25 

.40 

.36 

1.87 

T 

.63 

.02 

.18 

.02 

.80 

.02 

.02 

.15  . 

CRESTON  1  SSw 

2.B1 

.36 

.73 

.02 

T 

.  16 

.30 

1.00 

.24 

T 

ELLENB0RO 

4.44 

.43 

.14 

1.45 

.15 

.15 

1.45 

.62  . 

HC  MECHEN  DAM  13 

2.45 

.10 

.05 

.09 

.25 

.01 

.42 

.24 

.08 

.32 

.78 

.11  . 

MOUNDSVILLE 

3.59 

.12 

.40 

.02 

.04 

.25 

.02 

.20 

.63 

1.62 

.03 

.26  . 

NEK  CUMBERLAND 

1.33 

.10 

.15 

.04 

.07 

.19 

.04 

.15 

.26 

.33  . 

NEW  MARTINSVILLE 

3.64 

.25 

.15 

.16 

.22 

T 

.06 

.72 

1.92 

.  16 

PARKERSBURG  FAA  AP 

5.07 

.01 

.17 

3.00 

.13 

.04 

.12 

.05 

1.32 

.07 

.16 

T 

PARKERS8URG  WB  CITY      R 

2.63 

.04 

.OB 

1.40 

.04 

.01 

T 

.02 

T 

.02 

.83 

.07 

.06 

.04  . 

WEIRTON 

1.03 

.27 

.06 

.29 

T 

.06 

.20 

.06 

.03  . 

WELLSBURG  3  NE 

2.56 

1.24 

.10 

.01 

.05 

.05 

T 

.05 

.55 

.47 

T 

.04  . 

WHEELING  WARWOOD  OM  12 

3.30 

.14 

.28 

T 

.44 

.02 

.10 

.67 

1.65 

north  Central     02 

BELINGTON 

3.94 

.08 

.18 

.16 

.29 

.07 

.43 

T 

.61 

1.54 

.04 

.54  . 

BUCKHANNON  2  W 

4.94 

.74 

.03 

.08 

.47 

.15 

.03 

T 

T 

.11 

2.09 

.83 

.41  . 

BORNSVILLE 

5.70 

.25 

.82 

.12 

.2! 

.80 

.03 

2.63 

.65 

.10  . 

CENTRALIA 

2.98 

.40 

.12 

.06 

1.80 

.10 

.50  . 

CLARKSBURG  1 

4.28 

.01 

.02 

.07 

.14 

.02   T 

.20 

.06 

.02 

.49 

2.95 

.14 

.16  . 

FAIRMONT 

5.04 

.82 

.23 

.02 

.03 

.02 

.34 

.15 

.35 

.23 

2.44 

.17 

.20 

.02  . 

GASSAWAY 

4.94 

.10 

.02 

.49 

.37 

.50 

.2? 

.10 

2.60 

.47  . 

CLENVULE  2  NE 

4.22 

.08 

T 

1.14 

T 

.08 

.01 

.15 

2.17 

.53 

.06  . 

GRANTSVILLE  2  NW 

3.92 

.30 

.10 

.04 

1.05 

.14 

.90 

1.36 

.02 

.01  . 

HASTINGS 

2.91 

.08 

.28 

1.12 

1.43 

IRELAND 

5.99 

.54 

.05 

.60 

.40 

.05 

.25 

.32 

.03 

2.82 

.41 

.52  . 

JANE  LEW  1  W 

4.06 

.36 

.49 

T 

.15 

.05 

2.57 

LAKE  LYNN 

3.26 

.60 

.16 

.05 

.38 

T 

.30 

1.12 

.06 

.59  . 

MANNINGTON  1  N 

2.09 

.05 

T 

.13 

T 

.11 

.07 

T 

.37 

.05 

1.28 

.03  . 

MANNINGTON  1  w 

2.55 

.04 

.02 

.06 

.12 

T 

.02 

.16 

.05 

.09 

.50 

1.37 

.07 

.03  . 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

3.16 

.05 

.20 

.20 

.28 

.06 

.28 

T 

T 

.15 

.48 

1.23 

.03 

.03 

.17  . 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

3.36 

.02 

.19 

.11 

■  01 

.01 

.01 

.49 

.03 

.59 

1.56 

.27 

T 

.07  . 

HORGANTOWN  L  AND  D 

4.16 

.33 

.05 

.21 

.06 

.04 

.39 

.40 

.03 

.60 

2.02 

.01 

.02  . 

PHILIPPI 

6.01 

.27 

.18 

.20 

T 

T 

.29 

.66 

.47 

3.20 

.33 

.41  . 

SUTTON  RESERVOIR 

6.10 

.11 

.52 

.75 

.02 

.40 

.43 

.35 

2.61 

.11 

.80  . 

VANDAL  I  A 

5.59 

.42 

.18 

.42 

.10 

.23 

.02 

T 

.12 

3.26 

.29 

.55  . 

WESTON 

4.44 

T 

.84 

T 

.49 

T 

.09 

.13 

T 

T 

2.51 

.36 

WEST  UNION 

4.40 

.16 

.17 

.18 

.16 

.73 

.20 

.01 

.02 

.35 

2.42 

•    *   « 
SOUTHWESTERN        03 

BRANCHLANO 

3.02 

.95 

.43 

.59 

T 

.47 

.47 

.11  . 

CHARLESTON  WB  AP         R 

4.84 

.27 

.26 

T 

.34 

.10 

T 

.07 

1.56 

T 

1.52 

.26 

.36 

.06  . 

CHARLESTON  1 

4.51 

.05 

.11 

.30 

.25 

.25 

.06 

.01 

.07 

1.34 

.05 

1.64 

.01 

.15  . 

CLAY  1 

5.03 

.20 

.37 

.7B 

1.30 

1.76 

.05 

.37  . 

CLENDENIN  1  SW 

3.75 

.17 

.04 

T 

.46 

.09 

T 

.12 

.13 

2.23 

.10 

.03 

.38  . 

CORTON 

4.2( 

.08 

.IS 

.40 

.15 

.62 

.02 

.24 

.19 

1.93 

.47 

.01  . 

DILLE 

4.21 

.09 

.26 

.32 

.45 

.53 

.25 

.55 

.46 

.09 

.53 

.19 

.07 

.46  . 

OUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

3.9C 

.02 

.73   T 

.37 

.28 

.02 

.15 

.01 

.18 

1.60 

.02 

T     T     T 

T     T 

.52  . 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

2.74 

.12 

.09 

.46 

.09 

T 

.25 

.42 

T 

.04 

.61 

.46  . 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

4.2i 

.79 

.24   .84 

T 

T 

.55  1.10 

.05 

.05 

.01 

.53 

.01 

.09 

.02  . 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

3.24 

.58 

.16 

.76 

.18 

T 

.09 

.24 

.06 

.05 

.01 

T 

* 

1  ,04. 

KERHIT 

3.91 

.20 

.25 

.70 

.25 

.16 

.75 

.03 

1.10 

.02 

.49  . 

LOGAN 

4.17 

.22 

.63 

.40 

.30 

.50 

.11 

.34 

.06 

* 

i.'.5 

.46  . 

LONDON  LOCKS 

6.51 

.59 

.17 

1.91 

.08 

.49 

.04 

.03 

.05 

.29 

.42 

.07 

1.40 

.65 

T 

.32  . 

MADISON 

2.82 

.38 

.34 

.33 

.28 

.04 

.05 

T 

.09 

1.15 

.16 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

3.87 

.21 

.05 

.02 

.98 

.02 

.03 

.13 

1.03 

.10 

1.15 

.15  . 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

2.6C 

.02 

.12 

.88 

.02 

T 

.02 

.20 

.06 

.93 

.30 

T 

.03  . 

RAVENSWOOO  LOCK  PARK 

2.40 

.75 

.43 

.18 

.07 

.92 

.05 

RIPLEY 

2.24 

.02 

.03 

.83 

.30 

T 

.10 

T     T 

.20 

.05 

.08 

T 

.60 

T 

T 

.03  . 

SPENCER 

2.01 

.01 

.19 

.38 

.06 

.01 

.01 

T 

.04 

1.02 

.15 

.12  . 

WAYNE  2 

3.16 

.83 

.90 

T 

T 

.02 

.02 

.58 

.61  . 

WILLIAMSON 

5.oe 

.77 

.44   .08 

.76 

.11 

.06 

.08 

1.B9 

.89  . 

WILLIAMSON  2 

3.53 

.16 

.32 

.45 

.47 

T 

.13 

.06 

1.12 

.62 

WINFIELD  LOCKS 

2.08 

.20 

.08 

.47 

.02 

.77 

.07 

T 

.47 

•    *    « 
CENTRAL             04 

ALBRIGHT 

4.67 

.21 

.06 

.44 

.08 

.04 

.08 

.45 

.03 

.16 

3.01 

.04 

.05  . 

ALPENA  1  NW 

4.47 

.30 

.35 

.93 

.08 

.55 

.04 

.04 

.05 

.30 

.05 

.33 

1.23 

.20 

ARBOVALE  2 

3.7! 

.02 

.15 

.96 

.05 

.99 

1.31 

.30 

BAYARD 

5.21 

.03 

.11 

.64 

.43   .07 

.06 

T 

.05 

T 

.21 

.09 

.21 

2.22 

.16 

.96  . 

8ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

6.20 

.03 

.24 

.13   T 

.40 

.70 

T 

.69 

1.70 

.06 

1.69 

.36 

T 

BECKLEY  WB  AP          //R 

5.06 

.58 

.24 

T 

T     .07   .84 

.09 

.04 

.01 

T 

1  .A6 

.02 

T 

T 

.12 

1.11 

.03 

.05  . 

BELVA 

3.93 

1.19 

.05 

.48 

.06 

.03 

.02 

.01 

.08 

.21 

1.23 

.44 

.13  . 

BRANDONVILLE 

4.17 

.62 

.12 

.10 

.04 

.07 

.02 

.17 

.01 

.20 

2.22 

.60  . 

BUCKEYE 

3.90 

.01 

.09 

.37        .06 

1.22 

.04 

.01 

.05 

.01 

.22 

.02 

.52 

1.21 

.07  . 

CAMDEN  DN  GAULEY 

3.71 

.12 

.12 

.69 

.02 

.09 

.29 

.09 

1.80 

.15 

.38  . 

CANAAN  VALLEY 

6.66 

.62 

.07 

.08 

.10 

.26   T     .28 

.40 

T 

.76 

.95 

.06 

.25 

.03 

T 

.40 

1.B7 

.04 

.49  . 

DRY  CREEK 

8.14 

.52 

.81 

3.16 

.59 

.01 

.02 

.09 

.05 

.81 

1  .90 

.16  . 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

5. SI 

.27 

.15 

.63 

1.18 

.91 

■  10 

.11 

T 

T 

.31 

T 

T 

l  .to 

.55  . 

ELK1NS  WB  AIRPORT      //R 

4.83 

T 

.52 

.25 

.20 

.62 

.14 

.02 

.04 

.63 

.17 

1.69 

.01 

.54  . 

FLAT  TOP 

3.14 

.04 

.10 

.39 

1.53 

.26 

.17 

.23 

.22 

.16 

.02  . 

HACKER  VALLEY 

2.69 

.12 

.56 

T 

.07 

.10 

1.23 

.13 

.03 

.43  . 

HICO 

3.66 

.47 

.14 

.53 

.32 

.42 

.02 

.08 

.09 

.06 

1.43 

.?6 

.04  . 

MC  ROSS 

5.94 

.54 

.41 

.26  1.32 

.46 

.09 

.17 

.21 

T 

1.20 

T 

.11 

1.17  . 

MT  STORM 

4.01 

•  01 

.16 

.30 

.09   .20 

.10 

.09 

T 

.33 

.08 

T 

.19 

.13 

1.88 

.20 

.25  . 

OAK  HILL 

5.84 

.35 

.43 

.83 

.67 

.55 

.06 

.55 

T 

.02 

.32 

1.22 

.62 

T 

T 

PARSONS  1  SE 

6.20 

.64 

1.13 

•  12 

.27 

.09 

.03 

.16 

.02 

.66 

2.10 

.26 

.72  . 

PICKENS  1 

3.10 

.13 

.63 

.66 

T 

.83 

.09 

T 

.15 

.09 

.03 

1.51 

.45 

.53  . 

reedsville  Exp.  farm 

6.07 

.22 

.62 

.85 

.01 

.09 

.38 

.45 

.10 

.38 

2.73 

.04  . 

RICHWOOO 

2.89 

.41 

.10 

.80 

.15 

.03 

1.40 

ROWLESBURG  1 

6.43 

T 

.79 

1.18 

.05 

T 

.04 

.33 

.12 

.11 

.61 

2.34 

.29 

.57  . 

SENECA  STATE  FOREST 

6.46 

.16 

.56 

.09  1.07 

.58 

.54 

T 

T 

1.01 

.07 

.09 

T 

1.57 

.01 

T 

.71  . 

SPRUCE  KNOB 

2.44 

.15 

.07 

1.09 

.03 

T 

.06 

.06 

.05 

.76 

.05 

.10  . 

STONY  RIVER  DAM 

3.73 

1.18 

.06   .04 

.30 

.07 

.08 

.26 

.27 

1.15 

.32  . 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

4.28 

.33 

.32 

.16 

.62 

.03 

.06 

T 

.31 

.90 

.73 

.44 

.36  . 

TERRA  ALTA  NO.  1 

4.68 

.37 

.32 

.67 

.08 

.02 

.52 

.12 

.09 

2.35 

.06 

.01 

.07  . 

THOMAS 

6.04 

.14 

1.36 

.72 

.20   T 

.26 

.02 

.11 

.09 

.29 

.03 

.17 

.31 

1.64 

.36 

.38  . 

VALLEY  BEND 

3.21 

.10 

.04 

■  13 

.44 

.06 

.15 

.17 

.07 

.02 

.03 

1.40 

.38 

.20  . 

VALLEY  HEAD 

3.43 

.29 

.28   .03 

.61 

T 

.04 

.18 

.09 

.39 

.75 

.55 

.22  . 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3.33 

.15 

.22 

.64 

.15 

.29 

.17 

1.25 

.22 

.04  . 

SOUTHERN            05 

ALDERSON 

5.48 

.30 

.03 

.15 

1.51   .39 

1.43 

.16 

.37 

.01 

.60 

.19 

.12 

.22  . 

Soo   Reference  Notet  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


l/oi.llllUtH. 

•OINIl 

6U0UIT 

Station 

I 

D«y  ol  Monlh 

j_L 

»l 

3 

4   |    S    |    6 

'1 

"1 

'1 

III 

11     |     12 

13  |   14   [   IS 

16    '    17    ,    IB 

,.| 

20 

21 

22   j  23   1 

24 

2S   [  28   ]  27 

28       29       X 

-31 

ATHINS    C0NC3H0    COllfGE 

1.6' 

.01 

.02 

■  07 

.10 

.1  1 

.16 

.01 

.03 

. .      . 

•LUtflllO    FAA    AIRPORT 

4.99 

,1! 

.69 

1.67 

.49 

.30 

7 

7            .42 

.61 

.19     . 

MUeSTONE     0AM 

9.09 

.19 

.03 

7 

,11 

1. 11 

.27 

.60 

.4  l 

.06 

.  II 

.17 

.14 

7 

GARY                                                    //R 

9.42 

.09 

.01 

.60      7 

■  19 

.70 

7 

.09 

.11 

,11 

.90 

,60 

,20    . 

lilOIR 

9.90 

.26 

.07 

,11 

.93 

.61 

.02 

.99 

.01 

.04 

.  II 

.31 

.10 

./      . 

kOPPEKSTON 

6.11 

.09 

.16 

.J 

.'1 

.21 

I 

7         1,06 

.70 

.14 

.33    1.92 

.01 

.94     . 

L(MlSBU"C    1    SSn 

,.6' 

.59 

.;.' 

.00 

.}> 

.19 

.61 

.62 

.01 

.90 

.01 

.09 

.24 

.99 

.02 

NiTOAKA 

4.65 

.91 

1.11 

1.36 

.36 

r 

,14 

.92 

.43 

.,/  ! 

PINIVlLLl 

2.70 

.04 

.13 

.9, 

.96 

.01 

.04 

.20 

.04 

.52 

.94 

.09    . 

PRINCETON 

9.29 

.47 

.43 

1.09 

.16 

.36 

.01 

.47 

neNicx  no  | 

9.  26 

1.10 

7 

.19 

1.37 

.10      7 

7 

7 

.46 

.06    . 

UNION 

9.22 

.03 

.10 

.20 

.09 

.•0 

1.90 

.30 

7 

.04 

.13 

.071 

WHITE   sulphur   springs 

3.9T 

.10 

.32 

.61 

..'1 

1.61 

.22 

.09       .62 

.  13 

.17 

.90 

.06    . 

NORTHEASTERN                     M 

BERKELEY   springs 

.99 

.13 

.74 

.12    . 

BRUSHY    RUN 

3.91 

.26 

.07 

1.19 

.37 

.37 

7 

7 

.03 

.  15 

.59 

.03 

.99    . 

FRANKLIN     1     Nl 

HARPERS    FERRY 

1.49 

.12 

.41 

.02 

.29 

.10        .41 

7 

.16    . 

HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

1.34 

.06 

.05 

.44 

.05 

.15 

.01 

.44 

.23    . 

KEAftNEYSVU     :     NM    WBASO 

1.66 

7 

.10 

.20 

.69 

.64 

.02 

.02    . 

HARTlNSfiURG    FAA    AC 

1.17 

.03 

.41 

.04 

.59 

7             .98 

.12    . 

H4THIAS 

4.04 

.27 

.19 

7 

.30 

.It 

I. 90 

7 

.03 

■  57 

.0) 

.99 

.10    . 

moUREMElD    2    SSE 

2.00 

■  13 

.40 

T 

.21 

.42 

.66 

.06 

.10    . 

QNPS 

1.96 

.02 

.07 

.34 

.87 

.14 

.12    . 

PETERSBURG 

2.29 

.10 

7 

■  62 

7 

.76 

.10 

.59 

.09 

.24    . 

ROHNEY    3    NNE 

2.64 

.23 

.01 

.03 

.03       .06 

.02 

.05 

1.22 

.67 

.12    ■ 

MAROENSVIllE    R    M    FARM 

1.61 

.01 

.29 

T 

.08 

.02 

.23 

.07 

.30 

.63 

.09 

.03    . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  hum 

dity 

N 

umber  of  days  w 

th 

4) 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

IE 

60 

c 
^" 

—   *> 

U    40 
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43  0 
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60 

c 
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1.2 

11 
*  r 

c 
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w    • 
03    d 
Qi  00 

0) 
0) 
0 

0) 

> 

< 

4) 

—     flj 
69    _ 

'oJ! 
o'1 

Si 

S3 

03 

«-  E 

46 

0)  0) 

Standard  of  1 
EASTERN 

ime 

0) 

u 
0 

l_ 

6- 

q 
o 

04 

o 

o> 
o> 

o 

O; 

6 
o 

u 
4) 
> 
O 

9? 

C4|     O 

O 

9- 

V) 

u    O 

<l)     4)   * 

01      07       13 

19 

Averc 
sky  c< 
sunris 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

20 

1.7 

7.3 

25  +  + 

12 

09 

91 

94 

60 

77 

5 

7 

2 

2 

2 

0 

18 

- 

6.6 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

22 

0.2 

4.8 

46++ 

34 

18 

97 

97 

58 

72 

3 

2 

6 

0 

2 

0 

13 

- 

6.3 

ELKINS    WB    AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

95 

61 

78 

1 

3 

4 

4 

1 

0 

13 

- 

6.9 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

20 

1.0 

4.2 

25  +  + 

31 

03 

85 

89 

59 

66 

2 

6 

1 

4 

1 

0 

14 

- 

6.3 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

- 

- 

23 

SE 

09 

- 

- 

- 

- 

2 

9 

0 

1 

1 

0 

13 

50 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
AUGUST  1970 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHk>-STER\ 


01 


BENS  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRESTDN  1  SSW 

MOUNDSVILLE 

NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 

PARKERSCURG  FAA  AP 

PARK6RSBURG  KB  CITY 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARwOOD  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


0  2 


BELINGTDN 
BUCKHANNDN  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  Nw 
MANNINGTON  1  N 
MIODLEBrURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  L  AND  D 
UESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


13 


CHARLESTON  WB  AP 

CHARLESTON  1 

CORTON 

DUNLUH  S  St 

HAMLIN 

HOCSETT  GALLIPOlIS  DAM 

HUNTINGTON  *8  AIRPORT 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  Pl 

LOGAN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M  A  X 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mill 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MM 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


87   B<> 
68   61 


91   90 
67   65 


88   90 
66   62 


92   91 

70   64 


88   87 
70   62 


91   89 
68   64 


90   83 
73   65 


90   83 
73   67 


88   84 
71   63 


89   87 
67   60 


85   85 
67   65 


85   85 
67   67 


88   85 
67   65 


89   88 
69   66 


86   84 
70   66 


90   67 
62   69 


88   89 
66   62 


93   97 
67   65 


88   86 
63   66 


89   84 

08   6B 


86   83 
73   67 


86   85 
65   65 


90   90 
68   67 


B9   84 
67   65 


78  79 
56  56 

82  82 
58  55 

81  80 

56  57 

80  81 

56  58 

79  80 

54 

81  82 
55  56 

79  81 

61  63 

81  82 

61  64 

83  82 
54  58 

81 

51  54 

76  80 

57  59 


83  75   76 

54  53   55 

78  78   82 

58  52   52 

8?  70 

57  56 

77  80 

5B  56 


84   77 
57   51 


78   82 
62   57 


8^ 
67 


90   90   86 


92   91 
68   67 


90   91 
70   66 


86   85 
6B 


92   88 
69   64 


93   93 

70   70 


55   53   54 

78   BO   82 
57   56   56 


76   78 
60   56 


76   80 
55   52 


87   80 
55   57 


79   79 
57   57 


62   58   63 


81   80   86 
65   54   62 


82   82 
59   60 


80   81   82 
61   57   5 


BO   80 
64   59 


84   B5 

63   60   64 


83   85 
59   60 


55   58   62 


56   56   56 


84   88   86 


66   84 
59   63 


88   82 
58   63 


83   73 
62   65 


85   84 
62   64 


87   86 
59   61 


81   82 

54  57 

66   86   76 
48   58   64 

77   79   84 

55  58   59 

77 
65 

as 
65 

86 
60 


85   69 
58   60 


84   85 
59   62 


83   85 
60   58 


83   85 
56   59 


84   86 
61   63 


57   58   61 


83   84 
57   59 


84   86 
58   58 


72  80  84 
62  54  57 

80  85  89 

62  54  58 

73  74  78 

61  52  52 

80  86  86 

62  55 


79   84 
62   60 


73   72 
59   50 


74   63 
59   50 


72   75 
60   54 


60   65 
60   55 


77   84 
61   56 


74   60 
61   52 


75   80 
64   55 


82   86 
62   50 


79   83 
59   61 


80   68 
60   55 


81   85 
58   52 


66  57  64 

83  87  68 

62  51  61 

79  82  87 

64  59  60 


74  78  84 

60  52  53 

80  84  87 

61  53 


87 
60 

93 


83  82 

52  61 

83  86 

62  63 

82  62 

57  61 

67  87 

63  64 


86   86 
60   61 


87   86 
59   62 


88   88 
65   66 


66   69 
60   58 


88   64 
58   64 


87   87 
62   63 


85   86 
58   59 


85   83   87 


74   76 
63   59 


80 

61   65 


63   62   60 


85   65 
60   61 


76   65 
64   61 


90 

62   65 


60   64   56 

87   87 
63   64 


B6 

86 

77 

75 

83 

8~ 

65 

88 

91 

59 

60 

66 

62 

58 

60 

63 

61 

6;. 

85 

86 

86 

78 

73 

63 

87 

64 

89 

6<. 

59 

64 

63 

60 

63 

65 

62 

63 

98 

87 

82 

82 

85 

87 

65 

88 

90 

58 

61 

64 

60 

55 

59 

55 

60 

62 

61   60   60 


87   86 
62   59 


67   60   64 
86   89   90 


87   88 


62  64   56 

90  93 

64  64 

90  90 

62  62   62 


65  65 

91  87 

65  68 

90  87   87 

61  62   59 

88  85   83 


68   86   86 
65   69   64 


66   86 
58   58 


88   62 
59   61 


90   90 
61   62 


90   81 
63   65 


89   85 
64   65 


88   89 
63   61 


90   91 
64   63 


90   82 
65   62 


89   85 
63   65 


91   83 
66   65 


90   84 
60   64 


90   90 
60   62 


89   85 
63   64 


93   93   91 
64   64   66 


92   93   95 
64   66   66 


90   92   94 
64   64   64 


90   90   87 
63   64   64 


67   86   86 
64   63 


90   91 

65   66   67 


63   60   60 

S«o  R.I. 


64       65 
Note*  Following  Station  Inch 
-    96    - 


95   93 
66   67 


90   87 
66   68 


67   68 
86   86 


87   86 
65 


87   82 
64   61 


65  82 

71  65 

SB  85 

70 

85  81 

69  62 


67   91 
65   67 


87   84 
69   68 


65   87 
61   62 


62   65   65 


58   65   66 


98   85 
67   69 


68   67 
65   67 


83   89 
63   66 


67   90 
64   67 


89   87 
65   65 


89   86 
65   65 


69   8S 
63   65 


87   90 
65   65 


89   89 
65   67 


69   66   84 
64   68 


93   92 

66   68   70 


90   87   87 
63   65 


90   91 

64   65   66 


90   91   89 
68   70   68 


90   91 
68   67 


83   B7 
52   60 


90   80 
54   58 


88   89 
54   54 


87   87 
54   67 


85   84 
50   61 


65   62 
57   62 


68   78   79 
60   64   56 


89   77   80 

61   67   57 


84   60   80 
53   65   57 


86   82   81 
48   66   54 


79   85   79 
55   56   60 


85   75 
54   59 


79   73 
67   58 


89   79 
53   56 


79   76 
66   58 


86   78 
69   61 


68 

56   58 


88   89 
62   58 


60   80 
6B   56 


86   79 
68   65 


79   78 
68   5 


65   60 
90 


79   80 
67   56 


89   74 
59   63 


87   94 
61   65 


75 

57   59 


86   91 
57   56 


85   77 
60   66 

90   87 


62 


92 


60   88   85 


53   54   55 


82   83   85 
60   61   60 


75   BO 
54   53 


81   63 
50   52 


55   54   56 


79   82 
54   54 


78   64   84 


79   84 
55   56 


82   64 
56   57 


53   52   53 

83   65 
56   54 


83   84 
53   54 


54   56   56 


85   84 
58   63 


81   85   87 
59   60   63 


84   86   88 
56   5B   59 


64   85 
57   58 


83   86 
59   59 


88 
59   60 


83   88 
58   57 


87   87 
59   59 


88   89 
58   58 


89   B9 
63   62 


90   89 
63   65 


89   88 
59   60 


88   84 
66   64 


88   89 
66   66 


88   88 
59   59 


86   90 
60   62 


89   87 
61   70 


89   89 
58   60 


90 

63   67 


90   79 
64   69 


90   85 
60   65 


88   79 
67   63 


89   60 
65   66 


89   8 
68   65 


69   85 
02   65 


69   6 
69   70 


B? 

84 

83 

83 

55 

56 

56 

57 

85 

85 

86 

61 

55 

54 

55 

64 

86 

87 

86 

87 

56 

59 

60 

64 

86   84   86   81 

60   61   63   62 


61  57  62 

86  86  86 

62  62  61   63 

87  68  88   89 
62  60  63   66 


57   60   67 


87   69 
62   63 


83   86 
63   62 


87   88 
59   60 


89   87 

60   60 


87   69 
60   61 


B6   86   8B   80 
60   58   62   67 


88   91   90   92 
62   65   59   67 


90   88   91   66 
60   57   56   69 


90   91 
59   60 


87   89   89   90 

61   60   60   63 


90   39   89   82 
62   63   67   72 


90   90   91 
62   61 


DAILY  TEMPERATURES 


wlJT  VIPGIHIA 
AUGU3T      1970 


SI. lion 

Day  o)  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

10 

31 

< 

LONDON  1 OCKS 

MAX 

NUN 

94 

69 

92 
72 

89 
64 

90 
64 

S3 

63 

84 
62 

84 

63 

8) 
64 

SS 

62 

74 
62 

71 
S9 

64 
52 

88 
64 

66 
63 

B9 

67 

92 

67 

12 

67 

91 
68 

91 

66 

90 

67 

69 
69 

SB 

64 

93 
64 

74 
64 

Bl 
60 

89 

60 

66 
63 

II 

66 

90 

64 

88 

64 

92 
63 

66.9 

64.1 

MAPISON 

MAX 
MIN 

95 
69 

9? 

70 

90 
60 

90 

61 

83 
60 

83 

60 

86 
60 

86 
60 

87 
63 

79 
63 

74 
59 

S3 

60 

87 
62 

83 
62 

BB 
62 

91 

67 

•  I 

91 
66 

91 
66 

9  1 

63 

68 
63 

88 

61 

92 
62 

74 
63 

80 
56 

69 

96 

66 
61 

6  1 
1  1 

89 

61 

66 

62 

90 
63 

66.9 
62.5 

POINT  PttASANT  5  NNE 

MAX 

MIN 

90 

71 

92 
63 

84 
61 

79 

61 

B0 
5B 

82 

60 

83 
56 

83 
61 

83 
6' 

74 
62 

77 
37 

S3 

60 

87 
62 

87 
60 

86 
64 

90 
64 

63 

67 

8  7 
t  ' 

90 

67 

SB 
67 

65 
38 

89 

63 

BO 

54 

81 
36 

84 
97 

69 
59 

to 

66 
59 

90 
64 

90 
66 

65.2 
61.9 

AAVENSWOOD  LOCK  PARK 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 
65 

83 

60 

82 
61 

83 
59 

85 
58 

65 
55 

66 
60 

86 
66 

79 
63 

64 

68 
56 

87 
66 

Be 

61 

91 
63 

90 
60 

8  9 

65 

86 
66 

90 
'3 

90 

67 

91 
65 

90 
36 

SB 
66 

61 
J7 

66 
53 

66 
97 

69 
39 

88 

61 

69 

60 

89 

61 

87 
73 

67.0 
62.2 

AlfLEY 

MAX 
MIN 

94 
6« 

92 

59 

83 
62 

81 
61 

S3 

59 

69 
59 

S6 

57 

87 
60 

86 
65 

76 
63 

64 
56 

89 
60 

66 

69 
62 

91 
64 

91 
65 

«' 

66 

90 
67 

92 

67 

90 
69 

88 
66 

92 
58 

89 
66 

83 

37 

88 
56 

87 
99 

89 
99 

91 
62 

90 
60 

92 

63 

83 

11 

67.8 
62.6 

SPENCER 

MAX 
MIN 

as 

70 

89 
65 

81 
59 

77 
62 

80 
58 

81 
57 

62 

57 

86 
59 

84 
66 

75 
60 

8? 

57 

83 
58 

65 
64 

85 
59 

86 

61 

68 
62 

83 
63 

66 

63 

90 
65 

69 
69 

65 
67 

68 
56 

88 
66 

SO 
66 

82 
54 

83 

36 

86 
96 

II 

96 

67 
96 

68 
60 

82 
72 

64.6 

61.5 

WAYNE  2 

MAX 

MIN 

90 
72 

87 
6« 

90 
63 

82 

64 

84 
63 

65 
63 

84 
60 

83 
60 

76 
61 

74 
63 

84 
60 

85 
61 

64 
67 

66 
64 

87 
64 

89 
65 

99 

66 

90 
65 

90 

67 

88 
68 

86 
67 

90 
59 

79 
67 

81 
59 

83 
56 

85 
59 

86 
60 

67 
61 

88 
59 

90 
63 

67 
It 

69.9 
63.6 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

98 

64 

91 
68 

89 
62 

88 
62 

68 

61 

90 

59 

74 
60 

85 

60 

86 
68 

87 
66 

94 

67 

95 

69 

94 
.0 

91 
68 

92 

72 

93 

62 

83 
58 

86 
60 

68 
62 

90 
62 

92 

64 

WINFIELD  locks 

*     *     • 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
69 

87 
66 

B4 
64 

63 
62 

63 
61 

84 
60 

86 
60 

88 
63 

76 
63 

76 
61 

84 

59 

88 
64 

84 
62 

89 
62 

86 
66 

66 

88 
67 

89 
08 

/l 
69 

87 

70 

88 

60 

90 
56 

78 
60 

82 

59 

84 
58 

66 
61 

68 
60 

87 
63 

69 
63 

89 
65 

66.0 
63.2 

CENTRAL             04 

ARSOVALE  2 

MAX 

MIN 

86 
61 

80 

60 

83 
50 

76 
46 

76 
48 

79 
49 

78 
55 

60 
56 

75 
59 

67 
55 

75 

50 

80 

44 

70 
46 

80 
57 

64 
55 

84 
55 

8." 
53 

84 
56 

84 
57 

85 
62 

61 
59 

79 
52 

74 
61 

7S 
55 

77 
46 

79 
49 

80 
52 

82 

10 

82 
49 

83 
53 

76 
67 

79.2 
54.1 

BAYARD 

MAX 

MIN 

SO 
63 

78 
61 

80 
54 

70 
50 

73 
46 

73 

50 

75 

51 

76 
53 

73 
50 

69 
55 

75 
50 

78 
47 

80 
55 

78 
56 

80 
49 

81 
51 

75 
56 

73 
49 

60 
61 

79 
56 

75 
59 

76 
54 

73 
61 

73 
53 

76 
46 

77 
46 

76 
46 

78 
50 

78 
57 

80 
52 

76 
60 

76.5 
53.1 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

S3 

65 

81 
64 

85 
52 

77 
60 

75 
52 

77 
59 

78 
55 

79 
57 

71 

61 

64 
56 

76 
50 

B0 
52 

76 
55 

76 
57 

B0 
56 

84 
56 

6  2 

57 

84 
59 

82 
61 

81 
60 

60 
62 

83 
56 

B2 
65 

72 
54 

76 
46 

78 
52 

79 

51 

81 
51 

60 

51 

84 
56 

77 
63 

78.9 
56.6 

BECKLEY  wb  ap 

MAX 

MIN 

S3 
66 

B2 
62 

84 
60 

76 
57 

78 
55 

78 
57 

B0 
60 

60 
63 

67 
58 

62 
56 

76 
53 

79 

57 

79 

57 

81 
59 

83 
60 

85 
61 

84 
63 

84 
63 

63 
64 

80 
64 

80 
62 

60 
61 

72 
57 

72 
54 

77 
49 

78 
56 

79 
55 

83 

55 

82 
57 

64 
60 

78 
65 

79.0 
58.9 

BRANDQNVILLE 

MAX 

MIN 

82 

66 

82 
60 

SO 
53 

80 
52 

72 
49 

75 
49 

78 
55 

80 
55 

S3 

58 

74 
60 

75 
48 

82 
55 

83 
58 

83 
56 

S3 
53 

84 
55 

85 
55 

SI 
58 

64 
56 

84 
63 

82 
62 

77 
47 

63 
51 

73 
52 

74 
48 

78 
49 

79 
49 

83 
55 

83 
57 

82 
60 

83 
62 

80.3 
55.1 

BUCKEYE 

MAX 

MIN 

8* 
59 

B3 
58 

B2 

48 

78 
54 

77 
46 

80 
49 

79 
56 

81 
57 

76 
56 

62 
53 

76 
47 

82 
50 

Bl 

53 

62 
56 

85 
55 

85 
55 

85 
55 

81 
57 

32 
57 

82 

60 

82 
57 

81 
53 

80 
62 

72 
50 

77 
47 

62 

50 

83 
50 

83 
51 

82 
51 

61 
52 

79 
62 

80.2 
53.7 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

Mm 

SO 
65 

76 
62 

77 
54 

70 
50 

72 
47 

72 

43 

78 
50 

80 

51 

72 

57 

63 
55 

73 
56 

75 
43 

75 
53 

80 
53 

60 

48 

80 
53 

78 

58 

79 
50 

61 
56 

80 
56 

77 
59 

80 
49 

75 
62 

68 
53 

75 
43 

75 
47 

76 
44 

78 
49 

77 
53 

80 
48 

77 
60 

76.2 
52.5 

ELKINS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

8". 
65 

80 
55 

B2 
50 

73 

50 

74 
50 

78 
53 

79 
54 

82 
56 

73 
60 

72 
54 

79 

49 

80 
48 

81 
59 

82 
58 

83 
57 

64 
58 

8! 
58 

81 
63 

64 
59 

82 
60 

77 
53 

83 
51 

73 
63 

72 
53 

77 
50 

77 
51 

80 
52 

62 

55 

80 
54 

83 
56 

76 
54 

79.2 

55.1 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

80 
67 

81 
65 

74 
64 

80 

61 

79 
57 

74 
57 

76 
58 

77 
58 

75 
60 

71 
53 

67 
55 

71 
55 

75 

59 

75 
59 

77 
60 

78 
63 

62 

66 

80 
66 

61 
66 

80 
66 

77 
62 

78 
63 

75 
62 

70 
55 

69 
55 

73 
53 

73 
53 

76 

5» 

79 
60 

78 
62 

78 
62 

76.1 
60.0 

MC  ROSS 

MAX 

MIN 

8* 
65 

80 
66 

82 
53 

75 
57 

78 
53 

76 
58 

80 
60 

76 
65 

69 
58 

64 
56 

76 

50 

79 
55 

82 
54 

80 
57 

83 
59 

84 
59 

83 

50 

84 
61 

81 
62 

77 
62 

80 
64 

79 
56 

78 
62 

72 
56 

76 
51 

79 
54 

80 
55 

84 
56 

64 
49 

84 
57 

75 
67 

78.8 
58.  C 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

93 
66 

SS 
65 

85 
58 

87 
56 

80 
55 

80 
53 

82 
58 

S3 
59 

85 
61 

67 
58 

67 
52 

80 
52 

84 
56 

82 
59 

65 
59 

67 

59 

90 
61 

88 
62 

85 
62 

88 
64 

85 
62 

84 
59 

83 
62 

74 
56 

77 
52 

81 
52 

82 
58 

83 
56 

87 
56 

85 
55 

89 
59 

83.1 
58.2 

PARSONS  1  SE 

MAX 

Mm 

B6 

66 

85 
65 

81 

53 

84 
56 

76 
53 

77 
53 

81 
55 

83 
59 

86 
61 

74 
58 

74 
53 

82 
53 

S3 
56 

64 
60 

85 
58 

86 
60 

66 
61 

82 
56 

85 
61 

88 
62 

85 
64 

81 
54 

86 
57 

78 
59 

76 
53 

80 
55 

61 
55 

83 
56 

85 
58 

83 
58 

84 
60 

82.3 

57.7 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

83 
62 

84 
66 

79 
52 

73 
55 

75 
60 

78 
50 

76 
53 

82 
49 

66 
57 

71 
51 

78 
48 

77 
50 

76 

53 

81 
57 

81 
55 

82 
53 

79 

59 

81 
56 

82 
59 

80 
60 

79 
63 

81 
49 

71 
60 

72 
55 

78 
49 

78 
51 

79 
51 

82 

54 

79 
54 

81 
53 

74 
64 

76.1 
55.2 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

MIN 

82 
62 

SO 

57 

80 
54 

73 
53 

75 
51 

78 
51 

80 
55 

78 

57 

79 
59 

76 
63 

80 
52 

82 

53 

62 
58 

S3 
55 

80 
56 

81 
58 

84 
57 

84 
54 

83 
62 

84 
64 

61 
63 

60 
54 

81 
ol 

76 
48 

78 
52 

79 
50 

81 
51 

81 

55 

BO 
57 

79 
58 

62 
56 

80.1 
56. C 

RICHWOOO 

MAX 

MIN 

BB 
63 

84 
60 

87 
60 

81 

51 

64 
60 

64 
60 

66 

60 

68 
62 

73 
49 

70 
58 

79 
58 

83 
49 

78 

49 

67 

57 

88 
62 

79 
62 

84 
53 

64 
60 

63 
61 

85 
60 

82 

64 

81 
59 

74 
66 

79 
62 

79 
48 

80 
53 

84 
52 

82 

52 

84 
63 

83 
51 

78 
60 

82.  C 
57.5 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

SO 
67 

S3 
66 

80 
55 

83 
55 

73 
52 

77 
52 

80 

51 

82 
57 

64 
57 

76 
59 

76 
52 

83 
52 

84 

53 

84 
59 

85 
57 

86 

57 

85 
60 

81 
55 

84 
57 

86 
65 

84 
64 

79 
52 

64 

51 

76 
59 

75 
56 

80 

54 

80 
54 

83 
58 

84 
61 

84 
60 

84 
63 

B1.5 
57.1 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

SB 
58 

81 
52 

82 
43 

78 
51 

79 
46 

80 
47 

80 
56 

81 
57 

65 
54 

68 
52 

79 
43 

83 

46 

79 
52 

82 
56 

86 
52 

85 
55 

82 

54 

64 
55 

84 

57 

83 
57 

84 
52 

74 
52 

77 
60 

76 
45 

76 
45 

78 
48 

80 
50 

80 

50 

83 
50 

85 
53 

78 
55 

80.1 

51.7 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

81 
64 

82 
62 

83 
66 

80 
58 

72 
52 

72 
54 

72 
56 

76 
55 

78 
56 

79 
54 

64 
56 

73 
54 

77 

57 

75 
58 

79 
58 

80 
59 

63 
63 

81 
59 

79 

61 

83 
63 

81 
64 

79 
56 

77 
55 

76 
54 

71 
52 

75 
56 

76 
55 

BO 
59 

83 
62 

78 
61 

81 
65 

77.6 
58.2 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

86 
69 

86 

69 

62 
57 

82 
63 

78 
57 

80 
55 

SO 
59 

83 

60 

65 
63 

68 
59 

70 
51 

81 
54 

84 

6  0 

82 
60 

84 
60 

86 
62 

88 
55 

86 

60 

61 
51 

64 
63 

86 
65 

83 
59 

85 
60 

71 
56 

76 
52 

79 
54 

85 
55 

82 

55 

86 

56 

»7 

57 

87 
57 

62.  C 

58.  e 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

SI 

64 

77 
64 

77 
57 

78 
51 

71 
51 

74 
50 

75 
54 

79 
54 

80 
59 

71 
57 

71 
57 

77 
55 

B0 
55 

78 
59 

79 
54 

83 
55 

82 
61 

76 
53 

81 
55 

83 
63 

80 
63 

76 
54 

80 
54 

73 
55 

71 
47 

76 
50 

77 
53 

8  0 
54 

SO 

60 

79 
58 

79 
59 

77.  S 

56. c 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
«     *     * 

MAX 

Mm 

88 
65 

85 
69 

84 
53 

77 
59 

81 
54 

81 
55 

81 
58 

83 
59 

81 

60 

76 
60 

81 
54 

84 
53 

B2 

5° 

83 
60 

86 
60 

86 

61 

85 
62 

86 
62 

64 
62 

85 
63 

84 
65 

83 
56 

81 
67 

75 
61 

81 
54 

81 
55 

81 
57 

85 
56 

83 
60 

85 
59 

77 
68 

82. 4 
59. e 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

87 
65 

85 
64 

86 
58 

82 
63 

79 
52 

84 
59 

83 
60 

82 
54 

72 
54 

69 
55 

77 
56 

63 
57 

83 

59 

82 
60 

86 
60 

86 
60 

64 

60 

64 
60 

B5 

oO 

82 
60 

84 
65 

62 
62 

62 
67 

75 
52 

77 
47 

78 
57 

83 
52 

85 
51 

84 
55 

85 
61 

77 
68 

81.1 

58.5 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
65 

79 
65 

82 
63 

75 
61 

75 
57 

77 
61 

78 
63 

78 
64 

66 
57 

59 
57 

72 
56 

75 
59 

77 
60 

78 
55 

B0 

61 

80 
64 

78 
65 

81 
66 

60 
68 

76 
64 

79 
64 

79 
66 

71 
57 

70 
55 

74 
53 

75 
61 

76 
59 

81 
59 

80 
63 

81 
68 

73 
67 

76.3 
61.4 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

Mm 

92 
67 

91 
67 

90 
59 

91 
60 

84 
58 

84 
59 

86 
62 

86 
63 

84 
65 

68 
59 

66 

59 

79 
59 

84 
80 

83 
62 

94 
60 

86 
63 

88 

64 

88 
64 

66 
65 

67 
66 

86 
66 

85 
63 

83 
65 

79 
oO 

78 
56 

81 
56 

82 
60 

84 

60 

87 
58 

87 
59 

88 
62 

64.4 
61.5 

GARY 

MAX 

Mm 

90 
66 

9C 
66 

88 
60 

88 
60 

83 

57 

85 
55 

86 

60 

86 
59 

86 
62 

7C 
63 

7C 
56 

62 
56 

6? 
56 

85 
64 

88 
62 

90 
62 

9C 
63 

88 
62 

91 
64 

89 
63 

83 
62 

87 
63 

89 
63 

76 
58 

78 
55 

83 
54 

84 
57 

86 
58 

88 
52 

86 
57 

88 
63 

85.1 
60.1 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

90 
65 

91 

64 

89 
55 

82 
62 

82 

55 

84 
59 

68 
57 

86 
58 

72 
63 

71 
59 

81 
55 

81 
57 

62 
56 

85 

57 

87 
56 

89 
60 

88 
58 

66 
59 

86 
61 

84 
64 

85 
63 

81 
58 

76 
65 

77 
57 

81 

51 

83 
55 

84 
57 

84 

55 

84 
54 

88 
59 

80 

67 

83.5 

58.9 

Set.  Reiotence  Notes  following  Station  Indvi 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
AUGUST     1970 


Station 

Day 

of  Month 

■ 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LEWISBURG  2  ssw 

MAX 

MIN 

87 
67 

85 
65 

86 
68 

80 

64 

81 
54 

81 
59 

83 

61 

80 
63 

73 
60 

62 

57 

78 
54 

82 

54 

84 
56 

84 
60 

67 
60 

83 
64 

87 
60 

85 
63 

85 
63 

83 
59 

86 
64 

85 
63 

76 
67 

78 
54 

78 
51 

82 

54 

84 
55 

85 
57 

86 
53 

68 

57 

78 
64 

82.2 
59.7 

PINEVILLE 

MAX 

MIN 

91 
67 

90 
67 

90 
58 

90 
59 

85 
57 

83 
60 

86 
58 

89 
59 

87 
60 

73 
60 

72 

56 

84 
57 

86 

59 

83 
59 

84 
62 

89 
61 

90 
62 

89 

62 

90 
64 

90 
65 

87 
65 

88 
61 

92 
63 

81 
58 

78 
58 

83 
55 

85 
58 

88 
58 

88 
56 

89 
56 

86 
62 

86.0 
60.2 

UNION 

MAX 

MIN 

90 
66 

91 
65 

87 
53 

89 
52 

83 
54 

79 
54 

80 
60 

83 
61 

84 
61 

65 
57 

64 
55 

76 
52 

82 
53 

83 
56 

81 
60 

85 
60 

67 
58 

t)6 
58 

86 
60 

65 
59 

83 
59 

84 
64 

80 
65 

76 
54 

75 
49 

77 
49 

81 

51 

82 
52 

65 
50 

86 
50 

87 
57 

82.0 
56.6 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

*     *      * 

MAX 
MIN 

89 
66 

87 
65 

87 
54 

82 
60 

84 
53 

B4 
57 

85 
64 

84 
64 

75 
61 

65 
58 

82 
53 

88 
55 

B8 
55 

87 

60 

89 
62 

89 
62 

89 

60 

87 
62 

89 
64 

65 
61 

90 

64 

87 
60 

80 
67 

80 
55 

83 
52 

84 
55 

87 
55 

89 
61 

87 
54 

88 
56 

64 

70 

85.0 
59.5 

NORTHEASTERN        36 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

92 

74 

90 
6B 

87 
62 

81 
56 

80 
55 

82 
59 

84 
54 

84 
59 

80 
62 

81 
62 

87 
56 

91 

57 

89 
61 

B9 

61 

91 
58 

91 
60 

92 
59 

89 
53 

87 
63 

92 
59 

85 
66 

84 

50 

63 
65 

61 
60 

84 
54 

82 
53 

90 
51 

91 

70 

90 

70 

91 

66 

91 
69 

86.6 
60.5 

franklin  2  nE 

MAX 
MIN 

HARPERS  FERRY  NAT  ->Ai>< 

MAX 

MIN 

92 

71 

90 
69 

SB 
62 

84 
61 

79 
60 

Bl 
63 

83 
67 

84 
65 

B3 
65 

82 
68 

85 
61 

88 
62 

87 
68 

88 
65 

B8 
65 

90 
66 

89 
6B 

85 
60 

66 
68 

87 
65 

76 
66 

84 
55 

63 
66 

80 
64 

85 
63 

85 
58 

89 
61 

90 
65 

91 
68 

90 
68 

67 
60 

85.8 
64.4 

KEARNEYSVLE  1  NH  WBASn 

MAX 
MIN 

92 

70 

92 
67 

89 
59 

91 

60 

79 
57 

79 
53 

81 
58 

85 
60 

85 

61 

82 

62 

79 
56 

84 
56 

'•0 
58 

88 

59 

89 
60 

87 
60 

91 
62 

88 
54 

87 
53 

84 
65 

89 

64 

83 
51 

63 
52 

82 
6? 

81 
54 

84 
52 

85 
54 

90 
59 

92 
64 

90 
64 

92 

64 

86.2 
59.2 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

90 
72 

89 
68 

89 

61 

78 
61 

80 
5f> 

82 

o3 

85 
60 

86 
61 

83 
63 

79 
62 

84 
60 

90 

58 

88 

61 

88 
62 

87 
61 

92 
62 

88 
63 

86 

56 

85 
66 

89 
66 

83 
58 

85 
54 

82 
66 

60 
62 

82 
55 

86 
56 

88 
59 

91 
65 

89 

68 

92 
66 

82 
62 

85.7 
61.8 

HATHlAS 

MAX 

MIN 

B7 
64 

84 
62 

86 
52 

76 
57 

76 
53 

7  8 
58 

81 
56 

82 
59 

75 
61 

74 
59 

78 
52 

84 

51 

84 
56 

86 
54 

86 
51 

87 
64 

83 
59 

82 

57 

85 
62 

87 
59 

80 
63 

80 
52 

79 
67 

77 
55 

80 
49 

80 
55 

64 
52 

86 

54 

85 
57 

86 
56 

79 
67 

61.9 
57.2 

MOOREFIELD  ?.    SSE 

MAX 

MIN 

91 
68 

87 
68 

87 
68 

85 
63 

80 
56 

84 
59 

85 
58 

86 
60 

80 
63 

76 
62 

84 
58 

88 
56 

67 
60 

87 
62 

88 
60 

92 
63 

87 
64 

86 
59 

92 
66 

93 
68 

85 
68 

87 
54 

83 
69 

79 
59 

85 
52 

85 
58 

88 
56 

90 
39 

91 
59 

93 

59 

89 
72 

86.5 

61.6 

(imps 

MAX 

MIN 

94 
68 

90 

71 

88 
64 

89 
58 

80 
55 

76 
54 

82 
56 

84 
57 

86 
60 

B0 
62 

79 

50 

83 
56 

88 
59 

87 
59 

90 
56 

87 
59 

92 

63 

86 
55 

83 
56 

90 
66 

69 
65 

82 

54 

84 
56 

62 
60 

61 

57 

82 
55 

84 
56 

88 
59 

90 
66 

89 
65 

91 
67 

85.7 
59.5 

PETERSBURG 

MAX 

MIN 

86 
69 

88 
67 

89 

57 

85 
59 

79 
57 

83 

57 

85 

61 

87 
63 

86 
62 

82 

61 

83 
56 

87 
55 

87 

64 

88 
62 

88 
60 

90 
60 

86 
62 

92 
60 

90 
65 

91 
61 

90 
67 

86 
55 

85 
69 

83 
59 

83 
52 

86 
54 

88 
56 

91 
57 

91 
59 

93 
61 

83 
70 

86.8 
60.5 

ROHNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
65 

8B 
55 

81 
55 

82 
55 

82 
58 

83 
59 

84 
59 

82 
62 

79 
64 

85 
54 

90 
55 

B8 
59 

88 
61 

89 
62 

92 
61 

88 
60 

86 
54 

89 
62 

90 
65 

89 
65 

B4 

50 

84 
68 

80 
59 

83 
53 

65 
56 

89 

54 

89 
60 

69 
59 

90 
60 

83 
69 

86.2 
59.5 

WARDENSVlLLE  r  m  farm 

MAX 

MIN 

90 
68 

90 
65 

86 
51 

90 

54 

80 
56 

80 
58 

80 
58 

82 
59 

84 

61 

78 
63 

76 

54 

84 
53 

88 

60 

87 
59 

84 
59 

68 
58 

90 
58 

88 
53 

85 
55 

66 
62 

90 
64 

83 
52 

83 
60 

82 
59 

81 
52 

82 

54 

64 
53 

88 

56 

91 
58 

89 
59 

90 
62 

85.1 
57.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Oi  Month 

"a  M  6S 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

r< 

'    *   * 

NjRTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.23 

.15 

.29 

.13 

.06 

.31 

.16 

.08 

.33 

- 

.21 

.28 

.30 

.21 

.16 

.22 

.23 

.06 

.11 

.20 

.20 

.19 

.26 

.17 

.19 

.17 

.17 

.19 

.21 

.17 

.19 

6.096 

SOUTHWESTERN 

03 

HUGSETT  GALLIP0LIS  DAM 

EVAP 

WIND 

.28 

54 

.13 

45 

.33 

40 

• 
38 

.21 
40 

.20 
23 

.20 
32 

.31 

43 

.02 
16 

.13 
74 

.08 

* 

.18 
83 

.21 
19 

.15 
29 

.15 
26 

.07 
23 

.28 

41 

.14 
24 

.16 
29 

.25 

48 

.24 
45 

.21 

37 

.16 

44 

* 
46 

.11 
22 

.18 
23 

.06 
28 

.33 
26 

.19 
38 

.04 
30 

.25 

57 

5.25 
1125 

t    *    * 
CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
17 
90 
69 

.26 
19 

65 
70 

.27 
24 

91 
60 

.11 
17 
83 
60 

.23 
17 
89 
60 

.14 
14 
81 
60 

.13 

14 
66 
60 

16 
88 
63 

.14 
21 
89 

64 

.10 
46 
72 
58 

.11 
32 

74 
58 

.16 
24 
83 
56 

.15 
15 
69 
59 

.13 

21 
85 
62 

.14 
29 
85 

61 

.17 
13 
91 
62 

.19 
17 
90 
66 

.14 
14 
64 
65 

.09 
10 
64 

65 

.18 
19 
90 

67 

.49 
23 

86 

67 

.19 
13 
89 

61 

.40 
30 

84 
61 

.15 
16 
79 

63 

.12 
17 
79 
56 

.15 
15 
87 
56 

.15 
14 
86 
61 

.14 
19 
88 
61 

.14 
20 
89 
63 

.16 
16 

65 
63 

.25 

31 
85 
63 

5.656 
615 

65.4 
62.1 

*    *    * 
SOUfHEPN 

05 

BLUEST0NE  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
51 
96 
70 

.11 
90 
90 
70 

.29 

3 

92 

64 

.12 
42 
92 

64 

.29 

50 
92 

64 

.17 
41 
83 
62 

.13 
34 
90 
65 

.18 
35 
85 
67 

.10 
42 

63 

67 

.01 
30 
72 
62 

.00 
36 

70 
62 

.16 
37 
63 
62 

.19 
32 

90 
67 

.24 
38 
90 

61 

.18 
24 
90 
68 

.14 
26 
91 
68 

.18 
29 

91 
69 

.13 
36 
90 

67 

.11 
30 

87 
70 

.16 
36 
89 
71 

.11 
37 
67 
68 

.16 
32 

91 
68 

.10 
36 
85 
68 

.06 
40 
60 
57 

.17 
43 
64 
61 

.14 
35 

86 
61 

.16 
27 
89 
65 

.15 
32 
90 
65 

.20 
34 
89 
63 

.16 
30 
90 
63 

.09 

28 
89 
65 

4.73 
1120 
87.3 
65.3 

*    *    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

W8AS0 

EVAP 
WIND 

.22 
21 

.27 
29 

.25 

40 

.24 

30 

.28 

40 

.08 
22 

.17 
15 

.20 
26 

.21 
29 

.25 
23 

.05 
33 

.21 
29 

.20 

14 

.21 

16 

.14 
20 

.15 
14 

.20 
39 

.26 
15 

.21 
16 

.27 

24 

.39 
22 

.25 
47 

.20 
43 

.05 

21 

.21 
26 

.31 
16 

.12 
16 

.16 
19 

.22 

31 

.32 
36 

.10 

37 

6.42 
809 

WAROENSVlLLE  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.19 
19 
95 
66 

.22 

33 
90 
66 

.30 
39 

.19 
35 

.27 
24 

.15 
16 

.12 

19 

.14 
14 

.19 
23 

.21 

19 

.04 
28 

.22 
25 

.20 
20 

.20 

17 

.15 
26 

.22 

16 
94 

73 

.19 
17 
92 
63 

.21 
25 
66 
62 

.13 

16 
62 
68 

.19 
31 
79 
68 

.20 
21 
88 
68 

.20 
24 
85 
62 

.22 
43 

82 
69 

.07 
21 

.19 
24 

.18 
15 

.14 
15 

.20 
21 

- 

.22 

24 

.24 
39 

.16 
45 

5.75 
754 

BLUESTONE  DAM 

HOGSETT  GALL  I  POL  IS  DAM 


GALVAN1ZE0  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH 

ALUMINUM  PAINT. 

MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH  WHITE  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 


concord  tin 

V     *    NOSMT 


•INS    *UN     I     SSI 

l'»*lll<     3PRINCV 
dUlMliJ    *A4     41KP0HT 
||  Ut  \TUN|     DAN 
MANlMLANO 
!    |l*N0ONVl«.k« 
|«U5NV    RUN 

IUCMV| 

.  ION   J    w 
■  JRNSVULl 

C^IHO    J    1 

LlHDtN    ON    0*ULl* 

«is  oauii 

CtNTIUkU 
CHitLESiO1"   "I   AP 
CHARLESTON    1 
<    i»s*#  JAO    1 


ftHLI 

DAY   CMU 

OJNLOW    s    St 

l»JT     RRINELIE     »     NNt 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
AUGUST  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation 
data  are  contained  in  'HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  precipitation 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  CF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F    In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  davlieht 
saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations    For  these 
StHtw?DH»S*°K1°n  t*™**   "J1??8"*  at„I:00  A*?*'  ?*S-T-   Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,"  "Evaporation 
and  Wind   table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucments  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


WEST   VIKCINIA 
SEPTEMBER   1970 
Volume  7H  No  9 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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0 

0 

5.09 

2.01 

.92 

26 

.0 

0 

10 

5 

0 

PARKERSBURG  FAA  AP 

81.6 

61.4 

71.5 

90 

24  + 

39 

29 

36 

5 

0 

0 

0 

2.96 

.76 

27 

.0 

0 

7 

3 

<J 

PARKERSBURG  WB  CITY      R 

82.4 

61.3 

71.9 

3.6 

91 

15 

42 

29 

33 

6 

0 

0 

0 

3.66 

.95 

1.18 

16 

.0 

0 

7 

3 

l 

HEIRTON 

81.7 

59.4 

70.6 

90 

24* 

41 

29 

41 

4 

0 

0 

0 

2.65 

.91 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

WELLSBURG  3  NE 

63.4 

55.5 

69.5 

4.2 

91 

24* 

40 

29 

44 

4 

0 

0 

0 

2.85 

-   .38 

1.18 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

WHEELING  WARWDOD  DM  12 

82.0 

59.1 

70.6 

3.9 

91 

24 

45 

29 

31 

3 

0 

0 

0 

3.19 

.12 

1.25 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

70.4 

3.3 

3.38 

.36 

.0 

*    *    • 
NORTH  CENTRAL       02 

BELlNGTON 

78.7 

53.2 

66.0 

87 

25+ 

39 

30  + 

72 

0 

0 

0 

0 

4.12 

1.16 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

BUCKHANNON  2  W 

81.4 

54.9 

68.2 

3.8 

89 

24+ 

36 

29 

47 

0 

0 

0 

0 

4.69 

1.25 

1.53 

27 

.0 

0 

5 

3 

3 

CLARKSBURG  1 

81.7 

56.7 

69.2 

3.8 

91 

16 

40 

29 

48 

4 

0 

0 

0 

3.72 

.52 

1.75 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

FAIRMONT 

80.8 

58.0 

69.4 

2.5 

90 

24+ 

41 

29 

43 

3 

0 

0 

0 

3.33 

.25 

1.21 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

GASSAWAY 

81.6 

57.7 

69.7 

88 

20 

42 

30  + 

35 

0 

0 

0 

0 

5.00 

2.40 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

GLENVILLE  2  NE 

81.5 

55.0 

68.3 

-   .2 

89 

18  + 

38 

29 

52 

0 

0 

0 

0 

5.26 

1.81 

1.48 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

GRANTSVILLE  2  NW 

MANNINGTDN  1  N 

83.7 

54.8 

69.3 

4.9 

91 

16  + 

35 

29 

46 

5 

0 

0 

0 

4.01 

.74 

1.92 

18 

.0 

0 

5 

3 

2 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

82.3 

57.6 

70.0 

89 

24+ 

40 

29 

38 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.07 

1.51 

18 

.0 

0 

7 

2 

2 

M0RGANT0WN  FAA  AIRPORT 

80.9 

60.2 

70.6 

91 

16 

43 

29 

44 

3 

0 

0 

0 

3.69 

1.66 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

MORGANTOWN  L  AND  D 

82.7 

55.6 

69.2 

90 

24  + 

38 

29 

41 

5 

0 

0 

0 

3.33 

.23 

1.5? 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

WESTON 

82.9 

54.8 

68.9 

1.3 

91 

25  + 

38 

30  + 

45 

5 

0 

0 

0 

3.64 

.22 

.64 

5 

.0 

0 

9 

4 

0 

WEST  UNION 

83.6 

57.0 

70.3 

90 

17  + 

37 

29 

34 

2 

0 

0 

0 

4.14 

1.36 

18 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

69.1 

2.7 

4.12 

.80 

.0 

*    •    * 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP          R 

80.9 

59.1 

70.0 

1.8 

90 

16 

41 

29 

40 

1 

0 

0 

0 

3.55 

.63 

1.01 

18 

.0 

0 

8 

3 

1 

CHARLESTON  1 

84.5 

59.6 

72.1 

94 

16 

42 

29 

33 

10 

0 

0 

0 

4.10 

1.24 

.92 

19 

.0 

0 

9 

3 

0 

CORTDN 

83.6 

58.9 

71.3 

92 

24 

39 

30 

32 

4 

0 

0 

0 

4.52 

1.21 

18 

.0 

0 

e 

4 

2 

DUNLOW  5  SE 

M 

M 

M 

39 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

HAMLIN 

84.2 

57.8 

71.0 

92 

25+ 

39 

30+ 

36 

7 

0 

0 

0 

3.99 

1.15 

5 

.0 

0 

6 

3 

2 

HOGSETT  GALUPOLIS  DAM 

83.9 

57.6 

70.8 

93 

16 

37 

30 

39 

9 

0 

0 

0 

5.78 

3.11 

1.93 

27 

.0 

0 

9 

5 

2 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

82.9 

62.4 

72.7 

4.5 

92 

15 

40 

29 

28 

3 

0 

0 

0 

2.80 

.26 

1.14 

18 

.0 

0 

9 

1 

1 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

86.1 

60.9 

73.5 

93 

15 

43 

29 

21 

11 

0 

0 

0 

5.21 

2.32 

IB 

.0 

0 

9 

3 

1 

LOGAN 

87. OM 

60. 2M 

73. 6M 

94 

18  + 

42 

30 

0 

0 

0 

4.44 

1.46 

.0 

0 

LONDON  LOCKS 

84.2 

62.3 

73.3 

93 

23 

45 

30 

27 

9 

0 

0 

0 

3.55 

1.15 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

MADISON 

83.2 

59.9 

71.6 

92 

16 

41 

30 

34 

4 

0 

0 

0 

4.63 

1.33 

1 

.0 

0 

8 

3 

2 

PDINT  PLEASANT  5  NNE 

83.4 

58.6 

71.0 

91 

17+ 

37 

29 

42 

4 

0 

0 

3 

.0 

0 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

84.9 

59.6 

72.3 

4.2 

91 

16+ 

38 

29 

30 

6 

0 

0 

0 

3.64 

1.09 

1.52 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

RIPLEY 

B6.3 

59.4 

72.9 

94 

17+ 

39 

29 

30 

14 

0 

0 

0 

2.20 

.70 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

SPENCER 

83.7 

58.8 

71.3 

4.1 

91 

17+ 

36 

29 

33 

4 

0 

0 

0 

2.04 

-   .94 

.75 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

WAYNE  2 

84.2 

60.8 

72.5 

91 

15 

36 

30 

35 

3 

0 

0 

0 

2.78 

1.21 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

WILLIAMSON 

86. 7M 

62. OM 

74. 4M 

4.1 

94 

18+ 

42 

30 

0 

0 

0 

4.28 

1.61 

1.83 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

WINFIELD  LOCKS 

83.7 

60.6 

72.2 

3.2 

92 

16 

42 

30 

32 

5 

0 

0 

0 

5.38 

2.40 

2.37 

19 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

72.1 

3.4 

3.94 

1.04 

.0 

•    *    * 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

76. 7M 

50. 3M 

63. 5M 

33 

30 

123 

0 

0 

0 

0 

3.19 

.29 

.98 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

BAYARD 

72.8 

48.4 

60.6 

1.7 

80 

3 

33 

2 

143 

0 

0 

0 

0 

3.71 

.52 

1.13 

11 

.0 

0 

5 

4 

2 

3ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

77.7 

54.9 

66.3 

2.7 

85 

23  + 

33 

29 

52 

0 

0 

0 

0 

3.32 

.04 

.91 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

BECKLEY  WB  AP          //R 

77.4 

57.1 

67.3 

3.5 

86 

15 

34 

29 

58 

0 

0 

0 

0 

3.03 

-   .09 

.78 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

BRANDONVILLE 

77.9 

52.0 

65.0 

86 

16 

37 

30 

95 

0 

0 

0 

0 

4.02 

1.22 

27 

.0 

0 

4 

4 

2 

BUCKEYE 

78.6 

50.0 

64.3 

86 

15 

30 

30 

84 

0 

0 

1 

0 

1.91 

.37 

5 

.0 

0 

7 

0 

0 

CANAAN  VALLEY 

74.7 

46.3 

61.5 

84 

15 

34 

2 

131 

0 

0 

0 

0 

3.60 

.77 

27+ 

.0 

0 

6 

4 

0 

ELKINS  WB  AIRPORT      //R 

76.8 

51.3 

64.1 

1.5 

84 

26+ 

35 

30 

97 

0 

0 

0 

0 

3.26 

.21 

1.09 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

FLAT  TOP 

74.5 

57.1 

65.8 

4.6 

82 

25  + 

33 

30 

68 

0 

0 

0 

0 

2.84 

-   .03 

.73 

5 

.0 

0 

8 

2 

0 

MC  ROSS 

78.7 

54.9 

66.6 

86 

25  + 

35 

30 

55 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1.08 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

OAK  HILL 

81.0 

56.2 

68.6 

90 

25 

36 

29 

48 

1 

0 

0 

0 

4.87 

1.16 

5  + 

.0 

0 

7 

5 

2 

PARSONS  1  SE 

79.7 

54.4 

67.1 

88 

25  + 

40 

30+ 

61 

0 

0 

0 

0 

4.82 

1.63 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

PICKENS  1 

76.2 

52.3 

64.3 

85 

15 

32 

29 

91 

0 

0 

1 

0 

6.32 

2.18 

19 

.0 

0 

8 

4 

2 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

79.0 

52.8 

65.9 

85 

24+ 

35 

29 

68 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.65 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

RICHWOOD 

79.0 

54.6 

66.8 

87 

24 

35 

30 

50 

0 

0 

0 

0 

2.88 

1.40 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROWLESBURG  1 

79.2 

52.4 

65.8 

87 

27+ 

37 

30 

73 

0 

0 

0 

0 

4.84 

1.44 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

SENECA  STATE  FOREST 

78.7 

47.4 

63.1 

86 

22 

31 

30+ 

109 

0 

0 

2 

0 

2.47 

.67 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

SPRUCE  KNOB 

76.7 

54.2 

65.5 

85 

25 

37 

30+ 

75 

0 

0 

0 

0 

3.01 

1.12 

19 

.0 

0 

8 

1 

1 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

78.9 

55.6 

67.3 

92 

16 

36 

29 

55 

1 

0 

0 

0 

3.46 

.63 

27 

.0 

0 

8 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.1 

8 
> 
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■3 
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i 

M 

a 
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Q 
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TERRA    ALTA    NQ.     1 
WEBSTER    SPRINGS    1    E 

75.0 
79.6 

52.5 
56.7 

63.8 
68.2 

84 
SB 

16 
17+ 

38 
39 

30+ 
30 

104 
46 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

3.74 
6.46 

1.13 
2.66 

11 
19 

.0 
.0 

0 

0 

6 

8 

3 

* 

2 
2 

DIVISION 

65.3 

3.3 

3.77 

.40 

.0 

«         *         » 
SOUTHERN                             05 

ATHENS    CONCORD    COLLEGE 

BLUEFIELD    FAA    AIRPORT 

BLUESTONE    DAM 

GARY                                                   //R 

KOPPERSTON 

80.6 
76.7 
82.3 
83.0 
80.2 

55.0 
60.6 
58.9 
58.3 
56.2 

67. B 
66.7 
70.6 
70.7 
68.2 

3.6 

89 
84 
90 
92 
88 

16 
15 
25 
16 
15 

32 

36 
40 

40 
36 

29 
29 
29 
30 
30  + 

48 
47 
35 
39 
45 

0 
0 

1 

6 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.86 
4.06 
2.27 
4.36 
1.61 

1.53 

.77 
1.06 

.62 
1.04 

.51 

4 
5 
5 
6 
5 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
6 

e 

4 

1 
3 

1 
4 
2 

0 
1 
0 

1 

0 

LEwISBURG    2    SSW 

PINEVlLLE 

UNION 

WHITE    SULPHUR    SPRINGS 

81.9 
82.3 

81.0 
64.8 

56.4 
57.0 
53.8 
56.1 

69.2 
69.7 
67.4 
70.5 

2.9 

5.8 

90 
89 
90 
92 

23 
25  + 
25  + 
24  + 

36 
38 
34 
34 

29 
30 
29 
29 

42 
39 
48 
39 

1 

0 
3 

B 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.25 
4.72 
2.39 

2.48 

-  .26 

-  .31 

.82 

1.71 

.55 

.73 

27 
5 
5 

11 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

6 
7 
7 

2 
3 

2 

2 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

69.2 

3.3 

3.00 

.29 

.0 

*          *          * 
NOPTHgASTERN                     06 

BERKELEY    SPRINGS 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 
KEARNEYSVLE    1    NW    WBASO 
MARTINSBURG    FAA    AP 

84. 9M 
M 
84.4 
83.9 
84.0 

55. 5M 
53. 2M 
58.6 
53.2 
57.2 

70. 2M 
M 
71.5 
68.6 
70.6 

1.8 
3.9 

95 
91 
95 
95 
96 

24 

15 
24 
25 
24 

41 
35 

43 
40 
42 

29 
29 
30 
29 
30 

43 

31 
59 
38 

9 

12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 

1.48 

1.01 

.77 

.92 

-  2.52 

-  2.14 

2.94 
.80 
.73 
.55 
.60 

27 
19 
27 
28 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
2 
2 

2 

1 

1 
1 
1 

1 

0 

0 
0 
0 

HATHIAS 

MOOREFIELO    2    SSE 
OMPS 

PETERSBURG 
ROMNEY    3    NNE 

80.2 
86.3 
82.3 
84.1 
84.5 

53.8 
56.6 
53.9 
57.0 
55.1 

67.0 
71.5 
66.1 
70.6 
69.6 

4.5 

89 
95 

94 
94 
95 

9 
15 
16 
24  + 
24 

36 
38 
42 
40 
40 

30+ 

29 

29+ 

29 

30 

63 
34 
56 
39 
41 

0 
14 

7 
12 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.39 
1.99 
2.34 
2.58 
2.62 

.34 

.95 
.56 
.58 
.71 
.58 

10 
5 
26  + 
26 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 
5 
5 

6 

1 
1 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

WARDENSVILLE    R    M    FARM 

83.3 

52.4 

67.9 

3.6 

94 

25 

39 

30 

55 

9 

0 

0 

0 

2.26 

-       .46 

.64 

11 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

69.6 

4.1 

2.06 

-       .75 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MARTINSBURG  FAA  AP 


LOWEST  TEMPERATURE 
BUCKEYE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
IAEGER 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BERKELEY  SPRINGS 


96 

DATE 

2* 

30 

DATE 

30 

6.61 

.77 

2.94 

DATE 

27 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  104  - 


WEST       VIRGINIA      -       SEPTEMHER       1970 


SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


Parkersburg  reported  that  this  was  the  warmest 
September  there  since  1931,  with  only  five 
Septembers  warmer  since  records  began  in 
1888.  Their  4  days  of  00°  during  the  last  week 
was  the  warmest  spell  ever  for  so  late  in  the 
year. 

Heavy  thunderstorms,  associated  with  cold  fronts, 


occurred  September  19  and  27  and  accounted  for 
most  of  the  rainfall*.  Most  of  the  State  had  over 
3  inches  of  rainfall  and  much  of  the  mountain 
areas  over  5  inches.  Southeastern  areas  had 
less  than  3  inches,  however,  and  the  "Water  Re- 
sources Review"  noted  that  streamflow  on  the 
Greenbrier  River  at  Alderson  was  43  percent 
of  median  September  flow. 


Robert  O.  Weedfall 
NOAA-State  Climatologist 
Agricultural    Engineering    Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,     West   Virginia  26506 


*  These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying 
tables  or  this  month's  issue  of  "STORM 
DATA." 


DAILY  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 

SEPTEMBER 

1970 

- 

Day  of  Month 

Station 

O 
E- 

1   |  2 

3 

«l 

5  | 

6 

7  |  8  | 

9 

10  | 

11   12 

13   14   IS 

16   17   18 

19 

20 

21 

22  | 

23   24 

25 

26  | 

27 

28 

29  |  30 

31 

NDBT-uesTE«N         01 

•  ENS  RUN  1  SSE 

3.75 

.26 

.30 

.03 

.24 

.04 

.39 

.63 

.21 

1.43 

.02 

CAIRO  3  S 

4.63 

.04 

.62 

.34 

.20 

.20 

.02 

1.80 

T 

.54 

.87 

CREST3N  1  SSw 

3.00 

.86 

.44 

.04 

.27 

T 

.76 

•  14 

T     T 

T 

.49 

T 

T 

ELLEN80R0 

3.94 

.47 

.44 

.32 

.30 

1.28 

.03 

.10 

1.00 

nc  -e:hfn  dam  l3 

2.9'. 

.75 

.04 

.27 

.21 

.32 

LP 

.16 

MOUNDSVILLE 

2.61 

.22 

.34 

.17 

.19 

.02 

.48 

1.19 

'.Ew  CJ1»ERlAN0 

2.  BO 

.02 

.25 

.76 

.11 

.43 

.08 

1  .06 

T 

.09 

NEK  MARTINSVILLE 

5.09 

.15 

.41 

.27 

.64 

.90 

.74 

T 

.14 

.18 

.92 

.74 

PARKERSBUBG  FAA  AP 

2.96 

.12 

T 

.51 

T 

.24 

.01 

.32 

.16 

.01 

T 

.08 

.75 

.76 

T 

PARKERSRURG  MB  CITY      R 

3.66 

.10 

.22 

.27 

T 

.09 

.05 

1.18 

.29 

T 

.05 

.68 

.73 

T 

fcElRTON 

2.65 

T 

.23 

.22 

.44 

.08 

T 

.22 

.41 

.14 

.91 

T 

WELLSBURG  3  NE 

2.B5 

.01 

.64 

.16 

.60 

.20 

.02 

.02 

T 

1.13 

T 

.02 

HHEELING  WARWOOD  OH  12 

3.19 

T 

.55 

1.00 

.11 

.15 

T 

T 

1.25 

.13 

*   *   • 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGT3N 

"..12 

.56 

.03 

.35 

.10 

.60 

.04 

1.18 

.05 

.60 

.41 

BUCKHANNDN  2  W 

4.69 

.06 

.42 

,20 

1.34 

.02 

1.05 

.04 

.03 

1.53 

BURNSVlLLE 

3.14 

.04 

.12 

.20 

.47 

1.15 

.17 

.87 

.10 

.02 

CENTRALtA 

3.87 

.05 

.02 

.05 

,01 

T 

.20 

1.64 

T 

.50 

1.05 

.28 

CLARKSBURG  1 

3.72 

.15 

.17 

■  06 

.40 

1.75 

.93 

.26 

FAIRMONT 

3.33 

.15 

.08 

.04 

T 

.65 

1.21 

.02 

T 

.22 

.96 

T 

GASSAHAV 

5.00 

.03 

.25 

.75 

2.40 

.27 

.05 

.32 

.02 

.03 

.64 

.02 

GLENVULE  2  NE 

5.26 

.07 

.05 

1.29 

.70 

.11 

.44 

.03 

.90 

.05 

.05 

1.48 

.09 

GRANTSVILLE  2  Nw 

HASTINGS 

5.19 

.36   .19 

.34 

.30 

.01 

2.33   .03 

.01 

.02 

.10 

1.46 

T 

IRELANO 

JANE  LE"  1  * 

2.67 

.07 

.13 

.41 

T 

.71 

.17 

1.18 

LAKE  iv'IN 

3. OS 

.12 

.03 

.16 

T 

.49 

1.23 

.65 

.40 

MANNINGTON  1  N 

A. 01 

.03 

.31 

.50 

.07 

1.92 

.05 

.02 

.11 

1.00 

T 

MANNINGTQN  1  W 

4.78 

.33 

.15 

.02 

.43 

.11 

T 

2.41 

.13 

.18 

.90 

.12 

T 

MIDDLEB.JURNE  2  ESE 

4.29 

.35 

.17 

.35 

.45 

.05 

1.51 

.03 

T 

.03 

.02 

.16 

1.15 

.02 

"DRGANT^WN  FAA  AIRPORT 

3.69 

.03 

.09 

T 

.18 

T 

.62 

.02 

1.66 

.07 

.12 

.89 

.01 

MORGANTOWN  L  AND  0 

3.33 

.30 

.12 

.41 

.02 

1.52 

.05 

.52 

.36 

.01 

PMILIPPI 

3.56 

T 

.08 

.29 

.05 

.57 

.67 

.06 

T 

.05 

1.40 

.19 

T 

SUTTON  RESERVOIR 

4.77 

.05 

.02 

.22 

.85 

2.26 

.03 

.37 

.52 

.45 

VANDALIA 

WESTON 

3.84 

.54 

.27 

.64 

.3. 

.42 

.59 

T 

■  05 

.10 

.63 

.29 

WEST  UNION 

4.14 

.01 

.50 

.05 

.45 

.69 

.02 

1.36 

.09 

.08 

.68 

.01 

SOUTHWESTERN        03 

BRANCHC AND 

4.08 

.46 

2.38 

■  ■•> 

.11 

.33 

.14 

.09 

.20 

T 

.11 

.17 

CHARLESTON  WB  AP         R 

3.55 

.37 

.04 

.19 

.13 

.71 

1.01 

.23 

.32 

.05 

.16 

.64 

CHARLESTON  1 

4.10 

.48 

.46 

.24 

.04 

.58 

.15 

.92 

.29 

.11 

.62 

.01 

CLAY  1 

4.58 

.16 

.11 

.60 

.95 

1.45 

.10 

.27 

.62 

.32 

CLENDENIN  1  SW 

4.00 

.06 

.27 

.12 

.43 

.59 

T 

1.38 

.12 

.13 

.50 

.40 

CORTON 

4.52 

.17 

.24 

.34 

.62 

1.21 

1.00 

.14 

.09 

.01 

.69 

.01 

OILLE 

OUNLOW  5  SE 

T     .26 

.37 

.77 

.15 

HAMLIN 

3.99 

T     T 

T 

1.15 

.01 

T 

.09 

.43 

.07   T 

T 

T     T     .16 

.69 

T 

.07 

T 

.18 

.05 

1  .00 

•  OB 

.01 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

5.78 

T 

.52 

.50 

.92 

.13 

1.03 

.36 

.10 

.09 

1.93 

.20 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

2.80 

T 

.25 

.10 

.18 

.15 

.15 

1.14 

.07 

T 

.02 

.16 

.10 

.48 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

5.21 

.37 

.43 

.55 

2.32 

.37 

.11 

.01 

.32 

.02 

.12 

.59 

KERMIT 

6.28 

.12 

■  11 

.87 

T 

.02 

.35 

.84 

1.97 

.94 

.01 

.97 

.08 

LOGAN 

4.44 

.10 

.16 

* 

*      4 

.70 

.60 

* 

• 

I. 86 

.01 

* 

• 

1.01 

LONDON  LOCKS 

3.55 

1.15 

.05 

.64 

.04 

.04 

.17 

.26 

.24 

.03 

.93 

MADISON 

4. S3 

1.33 

1.13 

■  01 

.06 

T 

.13 

.46 

.45 

.08 

.17 

.81 

.20 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  OAM 

5.24 

.01 

.35 

.03 

T 

2.30 

T 

.23 

.02 

.75 

.  0  5 

.02 

.28 

.03 

1.00 

.17 

RAVENSWOOO  LOCK  PARK 

3.64 

.30 

.10 

1.52 

.12 

.32 

.03 

.05 

.05 

1.15 

RIPLEY 

2.20 

T 

.10 

.05 

.55 

.10 

.35 

T 

T 

.10 

T 

T     T 

T 

.05 

.70 

T 

SPENCER 

2.04 

T 

.29 

.33 

.02 

.75 

.05 

T     .12 

T 

T 

.46 

.02 

WAYNE  2 

2.78 

.02 

1.21 

.22 

.19 

.23 

.91 

WILLIAMSON 

4.28 

.11 

.53 

.42 

.17 

1.63 

.03 

1.19 

WILLIAMSON  2 

5.29 

.71 

1.05 

.49 

.16 

.35 

1.47 

.61 

.25 

WINFIELD  LOCKS 

5.38 

T 

.60 

.22 

.08 

.24 

2.37 

.23 

.44 

.6B 

.07 

.30 

.15 

CENTRAL             0". 

ALBRIGHT 

3.91 

.35 

.06 

.06 

1.40 

■  9B 

.79 

.26 

.01 

ALPENA  I  Nw 

5.75 

.90 

.60 

.  0  5 

1.55 

1.25 

■  25 

.75 

.40 

ARBOVALE  2 

3.19 

.45 

T 

.30 

.35 

.98 

.10 

.55 

.46 

BAYARD 

3.71 

T 

.52 

1.13 

1.06 

.65 

.31 

.03 

6ECKLEY  V  A  HOSPITAL 

3.32 

.22 

.10 

.91 

.70 

.20 

.60 

.39 

BECKLEY  WB  AP          //R 

3.03 

T 

.46 

.23 

T 

.65 

.16 

.01 

.04 

.70 

.76 

BELVA 

3.91 

.23 

.04 

.61 

.15 

.48 

.19 

■  .65 

.36 

BRANDONVILLE 

4.02 

.09 

.06 

1.00 

T 

.97 

.65 

1.22 

T 

.03 

BUCKEYE 

1.91 

.33 

.07 

.37 

.20 

.05 

.12 

.02 

.03 

.26 

.10 

.36 

CAMDEN  ON  GAULEY 

4.97 

.59 

.02 

.81 

.02 

.01 

.02 

.72 

.69 

.47 

.03 

1.53 

.06 

CANAAN  VALLEY 

3.60 

.04 

.77 

.07 

.75 

.16 

.73 

.21 

.05 

.03 

.77 

.02 

DRY  CREEK 

3.34 

.09 

.10 

.51 

.10 

.57 

.67 

.18 

.81 

.31 

EAST  RAINElLE  3  NNE 

4.78 

.81 

.03 

.68 

.09 

.55 

.52 

.52 

.15 

.22 

.18 

.65 

.38 

ELKtNS  WB  AIRPURT      //R 

3.28 

T 

.03 

■  45 

.02 

.60 

1.09 

T 

.09 

.25 

.75 

T 

FLAT  TOP 

2.84 

.29 

.73 

.06 

.17 

.08 

.24 

.24 

.10 

.55 

.38 

HACKER  VALLEY 

5.00 

.33 

T 

.04 

.04 

.05 

.48 

1.72 

•  04 

.38 

1.70 

.22 

HICO 

4.39 

.11 

1.20 

.09 

.29 

1.07 

.45 

.20 

T 

.74 

.24 

MC  ROSS 

3.16 

T 

.75 

.42 

T 

.35 

.49 

.07 

T 

1.06 

MT  STORM 

2.57 

.34 

.48 

.80 

T 

.56 

.19 

T 

OAK  HILL 

4.67 

1.16 

.08 

1.16 

.08 

.20 

.41 

T 

.59 

.02 

.67 

.30 

PARSONS  1  SE 

4.  82 

.02 

.63 

.15 

.97 

1.23 

.01 

.13 

1.63 

.05 

PICKENS  1 

6.32 

.79 

T 

.17 

.04 

.86 

2.18 

.13 

.28 

1.43 

.44 

reeosville  exp.  firm 

4.29 

.18 

.09 

1.65 

.85 

.22 

.05 

1.16 

.02 

.05 

RICHwOOO 

2.88 

■  28 

.10 

.30 

.80 

1.40 

ROHLESBJRG  1 

4.84 

.02 

.24 

.47 

.06 

T 

.96 

1.44 

T 

T 

1.24 

.39 

.02 

SENECA  STATE  FOREST 

2.47 

■  17 

.26 

.32 

.22 

.38 

.04 

.03 

.04 

.12 

.67 

SPRUCE  KNOB 

3.01 

.46 

.16 

.05 

.32 

1.12 

.16 

.13 

.17 

.36 

.06 

STONY  RIVER  DAM 

3.05 

1.23 

.54 

.58 

.45 

.25 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

3.48 

.39 

.03 

.61 

.22 

.01 

.02 

.38 

.60 

.34 

.25 

•  63 

TERRA  ALTA  NO.  1 

3.74 

.30 

.14 

.06 

1.13 

.01 

1.06 

.01 

.72 

.31 

THOMAS 

4.50 

.01 

.85 

.13 

1.22 

1.31 

.01 

.56 

.36 

.01 

VALLEY  BEND 

4.45 

.18 

.53 

.04 

.53 

1.70 

.37 

.03 

.63 

.44 

VALLEY  -EAD 

4.53 

.78 

.11 

.02 

1.04 

1.41 

.02 

.20 

.64 

.30 

.E8STFR  SPRINGS  I  E 

6.46 

.20 

.33 

.03 

.85 

2.66 

.91 

.32 

.01 

.05 

1.09 

.41 

SOUT-ERN            05 

ALDERSON 

2.37 

.22 

.35 

.0) 

■  01 

.12 

.32 

.51 

.35 

.43 

S««  R«Ierenc«  Nolos  Following  Station  Inda: 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

•     '       :«OIMIA 

Station 

I 

Month 

i  |  a  |  3 

«|5| 

6 

7    |    8    |    9 

,0 

11    |   12 

i       19 

16  1    17   [    18 

..| 

20    | 

21 

"1 

23  [  24 

JLL 

27 

28         28 

-11 

RLUEFISiO    >•»    IK'OM 

BluESIONk    04* 

C4RY                                               //A 

HECK 

I. It 

».0C 

..  •  < 
6.11 

.01 
.02 
.21 
.11 

1.20       .02 

.77       ,11 

■.'.  1 

.  II 

.11 

7                        .59 

.01 

.10 

.i» 

.07 
.07 
1.11 

7 

.14 
.11 

.66 

.23 

.o; 

.18 

.19 

.     - 

,11 

.1 
.  PI 

.01 

7 

.19 

.21 

.*» 
.01 

.47 

.  1  1 
.27 
.39 

■.OMIMTBN 

ir«ls«o«c       ■.<■- 

4470444 
PRINCFUN 

l.OI 
1.19 

1.66 

3. 53 

■  11 
.26 
.12 

.41       .91 

.  i .'     .  2 : 

1.71 

.47 
.63 

.10 
.02 

.Sr- 
.46 
.9* 

.13 
.73 

.19 
.09 

.69 
.66 

.37 

.15 
.26 

.04 

,01 

..» 
.  'i 
.19 

7 
.02 

.05 

./' 
.74 

./I 

.01 

.44 
.27 

IIN1[<    -10    ; 

UNION 

HHITf    s H»HJ«    5PRIN6S 

1.3* 
2.39 

2.48 

.35 
.13 

T 

.11 

.02 

.12      7 

.24 

.71 
.73 

.12 

.04 

.51 

T 
.  Jl 

.  1  > 

.41 

.50 
■  f 

.48 

.34 
.28 

N0A7H|>ST|ltN                06 

BERKEIE'    SPRING 
BRUSHY    RUM 
FRANKLIN     1     Ne 
HARPERS    FERRY 
HARPERS    FERRY    Nil     PARK 

6,41 

1.71 

1.48 

.91 
1.01 

.11 

.12 

.09 

T 

.03 

.03                   .06 

T 

T 

.01 

•  10 

.04 
.03 
.16 
.02 

.21 

.33 

.07 

.52 

.80 

7 
.01 

.90 

.20 
.OS 

.19 

.05 

.03 
.03 
.10 

2.94 

.47 

.73 

.20 
.36 
.63 

kEARNFYSVlE    1    H*    48«SD 
MRRT1NSRURG    SAA    «P 
H4THIAS 
HOOREFIEIO    2    SSE 

[1HPS 

.77 

.92 

2.39 

1 .99 

2.3* 

T 

T 
.35 

.56 
.02 

7 
.95 

T 

.42 
.35 

T 
.04 

.26 

.48 

.2? 

.36 
.41 

7 

.02 

.02 
.04 

7 
T 
.11 

.40 

7 

.60 

.43 

.29 

.38 

.55 

7 
.01 
.42 
.58 

PETERSRJR5 
ROMNEY    i    MNE 
HAROEISVIUE    R    «    FARM 

2. 58 

2.62 
2.26 

.60 

.29 

.22       .27 

.48 
.53 

.64 

.30 
.24 

.71 
.43 
.06 

.09 
.55 

.40 
.58 
.60 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber  of  days  w 

th 

03 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

40 

c 

u   (/> 

4.     40 

4)  0 

Q.  Q- 

40 

c 

D 

11 
o,  .- 

ex  Q 

c 

5-d 

"5  <" 
«  <» 

<b   Q. 
0£</7 

0 

o 

0 
> 

< 

46 

m 

—     m 
46    _ 

"o  J> 
o'1 

U      V) 

as. 

44.1 

0_ 
vt 

0)  03 

Standard  of  1 
EASTERN 

ime 

03 

u 

0 

4- 
1— 

o> 
o 

q 

04 

o 

CK 

o 
If) 

O* 
04 

6 

q 

i- 

0) 

> 

0 

§"2 

CN  O 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01      07       13 

19 

BECKL.EY    WB    AIRPORT 

22 

3.8 

8.0 

35++ 

27 

10 

89 

93 

61 

80 

2 

2 

3 

3 

0 

0 

10 

5.8 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

22 

1.7 

5.0 

23++ 

27 

10 

92 

93 

58 

73 

0 

3 

5 

2 

1 

0 

11 

5.8 

ELKINS    WB    AIRPORT 

93 

60 

82 

3 

3 

2 

2 

1 

0 

11 

6.9 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

20 

2.3 

5.0 

15  +  + 

18 

24+ 

85 

88 

56 

63 

2 

2 

8 

0 

1 

0 

13 

6.0 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

31 

W 

08 

3 

3 

4 

2 

1 

0 

13 

67 

S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY 

TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1970 

Station 

Day 

of  Month 

g 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

II  1  12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

•     •     * 
NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 

MAX 

MIN 

80 
49 

77 
45 

81 
46 

87 
59 

86 
63 

64 
55 

81 
56 

86 
56 

87 
59 

85 
67 

83 
48 

74 
49 

79 
47 

89 
55 

87 
65 

90 
64 

90 
59 

90 
60 

83 
55 

77 

5" 

82 
52 

69 
64 

90 
64 

88 
63 

90 
64 

82 
65 

86 

56 

64 
43 

63 
39 

62 

41 

82.4 
55.1 

CAIRD  3  S 

MAX 

MIN 

83 
52 

84 
44 

54 

88 

67 

6* 
65 

85 

55 

86 
60 

90 
58 

85 
68 

69 
65 

78 
52 

81 

46 

88 
55 

88 
60 

90 
65 

90 
63 

91 
62 

83 
69 

83 
57 

6? 
51 

90 
59 

91 
65 

90 
64 

91 
62 

84 
64 

87 
60 

78 
54 

66 
44 

69 
40 

76 
44 

84.5 
57.5 

CRESTDN  1  SSW 

MAX 

MIN 

79 
58 

80 
44 

83 
44 

86 
57 

89 
65 

85 
55 

63 
55 

84 
55 

89 
55 

83 

64 

83 

50 

76 
47 

60 
47 

80 

54 

87 
60 

92 
62 

91 
58 

91 
58 

80 
58 

81 
51 

81 
51 

80 
60 

90 
63 

88 

60 

91 
60 

68 
61 

86 
55 

60 
42 

65 
38 

64 

38 

83.2 
54.2 

M0IJNPSV1LLE 

MAX 

MIN 

80 
48 

82 
48 

82 
54 

8R 
68 

85 
62 

83 

56 

87 
55 

38 
56 

86 

64 

85 
65 

83 
53 

82 

47 

68 
57 

88 
63 

91 
66 

93 
66 

90 
57 

89 
63 

79 
56 

86 
52 

89 
65 

91 
68 

91 
65 

91 
63 

89 
65 

88 
66 

65 
55 

65 
43 

64 
40 

73 

44 

84.7 
57.9 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

77 
46 

Bl 
47 

88 
54 

88 
69 

85 
64 

81 
54 

85 
54 

88 
57 

66 
65 

84 
66 

80 
46 

82 
47 

66 
55 

85 

60 

92 

68 

88 
65 

90 
53 

86 
68 

78 
55 

86 
51 

90 
69 

90 
71 

90 
67 

91 
64 

89 
67 

67 
60 

63 
34 

61 

45 

62 

40 

70 
46 

83.6 
57.6 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

Mm 

80 
4B 

84 
45 

86 

5? 

88 
65 

85 
61 

83 
52 

87 
53 

90 
55 

66 
62 

83 
65 

78 
49 

62 
44 

86 
52 

89 

50 

90 
62 

92 
62 

88 
62 

82 
61 

84 
60 

85 
61 

90 

62 

90 
65 

91 
61 

91 
63 

84 
68 

87 
62 

80 
59 

65 
42 

64 
36 

74 
41 

84.1 
56.4 

PARKERS8URG  FAA  AP 

MAX 

Mm 

76 
55 

80 
52 

85 

61 

83 
71 

83 
65 

81 
60 

86 
64 

86 
63 

83 

68 

80 
62 

74 
51 

60 
51 

86 
60 

87 
69 

90 
71 

90 
69 

90 
66 

81 
64 

77 
59 

80 
58 

80 
67 

90 
73 

67 
70 

90 
71 

82 
69 

87 
65 

68 
50 

61 
49 

61 
39 

72 
51 

61,6 
61.4 

PARKERSBURG  WB  CITV 

MAX 

Mm 

77 

57 

84 
49 

89 

63 

86 

70 

83 
65 

83 
61 

88 

65 

89 
64 

84 
66 

82 
64 

74 
55 

81 
90 

86 

60 

89 
66 

91 
70 

90 
67 

89 
65 

81 
64 

78 
58 

80 
55 

90 
63 

90 
74 

90 
69 

90 

70 

83 
68 

87 
63 

66 

50 

61 
49 

62 
42 

72 
52 

82.4 
61.3 

weirton 

MAX 

Mm 

77 
48 

80 
48 

83 

97 

86 
67 

82 
63 

79 
95 

85 
66 

86 
60 

84 
66 

83 
69 

74 

50 

80 

41 

84 
60 

83 
61 

90 
71 

86 
68 

88 
55 

82 
67 

77 
56 

83 

51 

89 

60 

90 
72 

90 
69 

90 

68 

83 
67 

88 
64 

71 
53 

60 
46 

62 
41 

70 
48 

61.7 
59.4 

wEllSBURG  3  NE 

MAX 

Mm 

79 
43 

81 
41 

86 
52 

88 

69 

83 
63 

81 
53 

84 
52 

88 

54 

66 

65 

63 
63 

81 
47 

8? 
43 

86 
53 

86 
61 

91 
67 

89 
61 

88 
54 

64 
63 

79 
54 

86 
45 

69 
65 

91 
66 

90 
63 

91 
62 

65 
63 

87 
60 

82 
53 

63 
42 

62 

40 

72 

43 

63.4 
55.5 

WHEELING  WARWDOD  DM  12 
*     •     • 

MAX 

Mm 

80 
51 

76 
51 

81 

53 

79 

61 

85 
66 

84 
57 

79 
59 

85 

60 

67 

62 

65 

70 

83 

51 

75 
51 

80 
52 

86 
61 

66 
66 

90 
69 

90 

60 

88 
60 

83 

56 

77 
56 

85 
54 

87 
69 

89 
71 

91 
68 

89 
69 

82 
67 

83 
56 

66 

50 

62 
45 

63 
47 

82.0 
59.1 

NORTH  CENTRAL       02 

belington 

MAX 

Mm 

76 
54 

75 
42 

79 
42 

89 

55 

63 
65 

78 
54 

80 
48 

64 
49 

65 
55 

80 
64 

81 
56 

71 

41 

77 
49 

83 
51 

83 

57 

66 

60 

84 
58 

87 
58 

71 
57 

73 
48 

85 
48 

79 
61 

65 
61 

85 
59 

87 
5° 

81 
61 

66 
58 

58 
40 

59 
39 

56 
39 

78.7 
53.2 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

MIN 

77 
50 

81 

40 

85 
53 

83 

69 

62 
63 

80 

58 

85 

50 

86 

54 

82 

66 

80 
63 

74 
53 

76 

41 

64 
54 

63 

57 

89 
64 

88 
59 

88 
55 

85 
62 

76 

54 

62 
47 

62 

57 

86 
61 

87 
61 

89 
58 

86 
60 

86 
61 

63 
54 

61 
40 

59 
36 

71 
40 

81.4 
54.9 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

81 
55 

77 

48 

80 
49 

87 

57 

67 
67 

83 
57 

83 
55 

86 
54 

89 

58 

86 

68 

83 
55 

76 

50 

81 

50 

87 
5? 

88 
63 

91 

64 

69 
64 

90 
65 

78 
56 

77 
53 

82 
53 

65 

63 

89 
65 

90 
64 

90 
63 

84 
64 

77 
59 

61 

45 

54 

40 

61 
41 

81.7 
56.7 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

76 
53 

81 
46 

86 
55 

86 

67 

64 
65 

79 

54 

83 
53 

66 
59 

84 
68 

76 
61 

72 
53 

80 
50 

84 
57 

85 
63 

87 
63 

89 

66 

90 
65 

73 
63 

75 
55 

65 

51 

85 
58 

89 

67 

90 
68 

90 
66 

83 
64 

68 
65 

63 

50 

58 
46 

61 

41 

71 

47 

80.8 
58.0 

GASSAWAY 

MAX 

MIN 

78 
56 

80 
52 

B6 

57 

85 
61 

66 
60 

8*. 
58 

85 
59 

86 
60 

86 
67 

82 
66 

73 
57 

73 
53 

64 
52 

35 
53 

66 
61 

64 
55 

85 
57 

86 
61 

61 
59 

88 
55 

82 
62 

87 
66 

83 

66 

87 

66 

86 
66 

86 

64 

81 
52 

62 

45 

59 
42 

71 
42 

81,6 
57,7 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 

Mm 

81 
51 

78 
43 

8) 
51 

87 
58 

67 
64 

83 
56 

81 
99 

65 
56 

86 
58 

83 
66 

83 

50 

74 
46 

79 
49 

85 

55 

67 
55 

89 
64 

69 

61 

69 
62 

78 
59 

78 
51 

60 

52 

66 
62 

8B 
64 

67 
60 

88 
62 

83 
62 

86 
56 

59 

42 

63 
38 

61 
39 

81.5 
55.0 

GRANTSVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

83 
47 

83 
39 

83 
49 

87 
67 

66 
62 

85 
53 

65 
50 

69 
53 

68 

65 

83 
63 

75 
46 

81 
42 

87 
53 

88 
53 

91 
65 

91 
62 

89 
58 

63 
67 

80 
53 

84 
47 

67 
67 

90 
63 

90 
60 

90 
58 

83 
63 

86 
62 

60 
55 

63 
42 

60 
35 

73 
42 

83,7 
54.8 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

78 
51 

81 
44 

8  6 
54 

86 
69 

82 
62 

B6 

56 

85 
34 

86 
59 

85 
67 

83 
63 

77 

50 

79 
46 

86 
56 

86 
62 

69 
62 

69 
65 

89 
62 

62 
65 

78 
56 

63 
51 

67 
66 

89 

07 

88 
64 

89 

67 

83 
64 

86 
66 

76 
54 

62 
43 

62 

40 

72 

44 

82.3 
57.6 

MPRGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

74 
51 

79 
47 

86 

56 

67 
71 

81 
65 

76 

55 

84 

57 

86 
64 

84 
70 

79 
63 

74 
53 

80 

53 

84 
59 

66 
66 

90 
71 

91 
68 

90 
65 

76 
63 

74 
56 

65 
54 

84 
70 

88 
73 

69 
71 

89 
71 

64 
67 

87 
66 

69 
47 

61 
43 

59 
43 

70 
47 

80.9 
60.2 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

Mm 

75 
48 

60 
45 

88 
50 

8B 

65 

64 
60 

60 
53 

65 
51 

68 
55 

85 
64 

83 

63 

75 
51 

83 
46 

65 
54 

87 
58 

90 
64 

90 
63 

90 
60 

79 
63 

74 
57 

85 
47 

86 
65 

89 
67 

90 
62 

90 
61 

83 
60 

89 
61 

77 
52 

64 
42 

66 
38 

71 
41 

82.7 
55.6 

WESTON 

MAX 

Mm 

80 
53 

78 
45 

83 

4! 

68 
57 

86 

64 

83 

57 

62 
53 

88 
53 

88 
57 

64 
68 

83 
55 

77 

48 

82 
48 

8B 
54 

68 
61 

91 
63 

90 
62 

90 
62 

74 
57 

77 
50 

63 

50 

85 
60 

89 
65 

90 
60 

91 

60 

87 
62 

89 
55 

67 
44 

63 
38 

61 
38 

82.9 
54.8 

WEST  UNION 

•     •     • 

MAX 

Mm 

61 
51 

82 

43 

85 
54 

87 
67 

64 
63 

84 
55 

87 
54 

88 

56 

65 
65 

85 
67 

75 
51 

BO 
48 

67 
53 

81 

60 

90 
66 

89 
64 

90 
62 

61 
64 

78 
56 

64 
50 

87 
60 

69 
66 

89 
65 

89 

62 

83 
64 

87 
65 

87 
53 

64 
43 

69 

37 

73 
43 

83.6 
57.0 

SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WB  AP 

MAX 

Mm 

76 
55 

82 
50 

87 
6? 

84 
69 

81 
63 

81 
61 

85 
62 

86 
59 

82 

68 

64 
62 

72 
54 

7» 
52 

65 
57 

8< 
62 

88 
66 

90 
63 

89 
61 

79 

67 

76 
56 

76 
54 

87 
6? 

68 
66 

86 

67 

87 
64 

82 
65 

85 
64 

69 
49 

62 
43 

61 
41 

71 
44 

80.9 
59.1 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

83 
61 

81 
53 

a' 
56 

90 
62 

88 

61 

84 

63 

66 
64 

89 
62 

90 
64 

85 
69 

86 
55 

77 

55 

83 
57 

89 
62 

90 
66 

93 

67 

92 
63 

94 

56 

82 
62 

78 
62 

79 

49 

91 
63 

92 

67 

91 

65 

92 

66 

86 
65 

88 
33 

60 

47 

66 
42 

66 
44 

84.5 
59,6 

CORTON 

MAX 

Mm 

82 
58 

83 

54 

8? 
5« 

63 

75 

83 
65 

83 
5' 

88 
61 

87 
60 

8  6 
66 

64 
63 

77 
54 

81 
54 

68 
56 

66 

60 

87 

65 

85 
64 

90 
62 

87 

60 

79 
60 

79 
53 

68 

58 

91 

64 

90 
64 

92 

65 

85 
63 

88 

67 

81 
34 

65 
43 

63 

41 

73 
39 

83,6 
58.9 

DUNlOw  5  5E 

MAX 

Mm 

59 

75 
64 

73 
57 

B8 
62 

68 
63 

87 
66 

68 
63 

84 
65 

85 

63 

73 
53 

65 
44 

64 
39 

75 
41 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

82 
61 

61 
32 

8! 
52 

89 
61 

86 

67 

84 

6? 

85 
58 

88 
60 

88 
61 

83 
66 

65 
53 

77 
5? 

64 
53 

69 
54 

89 
62 

92 

63 

92 
61 

92 

61 

62 
62 

79 
56 

79 

56 

91 
64 

92 

63 

91 

62 

92 

63 

84 
63 

89 
53 

62 
45 

67 
39 

63 
39 

64.2 
57,8 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

MIN 

B3 
61 

10 

50 

85 

53 

87 
63 

86 
69 

8  5 
57 

86 
60 

90 
60 

90 

58 

65 

68 

84 
53 

75 

40 

83 
51 

85 
57 

90 
62 

93 
64 

91 
63 

90 
62 

83 
59 

80 
55 

81 

55 

90 
64 

90 
63 

88 
64 

90 
69 

64 
63 

88 
55 

63 

45 

63 
42 

64 
37 

83,9 
57,6 

HUNTINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
62 

85 
54 

87 

83 

71 

63 

67 

84 

61 

87 
67 

87 
66 

84 

71 

63 
66 

74 
55 

8' 
53 

87 
58 

67 
67 

92 

69 

90 
67 

91 
63 

83 
68 

78 
61 

79 
59 

89 
67 

89 
72 

66 

70 

80 
69 

63 
68 

86 
65 

69 
51 

65 
47 

66 

40 

75 
50 

62.9 

62.4 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

MIN 

84 
62 

68 
93 

69 
63 

68 

71 

89 
62 

68 
60 

90 
66 

90 
64 

86 

69 

63 
70 

62 
53 

61 
51 

87 
52 

8  8 
65 

93 
62 

92 

65 

92 
62 

91 
69 

79 
59 

60 

58 

91 
66 

91 
70 

90 
67 

90 

66 

90 
69 

67 
64 

88 
52 

67 

47 

67 
43 

78 
46 

86.1 
60,9 

LOGAN 

MAX 

Mm 

80 
67 

65 
60 

90 
60 

90 
62 

89 
62 

90 
63 

84 
66 

87 
56 

90 
56 

89 
63 

94 
66 

93 

66 

94 

66 

83 

60 

92 
63 

91 
66 

92 

66 

92 

63 

89 

47 

67 
43 

66 
42 

87.0 
60.2 

S*e  fUUranc*  Nolo  Following  Sutton  Index 
106 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


Day  ol  Monlh 


12      13      14       IS       16       17      18 


25      26      27      26      29      30      31 


L0N0UN  LOCKS 

MAPISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSwOOO  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

HAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELO  LOCKS 


8AYAR0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WB  AP 

BRANDUNVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  MB  AIRPORT 

FLAT  TOP 

»C  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVlLLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 


67   5" 


82   79 
54   46 


63   87 

57   AT 


79   8? 
57   56 


81   8? 
6»   6? 


85   82 
63   53 


75   76 
47   38 


74  79 

62  AS 

77  8! 
55  51 

75  71 
44  38 

78  78 

y>  «2 

70  75 

42  3» 

72  76 

A3  «0 

70  73 

61  55 

75  60 

58  47 

81  80 

63  51 

78  76 

55  A3 

7*  77 

AS  42 

74  76 
46  41 

76  60 
60  46 

75  73 
50  44 

78  79 

46  36 

74  73 
52  46 

75  77 

59  49 

73  70 

44  41 

77  60 

57  44 


80   64   87 
64   49   60 


74   79   81 
63   55   68 


81   81   85 
64   56   56 


79   80   85 
66   61   60 


81   64   66 
64   51   57 


60   B5 
64   70 


88   84 
62   66 


61   69   61 


83  82  78 

55  60  50 

81  80  78 

61  54  50 

76  74  72 

63  59  47 


82   79   79 


60  76   79 
64  60   55 

77  75 

66  63 

69  79   80 

61  65 

88  62 


67   90 
63   64 


61 


92   90 
63   63 


87   86 
60   66 


81   62 
47   61 


77   78 
46   61 


81   63 
51   57 


81  60   77 
52   56   66 

82  62   78 
56   62   66 

78 
47 

62 
AA 

78   81   78 


83   80 
49   61 


77   77 
57   58 


61   82 
54   63 


65   87 
57 


83   85 
54   55 


46   54   61 


62   65 

51 


79   62 
51   58 


72   84 
57   65 


49   49   54 


85   63 
54   65 


66   68 
48   39 


71   73 
51   52 


69   71 
53   55 


76   70 
46   43 


74   73 
46   44 


68   68 
40   42 


70   74 
44   44 


76   69 
53   53 


76  72 
53   52 


83   76 
55   54 


60   74 
56   46 


70   74 
48   46 


71   77 

46   47 


74   62 
51   49 


80   72 
52   45 


75   69 
42   42 


78   80 
52   54 


78 

55   53 


73   69 

48   49 


73   74 
55   50 


88   89 
61   64 


67   68 
58   60 


86   88 
61   67 


89   91 
65   67 


91   94 
65   67 


a?     9i 

61   65 


8  7   91 
63   67 


90   91 
57   65 


88   6 
62   67 


74  78  79 

43  50  56 

60  81  65 

50  52 

62  83  66 

54  60  60 

74  61  63 


82   83 
44   51 


77   79   64 
46   50   58 


82   64 
53   56 


78 

56   64 


63   80   86 


86   67 
55   57 


73   64   85 


79  82 

60  58 

63  64 

51  49 

78  63 

43  47 

83  84 

46  50   56 


7=1 


56   58 

7? 
55 


63   62 
65 


85   66 
57   57 


79 

55   60 


65   SB 
55   55 


84   65   87 
50   55   55 


75   66   67 
56   57   60 


91   92 

67   67 


91   90   68 
65   61   66 


64   6?   67 

90   91   66 
62   58   64 


an 

68 

87 
66 

68 
65 

66 

69 

94 
69 

81 

61 

91 

63 

81 
62 

60 
J9 

60 

be 

70  74  60 

45  40  61 

66  75  7! 

49  A2  54 

73  77  60 

62  53  62 

73  73  63 

56  61  59 

73  62  61 

49  44  56 


76   62 
41   56 


78   75 
38   57 


73   79 
5.7   J7 


76   63 
49   52 


60   61 
56   49 


76   80 

58   50 


74   63 
47   49 


77   62 
40   53 


76   78 
40   49 


68  71 

53  49   49 

74  81 

60  51   60 


79   77 
64   53 


74   75 
64   64 


85   81   75 
64   56   57 


66   81 
60   56 


53   56   60 


60  75   63 

61  53   58 


93   91 
70   66 


65 


84   90 
66   65 


67   63   63 


79   79 
57   56 


61   61   61 


81   66   86 
58   62   60 


83   68 
60   62 


85   85 
64   62 


67   68 

59   50   60 


83   83   63 


86   89   89 


67   90   90 
61   63   62 


85   85 
63   62 


67 


90  86  67 

65  65  56 

87  64  86 

65  63  31 


69   86 
67   65 


88   83 
67   64 


77   77 
53   52 


62   60   44 


85   62 
58   60 


80  80 

50  54 

60  84 

58  59 

82  79 

62  61 

66  83 

60  62 

90  84 

63  63 

88  84 

60  61 

80  62 

61  56 

84  83 

53  54 

66  79 

59  58 

67  83 

59  60 


85   60 
63   60 


89   83 
61   61 


83   85 
64   63 


85  84  79 

60  60  52 

80  81  67 

65  63  43 

90  86  87 

63  64  63 

90  87  87 

61  63  58 

83  83  74 

61  61  52 


6>   65 
30   46 


38   66 

4P   44 


66   63 
45   37 


63   62 
44   38 


65   64 
44   39 


68   67 
45   39 


56   63 
34   33 


51   60 
36   37 


56   70 
33   35 


59   65 
36   33 


57  61  61 
40  38  39 

58  60  57 
44  40  40 

56  54  65 

35  32  34 

5B  56  66 


58   60   57 


56   54   53 

40   37   37 


56   56   54 


56 

32 

72 
35 

56 
36 

72 

46 

64 

40 

63 

41 

59   63   61 

46   41   40 


61   59   71 
42   36   36 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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Continued 

J 

L)/ 

kill 

Y 

lh 

MJ 

Jh\ 

-IA 

1U 

Kh 

.b 

WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1970 

Station 

Day 

of  Month 

01 

Cn 

1 

2 

3 

4 

5  1 

E 

7 

8  j 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
< 

LEKISBURG  2  SSf 

MAX 

MIN 

81 
61 

S3 

51 

87 

59 

85 
67 

80 
64 

82 
56 

85 
54 

84 

57 

62 
66 

81 
61 

80 
54 

75 
53 

85 

51 

86 
55 

89 
60 

88 
56 

87 
57 

65 
58 

61 

61 

78 
52 

86 
61 

8' 
61 

90 
62 

89 
60 

87 

60 

87 
64 

70 
56 

63 

41 

61 
36 

72 

39 

61.9 
56.4 

PINEV ILLE 

MAX 

MIN 

77 
67 

80 
56 

87 
56 

88 

59 

61 
62 

83 

60 

85 

60 

86 
58 

88 

56 

81 
64 

64 
58 

82 
56 

80 
54 

85 
55 

86 
58 

89 
60 

86 

60 

89 
61 

86 

54 

62 
55 

72 
58 

87 
61 

87 

58 

88 
61 

89 

61 

87 
62 

86 
56 

61 

46 

64 
39 

62 

38 

82.3 
57.0 

UNION 

MAX 
MIN 

8  4 
61 

80 
49 

82 
*9 

85 
59 

79 
63 

76 
56 

80 
54 

83 
55 

85 

56 

81 
60 

82 
55 

77 
54 

71 
50 

84 
50 

85 

54 

8' 
52 

8B 
52 

77 
57 

as 

57 

81 
53 

77 
54 

86 
57 

90 

»9 

90 
59 

90 

5° 

88 
56 

67 
63 

65 
43 

63 
34 

61 
35 

81.0 
53.8 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
»      •      * 

MAX 
MIN 

84 
61 

85 
48 

87 
57 

90 
66 

81 
65 

at 

53 

68 
51 

88 
60 

67 

84 
61 

60 
58 

79 
51 

86 
52 

69 
55 

91 
59 

91 

57 

90 

58 

86 
58 

82 
63 

80 
49 

86 
61 

91 
62 

92 

60 

92 
62 

91 
60 

89 
62 

85 

54 

64 

43 

61 
34 

73 
35 

S4.8 
56.1 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

8! 
50 

81 
44 

89 
51 

90 
71 

89 
66 

82 
51 

85 
51 

87 
47 

86 

63 

61 

79 
5! 

43 

90 

93 

60 

93 
6* 

91 
59 

83 

61 

76 
53 

81 
42 

90 
56 

93 
65 

94 
65 

95 

63 

93 

63 

88 
64 

65 
56 

64 
4* 

59 

41 

70 
43 

64,9 
55.5 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 
MIN 

43 

53 

70 

62 

51 

44 

50 

65 

59 

56 

70 
43 

67 
49 

67 
54 

91 
59 

Be 
57 

86 
55 

75 
55 

75 
53 

79 
46 

79 
55 

8-) 
53 

67 
58 

88 
59 

87 
59 

86 
62 

63 
55 

60 

38 

60 
35 

70 
40 

53.2 

HARPERS  FERRY  "IAT  PARK 

MAX 
MIN 

82 

54 

60 
4° 

80 
59 

91 

70 

89 
67 

85 
56 

87 
53 

84 
52 

84 
61 

88 
66 

79 
56 

79 
51 

63 
55 

90 
61 

94 
65 

93 
67 

88 
63 

80 
66 

80 
57 

62 
51 

89 
59 

94 
61 

94 
66 

9! 

67 

92 

65 

91 
63 

68 
61 

67 
45 

62 
47 

62 

43 

84.4 
58.6 

KEARNEYSVLE  1  NW  W9AS0 

MAX 
MIN 

91 
52 

77 
43 

80 
44 

85 
52 

90 
69 

88 
54 

80 
46 

81 
47 

84 
47 

88 
66 

90 
58 

77 
42 

78 
42 

85 

47 

90 
57 

91 

6' 

93 
61 

82 

60 

77 
56 

76 
45 

60 
45 

90 
58 

94 
65 

94 
64 

95 
59 

91 
64 

91 
64 

69 
43 

68 

40 

62 
41 

83.9 
53.2 

MARTINS3URG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

77 
53 

80 
4? 

66 
55 

91 

71 

87 
66 

79 
58 

81 

51 

66 

51 

90 
66 

89 
64 

77 
54 

79 
45 

67 
50 

90 
59 

94 

66 

94 

65 

86 
62 

78 
62 

79 
53 

82 

47 

91 
56 

94 
67 

95 
66 

96 
65 

93 
65 

91 
68 

73 
51 

68 
45 

60 
46 

66 
42 

64.0 
57.2 

MATHIAS 

MAX 

MIN 

75 

50 

79 
43 

85 
53 

85 
69 

82 
62 

7B 
52 

80 
48 

83 
49 

89 
65 

83 
59 

74 
54 

72 
42 

63 

48 

88 
56 

60 

87 
60 

83 
56 

79 

60 

75 
52 

78 
47 

62 
55 

88 
60 

87 
61 

88 
61 

B7 
60 

86 
61 

78 
56 

60 

38 

58 

40 

67 
39 

80.2 
53.8 

MODREFIELO  2  SSE 

MAX 

MIN 

ei 

54 

87 
42 

94 

54 

90 
76 

65 
64 

82 

58 

84 
52 

90 
53 

93 
70 

88 
64 

78 
54 

82 
49 

91 
47 

93 

56 

95 
63 

93 
63 

90 
59 

87 
62 

78 
54 

86 
52 

68 
59 

94 
62 

94 
62 

94 
62 

93 
63 

91 
64 

87 
59 

70 

40 

62 
38 

70 
42 

86,3 
56.6 

OMPS 

MAX 

MIN 

80 
5* 

74 
44 

76 
44 

64 
46 

86 
62 

S3 
56 

79 
51 

81 
49 

84 
50 

88 
60 

89 

53 

74 
43 

76 
42 

80 
53 

69 

66 

9* 
66 

91 

62 

85 
62 

77 
58 

75 
46 

80 
46 

90 
56 

91 
64 

92 
63 

93 
64 

92 

64 

86 
64 

67 
44 

65 
42 

68 
44 

82.3 

53.9 

PETERSBURG 

MAX 

MIN 

70 
54 

84 
45 

92 
53 

93 

74 

65 
60 

82 

56 

83 
56 

88 
52 

91 
69 

64 
67 

76 
54 

76 
49 

90 
51 

90 
58 

93 
64 

90 

63 

87 
58 

85 
62 

76 
56 

84 

50 

87 
59 

9? 
65 

94 
62 

94 
61 

91 

64 

90 
62 

82 
56 

63 

43 

61 
40 

67 
46 

84.1 

57.0 

RDMNEY  3  NNE 

MAX 
MIN 

79 
50 

81 
42 

90 
51 

8  9 

67 

66 
63 

81 
51 

83 
51 

69 
50 

90 

6  6 

87 
61 

77 
52 

76 
47 

88 
51 

91 
56 

93 
64 

92 

63 

88 
59 

83 
61 

79 

51 

83 
49 

89 
53 

93 
61 

93 
61 

95 
62 

9? 

60 

89 
66 

83 
59 

65 
41 

61 
42 

70 
40 

84.5 
55.1 

WARDENSVILLE  R  M  FAR" 

MAX 

MIN 

82 
51 

79 
42 

82 

45 

89 
54 

68 
63 

64 

53 

79 

5C 

83 
48 

6^ 

49 

92 

60 

67 
53 

74 
43 

76 
46 

67 
50 

90 
58 

93 
61 

91 

58 

86 
59 

76 
5? 

75 
48 

81 
50 

87 
58 

91 
62 

91 
62 

94 

60 

90 
62 

90 
55 

68 

41 

65 
40 

62 
39 

83.3 
52.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

"3  h  O) 

o  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   *   * 
NORTH  CENTRAL 

02 

SUTTON  RESERVOIR 

EVAP 

.09 

.21 

.17 

.15 

.08 

.19 

.23 

.06 

.28 

.09 

.29 

.19 

.09 

.16 

.09 

.20 

.19 

.09 

.26 

.05 

.08 

.00 

.12 

.05 

.24 

.11 

.18 

.08 

.07 

.10 

4.19 

*    *    * 
SOUTHWESTERN 

03 

M0GSETT  GALLIP0L1S  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 

46 

.17 
29 

• 
24 

.41 
64 

.47 
58 

.15 
34 

.25 
17 

.46 
24 

.39 
54 

.11 
36 

.08 

64 

.08 
27 

.41 
29 

* 
23 

.46 
19 

.12 
14 

.16 

17 

.10 
19 

.05 

40 

.10 
24 

.21 
33 

* 
34 

.18 
32 

.09 
20 

.26 

41 

.06 
21 

65 

.10 
50 

.13 

46 

.05 
40 

5.43B 
1064 

CENTRAL 

04 

PARSONS  1  SE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
18 
Bl 
60 

.19 
14 
65 
52 

.15 
15 
65 
52 

.16 
30 
85 
66 

.24 
26 
85 
66 

.15 
16 
85 
63 

.16 
12 
86 

57 

.15 

14 
86 
58 

.14 
14 
88 

60 

.12 
16 
86 
66 

.17 
13 
75 
62 

.17 
14 
83 
56 

.12 

26 
76 
56 

.12 

11 
67 

56 

.10 
13 
84 
61 

.12 
13 
89 
66 

.12 
19 
86 
63 

.12 

14 
86 
63 

.16 
14 

70 

60 

.14 
13 
84 
56 

.11 
10 
82 
55 

.09 

11 
80 

64 

.12 

13 
89 

64 

.11 
11 
86 
65 

.10 

9 

90 

62 

.10 
14 
86 
62 

.35 

23 

85 
60 

.08 
15 
60 

47 

.06 
23 
58 
43 

.07 
17 
60 
43 

4.15 
471 
81.7 
58.9 

«    *    « 
SOUTHERN 

05 

BLUEST0NE  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.02 

42 
83 
67 

.15 
36 
85 
61 

.14 
28 
89 
61 

.21 
53 

88 

61 

.04 
38 
80 
67 

.12 
38 
80 
65 

.16 
36 

87 
64 

.14 
25 
90 
64 

.13 
35 
90 
65 

.07 
37 
81 
68 

.14 
47 
86 
62 

.16 
39 
84 
61 

.09 

40 
76 
61 

.12 
39 
68 

60 

.11 
27 
B7 
63 

.17 
43 
90 
64 

.15 

35 
87 
64 

.18 
45 
88 
65 

.04 
36 
80 
65 

.18 
34 
85 
61 

.01 
23 
73 
61 

.11 
34 
86 

67 

.14 
29 
91 

71 

.16 
32 
93 
66 

.17 
42 
B9 

74 

.18 
37 
91 
65 

.14 
47 
87 
65 

.06 
46 
70 
50 

.08 
31 
69 
46 

.09 
46 
67 
46 

3.66 
1142 
84.0 
62.7 

*    *    * 
NORTHEASTERN 

06 

KEARNEYSVLE  1  NW 

WBAS0 

EVAP 
WIND 

.27 

49 

.35 

35 

.07 
19 

.22 

31 

.45 
63 

.22 

54 

.24 
31 

.30 
23 

.23 

44 

.15 
18 

.14 
36 

.10 
28 

.18 
23 

.26 
19 

.10 
13 

.11 
16 

.33 

31 

.09 
56 

.11 
26 

.22 

46 

.22 
18 

.14 
14 

.10 
14 

.21 
16 

.33 

16 

.15 
12 

.26 
20 

.27 
34 

.15 
31 

.02 
46 

6.01 
904 

WARDENSVILL6  R  M 

FARM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
33 
67 
52 

.24 
25 

64 

40 

.19 
22 

84 

41 

.14 
46 
63 
63 

.27 
72 
85 
65 

.25 

39 

87 
60 

.18 
21 
85 
56 

.19 

19 
87 
44 

.09 
36 
87 
54 

.28 
25 
88 
55 

.13 

20 
79 
49 

.12 
19 
79 
52 

.15 
20 
81 
51 

.19 
15 
87 
54 

.13 
14 
88 
49 

.12 
16 
90 
55 

.15 

24 
86 
54 

.14 
19 
83 
63 

.05 
16 
72 
58 

.15 
22 
76 
58 

.16 

19 
SI 
46 

.13 
27 
82 
51 

.17 
18 
88 
68 

.16 

17 
66 
57 

.24 
24 
69 
35 

.15 

17 
87 
68 

* 
* 

.31 

57 

.13 
45 

61 
44 

.13 

26 
63 
34 

4.99 

775 

82.7 

53.5 

BLUESTONE  DAM 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH  WHITE  PAINT. 


See  Reference  No  es  Following  Station  Index 
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•-|STON 
0101    01    MONRO! 
Ot*l   04)   RANOOlPH 
ARBOVALl     >  Q2*«    04    »LH*»ONt*V 

atmin*  concord  college     o»»i  os  mircir 

•  «nin  0»iTJ   0«|   GRANT 


l    MO  JUT 


HI     Al 


•  8LVA 

■INS  RUN  1  III 
IIHKILIV  SPRINOS 

ILUIHILO    »AA    »IMO«l 

•LUISTQNI     0»N 

•RANCHlANO 

BRANOONVtLLl 

HUJHY     RUN 

BJHt't 

BJCKMANNON    I     M 

IJINSVIUl 

CAIRO   >    S 

CANOEN    ON     iiulkV 

Canaa> 


09IQ   04   ULllfc. 
,   RAlE IGN 

0631    01.    BARBOUR 
|    0661,    0*    NICOLAS 


oTiq  04  morgan 
o*i\  oa  nercir 

0911   01   Sumn|rS 
1079    01    LINCOLN 
MISTON 

MNOifTON 

ims  0*  pocahontas 
1220  01  upshur 

1212  04  IKAXTON 


1011,    0* 


CIN 


lU 


CHARLESTON    .1     *» 
CHARLESTON    1 
CLARKSBURG   1 
CLAY    t 

CLENOENIN    1    SM 
CDRTON 

1    SSh 


GlENVUlE     2    NE 
CRANTSVlLLE     2     Nn 
FP1TMSVIU! 

HACKER  VALLEY 


P£RS    FERRY 

;PERS    FEHBv   NAT    PARK 
KASTINCS 
HtCD 

M3GSETT    GAlLIPOLIS    DAN 
HUNDRED 

JINCTON    -8    AIRPORT 


l';i    0  1,  RITCHIE 

;    1161    0*)  MUSTER 

i>«i  oi  tucker 

i»i«  04  braxton 

R     l»Tq    0|  KANAKA 

1    1)79    01  KANAwMA 

16T1J    Hi  HARRISON 

!    169a    vi  Clay 

'■    ITli    0|  KANAwHA 

»•'! 0^  *"""" 

1034    01,  tiIRT 

22Q9.   Ok  TUCKER 

ma   01  c l** 

2*62  04  RAlEJCm 

232q  03  »ayne 

2638  04  GREENBRIEI 

R  2719  04  RANOOLPM 


307a  o^  mercer 

321*  06  PENQlE 

am   og  LEMts 

R  3355  05  HC  DOW 
<  3361j  03  BRAXTOI 


37*4  03  LINCOLN 
3798.  0«|  HEBSTER 
3110  04  BARBOUR 
3S-.0  03  LINCOLN 

3");?  06  JEFFERSON 
3932  06j  JEFFERSON 
HETZEL 


1 1  G  £  <■' 


,TON  SEM  ' 


4129  OH    I 

420Q  03  I 


*0a  09  MC  DOWEL 


KEARNEvSVLE 

KERNIT 

K3PPERSTQN 


LEWIS 

JEFFERSON 

MINGO 

WYOMING 

MONONGALIA 

CREENSRIE" 

MONROE 

JACKSON 

GILMER 

LOGAN 

s  11 

0     1* 


1  II 

Bl   2B 

7      JO 

82    20 

e   gfl 

BO   ») 

b  s* 

79     Jl 

9    16 

at  04 

9    21 

BO   OB 

1    Ji 

Bl   06 

B    40 

79    19 

B    01 

80    31 

1  S9  I 

0  23 

0  01 

2  06 


OBSirHVATION 

TIM!     AND 

IMiiC, 


lilt 

u*a 
■o;a 

1TI0 

»s2a 

2)Y> 


112a 

U8*j 


STATION  INDEX 


OBSKRVKH 


■>JNUN(,«MtLA     •jn[l     CO, 

■  Aim   1 .   si«s 

QUID    S.    SMITH 

MRS.    NITTlt    ».     S»tl Fl 

CONCORD    tOUPuf 

HOHARO  R.  »UH 

V.  A.  HOSPITAL 

U  S  »**TH|R  BUR|AU 

GIOROi  R.  H1LLVAR0 

MRS.  FERN  M.  OSBHRNi 

PMC  CORPORATION 
"»APln  STiTlUN  WCST 
»E0.  AVIATION  AGFNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 


4RS.  ELUABETl 


i,  FRANKFORT 

RAOER 
.  GAS  CO. 


MRS.  RUTH  F. 


RS  OQR 
ITY  FI 

NITEO 


LlNOJN  LUCKS 

■ 

HtMNINt-rjl     1     1 


MC     RUSS 

RIOOLEBOURNr     t    >  I' 
MOQREMfiB   2    SSI 

RORGANTnwS    FAA     AIRPORT 


MT  STORH 

NAOHA 

NIW  CUMBERLAND 

NPh  -ARTINSVILLf 


1CKEN 
INEVI 

01NT 

1 
IE 
LEASA 

R1NCE 
ACINE 

ON 
LOCKS 

REEOSVILLE  Ex 


SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 
SPRUCE  KNOl 


VILLE  RESERVOIR 


MRS.OPAL    R.     JACKSON 
M.    VA.    MATER    SVC.    CO. 

TERRA 
THQMAS 

ALTA 

HISS    ELEANOR   J.    WHITE 
NATIONAL    PARK    SERVICE 
HOPE    NATURAL    GAS    CO. 
MRS    MILDRED    E    CRIST 
CORPS    OF    ENGINEERS 

TRIBBL 
|    TVGART 
.    UNION 

;    VALLEY 

I 

SEND 
HEAD 

u.    S.    WEATHER    BUREAU 
HUNTINGTON    SANITARY    BRO 
MRS    RUTH    L.SUEHORE 

{    WARDEN 
1    WAYNE 
1    WE8STE 

SVILLE    R   M 
2 

»    SPRINGS    1 

MRS.  VERNON  LOHR 
w  B  AGRICULTURE  SER 
GLEN  R.  RUBLE 
CONSOLIDATED  GAS  SU 


-EST  PEN 


POWER  CO. 


STATION  I 

RUFUS  BROHN 

BROOKS  E.  UTT 

HOPE  NATURAL.  GAS  CO. 

EMERY  M.  JEFFREYS 


WILLIAMSON 


KANAWHA 

■  OONI 

MARION 
MARION 

poc*monTa'. 

OBJ    IIRK|L|Y 

pj|   HAM  LI  1 

MIRCIR 


I      -   GRANT 

MLIIOH 

HANCOCK 
wITIEl 

PAYETTE 

MORGAN 

HOOD 

HOOD 

TUCKJR 

GRANT 

BARBOUR 
ANOOLPH 
'YOMING 

MASON 

MERCER 

03  MASON 

03  JACKSON 
--  PRESTON 
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REFERENCE   NOTES 


WEST  VIRGINIA 
SEPTEMBER  1970 


Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Environmental  Science  Services  Administration  State  Climatoloei= 
Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  orecioitatic 
data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA".  miuinonai  precipixatic 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  CF,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and 
wind  movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.   In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.  Max  and  Min  values 
in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the 
evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL :   Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow 
and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitatl Oil  totals  may  be  found  in  the  annua  1  Issue  oJ  this  pub] L cation. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T   Trace,  an  amount  too  small  to 
V   Includes  total  for  previous  month . 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 


C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R' .   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Doucraents  at  the  address  shown  above. 


] 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OP  COMMERCE 

NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


WEST   VIKCINIA 

OCTOBER 
Volume  7H  No.  10 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHWESTERN        01 

BENS  RUN  1  SSE 
C4IRQ  3  S 
CRESTON  1  SSW 
MOUNDSVIIAE 
NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERS6URG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WSO 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

DIVISION 

*    *    * 
NORTH  CENTRAL       02 


BELlNCTON 
BUCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 


MORGANTOWN 
WESTON 
WEST  UNION 


L  AND  0 


SOUTHWESTERN 


CHARLESTON  WSO 
CHARLESTON  1 
CORTDN 
DUNLOW  5  SE 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 
HUNTINGTON  WSO 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 


DIVISION 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HDSPITAL 

BECKLf-Y  WSO  //R 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  WSO  //R 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 


Tomporatur* 


68.1 
71.9 
69. 4M 
70.5 
68.  4 

70.1 
67.8 
68.5 
66.3 
68.7 

66.2 


66.7 
68.9 
69.4 
66.0 
69.9 

69.5 

70.7 
70.1 
68.9 
67.8 

68.8 
70.2 
69.7 


70 


69.9 
68.5 
72.0 

74. 2M 
71.5 

70.8 

72.2 
71.7 
70.1 


13.7 
49.3 

40.  5M 
45.3 
46. 4 

47.2 
48.5 
48.5 
47.5 
44.1 

47.2 


43.9 
43.2 
44.2 
47.1 
46.6 

41.6 
43.4 


44.0 
43.1 
44.3 


46.6 
47.3 
46.4 


44.5 
48.6 
46.8 


46.8 
46.5 
46.1 


73. 5M   46. 4M 
69.6    47.8 


65.0 
61.3 
65.8 
64.2 
64.4 

64.2 
61.8 
65.4 
62.1 
66.9 

67.5 
67.0 
65.7 
65.4 
66.8 

67.2 
66.0 
63.5 
67.5 


40.2 
40.5 
44.3 
46.6 
41.7 

37.5 
40.8 
40.8 
44.7 
44.4 


43.6 
42.5 
44. 8M 

41.3 
37.2 
43.3 
45.7 


56.1 
58.6 
55. OM 
57.9 
57.4 

58.7 
58.2 
58.5 
56.9 
56.4 

57.7 

57.4 


55.3 

56.1 
56.8 
57.6 
58.3 

55.6 

57.1 
56.3 
56.6 
58.2 

56.4 

56.7 
57.0 


57.4 
59.3 
58.9 
57.7 
57.0 

57.2 
58.6 
60.4 


59.5 
59.1 
58.1 


61. OM 
58.7 


52.6 

50.9 
55.1 
55.4 
53.1 

50.9 
51.3 
53.1 
53.4 
55.7 

56.5 
55.3 

54.7 
54.0 
55. 6M 

54.3 
51.6 
53.4 
56.6 


1.9 
2.0 
1.5 
2.7 
2.4 
1.5 


1.9 

3.0 
1.9 


1.7 
2.4 


.0 

l.Z 


2.1 

2.0 


2.0 
.9 


2.0 
1.6 

1.6 


1.0 
2.1 


82  14 

83  13 
83 
80  12* 

84  7 

83 

82 
82 


281 
219 

317 

ir> 

242 

217 
22? 
216 
26  1 
271 


246 
199 
208 
235 
255 

24 

215 

170 


192 

196 
232 


377 
427 
312 

299 
365 

434 
♦  IB 

362 
355 

29" 

272 
305 
321 
336 
271 

330 
408 
357 
272 


266  0 

267  0 
252   0 


Procipltatlon 


6.33 
5.51 
4.95 
5.66 
5.40 

6.76 
7.89 
5.83 
5.41 
5.27 

5.32 


2.83 
3.01 
3.29 
3.55 
3.92 

4.87 
4.1V 
3.62 
5.65 
3.15 


5.19 
5.06 
5.13 
6.26 
5.49 

5.11 
5.23 
5.33 
3.51 
3.26 

5.41 

5.28 
6.24 
4.94 


4.29 
5.26 


2.74 
2.90 
2.64 
2.50 
2.86 

3.79 
2.27 
1.95 
4.59 
3.80 

2.42 

2.31 
2.52 

2.74 
3.00 

2.28 

3.85 

3.70 
1.9B 


3.94 

2 

2.38 


1.01 
3.08 


.36 

.80 


2.61 
2.81 


3.07 
3.38 


3.20 
2.27 


2.10 
3.15 


.30 
.40 
.03 

.21 


1.06 
2.01 


2.31 

1.60 
1.95 
1.26 
1.59 

1.60 
2.52 

1.60 
1.63 
1.23 

1.58 


.69 
1.03 
1.06 
1.45 
1.00 


1.32    30 
1.42    31 


1.50 
1.30 
1.39 

1.13 
1.03 
1.38 


1.62 
1.49 
2.00 
2.17 
1.55 

1.48 
1.61 
1.46 
1.68 

1.48 

1.75 

1.33 
1.31 
2.00 


1.7 
1.48 


66 

30 

61 

22 

1 

12 

30 

1 

2B 

29 

79 

22 

1 

17 

30 

65 

21 

37 

21 

1 

.60 

30 

1 

.05 

30 

1 

.09 

30 

.52 

21 

.70 

30 

1 

.00 

21 

.85 

21 

.46 

12 

1 

.10 

21 

1 

.  10 

22 

.70 

30 

See  Reference  Notes  Followinq  Station  Index 
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Precipitation 
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TERRA  ALTA  NO.  1 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

61.7 
66.5 

42.3 
46.3 

52.0 
57.4 

78 
80 

8 
12 

28 
26 

18  + 
18  + 

399 
240 

0 
0 

0 
0 

4 

4 

0 
0 

2.5* 
1.60 

.56 

.44 

22 
22 

T 
.0 

T 
0 

17 

7 
7 

2 

0 

0 
0 

DIVISION 

54.0 

2.2 

2.62 

-   .34 

T 

*    «    * 
SOUTHERN             05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 
BLUESTONE  0AM 
GARY                     //R 

KOPPERSTON 

67.1 
64.9 
66.4 

71.5 
69. 1M 

45.6 
50.4 
45.5 
42.9 
44. 4M 

56.4 
57.7 
57.0 
57.2 
56. 3M 

1.3 

89 
76 
81 
84 
79 

6 
13 
14 
14 
13  + 

24 
30 
29 
24 
24 

18 
17 
18  + 
19+ 
18 

272 

238 
254 
254 
277 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

3 
6 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.33 
2.86 
3.19 
2.90 

.61 

.69 
1.15 
1.46 
1.11 

30 
29 

30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

5 
5 

1 
1 

3 
2 

0 

1 
1 

1 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEvlLLE 

UNION 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

66.2 
71.2 
66,5 
70.7 

46.1 
42.6 
42.3 
45.3 

57.2 
56.9 
55.4 
56.0 

1.6 
3.8 

80 
83 
80 
85 

6 
13 

14+ 
6 

25 

25 
20 
24 

18 

IB 
18 
19  + 

245 
261 
301 
228 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
7 
6 

0 

0 
0 
0 

3.62 
3.50 
2.03 
3.16 

-   .11 
.91 

1.35 
1.10 

.73 
1.18 

30 
31 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 

5 
6 
4 

2 
2 
1 
2 

1 

2 

0 
2 

DIVISION 

56.9 

1.6 

2.98 

.76 

.0 

*    *    * 
NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
MARTINSBURG  FAA  AP 

67. 6M 

67.5 

69.0 

66.5 

66.9 

44. 3M 

43.5 

47.8 

43.1 

46.2 

56.  OM 
55.5 

56.4 
55.8 
56.6 

-   .1 

1.1 

81 
83 
82 
82 

6 

3 

15  + 

6  + 

31 
25 
33 
29 
34 

18 
19 
17 
18 
18  + 

277 
292 
223 
261 
264 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.70 
3.06 
3.61 
3.79 
4.31 

.46 
1.03 

1.12 

.83 

.97 

1.33 

1.67 

30 
22 
30 
22 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

6 
4 
4 
4 

2 

3 

4 
3 
4 

2 
0 
0 
2 
2 

MATHIAS 
MOOREFIELD  2  SSE 

OMPS 

PETERSBURG 
RDMNEY  3  NNE 

66.3 

71.4 
66.9 

69.7 

43.6 

46.6 
45.3 

45.0 

55.0 
59.0 
56.1 

57.4 

81 
86 
83 

84 

14 
14 
15 

14 

27 
27 
33 

27 

19  + 
19  + 
16  + 

19 

309 
211 
279 

247 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5 

4 
0 

4 

0 
0 

0 

0 

2.55 
2.36 
3.33 

2.65 

1.00 

.73 

1.15 

.84 

21 
22 
22 

22 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

5 
6 

5 

5 

2 

2 
3 

2 

1 
0 
2 

0 

WARDENSVILLE  R  M  FARM 

66.6 

43.1 

55.9 

2.1 

83 

15  + 

27 

19 

263 

0 

0 

4 

0 

2.48 

-   .46 

.89 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

56.6 

1.7 

3.11 

.16 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ATHENS  CONCORD  COLLEGE 


LOWEST  TEMPERATURE 
BUCKEYE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PARKERSBURG  FAA  Ap 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
VALLEY  HEAD 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PARKERSBURG  FAA  Ap 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
TERRA  ALTA  NO.  1 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
TERR*  ALTA  NO.  1 


89 

DATE 

06 

15 

DATE 

18 

7.89 

1.59 

2.52 

DATE 

30 

T 

T 

DATE 

17 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST       VIRGINIA 


OCTOBER       1970 


SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


Large  areas  of  the  State  had  above  normal 
rainfall,  particularly  along  the  Ohio  River  and 
in  the  southwestern  part,  despite  many  sunny 
days    throughout    the  month.  Parkersburg's 

5.83  inches  was  the  third  wettest  October  in 
its  82-year  record:  5.87  inches  was  recorded 
in  1925  and  6.48  inches  in  1905.  Most  stations 
received   over   half   of  their  monthly  totals  the 


last  3  days  of  the  month.  The  mountain  areas, 
in  sharp  contrast,  had  totals  below  3  inches 
for  the  entire  month. 

The  first  statewide  heavy  freeze  did  not  occur 
until  October  17,  a  little  later  than  usual.  This 
is  the  second  year  in  a  row  with  a  long  growing 
season  with  ample  rainfall. 

Robert  O.  Weedfall 

NOAA    State    Climatologist-West   Virginia 

Agricultural  Engineering  Building 

West  Virginia  University 

Morgantown,  West  Virginia  26506 


DAILY  PRECIPITATION 


WEST  VIRGINIA 
OCTOBER    1970 

Station 

*(3 

o 

E- 

Day  ot  Month 

12    3 

4  1  5  [  6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11 

12 

13  |  14   15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  [ 

21 

22  1 

23  |  24 

25  |  26   27 

28  |  29  |  30 

31 

NORTHWESTERN       01 

BENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 

CRESTDN  1  SS™ 

ELLEN50R0 

MC  MECHEN  DAM  13 

6.33 
5.51 
A. 95 
A. 91 
5.02 

.32 
.45 

.22 

.03 
.03 

.02 
.06 

.04 

.18 

.18 
.12 

.15 

.84 
.28 
.80 
.49 
.28 

.62 

.21   .20 

.22 

.35 

.85 

.02 

.04 

.02 

.06 

.51 
.93 
.40 
.39 

.49 

.51 

T 

.51 

.49 

.73 

.02 

T 
T 

T 

1.00 
.42  1.25 
T     .78 

T     .79 
.90 

2.31  . 
1.60  . 
1.95  . 

2.32  . 
1.42  . 

M3UN0SVILLE 
NEK  CJM6ERLAND 
NEK  MARTINSVILLE 
PARKE«SBU"G  FAA  AP 
PARKEASBURC-  WSO         R 

5.BS 

5.40 
6.76 
7.89 
5.B3 

.24 
.04 
.36 

.44 

.23 

■  01 

.16 
.20 

.22 
.39 
.06 

.19 
.10 

.05 
.46 
.14 
.40 
.13 

.24 
.30 

.40 

T 

.02   .84   .20 
.14   .16   .01 
.64   .26 
.01   .74   .01 
T     .92   T 

.01 

T 
.12 

.19 

1.26 

1.11 
1.34 
1.21 
.73 

.08 
.07 
.16 
.02 

T 

.24  1.22 

.15   .98 

.40  1.40 

T     .47  2.52 

T     .60  1.60 

1.25  . 

1.59  . 

1.60  . 
1.60  . 
1.13  . 

WEIRT3N 

kEllSRj'G  3  NE 
..HEELING  WARWOQD  DH  12 

5. hi 
5.27 
5.32 

.20   .04 
.33 
.17 

T 
T 

.48 
.35 

.35 
.09 

.30 

.08 
.02 
.27 

T     .25   .03 
.35   .38   .10 
.02        .83 

.02 

T 

T 
T 

1.28 
1.23 
.45 

.04 
.04 
.62 

.23   .78 

.16  1.02 

.86 

1.63  . 
1.20  . 
1.58  . 

NORTH  CENTRAL       02 

9ElInGt:)N 
6UCKHANNON  2  W 
BURNSVKLE 
CENTRALIA 
CLARKSBJRG  1 

2.83 
3.01 
3.5D 
2.67 
3.29 

.09 
.09 

.09 

T 

.17 

T 

.14 

.12 

.12 
.05 
.20 
.12 

.B9 

.25 

.37 

.48 
.09   .14 
.26 
.20 
.12 

.08 
.05 
.18 
.15 
.08 

.04 

.13 

1  .  -■  -i 
.36 
.40 
.39 

.41 
.04 
.82 
.34 

1.06 

T 

.25 

.03 

.46 
.41   .52 
1.10 
.80 
.72 

.15  . 

.34  . 
.37  . 
.30  . 
.26  . 

FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVlLLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NH 
HASTINGS 

3.55 

3.92 
4.B7 
A. 19 
6.03 

.02   .28 
.41 
.02 

.42 

.06 
T 

.18 

.01 
.11 

.35 

.05 
.04 
.16 
1.36 

1.29 
.65 

.OB   .04 

.05   .27 

.20 

.20 

.07   .41 

T 

.08 

.05 

.03 

.08 

.02 
T    1.27 

1.45 
.97 
.55 

.09 
.02 

T 

.08 
.73 
.50 

.01 

.46   .34 
1.00   .47 
.02  1.32 
.02  1.10 
.28   .99  1,00 

.32  . 

.46  . 
.64  . 
1.42  . 

.10  . 

IRELAND 

JANE  LEW  1  w 
LAKE  LYNN 
fANNINGTON  1  N 
MANNIN&TON  1  W 

3.62 

3.66 
3.00 
3.B2 
3.60 

.17 
.02 
.40 
.39 
.33 

T 
T 

.15 

.05 

.05 
.37 

.01 
.07 

.52 
.22 
.28 
.32 

.08   .34 
.12 
.15 

.11   .10 
.21 

.05 
.08 
.04 
.05 
.01 

.04 
.05 

.86 
.71 
.22 

1.50 
.32 

.77 
1.25 

1.20 

.62   .46 

T    1.02 

.21 

.47   .41 
T          .73 

.41  . 
.37  . 
.14  . 

.40  . 
.41  . 

HIDOLEB3URNE  2  ESE 

MORGANTOwN  FAA  AIRPORT 

MORGANTOwN  l  ano  d 

PH1LIPPI 

SUTTON  RESERVOIR 

5.65 
3.15 
3.07 
2.37 
3.25 

.43 

.35   .03 

.32 

.02 

.30 

.02 

.02 
.32 

.41 
.20 
.35 

.13 

.07 

.47 
.04 
.25 
.15 
.03 

.25   .10 

.13   .14 

.14 

.30 

.31 

T 

.05 
.05 
.05 

.02 

T 

1.06 
1.39 
.35 
.13 
.32 

.02 

1.13 
.60 
.62 

.13 

.02 

.31  1.30 

.19   .07 

.28 

.59 

T    1.16 

1.24  . 
.29  . 
.20  . 
.25  . 

.37  . 

VANDAL1A 
WESTON 
WEST  JNION 

3.51 
3.91 
4.84 

.15 
.08 
.56 

.03 

.10 
.06 

.45 
.05 

.04 

.69 
.33 

.10   .14 

T          .21 

.18   .10 

.22 

.10 
.04 

.92 

.36 
1.38 

.15 
.89 
.03 

.03 

.59   .42 
T    1.03 
.46   .83 

.39  . 
.33  . 
.78  . 

•    •    • 
SOUTHWESTERN       03 

BRANCHLANO 

CHARLESTON  WSO          R 

CHARLESTON  1 

CLAY  1 

CLENDENIN  1  SW 

4.41 
5.19 
5.06 
3.58 
5.24 

T 

.05 

.07 

.04 

.12 
.57 
.05 
.20 

.21 

T 

.62 

.03   .05 

.15   .09 

.01        .22 

.29 

.12   .30 

T 

T 

.01   .01   .01 

.06 

.25 

.11 
.41 
.22 

T 

.30 
.61 
.66 
.55 
.52 

.27 
T 

.06 
.46 

T 

T 

.47  1.93 
1.62   .93 
.39  1.49 
.06  1.40 

T    2.14 

.92  . 
.52  . 

1.22  . 
.58  . 

1.47  . 

CORTON 

DILLE 

DUNLOW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

5.13 

6.26 
5.49 
5.11 

.03 

T     T     .02 

T 

.12 

T     T 

.04 

T 
T 

.05 

.05 
.05 
.27 

.10 

1.05 
.44 
.03 

.10   .22 

T     .20   .07 
.01   .26 

.15   .70 

.03 

.04 

.03 

.21 

.16 
.25 

.05 

.71 

.62 

.71 
.50 

.01 

.22 
.23 

.47 

T 

.01 

.02 

T 

T 

2.00   .89 

.62  2.17 
.69  1.55 
.37  1.48 

.78  . 

.98  . 
1.23  . 
.98  . 

HUNTINGTON  WSO 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

KERMIT 

LOGAN 

LONDON  LOCKS 

5.23 
5.33 
6.09 
3.51 
3.26 

.03 

.04 

.04 
.03 

7 

.50 
.51 

.12 
.02 

T 

.01 

.08 
.46 
.04 
.02 

T     .68   .03 

.74   .04 

T     .44 

.39 

.16 

.03 
.04 
.10 
.03 

.48 
.22 
.34 
.31 
.03 

.42 
.72 
.57 
,42 
.39 

.01 
.72 
.12 
.33 

.01 

.01 

T 

T    1.61  1.26 

1.39  1.46 

.72  1.90 

.45  1.68 

.09  1.48 

.07  . 
.OB  . 
.90  . 

.68  . 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

RAVENShOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

5.41 

5.13 
5.28 
6.24 

T 

T 

.12 
.16 
.20 

T 

.08 

.15 

.12 
.14 
T 

.67 

.V- 
.40 
.74 

.47 

T          .98 
.52   .22 
.73   .02 

.06 
.01 
T         T 

.22 

.20   .75 
.20 

.64 
.43 
1.20 

.27 
.45 

T 

.30  1.75 

.07  1.65 
.70  1.33 
.69  1.00 

.91  . 

1.15  . 
.92  . 

1.31  . 

SPENCER 
WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIELD  LOCKS 

4.94 

4.29 
5.29 
5.26 

.07 
.11 

.09 
.05 

.02 

.10 
.03 

.62 

.35 

.4E 
.61 

.35 

.34 

.33 

T     .29 

.14 
.16 
.05 

T 

.32 
.24 
.05 

.60 

.63 
.54 
.56 

.38 

.15 
.16 
.57 

T 

.03   .68 

.98  1.78 
.49  1.71 
.06  1.36 

2.00  . 

1.18  ! 
1.48  . 

CENTRAL            04 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  NW 

ARBQVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  hDSPITAL 

2.21 
3.11 
2.74 
2.90 
2.64 

.32 

.45 
.05 

.04 

.18 
.25 
.10 
.27 

.06 

.48 
.38 
.12 
.47 

.10 
.18 
.45 
.30 
.10 

.05 
.15 

.05   T 
.10 

.10 

.07 
.20 
.65 
.11 
.39 

.49 
.62 
.33 

.61 

.20 

.02 

T 

.34   .16 

T     .63 

.66 

.60 

.29  1.12 

.25  . 
.36  . 

.45  . 
.36  . 

BECKLEY  WSO           //R 

6ELVA 

BRANDDNVILLE 

BUCKEYE 

CAMDEN  ON  GAULEY 

2.50 
2.83 
2.86 
3.79 
2.24 

.23 

.40 

.11 

T 

T 

!lB 

.03 

.03 
.14 
.04 

.02 

.07   .05 
.14 
.06 
.27 
.15 

.01 
.04 

T 

.05 

.32 
.03 

T 

■  21 

.37 
.29 
.76 

.20 

.38 
.79 
.67 
.62 

T 

.05 

.02 

1.2B   .27 

.12  1.03 

.51 

1.17 

.71 

.29  . 
.46  . 
.23  . 
.66  . 
.30  . 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WSO            //R 

FLAT  TOP 

2.27 
3.52 
3.21 
1.95 
4.59 

.06 
.08 

.06 
.11 

.30 
.05 
.18 
.16 
.29 

T 

.02 
.04 

.06   .16 
.10 
.22 

.09   .29 
.16 

.06 

.01 

T 

.02 

.15 

T 

.08 

.05 

.69 
.34 
.70 
.37 
.84 

.03 
.17 
.30 
•  01 
.21 

T 

T 

.16   .64 
.36  1.25 
T    1.05 
.36   .31 
.20  1.60 

.11  . 
1.02  . 

.76  . 

.06  . 
1.16  . 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

2.45 
2.03 
3.80 
4.41 
2.42 

.06 

T 

.02 

.03 

T 
.13 

.08 

T 

.10 

.01 

.02 

.19 

1.40 
.13 

T          .24 

.12 

T     ,16 

.04        .17 
.10 

.22 

.10 

.01 
.06   T 

.05 
.27 

T 

.24 
.12 
.87 
.24 

.  IB 

.66 

.37 

1.02 
.45 

.11   T 
.02 

T 

.01 

T     .56 
.26   .47 
.41  1.05 
T     T     .72 
.11  1.09 

.26  . 
.33  . 

.61  . 
.77  . 
.25  . 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWDOO 
ROwLESBURG  1 

2.31 
2.52 

2.74 
3.00 
2.28 

.08 
.02 
.35 

.26 

.01 

.27 

.15 
.05 
.15 

.22 

.32 
.26 
.13 

.10 
.46 

.29 
.26 
.15 
.20 
.16 

.03 
.18 
.02 

.03   T 

.45 

.53 

.24 
L.00 

.85 
.06 

.26 
.56 

.20 
.45 

.04 
.01 

.48 

.70 

.08   .42 

.40   .60 

.43 

.16  . 
.21  . 
.16  . 
.20  . 
.21  . 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  ALTA  NO.  1 

3.85 
3.70 
3.94 
1.98 
2.54 

.06 

.06 
.35 

.23 

.12 

.06 
.03 
.19 

.06 
.31 

.41 

.23   .16 
.34 
.23 
.15 
.13 

.08 

.01 
.03   T 

.22 

T 

1.  10 
.49 
.78 
.13 
.04 

1.10 
.68 
.42 
.56 

T 
.07 

.68   .95 
T     .80 

.74 
.06   .70 

.53 

.16  . 
.78  . 
1.14  . 
.40  . 
.23  . 

THOMAS 
VALLEY  BEND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

2.40 
1.B3 
1.59 
1.80 

.07 

.15 
.01 
.03 

.10 
.13 
.09 
.11 

.69 
.15 
.07 
.07 

.18 
.15 
.32 
.25 

.11   T 
.09 

T 
.06 

.11 
.17 
.37 
.17 

.60 
.36 
.22 
.44 

.05 
.11 

.01 

.33 

.48 
.33 
.43 

.10  . 
.18  . 
.13  . 

SOUTHERN           OS 

ALOERSON 

3.79 

.27 

.06 

.01 

.89 

.33 

.02 

.03  1.57 

.63  . 

ranee  notes  lollowing  Slalion     lnd»i 
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Station 

■  Monlh 

1    |    2    |    3 

, 

is  |  17  |  is 

19       211 

21 

22 

2-1        24 

V,       2f,       27 

28      29      30 

31 

.    |    ■ 
D    MA    HA  POM 

BLUESTOM 

//A 
UtGt* 

«.68 

.02 

.|9 
.11 

.  ,,      ,01 

.12 

.10       .09 

.     ■ 

.06      .06 

,01        ,11 

.in      ,04 

.,0 

.  - 

.16 

.01 
.05 

.17 

.  1 1 

7 

.17 

.12 

.16 
.'•2 
.11 
.63 

.01 

7 

.06 
.0/ 
.08 

.  II 

t 

7 

.01 

7 
.09 

.44       .>,» 

.05    1.46 
.19    1.11 
.56    1.33 

..      . 

.!■      . 
.7*     . 
.61     . 
1.08    . 

K.1PPMST0N 

LlHlSIUAQ 
MATOAKA 

niNEvUlE 
PRINCETON 

j.b: 

3.30 
i. a 

.16 

.  II 

.11 
.07 
.12       .06 

.11 
.13 
.09 
.12 

.01 

.  16 
.09 
. 
.02 

.99 
■  ♦7 
..1 
.38 

.01 
.11 
.07 
.03 

.02 

T 

.  . '       ,l| 
.26       .96 

.44     1.05 
.20       .68 

.19    . 

.<•  '     . 

,61    . 

«fNIi<     MO     J 

■jMON 

MH1TI    SJl^MUR    SPRINGS 

4.%o 

2.0) 
J.  16 

.40 

..2 

.15      .1* 

.07       .0* 

T 

.10 
.07 

.02 

.10 
7 

.76 
.43 
1,10 

.50 
.08 
.22 

.09 

.02 

1.40 
.01       .73 
T         1.16 

.0      . 
.26    . 
.46    . 

noRtheAS^o.*                 06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    ?     Nt 
HAKPfcRS    FFR«» 
HARPERS    FERRt     NAT     PARK 

2.7(1 
2.00 
3.06 
2.60 
3.81 

T 

.03       .03 

I            .18 

.11 

.03 

.24 
.19 
.13 
.06 

.17 

T 

1.09 
.33 

.  ia 

7 
.95 

.24 
.77 
.83 
1.43 
.96 

.02 
7           7 

.01     1.12 
.68 
.82 
.21 

.97 

.46    . 
.73    . 
.63    . 
.83    . 

KEARNEYSVLE     1     NW    WB&S0 
HARTInSBURG    FAA    AP 
HATHUS 

mooremeld  ?   SSE 

OMPS 

3.79 
•  .31 
2.55 
2.34 
3.33 

7 

.07 

.39 
.0*. 

1.14 
7            .85 

T            .09 
.24 
.10 

.05 

7 

.08 
1.67 
I  ,00 
.13 
.31 

1.33 
7 

.10 
.73 

1.13 

.33 

.08    1.18 

.20       .93 

.63 

.60 

.14    . 

.33    . 

.14     . 
.26    . 
1.13    . 

PETERSBURG 

ROMNEY    3    NNF 
rtARDENSVILLE    R    H    FAAM 

2.65 

2.48 

.01 

.05       .22 
7            .11 

.07 
.26 

.04 

.32 

.15 

.84 
.89 

.02 

.64 
.64 

.46    . 
.41     . 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humi 

dity 

N 

umber  of  days  w 

th 

a> 

_c 
IE 
c 

'o  •" 

—  <» 

ojTt; 

v  m 
i_   in 
03  O 

a-  a. 

in 

c 

3 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages 
percent 

precipitation 

1.2 

03    •- 

ex.  D 

c 

2-o 

"3  • 
Z,  «> 

0)    Q. 

ex  <s> 

03 
CO 
0 

4) 
> 
< 

in 
03 

—     a> 
in    _ 

"o-2 

1! 

6£ 

03 

03   03 

Standard  of  T 

EASTERN 

ime 

03 

u 
0 

1— 

q 
q 

o 

04 

ey 

6 

"1 

o> 

o 

q 

u 
03 

> 
O 

CM  O 

~o 

0 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

01       07       13 

19 

BECKLEY    WB    AIRPORT 

15 

6.7 

11.2 

28++ 

13 

20+ 

81 

87 

57 

71 

3 

3 

4 

0 

1 

0 

11 

- 

6.7 

CHARLESTON    WB    AIRPORT 

13 

0.7 

5.1 

25++ 

23 

11 

89 

92 

62 

77 

6 

3 

2 

4 

1 

0 

16 

- 

6.6 

ELKINS    WB    AIRPORT 

83 

53 

74 

1 

7 

6 

0 

0 

0 

14 

7.3 

HUNTINGTON    WB    AIRPORT 

13 

1.1 

A. 7 

21+  + 

13 

09  + 

79 

88 

60 

66 

2 

5 

3 

2 

2 

0 

14 

7.2 

PARKERSBURG    WB    CITY 

- 

25 

NW 

03 

5 

0 

5 

3 

2 

0 

15 

41 

- 
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DAILY  TEMPERATURES 


WEST    VIRGINIA 
OCTOBER         1970 


Day  of  Month 


II   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


NORTHWESTERN 


01 


BENS  RUN  1  SSE 

CAIRO  3  S 

CRESTON  1  SSW 

MOUNDSVILLE 

NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 

PARKERSBURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  WSD 

WEIRTON 

WELLSBURG  3  NE 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


02 


BELINGTON 
BUCKHANNDN  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 
GLENVILLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 
MQRGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MDRGANTOWN  L  AND  D 
WESTON 
WEST  UNION 


SOUTHWESTERN 


1-1 


CHARLESTON  WSO 

CHARLESTON  1 

CORTDN 

OUNLDW  5  SE 

HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPOLIS  OAM 

HUNTINGTON  WSO 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

LOGAN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MiN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
KIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


73   69 
42   41 


71   78 
41   42 


65   70 

40   35 


68   77 
43   41 


65   77 
42   42 


70   76 
39   38 


68   75 
43   46 


70   76 
45   46 


64   74 
45   45 


67   76 
39   38 


71   66 
47   45 


44   43 
69   76 


74   77   75 
39   40   48 


74   69 
45   46 


72   70   78 
43   42   44 


75   72 
45   46 


73   77 
41   45 


71   77 
44   44 


76   70 
44   43 


69   78 
46   48 


77   80 
44   45 


78   76 
49   48 


65   76 
30   30 


74   80 
36   43 


72   82 
35   49 


38   45   52 


72   7B 
39   47 


74   82 
39   47 


70   78 
40   53 


41   40   40 


59 
31 


67   70   76 


69   62   72 
30   30   31 


63  70  79 

32  33  41 

60  70  78 

35  40  46 

64  73  80 

33  34  40 


72   79 
33   40 


66   78 
36   39 


73   77 
33   39 


65   75   82 
38   37   44 

71   77   82 
37   36   43 

76 
36   37 


79   78   79 
42   45   52 

80 
67 


80   82 
42   52 


80   82 
46   49 


80   82 
45   50 


81   81 
50   52 


77   79 
51   59 


70   83 
50   54 


80   81 
50   50 


80   78 
41   51 


78   75 
47   49 


81   81 
45   51 


81   78 
54   59 


72   79 
52   52 


80   79 
41   50 


81   79 
50   52 


63   81 
45   58 


79   79 

51   54 


81   80 
59   64 


83   80 
50   53 


82   81 
42   51 


80   82 
50   54 


78  75  82 
44  55  60 

84  83  78 

46  47  57 

79  77  80 


76   84 
58   58 


80   61 
55   55 


70   82 
57   55 


77   63 
56   56 


77   78 
55   54 


78   67 
54   52 


73   80 
50   57 


71   75 
54   55 


70   73 
52   54 


72   69 
52   51 


74   73 
56   53 


83   69 
60   54 


73   75 
59   59 


67   79 
56   55 


60 


8o   66 
56   57 


82   75 
55   53 


81   79 
55   55 


78   66 
53   52 


74   64 
51   50 


77   67 
61   50 


68   63 
61   50 


69   62 
61   50 


71   63 
60   48 


75   65 
54   51 


78   65 
60   60 


77   79 
54   54 


82   78 
56   54 


82   80 
56   55 


80   75 
62   61 


82   81 
55   54 


81   82 
57   54 


83   82 
58   55 


79   75 
56   52 


79   75 
59   55 


76   75 
65   64 


76   75 
53   53 


82   82 
56   56 


80   72 
54   60 


62   60   47 


85   84 
60   58 


84   76 
59   55 


83   70 
63   56 


83   84 
56   55 


61   83 
57   59 


62  69 

63  62 


62 


62   52 
36   28 


55   65 

37   28 


52   57 
33   29 


63   67 
28   28 


53   61 
31   35 


55   63 

29   34 


67   56   58 
40   32   32 


57   57 
39   27 


67   55 
36   28 


63   54   56 
40   28   27 


67   64 
32   42 


65   62 
35   51 


69   64 
25   38 


67   64 
35   51 


63   60 
38   51 


65   65 
40   52 


63   61 
46   54 


63   60 
45   53 


62   58 
43   51 


63   61 
34   51 


67   65 
37   40 


86   85 
59   58 
S««  Ref«r*Dc«  Nol*i  Following 
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66 
60 
SUUod  Indox 


56   65 
26   28 


71   61 
26   33 


64   68 
30   30 


68   63 
33   45 


68   65 
33   37 


64   69 
27   29 


66   71 
30   31 


67   65 
25   33 


66   63 
29   34 


66   64 
33   53 


67   66 
31   38 


63   71 
29   29 


68   65 
32   34 


69   60 

30   46 


67   72 
33   37 


72   68 
31   36 


69   59 
31   40 


65   70 
26   33 


63   69 
30   33 


68   60 
35   49 


70   69 
35   44 


68   73 
32   36 


60   66 
53   43 


68   71 
56   42 


59   67 
51   43 


68   65 
53   46 


64   65 
53   45 


66   62 

53   46 


65   54 
48   44 


66   53 

50   45 


64   64 
53   47 


68   65 
53   46 


60   67 
55   50 


61   64   72 
54   41   40 


70   72 
44   46 


66   63 
45   42 


67   62 

42   41 


63   70 
44   41 


59   70 
43   40 


62   69 
45   42 


63   69 

41   40 


62   65 
47   43 


60   70 
43   40 


53   70 

45   43 


66   57 
48   46 


63   73 

45   45 


65   71 
42   49 


63   63 

43   43 


66   66 
43   42 


63   63 
45   50 


64   65 
45   49 


62   70   75 


70  63  67 

44  42  41 

76  74  70 

50  47  46 

74  73  72 

52  45  48 

75  73  74 

53  46  48 

68  62  64 

42  43  43 

69  62  66 


66   66 
45   45 


67   71   71 
39   44   44 


69   75   75 
44   46   43 


71   75   75 
42   43   38 


74   75   76 
41   45   39 


73   74   64 
43   43   46 


72   72   73 
52   46   46 


73   75   78 
45   48   45 


70   74   76 
48   46   43 


66   73   75 
45   45   45 


72   72   72 
55   49   49 


73   75   74 


71   67 
37   42 


68   62 
37   50 


75   67 
35   35 


67   60 
36   45 


63   59 
43   46 


67   56 
41   49 


65   58 
46   54 


67   58 
46   53 


61   57 
40   46 


63   59 
35   46 


67   65 
42   44 


57   59 
51   54 


60   65 
53   50 


60   63 
53   53 


56   62 
51   53 


58   61 
46   48 


61   63 
56   55 


61   62 
55   54 


55   63 

50   52 


57   64 
51   53 


56   56 
49   54 


57   58 
45   52 


69   63 
42   52 


63   59 
37   51 


56   60 
46   51 


58   62 
45   53 


65   57 
38   51 


68   57   60 
45   48   52 


60   60 
43   52 


57   58 
49   53 


60   59 
49   53 


61   60 
42   49 


64   58 
35   50 


58   59 
47   52 


64 
48 

57 
52 

61 
55 

61 

53 

75 
44 

67 
52 

59 

50 

60 
56 

65 
40 

59 

50 

62 
52 

64 
5h 

67 
41 

60 
52 

60 
51 

62 

54 

73 

3' 

70 
44 

57 
54 

61 
55 

72 

68 
45 

58 
53 

58 
53 

6? 
90 

60 
54 

57 
55 

6^ 
49 

71 
47 

66 
53 

56 
55 

64 
54 

71 
46 

69 
38 

60 
54 

DAILY  TEMPERATURES 


-fST     VI"GI-|IA 


St.llon 


Day  of  Month 


10  1    II       12       13       14       IS       16       17       18       19       20       21       22       23       24      25       26      27       28       29 


LONDON    LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAV6NSWOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPFNCER 

WAYNE  2 

WILLIAMSON 

WINFIELO  LOCKS 


CENTRAL 


D4 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  USD 

BRANOONVlLLE 

BUCKEYE 

CANAAN  VALLEY 

ELKINS  hSO 

FLAT  TOP 

MC  ROSS 

OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 

PICKENS  I 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

RICHWOOD 

ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 

SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVlLLE  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

81UEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAM 

GARY 

KOPPERSTON 


MAX 

M1N 

7J 

»8 

72 

76 

51 

MAX 

M1N 

76 

-6 

73 

46 

78 
46 

MAX 

MIN 

MAX 

MJN 

75 
41 

77 
43 

77 
57 

MAX 
MIN 

74 
4l 

79 

43 

76 
99 

MAX 

MIN 

71 

40 

76 
42 

75 
44 

MM 

MIN 

MAX 
MIN 

78 
46 

75 
51 

IS 

MAX 

MIN 

7J 
46 

71 
45 

77 
49 

66   70 
34   35 


59   65 
34   35 


68   70 

37   41 


68   70 
41   52 


65   66 
34   37 


67   70 
35   35 


64   67 
34   35 


66   65 
46   43 


69   73 
43   40 


70   70 
43   44 


67   70 
45   42 


66   70 
36   42 


65   71 
38   36 


66   69 
41   45 


67   67 

38   40 


69   72 
34   33 


63   66 
40   40 


59   68 
37   43 


62   64 
36   36 


69   74 

46   44 


72   74   74 
40   47   45 


72   72 
59   50 


72   75 
47   48 


76   73   77 


66   73   71 
41   41   48 


40   39   40 


34   32   42 


5B 
30 


53   69 
32   33 


66   70   78 


58   71   75 
27   21   25 

67   57   70 


72   89 
30   39 


59   71 
40   40 


75   64 
37   36 


35   32   30 


64   66   77 


60   79   76 

40   44   54 


60   78   77 


62   78   75 


80   79   76 
47   52   56 


75   69 
39   56 


69   68 
38   50 


75   66   73 
41   52   60 


68   70 
55   60 


72   71 

38   47 


69   66 
43   53 


75   72 
43   58 


73   74 
49   56 


75   71 

51   54 


80   74 
42   46 


74   71 
51   57 


43  45  53 

74  74  76 

42  40  49 

78  80  79 

38  42  45 


78   70 
38   50 


77   79   72 
50   50   54 

80 


74   73 
51   61 


78   72 
45   52 


76   75 
49   54 


72   70 
54   60 


72   67 
55   58 


79   76 
37 


44   51 

83   78   75 
35   38   44 


72   77 
50   57 


80   71 
69   5-> 


85   66   81 
60   35   55 


70   70 
58   55 


71   68 
48   57 


72   76 
61   60 


68   72 
61   61 


73   74 
57   57 


68   69 
53   52 


70   65 
57   55 


71   71 

55   55 


68   73 
55   58 


74   71 
61   58 


74   71 
62   61 


74   75 
61   60 


71   75 

60   58 


75   76 
51   50 


69   69 
49   50 


76   73 
50   56 


76   73 
53   50 


75   79 
55   54 


73   73   70 
61   62   56 


70   73 
55   58 


74   77 
61   57 


72   77 
61   60 


67   73 
64   65 


75   74 
57   60 


77   77   79 
60   57   54 


84   67  !•) 
62   60   61 


It 

9] 

70 
52 

62 

57 

•  2 

62 

8? 

78 

n 

73 
S2 

82 
59 

83 
60 

75 

75 

SB 

60 
54 

81 
52 

61 
64 

80 
61 

82   83   67 
62   62   61 


74   69 
43   56 


76   70 
43   56 


74   69 

60   54 


75   63 
59   45 


76   74 
49   52 


73   72 
43   52 


73   62 
48   54 


78   65 
54   45 


72   71 
57   53 


76   69 
55   57 


81   76 
57   58 


75   64 
57   51 


74   66 
50   50 


74   66 
58   56 


79   80 
51   51 


75   71 
42   49 


75   70 
54   50 


82   79 
57   57 


75   74 
53   53 


79   69 
58   59 


75   65 
60   55 


76   73   66 
61   63   51 


79   81 
52   54 


63   64 
53   53 


75   67 
55   55 


51. 

9| 
2  9 

55 

57 
28 

^4 

3H 

99 

a 

65   47 
38   28 


64   47 
41   23 


63   45 
37   28 


56   54 
34   31 


47   48 
33   22 


61  44  48 

38  26  25 

64  50  62 

39  27  22 


66   49 
41   28 


67   48 
41   29 


52   46 
36   23 


51   46 
36   27 


67   47 
39   29 


54   51   63 


64   43 
33   26 


67   49 
40   25 


61   44 
35   28 


63   52 
39   26 


64   53   63 
40   25   24 


52   61 
30   32 


45   29 
69 


51   55 
29 


51   56 
26   24 


62   53   59 

40   25   24 


t,».    II         }•! 


69   69   69 


67   74 
29   37 


63   55 
29   40 


56   54 
29   45 


63   57 
45   49 


54   57 
46   52 


65   57 
29   46 


61   52 
27   43 


62   54   52 


67   55 
43   48 


66   58 
33   47 


70   58 
26   51 


68   68   57 
23   39   49 


66   59 
41   50 


64   59 
42   50 


68   62 
30   43 


67   50 
37   44 


62   72   60 


62   52 
29   45 


67   59 
38   54 


69   65 
32   45 


55   60 
49   53 


66   59 
33   47 


73   60 
31   46 


31 

41 

56 

4? 

It 

68 

68 

66 

11 

39 

48 

5( 

6T 

67 

56 

69 

29 

47 

50 

55 

66   71   75 


70 
49 


56   60 
50   45 


62  60  70 

52  42  40 

62  60  66 

45  43  42 


63   65 
45   35 


56   60 
48   38 


60   62 
44   39 


52   61 
48   43 


59   64 
51   41 


57   63 
52   43 


59   62 
53   47 


57   62 
50   35 


60   59 
52   42 


60   67 
51   41 


58   62 
46   47 


51   58 
46   40 


58   62 
53   45 


54   57 
46   41 


60   64 
54   47 


65   65   68 
42   40   40 


63   64 
50   43 


60   65   65 

54   46   43 


69   68 
46   43 


65   70 

43   40 


75   75   73 

45   4J   41 


66   73   74 
47   50   50 


66   57 
49   47 


60   52 
43   45 


69   61 
40   43 


66   5« 
47   46 


65   60 
42   44 


67   58 
39   42 


70   69   60 


67   65 
47   45 


72   66 
43   46 


74   73 
46   46 

73   71 


42 


67   69   6? 
48   43   44 


66   59 
38   44 


72   72 
43   40 


67   51 
45   42 


66   65 

46   43 


69  73  73 

53  47  46 

60  70  60 

40  44  44 

71  73  65 

50  44  47 


67   68   65 
49   40   50 


67   69 
54   50 


70   72 
47   48 


76   75   75 
43   47   43 


71   66 

43   44 


72   69   J7 

40   40    >1 


72   64   61   61 
44   53   54   56 


99 


<>1 


43   52   52 


72   70   57 
46   52   55 


67   59   61 


50   58 

41   46 


53   51 
38   45 


52   54 
46   50 


51   55 
46   50 


53   54 

43   48 


46   50 
40   43 


51   50 
38   44 


57   56 
40   51 


50   50 
40   42 


49   55 
45   48 


55   55 
47   47 


51   59 

44   50 


56   57 
41   49 


57   56 
42   49 


58   60 
46   49 


59   60 
39   44 


46   49 
38   43 


57   58 
48   50 


46   49 
40   43 


57   61 
50   52 


45   48   52 


52   52   57   57 

45   47   52   55 


60   55   55 
48   48   49 


66   63   56 
38   37   49 


60   55   62 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

BEST  VIRGINIA 
OCTOBER    1970 

Day 

oi  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

> 

< 

LEWISBURG  2  SS« 

MAX 
MIN 

71 

40 

76 
45 

74 
53 

64 
36 

73 

31 

80 
37 

79 
44 

74 
53 

74 
60 

75 
61 

75 

59 

78 
55 

79 
50 

77 
53 

73 
58 

65 
43 

54 
29 

66 
25 

66 
29 

64 
48 

57 
49 

68 
52 

66 

41 

68 

40 

70 
50 

69 

45 

65 

50 

52 
46 

51 
46 

54 
49 

53 
52 

68.2 
46.1 

PIN6VILLE 

MAX 
MIN 

76 
39 

71 
44 

77 
45 

75 
35 

65 

34 

75 

34 

81 
37 

76 
41 

75 
41 

80 
59 

77 
57 

80 
55 

83 
53 

82 
53 

80 
55 

69 
42 

61 
26 

57 
25 

65 
26 

73 
32 

56 

44 

62 
52 

67 
45 

67 
42 

74 
42 

75 
46 

76 
45 

67 
37 

63 
37 

36 
49 

63 

50 

71.2 
42.6 

UNION 

MAX 
MIN 

74 
35 

70 
44 

75 
49 

76 
32 

64 
28 

73 
26 

80 
35 

78 
41 

71 
52 

74 
62 

74 
60 

75 
59 

76 
50 

80 
50 

78 
60 

67 
43 

53 
27 

54 

20 

64 
21 

67 
30 

65 
40 

57 
52 

67 
40 

65 

39 

70 
40 

68 
42 

69 
42 

65 
46 

51 
45 

64 
47 

58 
53 

68.5 
42.3 

WHITE  SULPHua  SPRINGS 
•      «      • 

MAX 

MIN 

75 
42 

79 
43 

77 
50 

72 
32 

78 
28 

85 
32 

63 

37 

76 
50 

75 
61 

75 
62 

76 

57 

60 
56 

80 
50 

80 
52 

75 
60 

69 
43 

56 
24 

69 
24 

69 
24 

67 
48 

56 
50 

70 

50 

69 
43 

72 
39 

73 
50 

70 

47 

61 

51 

55 
47 

52 

47 

35 

49 

58 
53 

70.7 
45.3 

NORTHEASTERN        06 

FERKEIEY  springs 

MAX 
MIN 

69 
40 

78 
39 

80 
42 

73 

4T 

82 
38 

62 
43 

75 

47 

74 

53 

74 
57 

74 
55 

60 
52 

80 
52 

72 

44 

52 
32 

66 
31 

69 
35 

68 

37 

57 
49 

66 

54 

69 

47 

63 

41 

64 

43 

60 

48 

56 
41 

53 
43 

50 
44 

32 

45 

54 
48 

67.6 
44.3 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

MIN 

69 

37 

75 
41 

76 

47 

76 

35 

73 

31 

81 
37 

80 
39 

75 

43 

74 
49 

77 

60 

72 
53 

78 
55 

60 
49 

78 
46 

74 
56 

65 

44 

52 

30 

67 
26 

69 
25 

55 

33 

56 

49 

63 
52 

66 
42 

66 

41 

67 
43 

61 
48 

55 
48 

50 
45 

53 

45 

32 

48 

58 

51 

67.5 
43.5 

-UPPERS  FEPRV  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

6B 
42 

69 

45 

83 
55 

79 
40 

72 
37 

78 

40 

80 
45 

78 
50 

73 
57 

77 
62 

73 
67 

72 
60 

77 
56 

80 
56 

76 
63 

73 
41 

56 
33 

69 

36 

68 

34 

65 
38 

60 
51 

68 
52 

69 

49 

66 
43 

68 
46 

63 
52 

57 
46 

58 
42 

53 

44 

53 
47 

54 
50 

69.0 
47.8 

KEARi.EvSVLE  1  NW  wRASO 

MAX 
MIN 

69 

37 

68 
36 

77 
40 

82 

39 

66 

35 

74 
33 

81 
36 

81 
39 

77 
47 

75 
54 

78 
61 

71 

55 

75 
51 

79 

50 

62 
49 

77 
48 

57 
32 

54 
29 

69 
35 

69 
34 

59 
48 

61 
52 

66 
46 

70 
39 

62 
38 

64 

47 

63 

47 

55 
43 

53 
43 

54 
45 

54 

47 

68.5 
43.1 

IAPTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

66 

38 

77 
41 

82 
53 

65 

41 

73 
36 

82 

39 

80 
43 

76 

47 

73 
52 

76 
60 

70 
56 

75 
52 

78 
5  2 

81 
50 

76 
55 

55 

40 

52 
34 

67 
34 

67 
37 

57 

41 

58 
52 

66 
56 

70 
48 

60 
41 

64 
46 

61 
51 

54 
46 

51 
45 

52 

46 

52 

46 

54 
51 

66.9 
46.2 

I'ATHIAS 

MAX 

MIN 

67 
38 

75 
41 

75 
52 

63 
32 

69 

31 

78 
38 

79 
40 

78 
39 

71 
51 

75 
54 

75 
55 

77 
58 

80 
50 

81 
51 

73 
51 

67 
42 

51 
33 

60 
27 

66 
27 

60 
32 

57 
49 

63 
51 

65 

45 

67 
38 

63 

41 

56 
52 

54 
48 

49 
44 

49 

44 

33 
48 

57 
49 

66.3 
43.6 

MOOREFIELO  2  SSE 

MAX 

MIN 

72 
42 

84 
41 

80 
55 

66 
39 

78 
32 

85 
37 

85 
39 

82 
48 

76 
49 

80 
66 

75 
57 

62 
60 

64 
54 

66 
54 

60 
60 

73 
47 

54 

30 

70 
27 

72 
27 

70 
34 

62 

50 

65 
54 

70 
54 

69 
42 

68 
45 

59 
51 

59 
52 

57 
48 

55 

48 

56 
30 

60 
54 

71.4 
46.6 

IMPS 

MAX 
MIN 

69 

38 

66 

41 

76 
44 

79 
43 

61 
39 

79 
39 

77 
41 

79 
41 

76 
49 

73 
56 

75 
61 

72 
55 

74 
52 

80 
52 

83 
55 

74 
46 

53 
33 

55 
33 

b5 
37 

66 
35 

58 
43 

59 
53 

68 
48 

67 
47 

59 

43 

64 
49 

58 
48 

54 
45 

52 
44 

49 
47 

53 
48 

66.9 
45.3 

PETEHS=1UPG 

MAX 
MIN 

ROMNJ v  3  NNE 

MAX 
MIN 

69 

43 

79 

41 

77 
50 

70 
35 

74 
31 

83 
36 

62 
38 

60 
45 

75 
46 

77 
52 

73 
59 

60 
59 

81 
56 

84 
51 

79 
61 

70 
46 

55 
28 

68 
31 

70 
27 

65 
33 

58 
51 

68 
55 

71 
43 

66 
42 

6a 

45 

04 
46 

58 
44 

53 
47 

53 
47 

55 
49 

57 
53 

69.7 
45,0 

ttARDENSVILLE  R  M  FARM 

MAX 
MIN 

70 
39 

70 
39 

78 
42 

78 
35 

64 
31 

74 
33 

82 
38 

83 
40 

79 
45 

76 
51 

76 
57 

74 
57 

60 
52 

S3 
49 

83 
51 

76 
47 

55 
34 

54 
30 

69 
27 

70 
28 

58 
53 

59 
52 

66 
42 

70 
42 

6? 

40 

66 
44 

59 
51 

54 
45 

50 
45 

32 
47 

54 
50 

68.6 
43.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 


16      17      18      19 


1  a  <j 


NORTH  CENTRAL        02 

SUTTON  RESERVOIR 

*    a    * 
SOUTHWESTERN        03 


H0CSETT  CALLIPOLIS  DAM   EVAP 
WIND 


CENTRAL 
PARSONS  1  SE 


SOUTHERN 
BlUESTONE  0AM 


northeastern      06 
waroenskIlle  r  m  farm 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 


,11  .15 
27 
73   71 

49 


13  .07 

23  12 

65  70 

38  38 


,37  .08  .15 

75  40  16 

72  65  69 

51  38  38 


,09  .10  .11  .06  .07  .06  .02  .21 


,12  .18  .13  .15  .12 
55  64  52  31  33 
74  74  66  70  72 
51   54   42   43 


.12  .10  .08 
20   57   46 


,03  .09 
17   22 


,22   - 

14   41 


,05  .06  .07  .08  .05 

19  14  11  10  16 

71  65  75  77  72 

58  56  56  56  56 


,06  .08 
60  31 
74  I  70 
60   61 


.13  .11  .07 

16  26  21 

72  72  72 

40  58  58 


01 

.07 

.09 

.12 

.03 

.11 

?5 

44 

35 

40 

5J 

77 

74 

79 

78 

74 

69 

58 

61 

57 

56 

56 

50 

37 

06 

.11 

.12 

.15 

.13 

.12 

5 

15 

15 

48 

41 

55 

7U 

76 

7B 

75 

73 

73 

60 

46 

53 

53 

37 

34 

.19  .32 

73 


.07  .15 
20   17 


. 16  .23   - 
26   39   23 


3.923 
11566 


62   72 

49   46 


09  .05  .07  .09  .09 
14  11  11  42  84 
57 


67 

45 


04 

2.45 

Kb 

941 

52 

64.5 

42 

45.6 

.071  .08  .10 

15  90 

60'  64  52 

35|  35  42 


.06  .04  .10 

48  39  40|  30 

58  61  56  56   60 

36  38  38  47   54 


.07  .13  .10  »  .01  .06  .07  .15  .02  .04  .05  .02  .01  .03  2.99 

45   38  17  34  24  11  17  9  12  24  37  28  43  64  863 

51   -  66  49  55  64  69  61  65  56  52  48  51  61  66.0 

31   -  35  38  49  38  44  48  36  38  34  34  35  50  43.6 


.131 

.13 

.02 

.02 

.10 

401 

34 

20 

28 

29 

69 

63 

65 

69 

70 

52 

48 

49 

53 

53 

. 

- 

.00 

2.74B 

45 

18 

19 

1200 

59 

57 

59 

67.1 

50 

55 

53 

49.9 

BLUESTONE  0AM 

HOGSETT  GALLIPOL1S  DAM 


GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH  WHITE  PAINT. 


See  Roforooc*  Not«i  Following  Station  Indox 
-   122    - 


STATION  INDEX 
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ALMIGht 
*L 01 A SON 
UHM    1     Sm 
AAROvAll    1 

it  one  ton.iui 
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HCR 


ma 


rins  hun  i  sir 

RIRRILfV     SPRINGS 
llv'IFItiO    PA*     AIRPORT 
•LUiSTONt     DAN 
RRANCMlANO 

RAANOONVlLLt 
BRUSHY    HUN 
■Ul  K|V| 

(AUNINNJM     |     ■ 
IJRNSVHLl 


PRIlTBH 

0kO«    Ok    HONROI 

IRHBOlRM 
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ni  *c*r 

-  ^rant 

-  till  UH 

06)1  04   BARBOUR 
0**1    0«    NUNuit* 

0»»t  01    »¥l« 

j     10AGRN 

>|j     01    HIACtR 

<>«  os  suH"t«s 


INSLLE    )    NNE 


G*SSA»AV 

GLENvIlLE  2  NE 
GRANTSVlLLE  I  NW 


HARPERS  FERRy 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

HASTINGS 

MUD 

HOGSETT  CALLIPOLlS  0AM 

MJNOREO 

MJNT1NGTJN  w$0 
HUNTINGTON  SEt>  TRMT  ?l 

UECER 

IRELAND 


KERHIT 
KOPPERSTON 

LEwtSBuRG 
LlNDSlOE    1 

LIVERPOOL 

SS 

Sh 

J.    PAtST.JN 
■    Oft    PENDLETON 
■.'.  >0(  AHOHtA  I 

i    0<    LI»S"U« 
Ql    l*A*TJS 

RITCHIE 


±1 


RAlEIGH 

nAYNt 

GREENBRIER 

RANDOLPH 

RITCHIE 

MARION 

MERCER 

PENDLETON 
LEHlS 

HC  DOwELL 
BRAHTON 


»ESST£ 

ft 

BARBOUR 

LINCO 

* 

JEFFEU 

SON 

JEFFEi 

fOR 

NETiE 

FayET 

F 

MASON 

HETIE 
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*C    00) 
LEHlS 

ELL 
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JEFFE 

SDK 
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6 
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GREEN 
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OBSKHVATION 

T1MF  AW> 

TABLES 


•>10     ■"• 


6«0       6* 

1 1 1  g 

LOIO 


LIRA 
I2ft«, 

lO'A,      SP 


WMJ 

MUM 


bum 

MRS.    NITTII    ».     SMlF  1% 

CUNLOAO    COlLlBI 

HOWARD  «.  FOLK 

V.  A,  HOSPITAL 

NATL    WIATHPR    SIAVICl 

GIOR&I    R.    HlLLYARJ 

HRJ,    PIRN    N,    OSMRNfc 

PNC     CORPORATION 

RADIO   STATION    - 
UP.    AVIATION    AGENCY 
CORPS   OR   INGINMRS 
HtRL(    I*    LULAS 
VEAL    (.    GALLOwAY 
jUHN    b.     SMR(V| 
till     UtAI 


l:« . 


RTHUR    I 


■A    PIPF    LINE    CO. 

P.     TMQHPSQN 
ELlUBtTH    SKIONOI 
-FATMFR     SERVICE 

A.     WATER    SVC.    CO. 


MOPt    NATURAL    GAS    CO. 
UWARO    R.     LYNCH 


KEN 

MARTIN 

Hits 

RUTH    E 

JARREIL 

too 

FAANKl 
SUE     V. 
HEATHER 

N    MAYNARD 
WALKER 
SERVICE 

MHS 

OQRTHY 

RICHARDS 

CIT 

ION    PLANT 

UNI 

EO   FUEL 

GAS    CO. 

GEORGE    D.    Mi 

HHER 

EQU 
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DM 

M.    BEA 

i  jr. 

GAS    SUPi 
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MRS 
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MAE     CHEEKS 

W.  VA,  WATER  SVC.  CO. 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
HjPt  NATURAL  GAS  CO. 
MRS  MILDRED  E  CRIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARNEGIE  GA5  CO. 
NATL  WEATHER  SERVICE 
HUNTINGTON  SANITARY  B 


CONSOLIDATED  GAS  SUP  CO! 


HE  51 


POWER  CO. 


010  STA' 
RUFUS  BROWN 
BROOKS  E.  UTT 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
EMERY  M,  JEFFRETS 
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I    WYOMING 


RACINE    LOCKS    AND    DAH 
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REFERENCE   NOTES 

WEST  VIRGINIA 
OCTOBER  1970 

Additional  information  regarding  the  climate  of  West  Virginia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologist ,  Agricultural  Engineering  Building,  West  Virginia  University,  Morgantown,  West  Virginia  26506,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  WEST  VIRGINIA." 

DIMENSIONAL  UNITS   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
■ovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.   In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.   Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Service  Offices  and  FAA 
stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Tempera- 
ture" table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ending  at  time  of 
observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table   include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  veather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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WEST      VIRGINIA      -       NOVEMBER       1    V  7  0 
SPECIAL      WEATHER      SUMMARY 


This  November  was  generally  m 
damp.  Parkersburg  reported 
possible  sunshine;  the  long-term 
is  37  percent.  The  trend  for 
temperatures  continued  for  the 
a  row.  The  first  major  cold  spe 
gave  temperatures  from  zero  to 
ber  24. 


ild,  cloudy,  and 

25    percent    of 

average  there 

above- normal 

third  month  in 

11  of  the  season 

10°  on  Novem- 


Precipitation  was  above  normal  in  the  northern 
half  of  the  State,  and  considerably  below  normal 
in  some  southern  sections.  The  warmer  tem- 
peratures resulted  in  below  average  snowfall. 
The  only  major  snowfall  occurred  November  4, 
from  a  freak  storm,  and  hit  eastern  sections 
and  the  central  mountain  areas  with  up  to  12 
inches  of  wet  snow.  Although  Elkins  had  8 
inches,  precipitation  fell  as  rain  just  15  miles 
north  of  there.  On  November  15  about  1  inch 
of  snow  fell  in  the  mountain  areas  of  Randolph, 
Grant,    and    Pocahontas    Counties.      Again,    on 


November  23  and  25  there  was  up  to  1  inch  in 
the  northern  and  mountain  areas. 

Flash  flooding  occurred  in  several  areas  of 
the  Eastern  Panhandle  November  12-14  due  to 
heavy  rains.  Opequon  Creek,  which  begins  near 
Winchester,  Virginia,  and  runs  across  Berkeley 
County  to  the  Potomac  River,  crested  at  12 
feet,  flooded  some  basements  and  washed  away 
cars  and  camper  trailers  in  the  Martinsburg 
area*,  and  closed  the  Berkeley  County  school 
system  November  13. 

The  West  Virginia  Department  of  Natural  Re- 
sources reported  that  forest  fires  since  July  1 
totalled  only  130  fires  which  destroyed  1,500 
acres,  and  were  the  lowest  ever  recorded.  The 
average  for  this  6-month  period  is  500  fires 
destroying  20,000  acres.  The  frequency  of  rain- 
fall was  credited  for  this  good  record. 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


Robert  O.  Weedfall 
NOAA  Climatologist  -  West  Virginia 
West  Virginia  University 
Morgantown,     West    Virginia  26506 
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.09 

.16 

.18 

.05 
.02 

.03 
.25 
.22 

.16 

.02 

T 
.06 

.03 

.01 

.02 

T 

.10 

T         T 

T 
)  .05 

.04 
.01   .03 

T 
T 
.01 

.38 

.12   .20 

.33 

.65 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  WSO            //R 

FLAT  TOP 

2.96 
3.13 
4.36 
2.43 
2.82 

.06 
.62 
.23 

T 
.40 

.02 

.21 

.14 

.67 

.90 
.95 
.51 
.54 

.70 
.06 
T 
1.02 
.06 

.17   T 

.49 

.68   .01 

.08 

.40 

T 
.16 

.03 

T 

.18 
.14 

.58 

.01 
.80 

T 

.01 

.05 

.03 

.02 

.14 
.04 
.87 
.12 
.15 

.10 

.09 
.06 
.04 

T 

.09 

.10 

T 

.12 

.28 

.02 

.02 

T          T 

.04 

.26 

.06 

.11 

T 

.40 

.35 

.08 

T 

.09 

.04 

T 

.05 
.06 
.02 
.02 
.02 

T          .05 

T 

T 

T         T 

.10 

T 
T 

.03   .08 

T     .41 

.19 

T     .01 

HACKER  VALLEY 
HICO 
MC  RJSS 
MT  STORM 
DAK  HILL 

6.19 
1.72 
4,77 

2.84 
2.59 

.11 

.05 
.37 
.25 

T 

.01 

.05 

.66 
.60 

.95 
.71 
.75 

.06 

.03 

.19 

T 

.18 

1.56   T 
.40 
.67 

.47   T 
.65 

.01 
.34 

T 

.06 
.12 
.36 

.14 
.21 

.12 
.02 
.17 
.36 

1.55 

.05 
.73 
.09 
.05 

.18 
.04 
.20 

.11 

.20 

.07 
.07 
.24 
.07 

.14 

.04 
.05 

.11   T 
T 

.01   .11 
.32 

.12 

.13 
.16 

T 

T 

.12 

T 
.04 

T 
.05 

.06 
.01 

T 
T 

.05 

T 

1.05 
T     .21 

.58 
.04   .06 

.15 

PARSUNS  1  SE 
PICKENS  1 

reeosviue  Exp.  farm 
richwood 
rowlesburg  1 

3.25 

5.95 

3. OB 

0  2.10 

2.73 

.10 
.06 

.32 

.07 
.03 
.20 

.83 
1.07 
.5b 
T 
.66 

.03 
.07 
.10 
0  .10 
.03 

.97   .02 
1.75 
.33 

.50   .02 

.14 

.40 

.01 
.15 
.01 
.20 
.06 

.11 

.68 
.66 
.20 

.06 

.04 
.29 

.11 

.06 
.13 

T 
.21 

.08 
.19 
.50 

.23 

T     T 

.60 
.40 

.17 
.20 

.32 

0 

T 

.25 

.100 

.03 
.11 
.09 
.10 
■  02 

.01        T 
T     T 
T         T 
D  .10        .40 

.02 
.03 
.05 

T 

.04   .14 
T    1.06 
.20 

0  .10 
.14   .05 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 
STONY  RIVER  DAM 
SUMMERSVILLE  RESERVOIR 
TERRA  Al TA  NO.  1 

4.93 
2.81 
3.34 
2.70 
2.87 

.01 
.05 
.50 

.17 
.26 

.35 

.03 

.03 

.45 
.62 

.75 

.58 
.61 

.95 

.05 

.03 
.04 

.01 

.49   .05 

.42 

.56 

.42 

.56 

T 

.27 
.40 
.35 

.13 
.03 

.69 

.12 

.15 
.02 

.02 
.08 
.08 
.25 
.12 

.10 

.02 
.18 

T 
.12 

.40 

.06 
■  25 

.08 

T 

.04 
.14 

.28 
.06   T 

.46 

.15 
.39 

.02 
.03 

.01 

.06 

T 

.03 

.02 

.06 

T 
.01 

T 
T 

.02  1.05 
.20 

.10   .30 
.50 

.23   .16 

THOMAS 

VALLEY  REND 
VALLEY  HEAD 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 

3.06 
3.61 
5. .9 
6.0? 

.12 
.05 

.07 

.07 

.62 
.75 

l.oi 

.90 

.05 
.05 
.08 

.7B   .05 
1.65 
1.12 
1.77 

.04 
.10 
.30 
.27 

.01 

.02 
.14 

.22 
.35 

.90 
1.69 

.09 
.10 
.02 

.24 
.12 

.10 
.05 

.10 
.03 
.02 
.04 

.01 

.27 
.10 
.29 
.25 

.02 

.07 
.03 
.07 
.03 

.01        T 
T 

.03 

T 

.01 
T 

.02 
.03 

.10   .25 

.03   .25 

T    1.21 

.71 

SOUTHERN           05 

ALDERSON 

3.04 

.17 

.0? 

.62 

.03 

.15 

.62 

.05 

.91 

.05 

.21 

.01 

DAILY  PRECIPITATION 


Commuted 

- 

Station 

Day  ol  Miiiilh 

'      1 

»l 

.1 

'1 

5    |    6 

7    |    B    |    9 

.0 

"j 

12 

IT       14    |   15 

16   |    17    1    18 

19  1  20   [ 

21 

22      2'i  :  24 

U      26      27 

2H 

29   |  30 

31 

atmins   io^  nun   cm  t*  01 

BIUI  >  Ill0    FAA     UNi'H-  i 

BLUtSTQSt     DAN 

GARY                                                          /'R 

1.38 
1.V6 
2.08 
.'.vt. 
1.00 

.07 
.0' 
.15 
1.48 

.81 

.04 

.44 
.02 
.01 
.07 

.04 

,69 

1   .OH 

.16 
.36 
.05 

.04 
.u> 

.(i» 

.0.' 

.7.        I 
.30      T 
.3) 

.25 
.57 

.03 
.16 

... 
.U 
.«' 
.16 

.05 

,01 

.111 

T 

.03       .01 
1            T            .01 
.42                    .05 
T 

T                        T 
.06 

.76 

1 

.    I 

i 

I        i 

.04 

T             T 
T 

.03 

T             1 
T             T 

KURPLRSTON 
ilalsiux   .'    SSH 
matOaha 
PlNEvtLLE 
PRINCETON 

1.02 
2.96 
l.-B 
3.79 
2.19 

.05 

.40 
1.32 
.0.' 

.09 

.05 
.03 

.6  ' 

.19 

.60 

T 
.23 

.08 
.09 

.  10 

.16 

.19 
.05 
.43 
.12 

.24 

.09 

.12 

.43 
.3) 
.19 
.34 

.  IQ 

.03 

.02 

T            .03       ,08 
.72                   .04 
.03       .11 

.03 
.48                   T 

.01 

1 
T 

.    I 

.  1 . 

.  1 ' 

.  |9 

.01 

.01 
T             T 

T 

T            T 

.02 

.01       .03 

T 

RENICK    NO    a 

UNION 

UNITE    SULPHUR    SPRINGS 

2.32 
2.62 

2.(10 

.05 
.07 

.02 
.03 

,66 
.70 
,66 

.41 
.03 

• 

.18 

.1 

.15 

• 

.91 

.66 

.70 
.08 

.117 

.45 
1.17                   .01 
.86                   .04 

T 

.15 
■  19 

.  13 

T 

T 

.14 

•         •         • 

NORTHEASTERN                   06 

BERKELEY    SPRINGS 
BRUSHY    RUN 
FRANKLIN    2    NE 
HARPERS    FERRV 
HARPERS    FERRY    NAT    PARK 

5.43 
2.37 
2.73 

0.63 

4.9a 

.09 
.04 
.OB 
.01 

1.79 

T 

.01 

.75 
.7; 
.70 
1,16 

.02 
.09 
.08 
•  90 
.33 

.46 
.65 
.37 

.08 

T 

.46 
.22 

.89 
.39 

.41 

.62 
.80 

l  .09 
.11 

.16 
.87 
.64 

.74 

.15                   .19 
.33                   .12 
.96      .08       .21 

.43       .11       .34 

T 

.40 

.61 

.10 

.38 
.14 

.01 

.04 

.04 

T            .06 
.09 

KEARNEYSVLE    I    NW    UBASO 
MARTINSBURC    FAA    »P 
HATHIAS 
H00REF1EL0    2    SSE 

ONPS 

4.96 
4.67 
3.41 
2.54 
4.95 

.14 

T 

.05 

.07 

.38 

.05 

.54 

1.1. 

.a, 

.99 
.85 

.65 
.18 
.83 
.62 

.05 

.24 

.94 
.17 

.78 
.90 
.60 
.93 
.69 

.76 
.60 
.IB 
.16 
.62 

.59                   .39 

.05       .14      .15 

.29      .02       .13 

.23 

1.17       .04       .48 

T 
.06 

.42 
.28 

.63 

.08 

.48 

T 

t 

T  .2* 
.10 

■  02 
T            .06 

.13 

petersburg 
romney  3  nne 
haroensville  r  h  farm 

3.08 
3.72 

.08 
.23 

.62 
.73 

.15 

T 

.13 

.29 

.26 

.48 

.35 

.68 

.50       .29       .45 
.81       .13       .13 

.12 
.21 

.01      .12 

.03 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

Relative  humidity 

N 

umber 

of  days  w 

th 

a> 

4> 
in 

c 

(Sp 

eed  — 

m.p.h.) 

averages- 
percent 

prec 

ipitation 

IE 

VI 

c 

^_    3 

—    ® 
c-0 

cDTt: 

fj     l/> 
l_     CO 

<D    0 

Q-  Q. 

a:  a 

c 

5-o 

"5  • 

w    «> 
03    Q_ 
Of  lO 

0) 
O 

CO 

> 

< 

0) 

<1> 

—      03 

</>    _ 

"6  J> 
o'1 

5  5 

o> 

44-     E 

0)  0) 

o5 

Standard  of  Time 
EASTERN 

0) 
u 
o 

L. 
1— 

q 

o 

o 
o 

o 
o 

O. 
04 

o 
o 

L. 
03 
> 
0 

§"2 

IN  O 

~B 

0 

i/> 

k.    O 
CD     CD    — 

01       07       13       19 

Averc 
sky  c< 
sunris 

BECKLEY    WSD 

23 

4.0 

10.7 

30++ 

18 

20 

81 

81 

62 

73 

7 

7 

5 

1 

0 

0 

20 

- 

7.7 

CHARLESTON    WSD 

24 

3.3 

7.2 

25++ 

26 

20 

82 

84 

66 

72 

7 

5 

6 

1 

0 

0 

19 

- 

8.2 

ELKINS    WSD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

60 

75 

8 

7 

■> 

1 

1 

0 

21 

- 

8.4 

HUNTINGTON    WSD 

23 

3.1 

7.2 

25++ 

25 

20 

75 

80 

61 

68 

7 

3 

2 

3 

0 

0 

15 

- 

8.3 

PARKERSBljRG    WSD 

- 

- 

- 

29 

W 

23+ 

- 

- 

- 

- 

9 

5 

4 

3 

0 

0 

21 

25 

- 

i  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

WEST  VIRGINIA 
NOVEMBER   1970 

Station 

Day 

of  Month 

Ol 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

,ej 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 
< 

•     •     • 
NORTHWESTERN       01 

BENS  RUN  1  SSf 

MAX 
MIN 

63 

<i7 

60 
49 

66 
40 

43 
38 

46 
39 

50 
42 

58 
33 

63 

31 

65 
33 

71 
39 

58 
51 

60 
51 

57 
50 

53 

46 

49 

36 

40 
29 

36 
23 

45 
26 

53 
30 

60 
37 

58 
30 

51 
28 

59 
22 

24 
14 

24 
10 

34 
17 

57 
33 

60 
45 

61 
46 

63 

45 

52.9 
35.4 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

63 
46 

68 
54 

64 
40 

43 

38 

54 
41 

62 

43 

66 
32 

69 
30 

73 
34 

63 

50 

60 

51 

58 
52 

56 
49 

54 

46 

50 
35 

37 

34 

47 
23 

55 

27 

59 
37 

62 
37 

54 
28 

60 
25 

45 
17 

25 

14 

30 

9 

41 
20 

60 
38 

65 
40 

65 
42 

65 
43 

55.8 
35.8 

CRESTON  I  SSw 

MAX 

MIN 

MOUNDSvILLE 

MAX 

MIN 

61 
48 

63 
52 

63 
45 

47 
38 

49 

41 

58 
42 

64 
33 

66 
34 

72 
34 

66 

49 

60 

49 

59 
53 

55 

48 

53 

44 

50 
35 

39 
29 

46 
25 

53 

29 

55 
34 

49 
37 

50 
32 

60 
29 

49 
16 

28 
15 

28 
13 

47 
25 

60 

41 

60 
48 

60 
46 

59 

44 

54.3 
37.0 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

63 
58 

64 
51 

62 
39 

47 
40 

47 
39 

56 
42 

64 

40 

65 
35 

66 
39 

61 
49 

59 
48 

55 
51 

54 
49 

50 
42 

48 
37 

39 
29 

45 

2' 

51 
29 

53 
33 

55 

40 

50 
32 

58 
35 

49 

18 

28 

15 

3" 
16 

47 
23 

56 

43 

56 
47 

56 
43 

58 

41 

53.1 
37.7 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

MIN 

59 
43 

67 
48 

53 

40 

45 
39 

45 

40 

51 
40 

66 
41 

70 
39 

72 
39 

63 

49 

58 
45 

59 

45 

56 

48 

52 
37 

47 
33 

40 
29 

47 
27 

54 
30 

57 
41 

60 
50 

50 
33 

60 
31 

49 
18 

28 

16 

27 

15 

48 
23 

56 
46 

60 
50 

61 
48 

60 
46 

54.1 
37.6 

PARKERSBURG  faa  ap 

MAX 
MIN 

61 
53 

64 
49 

49 
41 

46 
37 

52 
42 

58 
44 

64 
44 

65 
36 

71 
46 

60 
53 

58 
51 

57 
53 

55 
49 

49 
46 

46 
33 

39 
30 

46 
26 

53 
31 

56 

42 

61 

43 

51 
33 

58 

34 

34 
15 

28 
14 

34 
13 

59 
34 

61 

57 

66 
49 

66 
48 

62 

45 

54.4 
39.7 

parkersburg  wso 

MAX 
MIN 

61 
53 

64 
46 

46 
39 

45 
38 

51 

41 

60 
45 

66 
45 

65 
36 

72 
45 

60 
52 

56 
50 

56 
51 

52 
48 

48 
45 

45 
33 

37 
28 

45 
26 

54 
32 

59 

40 

61 

40 

51 
35 

56 
33 

33 
15 

26 

13 

32 

14 

58 
32 

61 
57 

65 
45 

65 
44 

61 
44 

53.6 
38.8 

WEIRTON 

MAX 

Mm 

60 
51 

63 
51 

57 
38 

45 
38 

45 
38 

55 

41 

63 

44 

63 

35 

67 
45 

60 
49 

58 
49 

54 
50 

52 

46 

47 

42 

47 
34 

36 
27 

43 
28 

50 
31 

51 
39 

55 
42 

47 
32 

57 
38 

45 

15 

27 
13 

25 

14 

45 
22 

55 

42 

57 
45 

57 
43 

57 
42 

51.4 
37.5 

WELLSBJRG  3  NE 

MAX 

MIN 

60 

47 

66 
50 

61 
40 

46 
40 

47 
41 

57 
42 

62 
32 

66 
32 

70 
35 

62 

48 

60 

48 

5B 
52 

55 
49 

50 
44 

48 
37 

38 
29 

44 
29 

52 
28 

55 

32 

57 
36 

49 
34 

60 

31 

49 

16 

27 
16 

27 
15 

47 
22 

56 
40 

59 

47 

57 
45 

57 

41 

53.4 
36.7 

WHEELING  HARWOOD  OH  12 
•     *     * 

MAX 

Mm 

68 
50 

58 
52 

69 
42 

43 
40 

43 

40 

48 
42 

56 

41 

62 
39 

67 
37 

72 

40 

52 
49 

58 
51 

55 
50 

52 

45 

47 
43 

44 
30 

37 

30 

45 

30 

53 
32 

57 
42 

55 
37 

50 
35 

58 
23 

25 

11 

2B 
17 

28 
IB 

56 
28 

59 
54 

58 
45 

57 
45 

52.0 

37.9 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTDN 

MAX 

Mm 

60 

45 

65 

45 

69 
42 

42 
30 

42 
32 

45 
37 

56 

31 

64 
28 

67 
29 

64 
39 

62 

49 

65 
49 

61 

48 

49 
44 

54 
41 

41 
28 

34 
25 

45 
25 

48 
28 

57 
37 

57 
32 

50 
25 

67 
25 

25 

10 

20 
2 

31 

7 

53 

30 

53 
42 

56 
40 

61 
41 

52.1 
32.9 

BUCKHANNUN  2  W 

MAX 

Mm 

62 

41 

72 
42 

57 
38 

38 
32 

47 
32 

57 

40 

63 

34 

67 
29 

66 

34 

63 
50 

62 
49 

60 

51 

55 

46 

54 
45 

55 
33 

35 
28 

45 
24 

50 
25 

56 

33 

58 

40 

49 

30 

65 
25 

51 

15 

19 

11 

28 
3 

51 
16 

55 

45 

60 
44 

61 
46 

62 

46 

54.1 
34.3 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

59 

49 

61 

48 

71 
45 

45 
39 

45 
34 

49 
41 

58 
35 

64 

31 

66 
31 

69 
36 

59 

50 

62 
50 

59 

50 

50 
46 

51 
42 

43 
31 

35 
27 

45 
26 

51 
28 

58 

37 

59 
34 

50 
27 

63 
28 

32 

14 

22 

11 

32 
9 

54 
31 

57 
43 

60 

48 

62 

46 

53.0 
35.6 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

63 
49 

71 
50 

51 
38 

43 
37 

47 
40 

57 
40 

65 
42 

66 
34 

6B 

47 

62 
53 

62 

50 

59 

51 

52 

46 

56 
44 

46 
32 

33 
27 

44 
29 

52 
30 

55 

41 

57 
39 

48 
33 

63 
32 

39 
13 

25 
12 

29 

11 

52 
26 

56 
52 

58 
51 

60 
49 

60 
41 

53.4 
38.0 

GA5SAWAY 

MAX 
MIN 

62 
49 

70 
49 

65 

40 

42 
34 

53 
36 

51 
34 

66 

35 

69 
33 

69 
36 

63 

54 

59 

52 

59 

51 

56 
48 

54 

47 

52 
35 

36 
28 

45 
23 

55 
29 

55 
35 

63 
39 

53 
29 

66 
21 

59 
16 

23 
14 

32 
9 

49 
24 

56 
34 

63 

43 

65 
42 

63 
50 

55.8 
35.6 

GLENVILLE  2  NE 

MAX 

Mm 

60 

47 

60 
47 

69 
40 

43 
35 

43 
33 

52 
41 

59 
34 

65 
28 

67 
30 

70 
35 

59 
49 

60 
52 

57 
50 

50 
47 

52 
36 

38 
28 

36 
20 

44 
22 

54 
26 

60 
26 

59 
26 

51 
24 

66 
25 

26 
13 

2B 

7 

34 
18 

56 
33 

60 
40 

63 
41 

64 

41 

53.5 
33.2 

GRANTSvULE  2  Nw 

MAX 

Mm 

63 
4B 

60 
50 

66 
36 

44 
34 

45 
35 

55 

43 

66 
30 

69 

34 

71 
41 

60 
51 

59 

50 

57 
49 

52 

47 

53 
36 

39 
26 

36 
22 

36 
23 

47 
27 

57 
29 

61 
38 

59 
27 

53 
27 

66 
23 

27 

14 

25 

9 

36 

17 

53 
35 

58 
40 

65 

43 

65 

44 

53.5 

34.3 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

62 

4B 

70 
37 

65 
39 

50 
38 

48 

40 

67 
30 

65 

31 

66 
28 

70 
30 

62 

46 

65 
46 

59 
49 

53 

48 

50 

45 

48 
37 

43 
27 

46 

20 

53 
25 

54 
35 

58 
34 

50 
33 

63 
25 

43 
15 

23 
3 

28 
5 

44 
27 

51 
39 

57 
43 

57 

40 

63 
39 

54.4 
33.4 

MIDDLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

60 
51 

64 
53 

58 
40 

43 
39 

49 
41 

59 
41 

63 

34 

66 
30 

70 
35 

66 
50 

61 
50 

58 
50 

55 

49 

54 
45 

48 
35 

36 
26 

45 
22 

50 
26 

55 
35 

60 
38 

61 
30 

60 
28 

48 
16 

28 

14 

25 

10 

48 
19 

59 
42 

58 
42 

63 

44 

62 
44 

54.4 
36.0 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
53 

67 

51 

51 
38 

45 
37 

46 
41 

55 

41 

64 

43 

69 
33 

70 
52 

64 
54 

62 
50 

62 

53 

53 

46 

53 

45 

53 
32 

35 

28 

50 
29 

53 
36 

57 
44 

60 
39 

50 
35 

62 

38 

39 
10 

20 
10 

36 
10 

55 
36 

58 
53 

58 

51 

60 
50 

59 

40 

54.3 
39.3 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

Mm 

65 
42 

71 
47 

61 
40 

43 
35 

45 
38 

56 
38 

64 
34 

66 
29 

69 
35 

59 
41 

60 
46 

60 

47 

5B 

46 

54 
41 

52 
35 

36 
27 

46 
25 

54 
25 

56 
36 

60 
42 

50 
32 

61 
29 

49 
14 

29 

10 

29 
8 

50 
19 

57 
38 

58 
42 

60 
45 

59 

40 

54.6 
34.3 

WESTON 

MAX 

Mm 

59 

46 

60 
47 

72 
42 

4B 
3B 

42 
33 

50 
33 

58 
36 

65 
30 

68 
30 

70 
35 

60 
50 

60 
52 

58 
49 

50 

45 

45 
39 

40 
32 

2'' 
24 

47 
24 

52 
29 

60 
38 

59 
33 

52 
27 

67 
27 

32 

13 

23 
9 

42 
13 

56 
38 

57 
49 

62 
48 

63 
43 

53.7 
35.1 

WEST  UNION 

•     *     * 

MAX 

Mm 

60 
44 

68 
49 

55 
38 

39 
35 

51 
39 

58 
41 

65 
34 

67 
30 

71 
34 

64 
50 

62 

50 

58 
52 

56 

48 

51 
45 

50 
33 

36 
27 

44 
21 

53 
27 

57 
42 

59 

44 

51 
27 

63 
27 

50 
15 

23 

12 

26 
8 

49 

19 

58 
41 

62 

44 

63 
42 

64 
44 

54.4 
35.4 

SOUTHWESTERN       03 

CHARLESTON  WSO 

MAX 

Mm 

62 
49 

70 
46 

47 
38 

42 
36 

52 

36 

61 

42 

64 

40 

67 
32 

70 
46 

59 
52 

53 
50 

54 
50 

52 

47 

53 
47 

46 
31 

35 
27 

45 
22 

53 

31 

58 

40 

61 

42 

51 
30 

64 
29 

41 
14 

23 

13 

34 

9 

57 
30 

61 
55 

63 
52 

67 

46 

63 
45 

54.3 
37.6 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

60 
50 

62 

52 

71 
41 

45 
36 

46 

36 

57 
42 

66 
39 

69 

34 

72 
35 

75 
43 

60 
52 

55 
50 

57 
50 

52 

49 

54 
35 

3e 

27 

38 

24 

49 
25 

56 
33 

63 

41 

63 
28 

56 
24 

67 
27 

29 

14 

26 

12 

45 
19 

59 
35 

70 
40 

66 
45 

70 
44 

56.5 

36.1 

CORTON 

MAX 

Mm 

60 
45 

70 
50 

56 
39 

32 

55 
38 

63 
44 

66 
36 

69 
32 

70 
37 

67 
54 

58 
54 

56 
54 

56 
50 

55 

48 

54 
35 

40 
28 

47 

IS 

54 
29 

ol 
35 

62 
39 

54 
28 

69 
26 

60 
10 

25 

12 

34 

9 

54 
25 

63 
37 

65 
44 

68 

41 

67 
43 

57.4 
36.1 

OUNLOW  5  SE 

MAX 

Mm 

63 

50 

69 
49 

52 

39 

43 
34 

55 
38 

62 

40 

65 
36 

68 
31 

64 
35 

64 
50 

57 
53 

59 
48 

56 
41 

51 
40 

50 
32 

36 
29 

45 

20 

55 
28 

61 
37 

61 

41 

64 
28 

64 

27 

55 
19 

28 
12 

32 
8 

56 

24 

61 
41 

62 

48 

66 

45 

66 
51 

56.3 
35.8 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

60 
52 

65 
51 

70 

41 

45 
36 

47 
37 

57 

41 

65 
35 

68 
30 

71 
35 

74 
37 

62 

51 

56 
49 

58 

48 

55 
42 

53 
35 

40 
24 

37 
19 

48 
22 

57 
30 

63 
37 

60 
25 

55 
25 

63 
25 

27 
12 

27 
8 

44 

18 

59 

42 

64 
47 

67 
45 

69 
46 

56.2 
34.8 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

Mm 

65 
53 

60 
50 

61 
40 

44 
36 

45 
36 

56 
38 

63 
39 

66 
32 

69 
30 

74 
36 

62 

48 

56 
48 

56 
48 

54 
45 

49 
34 

37 
26 

36 
21 

46 
21 

56 
28 

61 
39 

59 

34 

59 
26 

58 
26 

32 

11 

26 

11 

45 
15 

58 

40 

67 
50 

67 
43 

68 
47 

55.2 
35.0 

HUNTINGTON  WSO 

MAX 

Mm 

59 
49 

69 

46 

46 
40 

45 
39 

56 
41 

62 
39 

65 
47 

67 

37 

73 

47 

62 

53 

56 

49 

60 
50 

55 

49 

51 
42 

42 
32 

40 
29 

47 
26 

54 
29 

58 
38 

59 

42 

52 

30 

58 

36 

36 

14 

24 
12 

38 
12 

58 
36 

64 
56 

65 
52 

69 
50 

63 
52 

55.1 
39.2 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

Mm 

66 
49 

70 
53 

55 

42 

46 
38 

56 
39 

65 
37 

67 
43 

69 
34 

75 
40 

71 
53 

59 
50 

59 

51 

58 
47 

55 

45 

54 
34 

39 
31 

4B 
23 

56 
31 

59 
39 

62 

45 

53 
30 

57 
29 

58 
22 

26 

14 

37 
14 

56 
31 

64 
50 

67 
52 

69 
48 

69 
52 

56.2 
38.9 

LOGAN 

MAX 

Mm 

64 
50 

71 

41 

47 
38 

43 
36 

57 
42 

71 
33 

73 
39 

62 
53 

58 
52 

60 
50 

55 

47 

53 
37 

49 
32 

37 
23 

49 
24 

54 
30 

64 
40 

60 
32 

55 
33 

68 
31 

33 

15 

28 
15 

44 
19 

61 
44 

62 

50 

65 
47 

70 
50 

56.0 
37.1 
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Conllnuad 

DAILY  TEMPERATURES 

wtjr  VII10INM 

iovini 

SUIIon 

Day 

Ol  Monlh 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

11 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

n 

23 

24 

21 

26 

27 

21 

29 

10 

31 

I 

LUNDON  LOCKS 

MAX 

Mm 

65 
51 

60 
51 

70 
43 

-  i 
38 

45 
37 

56 

42 

69 

41 

63 

40 

71 
39 

70 
46 

62 
33 

56 
31 

5" 
91 

33 

49 

59 

40 

4? 
3? 

39 
26 

46 
26 

33 

11 

64 

4l 

61 
33 

34 
31 

69 
31 

32 

12 

25 

11 

39 

14 

61 
37 

63 
45 

62 

46 

56.0 
37.8 

MADISON 

MAX 

MIN 

60 

1  a 

63 

50 

73 

41 

45 
37 

44 
36 

35 

42 

39 

68 
32 

70 
32 

74 
38 

60 
31 

56 
50 

57 
49 

33 

47 

93 

36 

18 

31 

38 
21 

47 
21 

19 
1% 

63 
38 

60 
28 

31 

67 
29 

30 
14 

24 
11 

44 
16 

99 

44 

64 
46 

64 
46 

35.6 
36.0 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 
MIN 

61 

49 

60 
52 

67 
40 

44 
36 

45 
40 

56 

40 

61 

42 

66 
33 

67 
38 

73 
42 

64 
49 

56 

49 

56 
48 

55 

47 

46 
36 

36 

26 

38 
23 

45 
27 

56 
32 

61 

44 

39 
31 

33 

27 

64 
21 

29 

13 

1  I 
12 

47 
IB 

9B 

47 

a  > 

96 

68 
42 

55.2 

37.0 

RAVENSwOUD  LOCK  PARK 

MAX 
MIN 

61 

51 

65 
53 

55 

41 

43 

36 

54 
40 

63 
43 

65 
39 

69 
32 

71 
41 

69 
52 

69 
53 

61 
51 

5  6 
48 

53 

47 

50 
34 

3" 

2« 

46 
23 

34 
29 

60 
33 

60 
46 

51 
27 

It 

29 

54 

12 

21 

14 

32 

I? 

50 
2» 

64 

48 

65 
95 

69 
43 

36.3 

38.0 

RIPLEY 

MAX 
MIN 

61 

51 

63 
43 

59 

40 

45 

35 

41 

63 

43 

65 
38 

67 
32 

72 

36 

68 

5  1 

66 
50 

58 
52 

96 
49 

92 

48 

50 
34 

36 

26 

45 
23 

56 
29 

60 

JO 

59 
32 

54 
27 

60 

28 

51 
8 

26 

12 

33 

11 

56 
29 

65 
35 

68 
54 

67 
40 

96.9 
36.2 

SPENCER 

MAX 

MIN 

60 
43 

66 
52 

52 
39 

41 
13 

52 

38 

61 
42 

65 

43 

67 
33 

70 
42 

65 
52 

57 
SO 

55 

52 

63 
46 

90 
46 

49 
33 

27 

44 
21 

54 
2B 

58 

42 

60 
43 

50 
29 

63 
29 

35 
16 

23 
12 

26 
6 

53 
25 

62 
50 

64 
56 

65 

46 

94.7 
37.7 

HAYNE  2 

MAX 
MIN 

60 

68 

48 

45 
35 

55 

39 

68 
39 

65 

41 

70 
32 

74 
37 

75 

67 

64 

6  0 
38 

51 
37 

50 
33 

37 
21 

49 
22 

51 
24 

54 

30 

68 
39 

70 
32 

38 
36 

58 
26 

26 

12 

38 
10 

92 
26 

59 

63 

66 

30 

36.1 
32.2 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

66 
50 

70 
42 

47 

3? 

43 
35 

38 
42 

71 
33 

74 

3B 

63 
53 

59 

48 

6? 

48 

53 

31 

36 
20 

47 
25 

52 
30 

64 

41 

68 
26 

29 

13 

23 
10 

18 

60 

N1NFIELD  LOCKS 

*     *     * 

MAX 

MIN 

61 

55 

64 
55 

68 
42 

45 

40 

47 
39 

56 

42 

63 
42 

66 
38 

68 
36 

72 
36 

61 
52 

56 

51 

54 
50 

53 

49 

52 

37 

3^ 
29 

38 
28 

46 
26 

53 
34 

63 
38 

60 
33 

53 

32 

63 
29 

30 

9 

26 

13 

41 
17 

59 
38 

64 
49 

66 

46 

66 
46 

95.2 

37.7 

CENTRAL              04 

ARBOVALE  2 

MAX 
MIN 

57 
49 

60 
36 

55 

38 

44 
30 

41 
30 

55 

34 

61 
29 

60 
23 

56 
25 

55 

46 

59 

48 

57 
46 

53 

39 

49 
36 

48 

31 

32 

24 

44 
11 

42 

21 

56 
29 

51 
37 

48 
28 

57 
18 

53 
5 

21 

4 

22 
-  2 

42 

21 

47 
24 

58 
30 

54 
35 

58 
45 

49.6 

29.1 

BAYARD 

MAX 
MIN 

56 
49 

55 
45 

53 
35 

37 
31 

41 
31 

50 
35 

57 
31 

56 
24 

55 
28 

54 

44 

56 

47 

59 

47 

57 
44 

47 
42 

47 
31 

33 

23 

42 

20 

42 
35 

49 
29 

53 
35 

45 
29 

60 
22 

55 

11 

18 
6 

27 
4 

44 
15 

51 
28 

52 
45 

58 
39 

55 

41 

48.6 
31.5 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

55 
51 

64 

47 

53 

37 

38 
31 

49 
32 

60 

37 

63 
34 

65 
28 

64 
41 

55 

50 

54 
49 

57 
47 

51 

44 

52 

42 

49 
28 

34 
24 

46 
13 

49 
29 

57 
32 

56 
46 

50 
26 

61 

25 

55 
14 

19 

7 

31 
2 

48 
22 

57 
32 

58 
48 

64 
39 

62 

51 

52.7 
33.6 

BECKLEY  WSD 

MAX 

MIN 

57 
52 

60 
46 

47 
30 

34 
30 

48 
32 

59 
37 

61 
42 

65 
40 

62 

47 

55 

50 

52 

49 

56 

47 

48 
43 

50 
40 

50 
27 

34 
21 

44 
17 

45 
32 

57 
35 

55 
37 

50 
27 

63 

40 

43 
6 

16 
5 

31 
4 

56 

30 

56 
47 

56 

50 

61 
47 

61 
47 

51.1 
35.3 

BRANDONVKLE 

MAX 

MIN 

57 

50 

62 

45 

62 

40 

42 
34 

42 
35 

42 
38 

53 
34 

60 
27 

63 
34 

60 
47 

62 

46 

60 
48 

58 
46 

48 
43 

50 
36 

37 

24 

30 
22 

42 
27 

41 
30 

57 
40 

56 
32 

52 
26 

59 
19 

22 
9 

19 
4 

41 
12 

53 

35 

55 
49 

60 
45 

58 
38 

50.1 
33.9 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

5* 

45 

58 
39 

52 

36 

38 
27 

41 
28 

55 
30 

59 
25 

58 
21 

56 
19 

52 
38 

54 
42 

54 

44 

53 
41 

43 
33 

45 
27 

31 

22 

41 
7 

38 

16 

51 
22 

51 
29 

48 
20 

54 
12 

51 
10 

17 
3 

20 

-  3 

40 
17 

45 
18 

54 

27 

53 
32 

60 
40 

47.6 
25.6 

CANAAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

53 

48 

60 
42 

50 
33 

34 
28 

36 
29 

48 
33 

56 
35 

57 
21 

55 

35 

54 
44 

54 
47 

54 
45 

50 
41 

44 
40 

46 
26 

31 
21 

39 

18 

40 
22 

49 
30 

48 
38 

41 
25 

56 

24 

50 

7 

12 
2 

23 

-  2 

42 

16 

49 
32 

50 
44 

54 
40 

56 

40 

46.4 
30.2 

ELKINS  WSO 

MAX 
MIN 

63 
42 

65 
38 

46 
36 

36 

31 

43 
36 

56 
29 

61 
29 

63 
26 

62 

30 

61 
50 

63 
45 

61 
47 

50 
45 

52 

43 

50 
30 

31 
26 

43 
23 

46 
21 

54 

35 

55 
39 

48 
24 

64 
22 

43 

9 

19 
8 

27 
5 

49 
13 

55 

44 

56 
40 

61 
38 

61 
32 

51.5 
31.2 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

54 
46 

52 
46 

56 
36 

36 
28 

32 
28 

42 
26 

56 
32 

58 
40 

61 
39 

58 
43 

50 
46 

50 
47 

51 
42 

46 
39 

47 
33 

34 
IB 

29 

18 

43 
18 

42 
27 

53 
26 

51 
25 

49 
24 

61 
20 

21 

1 

12 
1 

33 

6 

53 
31 

56 
45 

52 

46 

58 

46 

46.6 
30.8 

MC  ROSS 

MAX 

MIN 

56 
52 

61 

43 

56 
37 

38 
31 

47 
32 

62 

37 

63 
34 

64 
28 

69 

31 

59 

47 

60 
54 

55 
49 

52 

43 

46 
42 

49 
29 

30 

23 

44 

14 

45 

27 

56 
33 

53 
42 

53 
31 

62 
23 

58 

14 

22 

6 

25 
-  1 

52 

19 

56 
31 

55 

46 

58 
41 

60 
46 

52.3 
32.  B 

OAK  HILL 

MAX 
MIN 

57 

49 

59 

49 

65 

38 

40 
31 

37 
32 

49 
35 

60 
40 

66 
35 

68 
38 

62 
42 

58 
49 

58 

48 

57 
45 

48 
39 

53 
33 

35 

25 

36 
17 

45 
19 

47 
35 

60 
36 

57 
29 

52 
34 

66 
24 

26 

7 

22 
6 

39 

11 

57 
38 

5« 
40 

60 
44 

64 
53 

52.0 
34.1 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

61 
47 

62 

43 

64 
42 

43 
34 

41 
32 

45 
38 

58 
30 

64 
29 

67 
31 

65 
50 

65 
47 

64 
42 

58 

48 

50 
45 

54 
39 

40 
28 

31 
26 

46 
25 

47 
29 

58 
35 

58 
33 

50 
23 

67 
23 

25 

10 

20 
8 

30 
14 

51 
26 

51 
40 

51 
42 

63 

44 

51.6 

33.5 

PICKENS  1 

MAX 

MIN 

60 
48 

66 
42 

54 
34 

34 
30 

40 
29 

53 
33 

60 
32 

63 
30 

62 
40 

59 
49 

60 
46 

57 
46 

51 

42 

50 
40 

46 
26 

28 
22 

42 

17 

45 
26 

55 
33 

52 

40 

48 
29 

60 
29 

46 
9 

12 
1 

27 
-  2 

46 
20 

50 
41 

53 
44 

57 
42 

60 
40 

49.9 
32.0 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 
MIN 

65 
45 

65 
43 

5B 
36 

38 
34 

43 
35 

53 
38 

54 

36 

56 
32 

65 
28 

62 
45 

62 
4B 

59 

48 

54 
46 

52 
39 

45 
29 

41 
25 

42 
23 

47 
28 

53 
35 

58 
36 

53 
32 

59 

29 

62 
14 

18 
9 

25 
0 

46 
16 

54 
31 

53 

39 

59 

40 

59 
42 

52.0 
32.8 

RICHWOOD 

MAX 
MIN 

60 
40 

54 
39 

50 
36 

58 
40 

40 

64 
40 

63 
40 

62 
30 

59 
42 

58 

48 

55 

40 

60 
40 

60 
40 

58 
39 

48 
36 

39 
29 

40 
20 

44 
29 

53 
39 

55 

40 

60 
30 

62 
30 

53 
13 

20 
14 

20 
4 

52 
10 

50 
39 

54 

46 

60 
40 

60 
42 

52. B 
33.9 

ROWLESBURG  1 

MAX 

MIN 

60 

47 

64 
39 

58 
44 

47 
36 

43 
33 

46 
38 

58 
31 

63 
26 

64 
28 

66 
38 

63 

49 

64 
48 

61 

48 

50 
46 

55 
33 

44 
29 

34 
26 

44 
23 

49 
26 

61 
36 

60 
36 

59 

26 

65 
15 

11 

33 
4 

48 
6 

39 
27 

54 
39 

53 

40 

61 
43 

54.0 
32.5 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

56 
41 

63 
36 

56 
34 

38 
28 

45 
31 

60 
26 

63 
25 

62 
20 

58 
26 

55 

43 

63 
43 

60 
44 

55 
44 

50 
38 

50 
29 

34 

14 

50 
10 

41 
21 

56 

2  8 

54 
39 

52 
23 

60 
17 

46 
6 

25 
5 

24 

-  2 

41 
15 

45 
24 

58 

30 

53 
35 

65 
30 

51.3 

26.8 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

57 

45 

53 

42 

58 
38 

45 
29 

36 
25 

38 
30 

55 
33 

60 
34 

61 
38 

58 
42 

51 

45 

53 
41 

55 

43 

48 
38 

48 
35 

37 
22 

31 
15 

44 
20 

33 
29 

56 
30 

53 
26 

48 
31 

57 
17 

20 
2 

15 

3 

39 
10 

49 
36 

51 
45 

55 
42 

57 
43 

47.5 
31.0 

SUMMERSVlLLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

60 

45 

61 

46 

67 
39 

40 

33 

39 
32 

50 
37 

63 

40 

64 
34 

68 
35 

65 
4B 

59 
51 

55 
49 

55 
46 

47 
44 

54 
35 

36 
26 

33 

20 

46 
20 

49 

32 

60 
40 

58 
32 

53 

33 

67 
25 

26 
9 

21 

6 

40 
10 

57 
39 

60 
50 

60 
40 

65 

43 

52.6 

34.8 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

56 

4? 

56 
44 

57 
42 

43 
31 

49 
31 

39 
34 

51 
35 

58 

30 

61 
30 

57 
42 

52 

47 

56 

47 

57 

45 

46 

41 

47 
38 

40 
22 

25 

19 

39 
20 

55 

29 

53 
35 

53 

29 

45 
29 

62 

19 

22 
5 

IB 

8 

33 

7 

49 
31 

51 
4  6 

51 
46 

55 

42 

47.9 
32.4 

WEBSTER  SPRINGS  I  E 
•     •     * 

MAX 

Mm 

63 

4E 

6? 
42 

63 

40 

62 
33 

54 
32 

60 
32 

65 

32 

67 
3C 

65 

40 

63 

52 

57 
51 

59 
52 

55 

46 

55 

45 

55 

33 

44 

2" 

46 
21 

50 
29 

59 

37 

56 
42 

51 
34 

66 
28 

59 
18 

19 

11 

29 
5 

44 
21 

57 
34 

54 
45 

63 
42 

60 
48 

55.7 
35.0 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

y 

5; 

6C 
4( 

50 
38 

4C 
3C 

42 

3C 

60 
32 

63 

44 

65 
32 

62 

44 

57 
45 

52 

49 

54 
48 

5C 
45 

50 
40 

51 
29 

34 
25 

46 
15 

44 
30 

58 
35 

55 

47 

56 
26 

54 
33 

50 
10 

27 
5 

30 
3 

57 
21 

60 
36 

56 
49 

55 

46 

63 
52 

51.9 
34.8 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

51 
52 

62 

4< 

48 
36 

36 

32 

41 
33 

61 
39 

61 
4t 

64 
46 

62 
50 

51 
5C 

51 
45 

56 
47 

49 
46 

53 
44 

53 
28 

33 
24 

48 
20 

48 
36 

61 
40 

57 

41 

51 
32 

64 
45 

45 
9 

15 

7 

36 
7 

58 
29 

57 
49 

58 

52 

62 

48 

66 
55 

52.5 
38.0 

BLUESTONE  DAM 

MAX 

Mm 

5' 
51 

62 
41 

65 
43 

4' 
33 

41 
3! 

52 
39 

6: 
3e 

66 
32 

65 
33 

65 

5C 
52 

58 

50 

51 

5C 

53 
45 

55 
43 

43 

3C 

46 
22 

46 
24 

49 

31 

59 

38 

58 
32 

52 

25 

65 
25 

32 

10 

23 
10 

29 
12 

50 
26 

59 

37 

61 
41 

59 
43 

53.2 

34.5 

GARY 

MAX 

MIN 

59   64   68 
51   45   37 

4' 
3" 

3? 
32 

52 

36 

64 
33 

6" 
3C 

71 
33 

6C 
32 

5£ 
5C 

54 
49 

61 

47 

53 
45 

58 
35 

36 
30 

36 
18 

51 
17 

52 

26 

64 
38 

61 
28 

56 
24 

69 
24 

31 
10 

20 
B 

39 
11 

61 

30 

60 
37 

61 
41 

67 
45 

54.  8 
32.5 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

63   65   50 

47   46   38 

4t 
31 

5 

3C 

58 
38 

62 
3' 

6< 
3C 

67 

40 

61 

5 

5" 

4  = 

60 
46 

54 

46 

56 
42 

54 
30 

33 
27 

45 

n 

50 
27 

58 
37 

60 

41 

51 
28 

63 

25 

58 

15 

20 
8 

31 
6 

55 

20 

56 

37 

60 
41 

65 
43 

64 
51 

54.4 
34.0 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

hEST  VIRGINIA 
NOVEMBER   1970 

Station 

Day 

otM 

onth 

Hi 
01 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LEnliBuPO  2  SS« 

MAX 

Mm 

59 

52 

61 
48 

57 
40 

41 
31 

51 
32 

62 

40 

65 

40 

64 
30 

62 
43 

58 
48 

59 
52 

57 
51 

51 
47 

51 

41 

53 
32 

36 
30 

47 
19 

45 
29 

58 
33 

56 

45 

52 
31 

62 
25 

58 
16 

22 

8 

24 
6 

50 
20 

58 
29 

57 
48 

55 
39 

63 
50 

53.1 
35.2 

PJNEVlLLt 

MAX 

Mm 

60 

50 

64 
47 

68 

40 

44 
33 

40 
32 

52 
36 

63 

34 

65 
32 

67 
35 

69 
35 

59 
50 

57 
49 

60 
47 

58 
46 

59 
35 

37 
29 

49 
18 

48 
20 

51 
27 

56 
34 

59 
27 

53 
23 

67 
18 

28 
10 

30 

7 

42 
11 

60 
30 

54 
36 

57 
41 

67 
45 

54.8 
32.6 

UNION 

MAX 

Mm 

58 

52 

59 
44 

60 

40 

41 
32 

38 

31 

50 
32 

61 

38 

65 
28 

66 

30 

63 

31 

56 
51 

58 
51 

57 
46 

53 

42 

55 
41 

41 
28 

37 

15 

48 
16 

45 
31 

57 
36 

58 
30 

51 
25 

62 
28 

29 

7 

20 
4 

28 
10 

56 
26 

61 
36 

58 
36 

63 
42 

51.8 
32.0 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

*     *     * 

MAX 

Mm 

60 
53 

64 
45 

59 
42 

42 
32 

52 

34 

65 

40 

68 
34 

69 
28 

64 
35 

58 
50 

60 
52 

60 
50 

55 

48 

51 
44 

53 
33 

37 
27 

51 

15 

45 
27 

61 
31 

59 
42 

56 

33 

65 

20 

60 
18 

24 
9 

26 
4 

54 
20 

60 
26 

59 

47 

58 
39 

66 
51 

55.4 
34.3 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

Mm 

54 
44 

47 
34 

52 
42 

68 
39 

63 
33 

57 
47 

60 
46 

62 

54 

56 
50 

55 

44 

51 

1" 

43 
32 

47 
27 

45 
23 

59 
28 

53 
39 

19 

30 
14 

28 

16 

40 
18 

47 
18 

62 
32 

60 
42 

60 
38 

52.1 
34.1 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

Mm 

59 
52 

61 

45 

55 
43 

43 
32 

50 
32 

63 
35 

67 
36 

64 
38 

62 
32 

56 

48 

57 
50 

61 
46 

55 
49 

53 

38 

53 

37 

40 
30 

47 
16 

45 
23 

58 

31 

58 
38 

54 
35 

59 
25 

51 
16 

27 
12 

27 
5 

48 
19 

52 
28 

63 
33 

63 
35 

66 
38 

53.9 
33.2 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

Mm 

59 

49 

58 
43 

56 
40 

52 

34 

58 
41 

62 

41 

69 
39 

60 
39 

57 
36 

57 
47 

59 

50 

60 
53 

57 
50 

53 
43 

58 

43 

52 

35 

52 
24 

45 
25 

56 
31 

52 

39 

53 
36 

60 
31 

55 
22 

35 
15 

30 

14 

38 
24 

48 
30 

60 
30 

54 
38 

61 

40 

54.2 
36.1 

KEARNEYSVLE  1  Nw  hBASO 

MAX 

Mm 

56 

49 

60 
42 

57 
45 

54 
31 

49 
31 

55 

37 

61 
35 

68 
31 

62 
32 

62 
47 

55 
47 

61 
52 

65 
51 

58 

46 

53 

41 

53 
35 

44 
22 

47 
21 

44 
22 

58 
27 

53 
36 

54 
28 

59 
29 

36 
12 

36 
11 

30 
11 

40 
25 

45 

28 

52 
33 

55 
38 

52.7 
33.2 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

Mm 

58 
49 

56 

45 

53 
39 

48 
33 

52 

44 

58 
35 

65 
36 

60 
32 

57 
39 

53 
48 

60 
52 

61 
54 

56 

52 

53 
47 

51 
40 

41 
28 

45 
23 

43 
25 

54 
29 

53 
39 

52 
29 

59 
28 

53 

15 

32 
15 

28 
11 

37 
22 

43 
29 

52 

30 

54 
41 

60 
32 

51.6 
34.7 

MATHIAS 

MAX 

Mm 

57 
51 

59 

47 

55 

44 

44 
31 

49 
38 

59 
38 

65 

34 

61 
28 

58 
30 

54 
49 

58 

50 

62 

46 

55 

50 

52 
39 

4fl 
39 

40 
30 

44 
16 

42 
21 

50 
31 

56 
38 

52 
32 

59 
27 

51 
16 

27 
10 

29 
5 

40 
18 

57 
28 

62 

37 

59 
41 

62 

43 

52.2 
33.6 

HOOREFIELO  2  SSE 

MAX 

Mm 

60 
52 

63 
48 

64 
48 

48 
37 

49 
33 

66 

42 

69 
36 

65 
30 

62 

33 

57 
53 

58 
52 

67 
48 

57 
53 

55 
48 

55 

42 

42 
34 

47 
18 

45 
24 

59 
31 

60 

45 

56 
32 

67 
26 

58 

19 

30 
13 

28 
8 

37 
18 

45 
24 

63 
32 

60 
40 

70 
40 

55.4 
35.3 

OMPS 

MAX 

Mm 

55 

51 

55 

45 

57 
47 

52 
35 

48 
35 

53 

42 

63 
36 

66 
32 

59 
33 

57 
48 

55 
49 

60 
54 

62 
52 

56 

47 

51 
46 

52 
35 

40 
29 

44 
24 

44 
28 

56 
30 

52 
38 

50 
29 

60 
30 

30 
14 

28 

15 

29 

17 

40 
26 

49 
33 

63 

37 

56 
43 

51.4 
36.0 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

Mm 

59 
53 

59 
48 

56 
46 

47 
33 

52 
37 

62 
46 

70 
32 

64 
29 

62 
32 

56 

51 

60 
52 

66 
51 

60 
52 

55 
47 

50 

43 

43 
34 

47 
26 

49 
23 

59 
28 

60 
39 

55 

38 

67 
24 

62 
21 

32 

16 

30 
S 

35 
16 

47 
26 

61 
33 

60 
40 

65 
39 

55.0 
35.4 

HAROENSVlLLE  R  H  FARM 

MAX 

Mm 

58 

52 

56 
48 

57 
49 

54 
33 

48 
34 

53 

43 

64 
35 

69 
30 

63 
31 

61 
36 

56 
51 

61 

49 

66 

50 

57 
46 

52 
46 

52 
34 

42 
19 

49 
23 

46 
26 

59 
31 

58 
37 

55 

25 

63 
32 

33 
13 

32 

7 

31 
10 

38 
26 

47 
30 

58 
37 

62 
36 

53.3 
34.0 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


IR01NU 


northwestern      01 
new  martinsville 

PARKtRSPURG  FAA  AP 

PARKERSBURG  WSO 

WEIRTON 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 


*    *    * 
NORTH  CENTRAL 


0.' 


BURNSVILLE 
GLENV1LLE  2  NE 
MANNINGTCN  1  N 
MORGANTDWN  FAA  AIRPORT 

•  •    • 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WSO 

CLAY  1 
HUNTINGTON  USD 

MADISON 

*  •    * 
CENTRAL  04 

ARBOVALE  2 

BAYARD 

CAMDEN  ON  GAULEY 

ELKINS  WSO 

FLAT  TOP 

MC  RDSS 

OAR  HILL 

ROWLESBURG  1 

SPRUCE  KNOB 

»    *    * 
SOUTHERN  OS 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTDNE  DAM 

LEWISBURG  2  SSW 

PINEVILLE 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 
MATHIAS 

MOOREFIELD  2  SSE 


T6 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


11.6 

T 


14 


Dty  ol  month 

M 


1.0    1.0 
T        T 

T 


21       22       23       24 


2S       26       27 

1 


1.0    1.0 
1 
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STATION  INDEX 


2     COUNTY 


ALBRIGHT 

UDERSQN 

AlPES*    1    Mi 

aRBOvAlE    2 

ATHENS    COMORO    COLLEGE   | 

BAYARD 

6ECKLEY  V  4  HOSPITAL   j 

6EC«lEY  WSO  « 

BE^ISCION 


bens  run  1  ss£ 

beo-ElE-  springs 
1  BLUEFlfLD  FAA  AIRPORT 
BLUESTQNE  DAM 
BRANCMtftND 
68AN0ONVILLE 
6'JSMV  PUN 

9JCRE*e 

BJCKHANNQN  2  W 
9JRNSVILLE 

CAIRO  3  S 
|  C1NDEN  ON  GAULEY 
CANAAN  VALLEY 
CENTRALlA 

^LESTON  WSO 
i«LESTJ>-  1 
CLARKSBURG  1 


1 

CLENQEN 


1  sw 


CRESTOn  1  SSW 


.NKLIN  2  N£ 
FREEfANSBURG 
GARY 

GASSAWAY 
GLENVtLlE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  Nw 

taiFFIIHS^lLLE 
HtL*E"  ,'ALlEY 

■  LIN 

H4hP£R$  FERRY 
HARPERS  FERRY  NaT  P 
HASTINGS 
HICO 

HOGSETT  GALLIPOLIS 

HUNDRED 

HUNTINOTQN  t*S0 

HJNTIN&TON  S£l 

IAEGER 

IRELAND 

JANE  LEW  1  W 


LEwISBuRG  2  SSM 


id  06  MGR&AN 
21'  OS  MERCER 

32  °: 


ERS 


INCOLI 
BESTON 

ENOlETON 
ocahonTas 

iPSMUR 
1    BRAXTON 

.    RITCHIE 
WEBSTER 
|    TUCKER 
52*J    02    BRAXTON 


209    04^    TUCKER 


3B4i 


RALEIGH 

WAYNE 
I   GREENBRIER 


|  GILMER 

CALHOUN 

LINCULN 

WEBSTER 

02   BARBOUR 

03,    LINCOLN 


PERSON 
FERSON 

02  WETZEL 
04i  FAYETTE 

3      'iV.  '. 

4364  01  WETZEL 


9NDQN  LOCK 

ADISON 

ANNINGTON 

ANNINGTON 

APLINTON 

ARTINSBURG 

FAA 

IP 

ARTINSBURG 

ATHIAS 

ATOAKA 

C  MECHEN  D 

M  13 

39  10 

38  22 

39  03 
38  37 
38  22 

38  21 

39  16 
38  27 


39 

78 

37 

35 

sa 

40 

39 

0* 

3? 

?? 

3B 

3  ft 

S7 

38 

56 

38 

1* 

38 

39 

39 

01 

38 

17 

39 

20 

»9 

19 

39 

11 

07 

3R 

41 

39 

4? 

3B 

2? 

38 

28 

37 

/« 

38 

49 

39 

06 

39 

23 

4l  38    12 

4|  38    03 

6l  39    33 

61  39    32 

7|  38    13 

91  39    24 

9  39    2B 

91  36    52 


79  15 

80  08 
80  16 
80  40 


79 

26 

30 

35 

81 

39 

80 

21 

81 

05 

b! 

22 

81 

17 

79 

?8 

80 

49 

87 

20 

80 

45 

79 

51 

81 

04 

80 

08 

81 

06 

79 

19 

BO 

(1 

n 

80 

80 
81 

Of! 

Bl 
80 

59 

80 

82 

U5 

77 

4  5 

80 

„- 

81 

on 

8/ 

11 

80 

2" 

82 

33 

81 

49 

80 

2B 

80 

26 

ii 

82 

24 

79 

51 

80 

42 

3? 

58 

82 

00 

Bl 

22 

BO 

21 

BO 

n 

BO 

01 

77 

59 

78 

5? 

11 

80 

44 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


%     If 

u 


MQNQNGAHELA  POWER  CO. 

RASSIE  L.  SIHS 
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WEST  VIRGINIA 


i.     i       I      I      I,     :  CI  OTI 


x.i.t. th«    ■ B<    l    Vlri  ■    b.    obti ij   i to   Lc 

CUM1  I  l!'11  Wim  i    "<     t  > I  nivi  rett)      ion  mi B.     I    » I     H   ■ '    

Addition*]    praclpi  tat  Ion  data   ara   -  on ta load    Lo     H0URL1    PRECIPITATION   DATA   BUI    VIRQINIA." 

dimensional  UNITS:     Dnlsss  otherwise   I  adlaated,    dlaenal  ona]   uni  t»  used    Ln   this  bulletin  are       ft n  aturs  In     f,    preolpltatlo d  <      |  ion tod   »i  r,.i 

mvtiont   in  miiaa.      Monthly  degree  da)    totala   art   the   Buna   ol    tha   negative   departun         '                                                                                      En       kippleaental   Data"    labia 
direct  1<  d   Ln   figures  are  tana  of  degreoa.     Resultant  vlnd   i*   the  vector  num  <>r  wind  directions  and  ■pood*  divided  by    thi    i ibai    of   obssrval 

oust k\  AT  I  OH  TIME:      [he  stm  ion    Index   ihova  observation    i  Laea    Ln    Local     itandard    I  Las       Diu  Lni     thi    nui i i       iservei       taki 

daylight   saving   iim.        Snoi   on   irouAd    Ln    tb*    "Snowfa  i  i    and  Bnoi   on   i I"    tabli     I      ai    vatlo '•■■     ill    axcepl    Baa  thai 

atatloos.      For   theaa  Btatlona  nnoi  on  ground  valua     ar<     u    ».■    ,    B.8.T.       Data    Ln   tha   "fjitreees"   Labia,      Dell] 

tura"   Labia,      ■  ■  Bind      table,    and    inowfall    Ln    tba   "Snowfa  1 1   and  Snoi  on  Ground"    table,    whan    publl    bed,  tl    Llaa  ol 

,.|.-.i  i  v.i  l  1  on 

EVAPORATION     is    measurotl     in    tha    Standard    Beather    Sitv  hi'-  type    pun    of    4- loo  I     <i  i  .inn   i.i     mi  I  i'hs    Hlhcrwlsc    shown    l.y     loolnuli      I  <>  J  lo«  i  , , 

Bind  t iibif.     Max  and  Mln  values    Ln   tha  Evaporation  and  Vlnd    tabla    ••  •    exl  remea  *>i    temperature    oi    iratei    an  aa   i led    lurln  1 1   boui      endli 

i  im<-  oi    observation,     wimi   is   tba   total  wind  soveawn I    Li Lea  ovei    tha  evaporation   pan  aa  d lined   by  a  continuou-    ai n<  tei  i 

above    the   pan. 

WATER   EQUIVALENT  values   publlshod    in    the   "Snowfall    and    Snow   on  Ground"    table   are    the  water   equivalent    of   snow,    aleet,    or    Ice   on  the   ground.       Sample 

i.i.i ;,  ining  meaa'urea\en1  a  ara   taken    I  roe  dif  fen-m    p»>i  m  s   n..    mi,  .■■■■.■.!  w   ,,i.-...,  v-  ,  i  ,  .,u  , .    ,  1.ir,.-ilu.iii  i  y .    occaelona]    drifting  and  otbei  causes  ol    Local    variability 

In  the  snowpaok  may  result  ln  apparent  incons t s t enr tea  In  the  record. 

snowfall:     Entries  oi    snowfall    in   the   "Monthly  Suaunarlsed  Data"   table,    the   "Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table,   and   Ln    thi    "Seasons]   Snowfall"   tabli      ■  ■■■  lud< 
snow  and  sleet,      (n  tries  ol    snoi  on  ground   Lnclude  snow,   sleet,   and    Lee. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  ln  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  ln  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  ln  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  ln  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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29.1 

28.9 
26.7 
27.7 

39.6 

39.1 
39.3 
36.1 

2.6 
2.0 

72 

70 
72 
70 

2 

1 

1 
1 

10 

10 
9 
6 

30 

28 
28 
28 

762 

794 
792 
826 

0 

0 
0 
0 

2 

6 

4 

7 

17 

19 

19 
19 

0 

0 
0 
0 

2.89 

3.54 
4.71 
3.66 

.72 

.47 

1.40 

1.05 
1.20 
1.72 

22 

22 
22 
22 

.7 

4.5 
.0 

1 

2 

0 

26 

31 

4 

7 
10 
7 

2 

3 
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2 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 

50. 4M 
M 
49.2 

28.5 

M 
29.9 

39. 5M 
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39.6 

3.0 

72 
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71 

1 
2 
2 

10 
12 

14 

30  + 
28 

31  + 
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783 

0 
0 
0 

2 

19 
16 
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0 
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2.83 
4.08 
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1.23 
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1.24 
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22 
22 
22 

2.0 
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.5 

2 
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T 
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6 
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7 

2 
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2 

DIVISION 
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2.5 

3.59 
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*    *    * 
CENTRAL             04 
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BAYARD 
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1.8 
2.1 
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2 
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7 
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890 
994 

0 
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0 
0 
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23 
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0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1970 
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HIGHEST  TEMPERATURE 
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LOWEST  TEMPERATURE 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WEST      VIRGINIA 


DECEMBER       1970 


SPECIAL        WEATHER        SUMMARY 


This  December  was  mild,  windy,  and  damp, 
with  temperatures  considerably  above  normal 
until  December  24,  when  the  State  was  covered 
with  arctic  air  which  persisted  until  the  end 
of  the  year.  Although  precipitation  was  general- 
ly normal  or  above,  snowfall  was  below  normal 
because  of  the  warmer  temperatures.  Over  2 
inches   of   rain   on  December  21-22  caused  ex- 


tensive flooding  in  many  northern  and  central 
parts  of  the  State*.  The  first  heavy  snowfall 
of  the  season,  which  gave  6  inches  of  snow  over 
most  of  the  State  and  up  to  30  inches  in  the 
mountain  and  eastern  sections,  began  December 
31.  This  snowfall  resulted  from  a  major  coastal 
storm. 


Robert  O.  Weedfall 

NOAA    Climatologist- West    Virginia 
Agricultural  Engineering  Building 
West  Virginia  University 
Morgantown,  West  Virginia  26506 


*These  notes  highlight  several  noteworthy  wea- 
ther events  and  were  compiled  before  data 
processing  for  this  publication  was  completed. 
For  further  details  see  the  accompanying  tables 
or  this  month's  issue  of  "STORM  DATA." 


DAILY  PRECIPITATION 
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NEK  MARTINSVILLE 

3.71 

PARKERSBURG  FAA  AP 

4.02 

PARKERSBURG  WSO         R 
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PICKENS  1 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
ROWLESBURG  1 

SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNO| 
STONY  RIVER  DAM 
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UNION 

WHITE    SUL^MJR    SPRINGS 

3.03 

T 

.13 

T 

T 

,11 

7 
.20 

T 
.01 

.16 
.03 

7 

.16 

1.14 
.72 

1.2* 
.23 

T 
T 

.01 
.01 

7 

T 

7 

2.57 

.13 

,10 

.13 

I 

.17 

.04 

1.69 

.26 

.07 

NORTH|ASTE<N                     06 

ICRKELEV    SPRINGS 

4.49 

.03                   .10 

.16 

.06 

.50 

.36 

.97 

.31 

.96 

.88 

,01 

.02 

.07     . 

brushy  run 
franklin  2  ne 
harpers  perry 
harpers  perry  nat  park 

3.04 
3.13 
2.86 
4.00 

.01 

T                        .0. 

.02 
.06 
.10 
.06 

T 
.01 

.33 

.13 
,91 

.12 
.27 
.92 

.02 

.13 

7 

.20 

.13 

.24 
.99 
.32 

1.90 

1.14 
.70 

.04 

.33 

.16 
.09 

.09 
.10 

.11 

.01 
.12 
.10 

.96    . 

.20    . 

J. 16 

T 

.06 

T 

.17 

.1* 

T 

1.07 

.63 

.99 

.94 

.07 

.61     . 
1.00    . 

MARTHSBURG    FAA    AP 

3.39 
1.30 

.03 
T 

.03                   T 
.02 

T 

.01 
.02 

.37 
.«1 

7 

1.04 
.26 

.11 
.21 

.15 
.-2 

.72 

.79 

.24 

.10 

.'0 

T 

T 

HOOREPIELO    2    SSE 

2.94 

,11 

.22 

.19 

1.29 

.24 

OMPS 

1.91 

.23 

,11 

.29 

.98 

.92 

PETERSBURG 

2.69 

.20                   T 

.01 

.39 

.24 

7 

.39 

.96 

.20 

.99 

waroensville  r  m  farh 

2.33 

.02 

.31 

.19 

.71 

.11 

SUPPLEMENTAL  DATA 
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N 
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th 

a> 

• 
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0 

~5 

0 

t- 

H 
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S>  £  • 

01      07      13 

19 

Averc 
sky  c< 
sunri: 

BECKLEY    WSD 

25 

6.0 

11.7 

35  +  + 

32 

04 

72 

78 

68 

74 

8 

7 

3 

2 

l 

0 

21 

- 

7.2 

CHARLESTON    WSD 

24 

4.6 

8.5 

43++ 

28 

04 

76 

79 

65 

70 

7 

4 

5 

3 

l 

0 

20 

- 

7.5 

ELKINS    WSO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75 

66 

73 

7 

11 

2 

2 

3 

0 

25 

- 

8.5 

HUNTINGTON    WSO 

23 

4.0 

7.9 

26++ 

25 

04 

75 

82 

66 

68 

6 

6 

4 

3 

0 

0 

19 

- 

7.3 

PARKERSBURG    WSO 

- 

- 

- 

36 

W 

04 

- 

- 

- 

6 

5 

5 

2 

0 

0 

18 

30 

- 

S—  rUierenc*   NoltM   Following  Slailon   Index 
-   143    - 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1970 


Station 

Day 

of  Month 

O) 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 
< 

•     *     • 
NORTHWESTERN       01 

BENS  RUN  1  SSE 

MAX 
MIN 

60 
35 

69 
42 

64 
29 

67 
34 

43 
28 

43 
22 

27 
22 

33 
18 

50 
26 

55 
28 

50 
29 

59 
34 

57 
37 

38 
31 

43 
20 

41 
21 

47 
32 

42 
34 

56 
30 

60 
35 

43 
25 

43 
33 

59 
32 

57 
22 

32 

16 

36 

14 

29 

14 

29 

15 

30 
14 

33 

13 

30 
20 

46.0 
26.0 

CAIRO  3  S 

MAX 
MIN 

71 
34 

67 
41 

62 
28 

62 
26 

43 
23 

44 
25 

32 
23 

53 
18 

56 
24 

55 
28 

56 
32 

55 

31 

45 
35 

46 
30 

47 
22 

51 
23 

45 
34 

45 
34 

62 
30 

42 
34 

40 
28 

53 

37 

62 

40 

57 
22 

40 
17 

30 

14 

30 
18 

30 
17 

34 

11 

33 
12 

32 
23 

47.6 
26.3 

CRESTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

50 
3' 

64 
39 

67 
26 

54 
24 

42 
21 

28 

21 

28 
21 

36 
17 

56 
28 

56 
26 

55 
30 

59 
37 

61 

41 

41 
28 

45 

22 

30 
22 

51 
29 

43 
29 

58 
31 

62 
32 

SO 
26 

48 
34 

65 
22 

64 
22 

40 
16 

34 
14 

31 
14 

30 
9 

34 
9 

33 
14 

33 

16 

46.7 
24.6 

MOUNDSVILLE 

MAX 

MIN 

69 
33 

65 
46 

54 
29 

55 
30 

42 

30 

42 

22 

37 
24 

50 

18 

53 

2  8 

53 
2' 

58 

30 

58 
43 

46 
35 

45 
32 

43 
22 

42 
23 

43 
35 

40 
33 

60 
30 

47 
34 

37 
28 

55 
34 

55 
34 

55 

22 

36 
18 

36 
15 

29 

19 

28 

19 

33 
15 

33 

16 

34 
20 

46.3 
27.3 

NEW  CUMBERLAND 

MAX 

MIN 

67 
33 

67 
45 

54 
31 

63 
33 

39 
31 

40 
20 

34 
23 

49 
20 

54 

33 

49 
29 

53 

31 

52 
39 

41 
34 

44 
31 

44 
20 

44 
23 

40 
35 

37 
33 

58 
31 

44 
26 

33 

22 

46 
32 

53 
30 

51 
22 

34 

18 

32 

15 

30 

17 

25 

16 

32 

13 

32 
13 

31 
20 

44.3 
26.5 

NEW  MARTINSVILLE 

MAX 

Mm 

70 
40 

68 
47 

61 
33 

66 
36 

43 

31 

44 
24 

38 
25 

53 
22 

54 

30 

52 
32 

59 

34 

59 

44 

46 
35 

45 
32 

44 
23 

47 
25 

45 
36 

41 
34 

61 
33 

45 
34 

38 
29 

58 
35 

55 

36 

54 
24 

39 
22 

32 
14 

30 

20 

31 

18 

34 

18 

34 
18 

32 

24 

47.7 
29.3 

PARKERSBURG  faa  ap 

MAX 
MIN 

70 
45 

64 
39 

68 
36 

68 
35 

43 
31 

36 
24 

33 

24 

52 
25 

56 
41 

52 

37 

60 

40 

59 

40 

40 
34 

45 
31 

43 
25 

48 
30 

46 
37 

48 
36 

60 
42 

43 
32 

38 
32 

60 
38 

60 
34 

34 
22 

38 

20 

27 
14 

30 
25 

31 
19 

34 
16 

33 
20 

33 
25 

46.8 
30.6 

parkersburc  wso 

MAX 
MIN 

70 
43 

67 
38 

67 
36 

67 
35 

43 
30 

35 
22 

33 
23 

53 

23 

57 
42 

52 
38 

59 

40 

58 
36 

38 
35 

45 
30 

47 
25 

49 

30 

45 
36 

43 
35 

60 

40 

43 
32 

37 
32 

60 
37 

60 
32 

33 
22 

37 

20 

27 
12 

29 
23 

30 
19 

34 
17 

32 

18 

33 
24 

46.5 
29.9 

WEIRTON 

MAX 

Mm 

66 

37 

63 

47 

56 
34 

62 

32 

40 
30 

38 
19 

33 
21 

47 
22 

52 

38 

47 
32 

55 
34 

54 
38 

40 
32 

41 
29 

40 
21 

37 
24 

40 
34 

35 
32 

56 
32 

40 
30 

33 
24 

46 
31 

52 
34 

48 
20 

33 
24 

31 
14 

27 
16 

26 
18 

32 

15 

32 
16 

30 
20 

43.0 
27.4 

WELLSBURG  3  NE 

MAX 

Mm 

69 
31 

64 
42 

48 
29 

64 
34 

40 

31 

41 
20 

32 
21 

49 
18 

53 
28 

49 
28 

55 
30 

55 
41 

43 
35 

43 

31 

42 

19 

39 

20 

41 
36 

37 
34 

59 
29 

44 
31 

34 
23 

50 
32 

55 

33 

50 
22 

35 
16 

32 
16 

28 
18 

26 

16 

31 
13 

33 
13 

31 
19 

44.3 
26.1 

WHEELING  WARWOOD  0"  12 

•     •     • 

MAX 

Mm 

50 
38 

68 
40 

64 
32 

64 
33 

43 
32 

41 
22 

29 
22 

34 
22 

50 

28 

52 
32 

44 
32 

57 
38 

50 
37 

37 
33 

43 
24 

41 
24 

42 
34 

43 
35 

45 
35 

58 

34 

39 
28 

45 
32 

52 
37 

55 
25 

32 
20 

35 
17 

28 

15 

28 
20 

26 

18 

32 
16 

31 

18 

43.6 
28.2 

NORTH  CENTRAL       02 

BELINGTON 

MAX 

Mm 

63 
31 

66 
36 

64 
27 

63 
29 

48 
29 

49 
19 

26 

IB 

30 
12 

50 
20 

50 
30 

52 
30 

55 
36 

60 
35 

36 
29 

39 
28 

45 
23 

44 
36 

41 
31 

54 
30 

56 
34 

43 
32 

56 
33 

56 
35 

59 
24 

32 

15 

41 
11 

23 
9 

26 

17 

24 
8 

32 

11 

29 
12 

45.6 
24.6 

BUCKHANNON  2  W 

MAX 

Mm 

67 
34 

63 
42 

60 
27 

65 
31 

48 
26 

39 
19 

28 
20 

50 
13 

51 
25 

51 
36 

55 
31 

60 
47 

47 
34 

40 
28 

43 
22 

50 
23 

45 
35 

45 
32 

57 
30 

49 
31 

42 
27 

56 
39 

58 

41 

54 
22 

40 
15 

30 
11 

26 

14 

30 

23 

28 

7 

28 
11 

35 

16 

46.3 
26.2 

CLARKSBURG  1 

MAX 

Mm 

60 
34 

68 
38 

63 
28 

66 
29 

52 
32 

44 
22 

25 
22 

32 
18 

49 

24 

53 

39 

51 
32 

57 
36 

59 

37 

36 
32 

42 
25 

41 
23 

47 
32 

44 
34 

57 

34 

58 
37 

42 
28 

44 
33 

59 

40 

57 
26 

32 
18 

38 
15 

27 
9 

26 
22 

28 
13 

30 
15 

29 
20 

45.8 
27.3 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

67 
39 

64 
39 

65 
33 

64 
31 

42 
29 

35 

19 

31 
19 

48 
19 

51 
39 

50 
36 

56 

34 

57 
39 

41 
30 

40 
30 

41 
22 

43 
29 

42 
32 

43 
32 

56 
36 

42 
29 

36 
27 

56 

34 

56 
34 

41 
21 

39 

IB 

25 

14 

27 

19 

26 
13 

28 
16 

28 
15 

32 
20 

44.4 
27.3 

GASSAWAY 

MAX 

Mm 

68 
38 

65 

45 

65 
31 

68 
35 

53 

27 

42 
22 

38 
18 

53 

18 

55 
24 

56 

40 

54 
34 

61 
34 

50 
35 

40 
31 

46 
24 

53 
26 

50 
26 

50 
34 

59 
31 

59 

34 

41 
31 

58 
38 

63 

45 

55 

24 

44 
19 

38 
13 

29 

15 

28 
16 

30 
9 

32 

12 

30 
26 

49.5 
27.6 

GLENVILLi  2  NE 

MAX 

Mm 

63 
36 

70 
42 

65 
27 

67 
34 

46 
24 

47 
22 

26 
22 

31 
16 

53 
23 

55 

31 

33 

31 

56 
38 

60 

37 

38 
31 

44 
20 

45 
20 

50 
32 

43 
35 

58 
29 

61 
33 

43 
27 

33 
35 

60 

41 

61 
24 

33 
16 

40 

14 

28 
13 

28 
12 

27 

7 

33 

7 

30 
15 

47.4 
25.6 

GRANTSVILLE  2  Nw 

MAX 

Mm 

65 
37 

70 
35 

67 
29 

67 
34 

45 
26 

48 
23 

28 
22 

33 

18 

55 
24 

56 
31 

56 

33 

58 
40 

60 
37 

39 
30 

46 
23 

48 
25 

53 

34 

43 
35 

53 

31 

63 
35 

45 
29 

52 
36 

63 

44 

63 

24 

35 

18 

42 
14 

29 

14 

37 
14 

38 
9 

35 
10 

34 

18 

49.3 
26.6 

MANNINGTON  1  N 

MAX 

Mm 

68 
33 

65 
46 

54 
26 

67 
33 

43 
30 

41 
21 

37 
15 

48 
16 

53 
23 

53 

28 

51 
37 

55 

31 

48 
42 

48 
35 

43 
30 

43 
20 

43 
29 

40 
34 

59 

33 

57 

34 

40 
24 

68 
35 

57 

40 

47 
21 

37 
14 

31 

14 

30 
14 

30 

14 

30 

18 

32 

8 

33 

16 

46.6 
26.3 

MIODLEBOURNE  2  ESE 

MAX 

Mm 

69 

34 

64 
46 

60 

29 

66 
35 

42 
29 

42 
9 

34 
24 

51 

18 

55 

26 

52 
28 

59 
30 

58 
40 

44 
34 

44 
31 

41 
21 

46 
21 

45 
35 

51 
26 

61 
30 

49 
35 

37 
25 

60 
37 

58 
34 

56 
25 

3?. 
14 

31 
16 

28 
16 

28 

15 

31 
14 

30 
12 

32 

21 

47.1 
26.2 

MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
43 

62 
38 

65 
33 

61 
31 

41 
30 

36 

18 

30 
20 

48 
20 

52 

43 

52 
35 

57 
35 

60 
39 

39 
32 

40 
30 

41 
24 

40 
32 

43 
33 

48 
32 

58 

40 

41 
27 

39 
28 

58 
33 

58 
38 

38 
20 

38 

19 

24 
11 

27 
19 

25 

17 

28 
16 

26 

16 

32 
20 

44.4 
28.2 

MORGANTOWN  L  AND  D 

MAX 

Mm 

65 
33 

65 
45 

58 
28 

62 
32 

42 
29 

41 
18 

35 

17 

46 
16 

52 

26 

52 

29 

55 

28 

57 

44 

44 
33 

38 
29 

40 
21 

41 
21 

42 
32 

40 
29 

60 
27 

48 
28 

33 
22 

59 

32 

58 
33 

51 
20 

40 

16 

32 
U 

29 

12 

24 
12 

22 

15 

22 

15 

27 
16 

44.3 
24.9 

WESTON 

MAX 

Mm 

74 
35 

68 
40 

64 
30 

67 
30 

50 
30 

47 
22 

32 
20 

32 

18 

52 
24 

53 

3» 

54 
34 

58 

40 

60 
38 

42 

30 

42 
25 

44 
23 

49 
29 

42 
34 

59 
32 

59 
38 

42 
30 

53 
35 

58 

43 

58 
23 

38 
18 

42 
13 

27 
13 

2=> 

20 

29 

14 

32 

11 

28 
15 

47.9 
27.4 

WEST  UNION 

»     »     * 

MAX 
MIN 

70 
35 

67 
40 

65 
28 

67 
33 

43 
26 

40 
20 

31 
23 

52 
17 

55 

27 

53 

29 

59 
36 

59 

45 

46 
33 

44 
30 

44 
20 

48 
21 

46 
36 

43 
30 

61 

29 

49 
32 

38 
25 

59 

36 

59 
36 

58 
28 

37 
16 

32 

13 

27 
13 

2  5 
13 

37 

13 

37 
11 

34 

15 

47.9 
26.1 

SOUTHWESTERN       03 

CHARLESTON  WSO 

MAX 

Mm 

71 

44 

65 
39 

67 
36 

66 
35 

49 
28 

38 
21 

29 

20 

53 

19 

55 
32 

56 

43 

59 

44 

59 

39 

43 
34 

43 
29 

45 
24 

50 
39 

45 
36 

53 
35 

61 
41 

42 
35 

41 
35 

58 
40 

63 
36 

36 

21 

40 

19 

24 
12 

30 
21 

28 
13 

30 
12 

30 
10 

28 
26 

47\l 
29.6 

CHARLESTON  1 

MAX 

Mm 

66 
41 

73 
44 

69 
36 

69 
38 

47 
30 

51 
21 

31 
17 

33 

18 

57 
21 

58 

38 

60 
40 

61 
41 

64 
38 

40 
26 

47 
25 

50 
26 

53 

37 

43 
37 

57 
36 

65 
34 

45 
34 

35 

36 

61 
49 

69 
26 

37 
21 

43 
14 

30 
12 

33 

13 

33 

12 

34 
11 

34 
11 

50.6 
28.5 

CORTON 

MAX 

Mm 

OUNLOW  5  SE 

MAX 

Mm 

70 
40 

65 

41 

66 
36 

66 
42 

47 
24 

43 
23 

12 

18 

52 
19 

55 
26 

58 
26 

58 
38 

58 

36 

48 
28 

43 
26 

44 
21 

52 
28 

46 
36 

49 
33 

60 
36 

55 
30 

43 
31 

56 

36 

64 
43 

62 
23 

36 
20 

32 

U 

33 

18 

29 
9 

33 
13 

33 

9 

30 
26 

49.0 
27.6 

HAMLIN 

MAX 

Mm 

65 
40 

72 

43 

69 

34 

68 

41 

46 
24 

50 
22 

30 
18 

35 

19 

57 
23 

56 

31 

59 

34 

61 
43 

57 
37 

39 
29 

47 
21 

48 
21 

54 
40 

43 
37 

57 
33 

63 
31 

46 
31 

32 

37 

60 
46 

67 
23 

37 
19 

42 
13 

30 
13 

34 

8 

33 

9 

34 

7 

36 

8 

50.1 
27.1 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

MAX 

Mm 

63 

41 

71 
41 

66 

31 

69 
38 

55 
26 

53 

18 

29 

18 

35 
19 

54 

24 

56 

32 

54 
30 

60 
40 

58 
35 

39 
25 

45 
20 

47 
22 

53 
35 

52 

33 

59 

34 

62 

37 

41 
31 

60 
29 

64 
37 

67 
23 

34 
17 

36 
12 

29 

8 

30 
10 

32 

7 

35 

8 

33 

10 

49.6 
25.5 

HUNTINGTON  WSO 

MAX 

Mm 

72 

49 

66 
44 

68 

40 

67 
37 

45 
27 

36 
21 

34 
23 

55 
24 

57 
44 

35 

39 

59 

47 

56 

37 

37 
34 

45 
28 

46 
25 

54 

36 

46 
37 

54 
35 

63 

40 

42 
36 

39 
35 

59 
39 

68 
33 

33 

21 

36 
18 

26 
10 

30 
19 

31 

10 

33 
12 

33 
10 

26 
26 

47.6 
30.3 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

MAX 

Mm 

73 

45 

72 
48 

69 
39 

68 
39 

45 
27 

46 
22 

36 
24 

57 
25 

59 

33 

39 
36 

60 
42 

60 

44 

44 
36 

46 
29 

47 
25 

55 

35 

55 

38 

54 
37 

63 

40 

60 
35 

43 
36 

61 
37 

70 
48 

59 
25 

39 
12 

32 
23 

34 
11 

34 
15 

35 

12 

33 
28 

52.3 

31.5 

LOGAN 

MAX 

Mm 

69 
46 

73 
41 

70 
42 

69 
44 

55 

29 

55 

26 

34 
22 

35 

24 

55 

27 

56 
32 

63 
43 

58 

46 

60 
40 

41 
34 

47 
26 

46 
26 

53 

42 

43 
38 

57 
37 

61 
38 

50 
38 

58 

40 

60 
51 

66 
31 

40 
26 

44 
16 

31 
16 

36 
16 

34 
20 

37 

17 

36 
16 

51.6 
32.1 
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SUMon 

Day  ol  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

at 

30 

11 

i 

< 

LONDON  LOCKS 

MAX 

MIN 

63 

49 

72 

46 

67 

41 

71 
40 

56 
31 

94 

19 

34 

22 

33 

22 

96 
26 

96 
32 

60 
42 

63 

43 

6? 

39 

41 
33 

43 

27 

44 
27 

31 
40 

43 
36 

56 

37 

62 
33 

46 
39 

30 
39 

61 
48 

67 
26 

J7 
24 

43 

16 

11 

19 

32 

14 

31 

13 

39 

4 

35 

50.6 
10.2 

MADISON 

MAX 

MIN 

64 
42 

72 

43 

65 
36 

69 
42 

51 
25 

32 

25 

30 
21 

34 
19 

51 
23 

57 
32 

60 
40 

61 
44 

60 
If 

40 
31 

44 
22 

46 
23 

92 
39 

46 
36 

56 
36 

62 
36 

47 
37 

60 
36 

62 

48 

69 
29 

39 

21 

42 

13 

31 

14 

33 

11 

33 

11 

34 

10 

34 

11 

30.0 
29.1 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

MAX 

MIN 

RAVENSWOOD  LOCK  park 

MAX 

MIN 

70 
41 

6B 

51 

63 
32 

66 

37 

44 
26 

44 
22 

33 
29 

53 

20 

37 

28 

55 

30 

58 
36 

60 
45 

46 
33 

43 
31 

49 
24 

91 
29 

91 
36 

48 
39 

60 
39 

39 
33 

47 
31 

62 
36 

64 
42 

59 

23 

36 

19 

32 

12 

30 
21 

30 
10 

31 

12 

32 

11 

32 

29 

49.3 
26.9 

ripley 

MAX 

MIN 

72 
41 

71 

49 

66 
34 

67 
36 

46 
28 

43 
21 

33 

24 

54 
20 

58 

27 

55 

30 

59 

37 

60 
45 

46 
34 

46 

30 

43 
29 

92 

28 

48 
37 

47 
39 

69 
36 

62 

26 

40 
30 

39 
39 

63 

49 

60 
22 

39 

23 

32 

13 

11 

19 

31 
9 

34 

11 

34 
12 

32 
26 

49.9 
26.7 

SPENCER 

MAX 

MIN 

70 
40 

66 
94 

62 
33 

66 
35 

47 
26 

41 
21 

31 
22 

53 

17 

56 
33 

54 
31 

58 
37 

59 
39 

46 

3* 

44 
29 

43 
26 

49 

30 

49 
33 

47 

34 

61 
33 

60 
23 

39 
31 

60 
31 

63 

46 

35 

22 

39 

17 

30 
12 

29 
20 

29 

6 

32 

9 

12 

8 

29 

22 

46.4 
27.7 

WAYNE  2 

MAX 
MIN 

72 
42 

70 
40 

70 
36 

66 
36 

47 
25 

43 
24 

30 

20 

55 

21 

35 

32 

59 
28 

62 

40 

62 
40 

39 

39 

95 

20 

30 
39 

47 
30 

39 
33 

30 

33 

39 

32 

64 
29 

69 

48 

58 

24 

39 
22 

36 

20 

34 
16 

30 

10 

33 

12 

34 
10 

36 

19 

30.4 
26.5 

WILLIAMSON 

MAX 

MIN 

71 

43 

74 
44 

70 
40 

72 

49 

53 

17 

35 

21 

54 
25 

64 
31 

37 

27 

47 
21 

47 
19 

56 
42 

44 
32 

62 

31 

57 
41 

60 
30 

67 
11 

42 

12 

33 

13 

33 

13 

38 

14 

WINFIELD  LOCKS 

•     •     • 

MAX 

MIN 

61 
45 

71 
49 

66 
36 

68 
40 

53 

32 

46 
25 

29 
24 

35 

25 

99 

29 

58 

34 

56 

34 

60 
42 

5A 
38 

39 
32 

46 
26 

46 
24 

52 
36 

44 
37 

59 
36 

62 
36 

44 
34 

49 
36 

60 
43 

66 
26 

36 
22 

40 
13 

31 
14 

37 
14 

33 

14 

34 

14 

34 

14 

49.2 
29.9 

CENTRAL             °4 

AR80VALE  2 

MAX 

MIN 

56 
27 

60 
42 

37 
22 

52 
20 

52 

12 

41 
IS 

25 

12 

45 
5 

90 
17 

53 

41 

48 
27 

59 

44 

52 
31 

37 
20 

41 
21 

36 

26 

42 
29 

44 
24 

55 

24 

53 

28 

39 
26 

59 
33 

56 

46 

56 

16 

36 
10 

33 

6 

29 

4 

22 

10 

28 
3 

31 

4 

31 

16 

44.3 
21. 5 

BAYARD 

MAX 

MIN 

60 
27 

56 
39 

52 
24 

59 
27 

45 
21 

40 
14 

24 

15 

40 

7 

46 
26 

47 
36 

48 
26 

52 

37 

46 

28 

32 
24 

36 
23 

32 

21 

38 
27 

37 
27 

52 
25 

51 
30 

36 
29 

51 
30 

so 

37 

44 
18 

35 

IS 

29 

13 

25 
2 

20 

14 

23 

12 

22 

10 

25 

6 

40.5 
22.2 

SECKLEY  V  A  HOSPITAL 

MAX 

MIN 

66 
39 

6* 

48 

62 
32 

60 
32 

50 
19 

43 
19 

27 
15 

50 
12 

48 
25 

56 

44 

57 
38 

56 

46 

in 
29 

40 
24 

42 

21 

39 
31 

39 
32 

53 

26 

53 
33 

53 

32 

52 

33 

56 
32 

60 
50 

55 

23 

40 
14 

28 

6 

29 

14 

25 

6 

33 
6 

31 
1 

30 
22 

46.7 
26.1 

BECKLEY  WSO 

MAX 

MIN 

'64 

50 

63 
43 

62 

+7 

60 
30 

49 
22 

34 
16 

25 

14 

48 
19 

47 
37 

55 

45 

56 

47 

57 
33 

34 
28 

38 
23 

40 
24 

36 

32 

38 
29 

54 

27 

53 

40 

43 
32 

52 

37 

56 
50 

59 
41 

41 
19 

39 

18 

19 
9 

27 
18 

24 

7 

29 

10 

30 

8 

29 
21 

44.0 
28.1 

BRANOONVILLE 

MAX 

MIN 

56 
31 

65 

40 

60 
26 

63 
29 

38 
27 

41 
16 

20 
18 

27 
12 

46 
22 

49 
36 

45 
26 

55 
34 

55 
33 

34 
27 

37 
21 

40 
24 

39 
30 

39 
30 

51 
27 

53 
32 

38 

22 

46 
33 

55 
35 

51 
19 

29 

14 

36 
11 

24 

7 

25 

16 

23 

7 

26 

11 

24 
11 

41.7 
23.5 

BUCKEYE 

MAX 
MIN 

5B 
25 

59 
30 

54 
18 

47 
27 

43 
10 

40 
14 

25 

12 

40 
3 

45 
20 

52 

29 

45 
22 

55 

33 

49 
30 

36 
21 

33 
17 

33 

17 

33 
28 

39 
27 

49 
29 

46 
23 

45 
23 

52 

27 

54 
43 

53 

17 

35 

17 

31 
3 

21 
6 

19 

10 

27 

-  1 

28 
-  2 

26 

13 

41.2 
19.1 

CANAAN  VALLEY 

MAX 

MIN 

96 

2B 

53 
43 

50 
21 

55 
25 

42 
15 

37 
10 

19 
12 

39 

-  2 

42 
27 

44 
35 

50 
26 

54 
43 

43 
26 

29 

20 

35 

21 

31 
23 

36 
29 

38 
25 

46 
30 

48 
27 

37 
24 

50 
35 

52 

42 

49 
1! 

34 
14 

30 
3 

19 
3 

15 
11 

21 

10 

20 

9 

30 

4 

38.9 
21.2 

ELKINS  WSO 

MAX 

MIN 

61 
26 

59 
23 

61 
23 

61 
30 

49 
27 

35 

16 

26 

8 

48 
8 

50 
18 

51 
26 

55 

27 

60 
38 

38 

30 

37 
27 

42 
18 

43 
31 

43 
32 

48 
26 

55 

32 

40 
23 

44 

26 

57 
43 

59 

41 

41 
13 

40 
13 

22 

6 

27 
18 

21 

11 

26 

4 

27 
3 

32 

16 

43,6 
22.2 

FLAT  TOP 

MAX 

MIN 

60 
45 

59 
42 

60 
43 

58 
42 

43 
26 

50 
19 

28 
12 

29 

10 

46 
27 

44 
34 

52 

41 

51 
45 

53 
29 

29 

20 

34 
19 

39 
23 

36 
27 

34 
24 

53 
23 

49 
28 

40 
27 

54 
33 

54 
46 

54 
20 

28 

19 

37 
3 

16 
1 

24 
10 

27 
12 

32 

11 

30 

11 

42.1 
23.0 

MC  ROSS 

MAX 
MIN 

60 
3* 

62 

40 

62 
29 

59 
29 

49 
21 

44 
17 

23 

15 

50 

10 

49 
22 

56 

43 

55 

34 

57 

44 

51 

31 

40 
24 

41 
23 

36 
31 

38 
32 

46 
29 

54 
30 

54 
32 

44 
32 

54 
36 

56 

43 

58 

20 

40 
IS 

35 

6 

27 
6 

24 

1 

31 
2 

31 

0 

29 

21 

45.7 
24.4 

OAK  HILL 

MAX 

MIN 

62 

44 

65 
50 

65 

36 

63 

45 

47 
25 

52 
19 

26 
16 

26 

17 

54 
22 

52 
38 

59 

42 

59 

44 

63 
34 

37 
26 

46 
26 

44 
26 

42 
34 

39 

31 

53 

30 

56 
34 

39 
34 

46 
38 

56 

45 

63 

24 

33 

19 

41 
6 

29 
8 

31 
9 

27 
9 

30 
8 

31 
8 

46.2 
27.5 

PARSONS  1  SE 

MAX 

MIN 

65 
32 

65 
35 

63 
26 

63 

28 

46 
25 

48 
18 

23 

19 

28 
13 

51 
21 

52 

31 

54 
33 

56 
33 

61 
35 

36 

28 

39 

26 

46 
24 

42 

25 

41 
31 

51 
26 

56 

34 

42 
25 

44 
31 

56 
40 

S3 

22 

31 
13 

43 
11 

27 
5 

27 
18 

23 

15 

31 
10 

32 

13 

45.0 
24.4 

PICKENS  1 

MAX 

Mm 

62 
39 

58 

36 

58 

31 

58 
25 

47 
19 

36 
11 

22 

13 

47 
6 

45 
29 

51 
35 

52 

32 

56 

41 

41 

26 

36 
23 

41 
22 

41 
26 

40 
29 

49 
26 

54 
31 

49 
30 

57 
28 

55 

43 

57 
46 

S3 

17 

39 
12 

26 

4 

20 
5 

18 
11 

29 

1 

29 
3 

33 

12 

43.9 
23.0 

REEDSVILLE  EXP.  FARM 

MAX 

MIN 

66 
31 

62 
31 

53 
26 

63 
31 

41 
27 

38 
20 

16 

46 
11 

49 
27 

50 
36 

54 
27 

54 
49 

55 

28 

36 
27 

41 
17 

37 
23 

41 
32 

39 
29 

51 
26 

50 
29 

55 

21 

55 
33 

55 
52 

54 

18 

33 

12 

36 

10 

24 

7 

22 

17 

27 

7 

26 
9 

30 

7 

44.6 
23.3 

RICHWOOO 

MAX 

Mm 

ROWLESBURG  1 

MAX 

Mm 

61 
32 

66 
33 

63 
26 

63 

23 

48 
30 

46 
21 

23 

19 

29 

15 

48 
20 

31 

26 

50 
30 

58 
33 

60 

36 

37 

30 

40 
28 

42 
24 

41 
33 

42 
33 

52 

30 

53 

36 

42 
26 

39 
29 

55 
35 

SO 
24 

32 
12 

41 
14 

23 

9 

27 

19 

24 
17 

27 
10 

23 

9 

44.0 
24.6 

SENECA  STATE  FOREST 

MAX 

Mm 

58 
28 

63 
29 

48 
21 

55 

23 

45 
12 

34 

15 

28 
5 

47 
5 

50 

16 

36 
26 

49 
28 

61 
38 

42 
27 

40 
23 

45 
24 

37 
24 

40 
30 

49 
24 

55 
25 

49 
26 

39 
26 

37 
36 

58 

41 

46 
11 

41 
10 

32 

4 

2S 

IS 

28 

7 

33 

-  1 

33 

-  3 

26 

16 

44.3 
19.8 

SPRUCE  KNOB 

MAX 

Mm 

60 
40 

57 
42 

59 
38 

54 
40 

42 
18 

49 
12 

19 
12 

30 
10 

45 
23 

47 
38 

51 
33 

48 
43 

54 
30 

37 
20 

34 
20 

41 
23 

38 
22 

37 
23 

48 
23 

57 
24 

40 
28 

45 
29 

53 
34 

57 
16 

26 

12 

38 

3 

20 
3 

22 

10 

19 
9 

27 
10 

30 
14 

41.4 
22.8 

SUMMERSVlLLE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

59 

40 

65 
50 

63 
35 

64 
39 

49 
27 

49 
21 

25 

19 

26 
16 

53 
22 

52 

41 

57 
39 

56 

47 

61 
35 

36 
28 

42 
27 

44 
26 

47 
36 

42 
32 

56 
32 

56 

34 

44 
33 

57 
36 

57 
47 

63 
23 

33 

22 

40 

10 

25 

10 

26 

8 

25 

7 

31 

6 

33 

6 

46.3 
27.3 

TERRA  ALTA  NO.  1 

MAX 

Mm 

57 
36 

62 
38 

60 
30 

59 

30 

39 
22 

39 
12 

19 
13 

24 
12 

44 
17 

45 
37 

46 
31 

52 
38 

50 
31 

32 

22 

35 

21 

39 

20 

34 
24 

36 
26 

46 
26 

50 
30 

38 
26 

42 
30 

51 

31 

SO 
18 

26 

14 

33 
6 

19 
5 

21 
13 

21 
11 

25 

11 

23 

7 

39.4 
22.3 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 
•     •     * 

MAX 

MIN 

61 
37 

62 
35 

63 

31 

64 
33 

51 
26 

34 
21 

26 
21 

49 
15 

51 
25 

56 
33 

57 
34 

57 
49 

51 
35 

41 
30 

45 

27 

46 
28 

45 
35 

49 
33 

57 
32 

56 
34 

55 

31 

59 

46 

62 

44 

60 
25 

44 
16 

39 

10 

27 
9 

26 

16 

3' 

7 

31 

7 

35 
20 

47.9 
27.4 

SOUTHERN            05 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

MAX 

Mm 

63 

44 

59 

46 

62 

36 

58 
35 

54 
21 

49 
21 

26 

14 

50 

14 

48 
28 

54 
36 

56 

40 

36 
46 

57 
38 

4B 
23 

44 
25 

38 

30 

39 
33 

56 

27 

55 

41 

52 

30 

52 
33 

96 
50 

59 

30 

59 
22 

42 

16 

39 

6 

29 

3 

23 

12 

24 
15 

33 

6 

29 

20 

47.3 
27.9 

BLUEPIELD  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
51 

64 
53 

62 
52 

60 
30 

56 
24 

37 
17 

28 

16 

51 
20 

49 
41 

56 

47 

60 

50 

55 
36 

38 

30 

39 

27 

43 
30 

36 
33 

40 
31 

58 
29 

55 

44 

50 
33 

55 

41 

60 

46 

46 
24 

42 
20 

21 

9 

29 

20 

27 

17 

33 

18 

33 

15 

32 
23 

46.5 
31.8 

BLUESTDNE  DAM 

MAX 

Mm 

67 
37 

69 

37 

67 
34 

65 
38 

52 

23 

57 
29 

30 
19 

30 
16 

42 
18 

52 

24 

59 

37 

49 
36 

61 
39 

40 
30 

42 
25 

44 
26 

42 
35 

42 

34 

49 
33 

56 

37 

48 
35 

60 
43 

63 

30 

37 
21 

40 

13 

28 

12 

33 

15 

30 

14 

31 
10 

39 
11 

47.3 
27.3 

GARY 

MAX 

Mm 

67 
38 

72 
37 

68 
35 

67 
38 

53 
22 

52 
19 

32 

19 

34 

IB 

59 
19 

52 
25 

64 

37 

60 
34 

59 
38 

39 
31 

43 
19 

47 
16 

46 
35 

42 

34 

61 
27 

59 

39 

48 
37 

61 
48 

66 
29 

37 
20 

46 
12 

26 
12 

34 
16 

32 

13 

36 

9 

37 

9 

50.3 
26.7 

KOPPERSTON 

MAX 

Mm 

69 

41 

64 
48 

65 
37 

65 
34 

50 
23 

49 
21 

29 

17 

46 
18 

47 
26 

56 

43 

54 
37 

59 
46 

49 
32 

40 
28 

43 

20 

43 
31 

44 
34 

46 
31 

53 

36 

56 
34 

54 
36 

59 

48 

61 
48 

59 
24 

33 

19 

31 
9 

30 
12 

28 

11 

36 

12 

31 
9 

34 
24 

47.8 
28.7 

Sm  R«f«r<tDC6)  Noioi  Following  3utlon  Index 


Continued 

VI 

UL 

I 

It 

mi 

J£.\ 

rtA 

1U 

tit 

.b 

WEST  VIRGINIA 
DECEMBER   1970 

Station 

Day 

ot  Month 

O) 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

LEHIS8URG  2  SS« 

MAX 

Mm 

63 

39 

65 
42 

57 
33 

60 
32 

45 
24 

45 

19 

29 

16 

48 
13 

50 
23 

58 
46 

52 

32 

61 
47 

52 
33 

42 
26 

40 
28 

42 
26 

40 
35 

50 
31 

56 
31 

54 
33 

42 
35 

56 
38 

61 

47 

58 
23 

40 
IB 

38 
9 

31 
11 

27 
13 

31 

U 

33 
14 

31 
23 

47.0 
27.5 

PINEVlLLE 

MAX 

MIN 

59 

38 

71 
40 

68 
35 

68 
38 

52 

23 

48 
26 

34 

19 

31 
IB 

52 

18 

51 
24 

60 
33 

51 
36 

61 
37 

39 
28 

41 
18 

44 
19 

45 
34 

45 
33 

54 
31 

58 
35 

46 
36 

53 
39 

57 
47 

62 
27 

32 
24 

42 
12 

30 
12 

38 
13 

31 
12 

36 

9 

35 
9 

48.2 
26.3 

UNION 

MAX 
MIN 

65 
37 

65 

43 

66 
30 

60 
37 

49 
21 

50 
24 

26 

16 

28 
12 

50 
15 

50 
25 

58 
34 

57 
35 

60 
36 

38 
28 

41 
23 

42 
23 

40 
33 

40 
31 

54 
29 

55 

31 

48 
33 

57 
35 

58 
43 

60 
25 

36 

16 

42 
9 

24 
9 

32 
14 

28 
10 

30 
6 

33 

9 

46.6 
24.9 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
•     •     * 

MAX 

MIN 

65 
33 

69 
36 

61 
29 

63 
34 

47 
25 

47 
22 

32 

17 

52 
12 

53 

20 

60 
48 

57 
33 

63 

44 

51 
34 

44 
28 

44 
28 

40 
30 

41 
35 

54 
32 

56 
29 

56 
34 

44 
33 

57 
39 

63 
43 

62 
25 

44 
16 

39 

10 

32 

16 

29 
14 

34 
9 

37 
5 

34 
23 

49.3 
27.0 

NORTHEASTERN        06 

BERKELEY  SPRINGS 

MAX 

MIN 

52 

28 

67 
32 

59 
29 

56 
37 

44 
28 

45 

18 

33 

24 

44 
16 

56 
22 

62 
39 

47 
27 

41 
31 

45 

31 

42 
32 

42 
23 

33 

28 

47 
30 

43 
34 

62 

25 

61 
36 

41 
23 

36 
29 

36 

28 

38 
29 

37 
IB 

33 

14 

30 
21 

32 

17 

33 

17 

34 
15 

44.4 
26.2 

FRANKLIN  2  NE 

MAX 

Mm 

60 
29 

65 
38 

55 
26 

58 
35 

53 
18 

45 
21 

30 

21 

51 

11 

54 
20 

58 
33 

52 

28 

49 
36 

41 

30 

44 
30 

47 
22 

34 
21 

42 
30 

54 
24 

61 
28 

60 
37 

48 
29 

52 

32 

47 
39 

42 
26 

41 
16 

36 

12 

30 
14 

28 

20 

32 
11 

34 

7 

29 

16 

46.2 
24.6 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

MAX 

Mm 

55 

33 

71 
34 

62 

31 

58 
34 

45 
24 

40 
19 

35 
23 

41 
17 

53 
25 

55 
33 

47 
29 

39 
32 

4J 
31 

46 
33 

44 
26 

38 
25 

49 
32 

49 
33 

66 
32 

61 
37 

46 
28 

45 
27 

44 
28 

39 
28 

45 
19 

38 
18 

37 
IB 

39 
16 

37 
16 

37 
16 

31 
19 

46.4 
26.5 

KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 

MAX 

Mm 

60 
27 

53 

28 

69 
29 

58 
26 

55 
22 

45 
22 

33 

21 

36 
13 

41 
18 

55 

27 

52 

25 

44 

32 

37 
29 

46 
32 

44 
28 

42 
18 

44 
26 

51 

33 

48 
25 

65 
33 

50 

27 

35 

29 

37 
29 

37 
27 

40 

17 

35 

17 

32 

14 

36 
21 

33 
12 

34 

14 

35 

16 

44.6 
23.8 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

Mm 

52 

30 

67 
36 

53 
29 

55 

34 

44 
25 

42 
24 

34 
16 

40 
14 

53 

24 

54 
28 

43 
26 

37 
33 

44 

33 

42 
26 

41 
22 

40 
20 

47 
34 

45 
28 

62 
27 

47 
27 

33 
28 

34 

30 

36 
30 

38 
26 

34 
16 

27 
17 

33 
17 

31 

19 

32 

14 

33 

18 

28 
19 

42.0 
24.9 

MATHIAS 

MAX 

Mm 

57 
26 

63 
38 

55 

28 

59 
35 

50 

19 

41 
21 

29 

21 

42 

10 

54 
26 

53 
35 

49 
27 

46 
35 

41 

33 

40 
28 

39 
26 

33 

32 

46 
29 

47 
31 

60 
28 

57 
28 

41 
27 

48 
32 

53 
36 

38 
28 

30 
15 

30 
14 

30 
11 

28 
19 

28 
12 

29 
17 

28 

17 

43.6 
25.4 

HOOREFIELO  2  SSE 

MAX 

Mm 

60 

29 

66 

40 

50 
28 

55 

26 

52 

20 

42 
24 

33 

25 

52 

14 

58 
27 

57 
43 

50 
28 

40 
33 

44 
38 

43 
31 

43 
27 

37 

19 

47 
31 

49 
27 

63 
26 

62 
32 

44 
28 

41 
32 

42 
35 

42 
23 

40 

18 

37 
17 

34 
13 

31 
24 

33 

15 

35 

14 

28 

19 

45.5 

26.2 

OMPS 

MAX 

Mm 

59 
28 

57 
27 

66 
33 

58 
36 

53 
29 

45 
22 

30 
24 

32 

18 

40 
IB 

55 

28 

49 
28 

45 
34 

42 
35 

45 
33 

42 
28 

38 
19 

38 
26 

4B 
33 

43 

28 

62 
37 

42 
27 

35 

30 

38 
30 

40 
28 

36 
21 

35 

18 

29 
16 

32 
22 

32 

20 

30 
14 

32 

20 

42.8 
26.1 

PETERSBURG 

MAX 

Mm 

ROMNEY  3  NNE 

MAX 

Mm 

54 
27 

68 
31 

49 
23 

56 
35 

43 
26 

41 
23 

34 
26 

47 

14 

55 
21 

56 
39 

46 
27 

40 
37 

46 

37 

43 
34 

43 
24 

35 

18 

48 
32 

46 
37 

63 
23 

61 

40 

42 
25 

40 
32 

40 
31 

41 
28 

41 

18 

35 

18 

36 
16 

32 
24 

32 
12 

32 
11 

30 
16 

44,4 
26.2 

HARDENSVILLE  R  H  FARM 

MAX 

Mm 

67 
26 

60 
29 

69 
26 

63 
26 

53 
23 

48 
23 

31 
24 

33 

14 

49 
19 

39 
29 

56 
27 

43 
31 

41 
35 

44 
32 

44 
23 

43 
19 

39 
27 

50 
32 

50 
26 

62 
33 

49 
28 

35 

31 

43 
30 

43 
28 

38 
IB 

38 
17 

26 

12 

35 

24 

31 
14 

31 

14 

34 
19 

45.5 
24.6 

So*  R*f*r*nc*  Not**  Following  Station  Ind*x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


WI1T  vIKCINIl 


Sl.llon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

1 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

ie 

17 

18 

11 

20 

21 

22 

23 

24 

u 

28 

27 

23 

29 

30 

31 

•    •    • 
NriRTH»tST6«S         01 

CRESTON  1  ISM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

i 

1 

1 

T 
T 

NEW  MARTINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

.2 

I 

i.J 

3 

PARKERSBURG  P44  4P 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1.5 

PARKERSBURG  WSO 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

.4 

T 

T 
T 

T 

2.3 

T 

WEIRTON 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.8 

i 

.4 

1.3 

1 

T 
I 

1 

T 

T 
T 

WHEELING  WARWOOD  DM  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1.0 
T 

1.3 

1 

T 
T 

.3 

1 

1 

T 

T 

•    •    • 
NORTH  CENTRAL       02 

BURNSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

.3 
2 

7 

T 

7 

C-IENVIUE  2  NE 

SNQWF4LL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

1.9 
2 

T 
1 

.3 

1 

1 

7 

7 

MANN1NGT0N  1  N 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

.3 

1 

T 

T 

.3 

1 

7 

M0RG4NT0WN  F44  4IRP0&T 

SN0WF4LL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.2 
2 

1.0 
1 

T 
1 

T 
1 

7 
7 

3.3 

*    •    • 
SOUTHWESTERN        03 

CHARLESTON  WSO 

SNQWF4LL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

.6 

.1 

1 

T 

T 

7 

T 

7 

10.2 

7 

CLAY  1 

SN0WF4LL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

HUNTINGTON  WSO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 
T 

T 
T 

T 

4.3 

7 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
1 

-INFIELD  LOCKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

•    •    • 
CENTRAL             04 

ARBOVALE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

BAYARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

.5 

1 

2.0 
2 

T 
2 

T 

T 

.3 

T 

.5 

T 

6.0 
6 

T 
4 

3.0 

6 

1.0 
3 

7 

T 
4 

CAMDEN  ON  GAUIEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.1 
T 

T 
T 

T 
T 

8.0 

4 

2 

1.0 
2 

1.0 
1 

1 

ELKINS  WSO 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 
WTR  EOUIV 

.6 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

.1 

T 
T 

.1 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1.8 
3 

.1 

.6 
2 
.1 

.4 
2 
•  1 

T 
2 
.1 

7 

12.2 
1 
.2 

flat  top 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

7 
2 

1 

1.0 
2 

MC  ROSS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 

4 

T 
1 

7 
1 

3 

5.0 

7 

DAK  HILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
2 

1 

7 
1 

T 

7 

7 
7 

ROWLESBuRG  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.6 

2 

T 
T 

3.0 
5 

T 
3 

1.8 
3 

4 

7 
3 

3 

SPRUCE  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
1 

T 
T 

.1 
1 

T 
1 

.1 
1 

. 

. 

.2 

T 

.3 

1 

1.0 
2 

.2 

. 

. 

. 

»    •    * 
SOUTHERN            05 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

.8 

1.0 
1 

T 
1 

7 
7 

T 

7 

4.7 

T 

BLUESTONE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

7 

T 

T 
7 

LEWIS8URG  2  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.4 

PINEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
2 

T 
1 

1 

7 
7 

•    •    t 

NORTHEASTERN        06 

BRUSHY  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 
1 

T 
T 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 

3.0 

1.0 

T 

9.0 

MATHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.5 
2 

T 

1.0 

T 
T 

T 

14.0 

MOOREFIELO  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


WEST  VIRGINIA 

DECEMBER  1970 

DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

•  g 
m  8 
■  g 
II 

e  d 
>  3 
<g 

> 
•t 

•a 

o  E 
1* 

&2 

Ob. 

■3 

s 

Q 

i 

a 

■ 

■ 
Q 

• 

No.  of  Days 

■a 

■a 

gi 

I* 

|| 

Q 
i 

6 

£ 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

0 

■3 -a 
Q  o 

0) 

Q 

S 

1 

i 

1 

11 

hi 

8  » 

5  I 

*         •         * 

FEBRJARY          1970 

SPRUCE    KNOB 

38.6 

18.8 

28.7 

58 

19 

•    10 

4 

1009 

0 

7 

25 

4 

2.11 

.76 

14 

24.3 

12 

14 

5 

i 

0 

»          *         » 

JUNE                     1970 

GASSArfAY 

M0RGANT3i«N    L    AND    D 

tOuNDSVIUE 

SPRUCE    KNOB 

WHEELING    WARWDOD    DM    12 

83.0 
61.7 
84.0 
74.5 

81.4 

57.* 
56.0 
56.2 
55.5 
60.4 

70.2 
66.9 
71.1 
65.0 
70.9 

88 
89 
93 
82 
90 

17+ 
10 
30 
IB 
11  + 

47 
44 
4  5 
42 

47 

8  + 
7 
7  + 

7 

7 

6 
10 

6 
56 

9 

0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

(1 

0 
0 
0 
0 

5.12 
3.79 
5.89 
2.82 

5.11 

-       .54 
.78 

L44 
.71 

1.19 
.82 

1.43 

6 
27 

27 

16 
6 

.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 

12 
7 

7 

3 

2 
4 
1 
5 

2 

0 
2 

0 

1 

*          *         * 

AUGUST               1970 

FRANKLIN    2    NE 

M 

58.4 

M 

46 

25 

0 

0 

0 

4.14 

.98 

23 

.0 

0 

8 

5 

0 

*         •         * 

SEPTEMBER       1970 

GRANTSVILLE    2    NW 

8.4.2 

57.1 

70.2 

94 

18 

40 

29 

47 

6 

0 

0 

0 

2.65 

.57 

24 

.0 

0 

7 

3 

0 

•          •         • 

OCTOBER           1970 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

69.9 

45.2 

57.6 

83 

10 

26 

17 

239 

0 

0 

4 

0 

4.42 

1.29 

30 

.0 

0 

9 

4 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

0 

Day  of  Month 

1     |    2    | 

3 

4     | 

5 

E 

7        8 

9 

10 

11 

12 

13      14       IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22      23      24 

25  |  26   |   27 

28       29 

30 

31 

•       *       • 

FEBRUARY             1970 

SPRUCE    KNOB 

2.11 

.27 

.16 

.05 

.03 

T 

.25 

.33 

.06 

.05 

.02       .76 

T 

.05 

.02 

.06 

.         .         . 

MARC"                   1970 

DILLE 

1.25 

T           T           T 

.27       .49 

.27 

.22 

.         .         . 

APRIL                    1970 

DILLE 

4.98 

T            .48 

.30 

.04 

.44 

.49       .12 

T 

T 

.16 

T 

T            .48    1.29 

.52       .05 

.44       ,17 

.        .        . 

n«V                        1970 

DILLE 

1.6S 

T 

.02 

.18 

.16       .40       .15 

.22 

.42 

.02 

.06 

.          .          . 

JUNE                        1970 

ALBRIGHT 
ALPENA    1    NH 
GASSAVAY 
LAKE    LYNN 
MANNINCTON    1    w 

4.94 
5.65 
5.12 
4.30 
3.58 

.21 

.03 
.10 
.57 

T 

.32 

.45 
■  22 
•  39 
.21 

1.42 

.78 
.07 
.25 
.08 

.46 
.70 
1.44 

1 .  oa 

.08 

.17 
.15 

.14 

T 

.11 
.35 
.95 

.27 
.60 

.03 

.14                   .32 

.25 

.18                   .18 

.25                   .53 

.16                   .48 

.42 
1.42 
T 

.19 
.75 

■  10 
.12 

.08 

.38 

.28 
.79 

.47 
.35 
.22 

.06 

.05 

.04 

.25 
.53 

.13 

.06 

.32 
.39 

.29    1.27 
.73 
.23 

.10 
.01      T 

.12 

hC    MECHEN    DAM    13 
MORGANTOwN    L    AND    D 
M0UNDSVILLE 
SPRUCE    KNOB 
VALLEY    HEAD 

6.88 
3.79 
5.B9 
2.82 
6.91 

.04 

.08 

.25 

.40 
1.06 

.24 
.30 
.10 
.48 
.12 

.11 
.10 
.23 

.14 
.06 

.(9 

.30 

•  11 
.05 
.92 

.26 
.21 

.62 

.31 
.18 

■  21 

2.09 
.02 

.44 

.37       .39       .40 
.02                   .33 

.68       .18       .92 

T 

T 

.28 
.28 
.62 

1.39 

T 
.03 

.03 

.47 
.32 

1.  18 
.02 

.34 

.47 
.83 

.06 

.42 

T 

.32 

.10 

.36 

1.60 

.71 

.24    1.19 

.10 
.58 

T 
T 

.01       .04 
.03 
.04 

T 

WHEELING    WARW000    DM    12 

5.11 

.03 

.42 

.03 

1.43 

.06                   .37 

.62 

.29 

.71 

.98 

T           T 

.01 

•        *         * 

AUGUST                 1970 

FRANKLIN    2     N£ 

4.14 

.14 

.08 

.55 

.74 

•  03 

.01 

.78 

.52 

.11 

.98 

.20 

.         .         . 

SEPTEMBER         1970 

GRANTSVILLE    2    NW 

IRELAND 
VAN0ALIA 

2.65 
4.26 
6.01 

T 

.40 
.11 
.49 

.14 
.10 
.34 

.09 
.73 
1.15 

.20 

2.04 
1,91 

.90 
.19 

.23 

.11 
.20 

.37 

.96 

t      l.oe 
2.25 

.          .          . 

OCTOBER              1970 

POINT    PLEASANT    5    NNE 

4.42 

.03 

.06 

.29 

.27       ,42 

T 

.11 

.90 

.14 

.67 

1.29 

.68 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


«4T    VIK'.INI* 
1,111  Mill  M     11  l<i 
B|   i  A. 


D«y  ol  Monlh 


10      11       12      13      14      IS      16       17       18      19      20      21       22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


FEBRUARY  1570 

SPRUCE    KNOB 

•  *  • 
JUNE                          1970 

G4SSAHAV 

MORGANTOWN    I    AN0    D 

MOUNDSVIllE 

SPRUCE    KNOB 

WHEELING  WARWDOD  0"  12 

•  *  * 
AUGUST        1970 

FRANKLIN  2  NE 

»     *  * 

SEPTEMBER  1970 

GRANTSVILLE  2  Nw 

•  *  * 
OCTOBER  1970 

POINT  PLEASANT  5  NNE 


MAI 

MIS 


MAX 
M1N 


MAX 

Mm 


MAX 
MiN 


74   79 
58   60 


e:  as 

63   6J 


89   84 
63   62 


83   79 
5S   45 


42 

-10 


SB 

60   60 


70   79 
43   49 


80   84   76 
60   60   56 


77   83   78 
59   61   45 


61   52   56 


89   85 
68   52 


70   67 
33   34 


75   86   86 
47   47   61 


69 

50 


97   60   61 


84   88   89 
60   60   65 


79   77 

47   56 


32   28 
25   20 


58   61   50 


84   85 
68   52 


83   67 

51   50   56 


>7   35 

15   l> 


80   78   73 
61   56   52 


87   82 
63   64 


88   89 
60   65 


62   8?   67 
59   60   59 


82   87   87 
62   64   64 


84 

69   69 


90   94 
60   59 


62   54   59 
37   26   30 


5»   42   21 


6S   67 
32   32 


62   62   63 


78   82 
53   49 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


39   47 
12   25 


73   61 
56   50 


57   67   S5 


87   91   88 
59   63   63 


60   63   67 
53   41   44 


81   80 
59   59 


63   84   74 
63   J7   60 


60   79   78 
58   58   59 


86   81 
59   58 


46   56   54 


91   64   87 
64   69   59 


74   76 
44   42 


38.6 

16.  B 


83.0 
57.4 


61.7 
36.0 


74.3 
35.5 


33   65   33   68 


63   33 

40   41 


66   SB   99 
90  52  54 


63.2 

57.1 


69.9 
45.2 


Day  of  month 

Button 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       »       « 

FEBRUARY         1970 

SPRUCE    KNOB 

SNOWFALL 
SN    ON    GNO 

.1 

T 

2.0 
2 

.1 
1 

3.0 
3 

4.0 
6 

2.0 

7 

2.0 
6 

1.0 
9 

6.0 
12 

10 

9 

6 

4 

2.0 
2 

.1 
1 

2.0 
2 

CORRECTIONS 


DATE 
DECEMBER  1969 


TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA 


DIVISION 
NORTHWESTERN  06 


STATION 
FRANKLIN  2  NE 


CORRECTION 

SNOW  ON  GROUND  MISSING 


.  Not*.  Following  Slatlon  Index 
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STATION  INDEX 


♦^ 

U 

OBSERVATION 

6 

% 

U 

U 

0 

TIME  AND 

z 

5 

I 

P 

P 

TABLES 

STATION 

I 

lO 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

1 

Q 

3 

O 

z 

2 

f 

Ej 

|l 

*.6«:cht 

009* 

OR 

PRESTON 

2 

39 

29 

79  38 

1219 

7ft 

MONONGAHELA  power  CO. 

AL0ER5QN 

0102 

09  MONROE 

7 

BO  38 

1340 

TR 

RASSIE  L.  SIMS 

ALPENA  1  ■>. 

0141  04|  RANODlPM 
0249,  04]  POCAHONTAS 
0393  09  MERCER 

1 

3a 

55 

79  40 

9020 

OMER  S.  5MITH 

*»B3v*t£  2 

7 

26 

79  49 

2730 

9P 

(A 

MRS.  NETTIE  R.  SHEETS 

ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

7 

ai  00 

2920 

i? 

91 

CONCORD  COLLEGE 

BAYARD 

0527  0* 

GRANT 

1 

39 

79  22 

2373 

SI 

HOWARD  R.  PULK 

8E;*lE-  V  A  HOSPITAL 

03BO  04 

RALEIGH 

3^ 

81  11 

2330 

6P 

V.  A.  HOSPITAL 

BECKLEV  wSO            R 

0382]  04 

RALEIGH 

■ 

ei  07 

2504 

-ID 

mi 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

6ELIN6TON 

Q633  0] 

•ARBQUR 

10 

39 

02 

79  36 

1679 

TA 

7A 

GEORGE  R.  HILLYARD 

BELVA 

0661,  04 

NICHOLAS 

R 

38 

1* 

Bl  12 

744 

TA 

MRS.  FERN  M,  OSBORNE 

BENS  RUN  1  SSE 

068J  01 

TYLER 

« 

39 

28 

ai  06 

644 

•i 

6A 

FMC  CORPORATION 

BERKELEY  SPGjNGS 

0710  oe 

MORGAN 

9 

39 

3" 

76  13 

730 

91 

9P 

RADIO  STATION  WCST 

BLUEFUlD  faa  airport 

0921,  03 

MERCER 

' 

37 

61  13 

2692 

ma 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

B.vES"JNE  DAN 

>'!«  03 

SUMMERS 

80  33 

13S8 

7« 

74 

74  c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRANCMLANO 

1073  0] 

LINCOLN 

; 

38 

13 

B2  12 

600 

7* 

MERLE  E,  LUCAS 

BRANOONVILLE 

1093  04 

PRESTON 

39 

4)0 

79  J7 

1798 

8A 

a  a] 

VERL  E.  CALLOWAY 

BRUSHY  RUN 

1204.  06 

PENOLETON 

IB 

90 

79  19 

1375 

78] 

JOHN  8.  SHREVE 

BUCKEYE 

1219  04)  POCAHONTAS 

36 

BO  08 

2  1O0 

1? 

Tl 

MISS  ILEAN  WALTON 

BJCKHANNQN  2  M 

1220  02  UPSHUR 

LG 

39 

SO 

BO  16 

1443 

6P 

6P 

DR.  ARTHUR  B.  GOULO 

BJRNSVULE 

1202  02]  BRAXTON 

3 

36 

32 

BO  40 

7T0 

74 

M 

JOHN  w.  BROWN 

CAIRO  3  S 

132B  0 

RITCHIE 

I 

39 

10 

81  10 

680 

SP 

69 

EUREKA  PIPE  LINE  CO. 

CAMDEN  ON  CAULtT 

1363  04 

WEBSTER 

22 

BO  36 

2030 
3290 

74 

howaro  Fletcher 

CANAAN  VALLEY 

1393  04 

TUCKER 

i 

39 

D3 

79  26 

6P 

if 

6EN  F,  THOMPSON 

CENTRALlA 

1926  0] 

BRAXTON 

38 

80  95 

1030 

74 

MRS.  ELIZABETH  SKIOmore1 

CHARLESTON  HSO        R 

1970  03 

11 

81  36 

939 

Hlfl 

-10 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE   ! 

CHARLESTON  1 

1973  03 

1 

38 

21 

81  39 

600 

9A 

94 

W.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

CLARKSBURG  1 

1677  02  HARRISON 
1696  03  CLAY 

6 

39 

LA 

BO  21 

977 

TR 

74 

c 

H.  E.  CAIN 

CIA*  1 

4 

38 

27 

Bl  09 

72! 

74 

MRS.  SARAH  8.  FRANKFORT 

ClENOENIN  1  5. 

1723 

03  KANAHHA 

" 

38 

81  22 

61! 

64 

KATHERINE  M.  RAQER 

CORTON 

193< 

03  KANAHHA 

R 

38 

29 

81  16 

6P 

&e 

c 

HOPE  NATURAL  GA5  CO. 

CRESTON  1  SSh 

2c*. 

Oil  WIRT 

5 

38 

56 

81  17 

64  8 

T4 

74 

H 

SEWARO  R.  LYNCH 

oavis 

220? 

04  TUCKER 

2 

39 

Dl 

79  28 

3120 

1184 

1264 

c 

MRS.  MARY  L.  OUHAS 

DILL! 

12H 

01  Clay 

4 

38 

BO  49 

74 

KENT  MARTIN 

0«f  CHEEK 

2462 

041  RALEIGH 

4 

37 

52 

81  28 

TA 

MRS.  RUTH  E.  JARRELL 

Djnlo*  3  se 

2520  03,  WAYNE 

( 

37 

J9 

82  20 

1096 

99 

9P 

TROY  FRANKLIN  KAVNARO 

EAST  AaINElLE  3  NNE 

2639  :■"  GREENBRIER 

R 

38 

OC 

BO  49 

2420 

7A 

MRS.  SUE  V.  WALKER 

ELKINS  USD            R 

27l(|  041  RANDOLPH 

11 

38 

33 

79  91 

1992 

MID 

MID 

e 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ELlENIOftO 

27*6  01  RITCHIE 

39 

81  04 

74 

MRS  DORTHY  l  RICHARDS 

FA!8K0NT 

2920  02  MARION 

1 

39 

2P 

80  08 

1298 

MID 

HID 

CITY  FILTRATION  PLANT 

FLAT  TOP 

3072]  041  MERCER 

1 

37 

35 

Bl  06 

3333 

" 

74 

F 

H 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

FRANKLIN  2  N£ 

3213  06  PENDLETON 

36 

40 

79  19 

1900 

.. 

T4 

L 

GEORGE  0.  HAMMER 

FREEMANSBJRC 

3230  02  LEhIS 

1 

39 

06 

BO  31 

1030 

EQUITABLE  GAS  CO. 

CARV                    R 

33931  09  MC  OCwELL 

37 

22 

81  93 

1426 
840 

•< 

84 

JAME5  KJSH 

GASSAWAV 

336L  02  BRAXTON 

38 

40 

»» 

69 

u.  VA.  WATER  SVC.  CO. 

GLENvUlE  2  NE 

35-.  02  GILMER 

38 

ao  49 

840 

TJ 

74 

OICK  W.  BEALL 

CRANTSVULE  2  •-- 

3**8  02  CALHOUN 

9 

38 

81  06 

730 

»» 

94 

CON  GAS  SUPPLY  CORP 

CR1FFITHSVILLE 

3749  03)  LINCOLN 

3 

38 

81  39 

B30 

: 

MRS.  JESSIE  MAE  CHEEKS 

HACKER  VALLEY 

3798  04|  WEBSTER 

3(16  02  BAR80UR 

11 

38 

39 

03 

BO  23 

BO  07 

1501 
1373 

74 

c 

MRS.  LELA  M.  CARTER 
MRS.  ANITA  NEWC0M8 

HAHLIN 

38-6  09  LINCOLN 

38 

I7 

82  06 

6*2 

■1 

64 

W.  VA.  N4TER  SVC.  CO. 

HARPERS  FERRY 

3927  06  JEFFERSON 

39 

20 

77  43 

410 

94 

MISS  ELEANOR  J.  WHITE 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

3932  06  JEFFERSON 

39 

19 

77  4* 

290 

?p 

5P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HASTINGS 

397*  02  HETIEL 

39 

33 

80  40 

760 

9P 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

HICO 

412Q  04  FAYETTE 

1 

36 

OT 

61  00 

1939 

T4 

MRS  MILDRED  1    CRIST 

HDGSETT  C-RLLIPOLIS  OAH 

-::■:  0]  mason 

1 

38 

41 

82  a 

570 

74 

74 

74 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNDRED 

4369  31  WETZEL 

1 

3, 

42 

80  26 

1OO0 

: 

CARNEGIE  GAS  CO. 

MjnTj^cTa'*  -so 

4393  09  WAYNE 

( 

36 

22 

62  33 

827 

MID 

HIE 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

HJNTIN&TON  SE-  TRHT  PL 

4397  03  WAYNE 

36 

62  30 

920 

!P 

IP 

HUNTINGTON  SANITARY  BRD 

UECER 

IRELAND 

44QS  09  MC  OQwELL 
4..7B  02  LEWIS 

37 
II 

<B 

81  49 
80  2B 

1064 
U4I 

74 

5B 

MRS  RUTH  L.S12EM0RE 
CLARKSBURG  WATER  BOARO 

jANE  LEW  I  » 

4999  02  LEWIS 

t 

39 

06 

BO  26 

uoo 

84 

MRS.  VERNON  LOHR 

KEARNEySyLE  1  S.  MBASO 

47e,3  06  JEFFERSON 
4816  03  MINGO 

39 

21 

77  33 

330 

u 

91 

84 

w  B  AGRICULTURE  SER  OM 

KERHIT 

37 

50 

82  24 

629 

74 

GLEN  R.  RUBLE 

K3PPER5T0N 

4996  09  WYOMING 

37 

49 

61  34 

1430 

M 

6C 

CONSOLIDATED  GAS  SUP  CO 

LAKE  LYNN 

5002  02  MONONGALIA 

39 

-3 

79  31 

900 
2163 

7A 

c 

WEST  PENN  POWER  CO. 

LEwISBURG  2  SSW 

5224  09  GREENBRIER 

• 

37 

46 

80  26 

5F 

99 

RADIO  STATION  WRON 

LlNOSIOE  3  Sh 

528%  09  MONROE 

1 

37 

29 

60  42 

1960 

c 

RUFUS  BROWN 

LIVERPOOL 

5323  03  JACKSON 

36 

61  32 

663 

C 

BROOKS  E.  UTT 

L3CKNEY 

5341,  02)  CILHER 

36 

91 

SO  98 

720 

E 

HOPE  NATURAL  GAS  CO, 

LOGAN 

5353  09  LOGAN 

3 

37 

51 

82  00 

U 

84 

e 

EMERY  M,  JEFFREYS 

LONDON  LOCKS 

5363  03  KANAWHA 

4 

38 

12 

61  22 

623 

n 

74 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

5563  03  800NE 

38 

03 

61  49 

673 

u 

9J 

GLENN  H,  PHILLIPS 

NANNIN&TON  1  N 

9621,  02}  MARION 

1 

39 

33 

60  21 

973 

AP 

6P 

JAMES  N,  MORGAN 

HANN1NGTQN  1  , 

5626  02  MARION 

39 

32 

60  22 

995 

84 

DRA  G.  FROST 

MARLINTON 

5672  .-  POCAHONTAS 

■ 

36 

19 

60  05 

2190 
337 

c 

CECIL  A,  CURRY 

MARTINS8URC  FAA  AP 

570*  06  BERKELEY 

19 

HID 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HARTINSBURG  2  N 

9712  06  BERKELEY 

5 

39 

26 

78  00 

333 
1613 

c 

ROBERT  L.  CRISWELL 

NATMUS 

5739  06  HAROY 

! 

38 

52 

78  92 

sp 

69 

c 

VIRGIL  L.  MATHIAS 

NATOAKA 

97i,7  09  MERCER 

1 

^ 

IS 

81  19 

2350 

7A 

MRS  BETTY  S.  SHREWSBURY 

NC  NECHEN  OAM  13 

9847  01  MARSHALL 

( 

39 

59 

ao  44 

653 

74 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NC  ROSS 

HIODLEBOURNE  2  ESE 

MOQREFJElD  2  SSE 

HDRGANTOWN  FAA  AIRPORT 

MDRGANTOWN  L  AND  0 

HOUNOSVILLE 

MT  STORM 

NAOMA 

NEW   CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 


KERSBURG  wSO 


5671  04 
59631  02 
6163  06 
6202  02 

6212J  Oi 


01 


GREENBRIER 

TYLER 

HARDY 

MONONGALIA 

MONONGALIA 


GRANT 
RALEIGH 
HANCOCK 
6467  -i.  WETZEL 

FAYETTE 
6674J  06{  MORGAN 
68491  Ol|  WOOD 
6899]  01  WOOD 

)«  TUCKER 


934^  06  GRA 


9B2  02 


LEASANT  5  NNE 


1  POIN 

PRINCETON 

RACINE  LOCKS  AND  DAM 

RAVENSwOOO  LDCK  PARK 

REEDSVRLE  ExP.  FARM 

RENICK  NQ  2 

RICHWOOD 

RIPLEY 

ROMNEY  3  NNE 

R0WLES8URS   1 

SENECA    STATE    FOREST 

SMITHBURG 
SMITHVILLE 
SPENCER 

SPRUCE  KNOB 

STONY  RIVER  OAM 

SJMMERSVILLE  RESERVOII 
,  SUTTON  RESERVOIR 
',  TERRA  ALTA  NQ.  1 
■  THOMAS 
I  TR1BBLE 

1  TYGART  DAM 
I  UNION 

I  VALLEY  SEND 

VALLEY  HERO 


WEBSTER  SPRINGS  1  E 
WEIRTON 
WELLSBURG  3  NE 

WESTON 

WEST  UNION 

WHEELING  WRRWOOD  DM  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON  2 

WINFIELO  LOCKS 


BARBOuR 
RANDOLPH 
WYOMING 


72071  09  MERCER 
7287*  03  MASON 
7332!  OX  J4CKS0 
7427  0*  PRESTO 
74491  09  GREENBI 
1  04i  NICHOLAS 
21    'i   JACKSON 


III 


82741  < 
(286    I 


IRE 


!   OOOORI0GE 
I  RITCHIE 

ROANE 

PENDLETON 
I  GRANT 
I  NICHOLAS 

BRAXTON 

PRESTON 

TUCKER 

MASON 


89B6|  02  TAYLOR 
90111  09  HDNROE 
9066]  0-  RANDQLPi 


932J  ( 
9333;  ( 
9343  1 

9368  1 


021  LEWIS 

l   DODDRIDGE 
Olj  OHIO 
09  GREENBRIER 
01  MINGO 
0]  MINGO 
OJ  PUTNAM 


OBSERVATION 
§  TIME  AND 

P     J         TABLES 

I 


OBSERVER 


80  49 
80  92 
78   38 


79    40 

79   07 
60   02 


RUSSELL  D.  AMICK 
JOHN  W,  CRUHRINE 
MRS.  ZELLA  H.  VETTER 
FEO.  AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HOUNOSVILLE  SEWAGE  TR 
MRS.  EILEEN  MINNICK 
VIRGIL  G.  WE88 
WILLIAM  8.  HURRAY 
DR.  Z.  W.  ANKROM 


3090 
3400 
1737 


1973 
2010 
2423 
1120 


ES  H,  NAR7JN 

.  E.  M.  HOVERMALE 

AVIATION  AGENCY 
L  WEATHER  SERVICE 
BER  L   WATERSHEO  Lai 
.  BESS  S.  HDHL 
.  MARINE  LEACH 
.  NELL  B.  ARMSTRONG 
ES  E.  BLANKENSHIP 
T  VA.  UNIV. 

VA.  WATER  SVC.  CD. 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
E.  LEESON 


MISS  FRANCES  VANCE 
JOHN  A.  ASHENFELTER 
JAMES  P.  SCHAFFNER 

HOPE  NATURAL  GAS  CO. 
HOPE  NATURAL  GAS  CO. 

VA.  WATER  SVC.  CO. 
HARRY  J,  GORDON 
FRED  C.  BECKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  D.  MCCLURE 
ROBERT  E.  WHITE 
JERRY  CASTO 


CQBP 


S  OF  ENGINEERS 
THELMA  SPANGLER 
VIOLET  L.  SWECKER 

SwECKER 
KSBURG  WATER  BOARD 

VA,  UNIV. 
PH  4.  800TEN 

GEORGIE  MCCOURT 
;.  STETSON 
I  DORIS  J.  PFISTER 


RTHUR 


JR 


EARNEST  F.  SMITH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  A,  TERRY 
NORFOLK  C  WESTERN  R 

LIAM  0,  PORTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


DRAINAGE  CODE:      1 -BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT 


.-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    6- MONONGAHELA    7-NEW    8-OHIO    9-POTOMAC    10-TYGART  11-YOUGHIOGHENY 

WEST  VIRGINIA 


.  I  I  I 


Additional   intonation  mardlDi   th<  ■■■    want   Virginia  us    b<    obi  <i   b)   nrrltli 

Climatologiat,    Igricultural    -  Building,   *e*i   Virginia   Univi  "'"'    "-" 

additional    precipitation  .1 "  1    u  I    Ln     mation  data  VIS1    VIRGINIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:   Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  unite  ueed  In  thin  bulletin  are:   Temperature  ln   F,  precl pi t nt 1  on  and  ■  <  hes  and  elnd 

■ov«i«nt  In  ml  lee.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  Iron  65  f.       In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  ln  figures  are  tens  of  degrees.   Resultant  wind  In  the  voctor  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:   The  Station  Index  shows  observation  times  ln  local  standard  lime.   During  the  BUO 

daylight  saving  time.   Snow  on  ground  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  tlas  Pol  i ' os  and  FAA 

stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T.    Data  in  Che  "Ext reman"  table,  "Dal  I. 

tabic-,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  24  hours  ■ 

observation. 

EVAPORATION  Is  measured  ln  the  standard  Weuther  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  th<  Evaporation  and 

Wind  table.   Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  ln  pan  as  recorded  during  24  hour 

time  of  observation.   Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemomctei  i 

M   above  the  pan. 
WATER  EQUIVALENT  values  published  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  ln  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:   Entries  of  snowfall  ln  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  ln  the  "Seasonal  Snowfall"  tabL  ,  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:   Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES'   Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  ln  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  ln  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the 
Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR   This  entry  in  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  after  rain. 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.   If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  *R'.   Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  ln  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  table. 

S   Storage  precipitation  station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY   WEATHER   REVIEW,   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL   SUMMARY, 
and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.   Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C .  20402 . 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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NORTHWESTERN        01 

fttNS    RUN     1     SSE 
CAIRO    3    S 

N    I    SSrt 
MQUNDSVULE 

-Ne*  Cumberland 

Net,  MARTINSVILLE 

parkErsburg  faa  ap 
• parkErsburg  mso 

KEIRTON 
MELLSgURG  3  NE 

MHEELINC  WARH0O0  OH  12 

DIVISION 

•    •    • 

north  central     02 

belincton 
8uckhann0n  2  m 
-Clarksburg  i 
fairmont 

gassaway 

ClENVILlE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NX 
NANNINGTON  1  N 
MIDDLEBOURNE  2  ESE 

HORGANTQwN  FAA  AIRPORT 


MURGANTCJWN 
WESTON 
WEST  UNION 


AND  D 


SOUTHWESTERN        03 

'CHARLESTON  WSO 
CHARLESTON  1 
CQRTON 
OUNLOW  5  SE 
HAMJ.IN 

HClGSETT  GALlIPOLIS  DA 
-HUNTINGTON  MSO 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  P 
LOGAN 

LONDON  LOCKS 

MADISON 

point  pleasant  5  nne 
ravenswood  lock  park 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELD  LOCKS 


CENTRAL 


0- 


ARBOVALE  Z 

8AVAR0 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WSO 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

canaan  valley 
»*lkins  wso 
Flat  top 

MC    ROSS 

OAK    HILL 

PARSONS     1     SE 

PICKENS     1 

REEOSVlLLE    EXP.     FARM 

RKHWQOD 

ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 
SPRUCE  KNOB 

SUMMERSVlLLE  RESERVOIR 
TEBRA  ALTA  NO.  1 

WEBSTER  SPRINGS  1  E 

DIVISION 


SOUTHERN 


05 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 
BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 
8LUEST0NE  DAM 
*  GARY 
KQPPERSTON 


WHITE  SULPHUR  SPRINGS 
DIVISION 


NORTHEASTERN 


00 


BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  P 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
-MARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 


2».2  -  9.3 

22. TM  -11.3 
23. 3M 

23.9  -  8.2 

23. *M  -  a. 7 

2*. 9 

23.9  -  8.7 

23.1 

23.4  •  8.6 


23.8 

24.2 


23.9 

-It 

) 

23.8 

-     8 

^ 

23.5 

-10 

; 

26.4 

22.4 

-13 

- 

23.9 

22.8 

-10 

. 

23.6 

22.9 

24.0 

24.1 

-11 

- 

25.0 

25.1 
26.8 
25.9 
27.1 

29.2 

M 
26.6 

27.2 


19.  OM 
20.0 
21.8 
24.1 


24.7 
20.0 
22.0 
23.5 
19.0 

26.1 


27.7 
25.8 


23.6   -10.3 


29,6   -  6.0 
32.8   -  2.9 

30.1   -  4.9 


31.1 


1.5 


32.8   - 

32.3 

32.8   -  2.7 

29.6 

30.5   -  2.2 


36.9  -  5.7 

40.4  -  2.3 

J6.5B  -  5.4 
39.6 

37.9  -  2.0 


29.5 
31.2 


39.' 
36.9 
37.2 

37.7 

38.3 


36.3 
36.6 
37.9 
37.0 
41. 2« 

38.0 
39.4 
37.5 
38.3 
36.9 

37.6 
37.7 
39.9 


43.3 
42.5 
42.6 


35.  2M 
33. 9M 
33.5 


43.0 
40.6 


32.2 

-    2 

8 

40.5 

31.3 

-    3 

0 

39.1 

27.7 

33.3 

28,6 

35.9 

27.0 

32.5 

29.5 

-    3 

5 

35.9 

27.9 

-    3 

6 

35.7 

31.7 

39.2 

30.8 

39.6 

31.0 

37.1 

29.1 

36.0 

28. OH 

36.1 

33.6 
31.0 
35.2 


37. 5B 
35.5 
34.3 
38.5 


41.0 
36.6 


37. 9B 
37.8 
39.9 
36.9 
37.6 

37.2 


55.0 
52.0 
55. 4B 

53. BM 


52.8B 
54.2 


53.3 
52.5 
55.3 


58.5 
58. 9B 
55.0 


52.9 
48.5 
49.5 


65.8 


-.0 


67.0 

66.6 

66.9     2.9 

65.3 

64.8     3.8 


63.1 
65.7 


65.1 
66.8 
67.1 
65.6 

67.5 

H 
65.4 

66.2 


63.9 
60.8 


62.7 
62.3 
63.8 
63.0 
64.0 

63.6 
64.7 
60.8 
64.0 


68.6 
71.1 
70.0 


72.0   ■ 
70.2 
69.6   • 

70.9 

70.6   ■ 


61.5 

66.5 

63.2 

2.2 

6B.1 

63.9 

2.3 

69.3 

64,8 

1.7 

70. 0 

65.0 

70.2 

62.  B 

-    1.5 

69.0 

65.2 

69.9 

64.5 

3.3 

68. 8 

64.9 

70.6 

66. B 

71.2 

64.9 

68. 9 

64.5 

1.0 

69.7 

65.6 

70.0 

71.5   -  1.5 


65.0 
67.5 
63.6 


66.2 
66.4 
69.0 
69.4 


68.3 

70.0 

66.5   -  1.8 

69.5   -   .1 


73.  en 


See   Relereoce  Notes  Following  Station  Index 


74.5  -    1.3 
73.3 

72.8  -      .4 

73.8  -       .8 

73.6  -    1.2 


72.3 
72.5 
73.8 


72.8      -      .1 


73.6 
74.1 
73.7 


73.6 
73.1 


75.3 
73.9m 
76.3 
74,3 


76.2 
76.1 
75.3 


74.6 
76.0 
73.0 


73.6 
75. 9H 
73.8 


75.9m 
75. 9M 
75.6 


69.1       -    !.<• 

67.8 

69,5       -    1.4 

69.0 

68.7 

67.7 

67.7 

67.0 

65.1 

64.<. 

67.9       -    2.2 

67.2 

67.*       -       .1 

68.1 

68.9 

68.4 

70.6 

70.7 

70.0 

70.0 

67.4 

66,7 

70.1 

68.1 

70.8 

69.8 

70.8 

69.3 

67,1 

65.9 

68.0 

67.9 

70.3 

70.4 

66.7 
71.9 

66,  8 
71.0 

73.2 

73.1      -      .9 

72.2 


68.9 
73.0 
72.6 


70.6 
70.4 


71.5 
68.6 
70.6 


72.7 
73.5 
73. 6ri 
73.3 


72.5 
74.  4B 
72.2 

72.1 


63. 5B 
60.6 
66.3 

67.3 


64.3 
65.9 
66.8 

65.8 
63.1 
65.5 
67.3 
63.8 

68.2 


56.1       - 
58.6 
35. ON    - 
57.9 


58.2 
58.5 
56.9 


55.6 
57.1 
56.3 


57.2 
56.6 
60.4 


55.1 
55.4 
53.1 


53.1 
53.4 
55.7 


43,7 

45.7 
45.4 

45.9 
47.1 
46.3 
44.5 
45.1  2.9 

45.0  1.9 

43.3  1.6 


1.5 


44.9 
44.6 


45. C 
46.3 
46.8 
46.1 
45.5 

45.1 
47.2 
46.6 

46. 6M 
46.9 

45.6 
46.1 
47.2 
46.6 
46.2 

45. 2B 

46.5 

46.4 


39.5 
40.2 
43.2 
43.2 
42.0 


43. 3B 

39.1 

39.3 


45.3 
43.9 
43.7 


43.6 
45.2 
43.0 
43.2 


35.4 


39.5 

38.7 

39.2  2.4 

35.2 

33.2  2.2 


36.0 
36.6 


53. IK 

54. 2» 
34.6 
54.8 
52.8 
52.5 

53. OB 


36.5  - 
38.1 

36.6  3.2 
36.7 
36.3 


52.5 

52.8b 
53.6 


55.5 

55.8b 
55.2" 


37.7 
39.0 
41. 9M 
41.9 
40.4 

39.6 
38.3 
39.1 
39.3 

36.1 

39.5b 

r 

39.6 


30.2 
30.1 
33.0 


54.9 
55.4 


47.6 

46. 3B 
46.6 


32.1 
32.1 
36.9 
30.9 

47.9 
48.6 
51.9 
47.2 

37.7 

53.3 

33.7           1.5 

49.7 

37.6 

52.3 

39.2 

52.6 

37.3 

53.6 

36.5 

1.8 

53.7 

38.3 

53.5 

37.3 

53.2 

37.4 

53.  8 

35.6 

2.4 

51.0 

38.2 

4.3 

54.3 
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January 
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September 


59.0 
56.1 


57.1. 
55.9 


25.4 
23.6 

28.5  -  5.6 
25.9 

24.6  -  7.6 

25.5   -  7.9 


33.8 

31.2 

3-. 3   -  1.6 

33.0 

32.1   -  1.1 


2.9 


32.9 


1.5 


39.0 
36.6 
39.6 
3B.2 
36.3   -  3.8 

37.9   -  3.4 


54.1 
51.0 
54.5 
53.4 
51.8 

52.6 


66.0 
64.2 
66.6 
64.5 
63. 3« 

64.7 


70.6 
68.2 
71.2 
70.3 
68.9 

69.7 


74.4 
72.3 
74.6 
73.7 
72.1 

72.9 


elude  delayed  and  co 


74.1 
72.6 
73.7 

72.9  ; 

71.5 


73.0  I    ,1 
slightly  f 


71.5 
68.1 
70.6 
69.8 
67.9 

69.6 


4.5 
3.6 

4.1 


2.1 
1.7 


35.9 
34.5 


35.3 

35.1 


published  In 


43.9 
onthly  Is 


A    SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    DESCRIBING    UNUSUAL    WEATHER    WAS    PUBLISHED    IN    ALL    1970    MONTHLY    ISSUES 
OF    THIS    BULLETIN    EXCEPT    FOR    JULY. 
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NO«TNKfSTt«N 

■ENS  >UN  1  SSI 

CAIRO  3  S 
CRESTON  I  SSw 
ELLENBOAO 

NC  HSCMfN  0«« 


1  I 


S3 


HUNTINGTON 
HUNTINGTON  SE 
KERMIT 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  'LEASANT  5  NNE 
RACINE  LOCKS  AND  DAM 
RAVENSW30D  LOCK  PARK 
RIPLEY 

SPENCER 
HAYNE  3 
WILLIAMSON 
WILLIAMSON  2 
WINFIElD  LOCKS 


CENTRAL 

ALBRIGHT 

ALPENA  1  Nw 

AR60VALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  M3SPITAL 

BECKLEY  WSO 

BELVA 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 

CAMOEN  DN  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

DRY  CREEK 

EAST  RAINELLE  3  NNE 

ELKINS  USD 

FLAT  TOP 

HACKER  VALLEY 
HICO 
HC  ROSS 
MT  STORM 
OAK  HILL 

PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEOSVILLE  EXP.  FARM 
RICHWOOD 
ROwLESB-IRC.  1 


1.42-  ?. 

1.34-  2, 
1.06-  I, 
1.11 

Ml-  .' . 


MOUNOSVIliE 
NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSBUAG  FAA  AP 
PARKERSBURG  WSO 

WEIRTON 
WELLS6URG  3  NE 
WHEELING  WAAW30D  DM  12 


NORTH  CENTRAL       02 

BELINCTON 
•UCKHANNON  2  w 
BURNSVILLE 
CENTRALIA 
CLARKSBURG  I 

FAIRMONT 
GASSAWAV 
GLENVlLLE  2  NE 
GRANTSVILLE  2  NW 
HASTINGS 

IRELAND 
JANE  LEW  1  W 
LAKE  LYVN 
MANNINGTON  1  N 
MANNINGTON  1  W 

H1D0LEB0URNE  2  ESE 

MORGANTOwN  FaA  AIRPORT 

M0RGANT3WN  L  AND  0 

PHILIPP1 

SUTTON    RESERVOIR 


VANDAL1A 
WESTON 
WEST    UNION 


SOUTHWESTERN  03 

BRANCHLAND 
CHARLESTON    WSO 
CHARLESTON    1 
CLAY    1 
CLENDENIN    1    SW 

CORTON 

OILLE 

OUNLOW    5    SE 

HAMLIN 

HOGSETT    GALLIPOLIS    DAM 


1.54 
1.52-    1. 

2.05-  1.62 
1.50 

I.  10-    2. IB 

1,11 

1.06-  1.91 
1.17-    1.90 


2.65-    1 
li» 

l.BS 
1.42-    2.00 

1.63-    1.93 

•a* 

1.29-    2.85 


2.06- 

2.20- 

2.50- 

2.72 

1.61- 

2.23 

1.36-       .9) 
2.02-    1. 
2.15 
1.53-    1.30 


4.00- 

3.55 

3.13- 


2." 

2.69- 
2.51 
2.7* 
1.58-    1 

1.91-    1.08 


3.00 
3.01 
3.74- 


1.61-  1 

1.95-  1 
1.56 

1.90-  1.49 


1.74-    2.39 
2.52-    1.93 


1.69-    2.20 


1.15-  3.17 

.98-  2.7i 

.96-  3.04 

1.46 

1.71 
1.60 
1.S6 
1.20 

.78- 


1.64- 
1.30- 
1.79 


4.93 

3.98- 

4.16 


2.11-    1.40 


4.26 

3.51- 
3.40 
3.30- 


3.64 
5. 28 

4.14 


2.89E    2.82- 


1.12- 
1.16 
1.96 
1.38- 
1.57 


.87 
1.90- 
1.08 

.89- 


3.2i 
1.71 
2.99 


4.83       1.33 


1.73-    1.72 

3.53! 

4.67       1.20 


1.19-    2.59 


1.35-  2.0C 
2.40-  1.79 
1.95-    1 

2.11-    2.15 


2.07 

3.22 

1.50 
1.58 
1.53-    2.09 

1.81-    1 


2.06 
2.19 
2.32- 
1.79-    1 
2.75- 

2.99-    1.07 


2.51 


3.05 
4.63 
6.17 
3.91 
4.63 

4.20 


3.6B 

3.24- 

4.27 


6.15 
5.59 
6.00 
4.64 
4.08 

4.80 
4.06 
5.17 
6.22 
4.38 

6.22 

4.07 

3.B3- 

4.73 

3.90 
4.81 
5.08 
4.43 
6.39 

5.40 


3.81 

4.58 

4.23 

-       .11 

3.1» 

4.20 

.08 

3.19 

4.49 

.04 

4.96 

3.77- 

3.24] 
3.85- 


4.S8       1.21 


.27=    5.85       2.57 


6.22       2.19 


.5.) 


2.91 
2.80-    1 
1.80-    2.76 


3.97 

4.93 

4.09 
3.96 
4.46 
4.49 

5.81 
2.77 


1.99 
1.B6 
2.64 


1.54 
1.34 


5.36  .34 

2.90-  1.S4 
3.07 

6.BB  2.62 


6.37       1.B6 


2.74-    1.32 


2.01- 
1.06 
1.01- 
.94 


2.18 
3.34 


3.12 
3.68- 
9.11 


4.20 

4.63- 

4.57 


2.36-    1.96 

4.18-       .2* 
5.12 

2.47-    2.67 
3.77^ 
4.9 


2.99-    1.64 


3.36-    1.01 


1.13-  2.58 
1.20-  2.50 
1.941-    2.00 


3.03- 
3.05 
2.11 
3.24- 


4.02 

3.41- 

3.15 


2.78-    1.09 

2.32 

2.97- 


2.56-    1.29 


2.55 

4.981 

1.58-   ; 
2.04-  ; 

2.28-    1.73 


2.77 


1.55!-    2.58 


1.58 

2.20 
2.18 
2.79 
1.31 
2.90 


5.22 

6.09 
4.09- 


5.18       1.29 


2.73-  1.80 
6.26 

3.79-  .54 

3.29-  1.26 


3.43 

5.19- 

5.06 


1.97 
2.14- 

2.0- 


4.64 

3.59- 
2.82 

1 .  481- 
1.37 
3.72- 


2.B1-    1.33 


5.65; 

3.61-  .62 
2.79-  1.94 
3.33-    1.13 


3.33 

5. 351 
5.4  2 
5.09 
3.08 
3.75 


3.09-  1 
4.92 

2.81-  1.30 

2^5-  1.35 

3.59 

1.33-  2 


6.69      2.11 

5.27 

6.5*; 
5.124. 
7.02 

7.3 

5.43! 
3.36-    1.75 
4.04- 
7.61      ; 
6.49 

6.55       1.67 


3.20 
3.53- 
4.75- 
5.02- 


5.04 

3.75U 
4.09| 
2.63; 
4.381- 
3.45 

3.18 


6.58       l.S 

6.3  0 
3.64U    1.. 


1.00 
2.56 
2.15 


3.34-    1.24 


8.75 
5.38 
3.94 


6.60 
5.58 
7.11 
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2.61 
2.80-       .12 
9.09      2.0 


2.65 
2.B5- 
3.19 


3.3B         .31 


5.04 
4.94 


5.99 
4.06- 
3.26- 
2.09- 
2.35 


.72 
1.16 
2.57 


4.28 
3.24 
3.97 


2.40-    1.01 


3.81-       .68      2.08 


3.78J- 
5.26J 
6.20J      I 

5.06       1.07 
3.93 

4.17 
3.90 


3.14-    1.23 
2.69 


5.94 
4.01 
5.84 


4.95      2.11 


5.40      2.7S 


5.83  3.7( 

9.41 

3.27  2.61 

5.32  2.99 


3.96 
2.29- 
l.ll 


3.02         .33 


3.43 


4.12 

4.69 
3.14 


3.26      1.81 


5.191 


3.0^- 
4.01 


3.69 
3.33 
3.56 


3.55 

3.921 

4.B7 


3.66 
3,00 
3. 82 
3.60 

5.65 

3.15 
3.07 

2.371- 


3.99 

3.7BJ 


4.83 
3.69 
3.24 
3.64 


3.11 
.26 


3.19 
9.06 
3.  581 

5.  24 


6.26 
5.49 

5.11       3.0 


3.52 

3,81: 
2.9d 


3. Ol| 

3. SI 


1.61 
2.4 


4.42 
5.13 

5.281 


4.9 
5.04 
4.29 


3.93       1.03       5.03      2.74      2.77 


1.14       3.30         .58       3.20 


3.66 
3.70| 
2.83- 
2.69 


3.91 

5.75| 
3.19 


2.21 

3.11 

2.74 

2.90h 

2.64 


2.86 
3.79 
2.24 


2.45 
2.03 
3.80 


.30      4.0C      1.45 


4.74. 
6.30 
3.051 
5.44 


21|  1.93-  1.07]  3. 27- 
3. IB 
3.66 
3.66 


4.971 
3.37 
5.08 


47.89 
u.,-4- 
49.46 
46.08 
36.32- 


.27 
2.» 

2.77 


5.93 

.69 


47.91- 
44.55 


4.95       1.7 
4.90 

4.13         .6 
3.10 


.57JE  3.94  .6 
6.23  1.6 
4.55       l.Ot 


4.54      1.6< 
4.661      1.19 

3.08 


40.67-    I. 11 

43.77  .96 
48.72 

42.55-    5.74 
43.73 
E    50. 7d 

50.06 

39.2L-  1.64 
42.43-  4.63 
42.60 

43.90  .83 
41.95 

41.41-  .62 
41.93-    5.69 

47.41 

49.08  .62 
44.36-  6.41 
47.23; 


44.18-    1.73 


40.43 

36.82-  5.61 
38.6ll-  3.39 
45.29-  1.66 
43.69 


,i 


44.55 

E 

41.09 

1.23 

39.97} 

.44 

42.09 

45.421 

41.35- 

2.38 

38.62 

39.77 

E 

41.52 
47. iq 

t 

39.81 

1.09 

47.46 

40.11- 

3.59 

f 

40.85 

42.87- 

.86 

39.99 

41.89 

1.16 

41.46-       .91 


35.40 


9.71 


6.32 

4.29: 
2. SB: 


35.34-11.45 

34.78 

45.66 

39.9* 

53.17 

51.74 
42.07 
47.01 

40.69-    5.23 
36.26-    6.74 

55.77 
35.98 
51.32 
40.89 
39.01 

52.13 
59.63 
51.52 
37.62 
55.79 


TOTAL   PRECIPITATION   AND  DEPARTURES   FROM  NORMAL 


TABIE  2  •  CONTINUED 


SENECA  STATE  FOREST 

1 

52 

SPRUCE  KNOB 

1 

27 

STONY  RIVER  DAM 

1 

5S 

SUMNERSVILLE  RESERVOIR 

1 

•,<> 

TERRA  ALTA  NO.  1 

2 

37 

THOMAS 

2 

TjJ 

VALLEY  9EN0 

1 

Li 

VALLEY  HEAD 

1 

B9 

nEBSTER  SPRINGS  1  E 

2 

66 

SOUTHERN 


0  5 


ALDERSON 

ATHENS  C0NC0R0  COLLEGE 

BLUEFIELD  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  DAN 

CARV 

IAECER 
KOPPERSTON 
LEwISBuRG  2  SSU 
NATOAKA 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RENICK  NO  2 

UNION 

WHITE  SJLPHUR  SPRINGS 


NORTHEASTERN 


04 


BERKELEY  SPRINGS 
BRUSHY  RUN 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

KEARNEYSVLE  I  NM  WBASO 
MARTINS9URG  FAA  AP 
MATHIAS 

HOOREFIELD  2  SsE 
OMPS 

petersburg 
romney  3  nne 
waroensville  r  m  farm 


2.06-    2.14 


1.96-    1.42 


1.73-    1.36 


1.81-    1,41 


2.52-    1.60 
1.56 
3.51 
3.03 


2.82-    1.00 


2.22 

1.80 
1.67 
1.95 

3.37- 


3.97 


6.09      2.26 


2.03-    2.16 


1.50 
2.75 
1.86-    1.77 
2.12"    l.BB 


1.98-    1.93 


2.96 
2.57 

3.00- 


2.40 
2.66 
3.90 


3.70'      1.19 


4.85 
3.90 
3.85 
6.03 

5.89      1.51 


1.44 
1.4U 
1.86- 


1.98 
2.66 
1.58 


1.97-    1.92 


2.53 
1.86 
1.56 
1.66 


1.51 

.30-    3.13 
1.2  1-    2.30 


1.68-    2.02 


3,06 
3.67 
3.96         .56 

4.99 


2.1 

1.54 


3.77 

2.82 

3.01- 

4.10 

7.21 


4.84 
6.51 
6.77 


6.53       2.99 


2.92-  1.45 
5.75 

3.44-  .12 

4.93  1.27 


7.31       1.3B 


2.36-    2.81 

5.15 
2.61 
3. 38 


6.46 
2.44 
3.73 


5.46 
1.62 
4.99 
3.09 


2.09       1.69 


5.67,      1.97 


2.21-    1.83 


2.40-    1.21 


2.90 

4.68! 
2.07J 
3.82 
2.62 
3.50 


1.34 

2.39- 

2.48- 


2.36       2.60- 


3.04 
1.58 
1.96 
2.06 


6.79,      2.61 


4.77      1,11 


2.30 
1.74 
2.41 
1.63 
1.81-    1.23 


.66       2.36- 


5.43i 

2.37 
2.73 
4.63 


54.29 

53.13- 
38.58 
52.63 
53.96, 


45.47-    4.96 


26.38 
35.62 
27.00 

34.181- 


2.55 

3.05 

i.a 


2.31       3.16 
2.14      3.39 


35.641 
36.971 
34.80 


31.521 
32.20 

25.921-10.31 
34.02J-    4.51 


41.20 

30.33 

30.34 

39.71- 

45.38 

41.82 
41.91 
39.071 
29.791 
45.02 


.97E    3.4T      1.7oE    30.411- 


6      3.72      1.57 


10      3.9J      1.69      3.35 


elude  delayed  and  corrected  data  and  may  dlffe 


values  published  In 
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T.,M,.   I 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


1*70 


NORTHWESTERN 


(ENS  RUN  1  SSE 
CAIRO  3  S 
CR6ST0N  1  SSw 
MOUNOSVILLE 
NEW  CUMBERLAND 

NEW  MARTINSVILLE 
PARKERSSURG  FAA  AP 
P4RKERSBURG  WSO 
WEIRTON 
WELLS8URG  3  NE 

WHEELING  WARWODD  DM  12 


NORTH  CENTRAL 


BElINCTON 
BJCKHANNON  2  W 
CLARKSBURG  1 
FAIRMONT 
GASSAWAY 

GLENVULE  2  NE 
GSANTSVILLE  2  NW 
MANNINGTON  1  N 
MIOOLEBOURNE  2  ESE 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 


MORGANTOWN 
WESTON 
WEST  UNION 


L  AND  D 


SOUTHWESTERN 


CHARLESTON  WSO 
CHARLESTON  1 
CORTON 
DUNLOW  5  SE 
HAMLIN 

HOGSETT  GALLIPQLIS  DAM 
HUNTINGTON  WSO 
HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 
LOGAN 
LONDON  LOCKS 

MADISON 

POINT  PLEASANT  5  NNE 

RAVENSwOOD  LOCK  PARK 

RIPLEY 

SPENCER 

WAYNE  2 
WILLIAMSON 
WINFIELO  LOCKS 


ARBOVALE  2 

BAYARD 

BECKLEY  V  A  HOSPITAL 

BECKLEY  WSO 

BRANDONVILLE 

BUCKEYE 
CANAAN  VALLEY 
ELKINS  WSO 
FLAT  TOP 
MC  ROSS 

OAK  HILL 
PARSONS  1  SE 
PICKENS  1 

REEdsvule  Exp.  farm 
richwood 

rowlesburg  1 
seneca  state  forest 
spruce  knob 

summersville  reservoir 
terra  alta  no.  1 

webster  springs  1  e 


ATHENS  CONCORD  COLLEGE 

BLUEFIELO  FAA  AIRPORT 

BLUESTONE  OAM 

GARY 

KOPPERSTON 

LEwISBURG    2    SSW 


7-  2 
7-  1 
7-    2 

7-  1 
7-15 


8-    2 

7-  2^ 
7.  1 
7-    1 


7-  1 
7.  1 
7-  2 
7-    2 

7-30^ 
7-  2 
7.  1 
7-  1 
7-    1 


7.  3 
5-  1 
7-  2 
7-29+ 

7-  2 

5-21 
9-15 
7-15  + 
7-30  + 
9-25  + 

8-  1 


7-    2  + 

7-    2  + 
7- 
9-25  + 
9-16 
7-    2 

7-29  + 


7-29 
7-19 
6-15 
7-3U 
7-29 

7-19 


1-22 

1-22 


1-22 
2-   4 


1-22 

1-    8 
1-22 


1-23 
1-22 
1-22 
2-  * 
1-22 

1-23- 

1-22 
1-22 
1-22 
1-    8 

1-22 

1-23 
1-22 


1-22 
1-22 
1-22 


2-   4+ 

2-  <> 
1-22 
1-23  + 

1-22 

1-22 
1-22 
2-  4 
2-    4 

2-  * 
1-22 
1-23- 


1-  8 
1-23 
1-22 

2-  4 
1-23' 

1-22 

1-  9' 
1-22 

2-  5 
1-22 

1-22 
1-22 
1-22 

1-11 


1-  9 
1-23 
1-10 


1-23 
1-23 
1-22 


LaitapniM i 


I"  I  m 


3-30  11 

3-30  15 

3-31  15 

3-30  U 

3-16  U 

3-17  15 
2-26 
2-26 
3-17  16 
3-30    13 

2-27 


3-18 
3-17  10 
3-31  16 
3-30  15 
3-17    15 

3-18,  16 
3-17  14 
3-30  6 
3-30  10 
3-30    12 

3-30  12 
3-18  U 
3-30    12 


2-26 
2-27    15 
3-17    16 

3-17    15 

3-17  15 
3-16  13 
3-16  U 
3-17  16 
2-27 

3-17  12 
3-17    15 

3-17  16 
3-17    12 

3-16    11 

2-27 


4-  8  16 
3-30  U 
3-17  11 
3-17  15 
3-30 

3-28  15 
3-17- 

3-17  1 
3-17  10 
3-17 

3-17  16 
3-17  10 
3-17  3 
3-30    16 


3-28  15 

3-17  11 

3-18  16 

3-31  16 

3-17 


3-17  1 

3-16  13 

3-16  13 

3-18  14 

3-16  16 

3-17:  U 


b«li  imp 


•  10  11 

■30  15 

■31  15 

•30  11 

•10  17 

•30  17 

■17  17 

•17  19 

■30  18 

•30  13 


3-18 
3-17  10 
3-31  16 
4-  5  20 

3-17  15 

3-18  16 
3-17  14 

4-11  20 
3-30  10 
3-30  12 

3-30  12 
3-18  14 
3-30  12 


3-17  19 

3-17  19 

3-17  16 

3-17  15 

3-18  20 

3-16  13 

3-16  14 

3-17  16 

3-17  19 

3-17  12 

4-  5  19 

3-17  16 

3-17  12 

3-17  19 

3-18  20 


4-  8  16 
3-30  14 
3-17  11 
3-17  15 
3-30   6 

5-  7  16 
5-  7  20 
5-  7  20 

3-18  17 
3-17   6 

3-18  17 

3-le  18 

3-25  18 

4-21  16 


3-17  14 

3-17  19 

3-18  18 

4-11  19 

3-17  17 

3-17  14 


4-11  23 
4-11  24 
4-  5  22 

3-30  17 

4-  5  23 
3-30  22 
3-30  18 

5-  7  24 


8  24 


5-  7  23 

4-  8  24 

4-  5  20 
3-25  21 

5-  7  23 

4-  5  24 

5-  7  23 
4-11  23 
3-30  12 

4-11  23 

4-  8  24 

4-11  23 


3-17  19 

3-17  19 

3-28  24 

4-  5  24 

3-18  20 
4-  5 

3-17  23 

3-16  21 

3-18  21 

3-18  21 

4-  5  19 

4-  5  23 

4-  5  21 

3-17  19 

3-18  20 


7  21 

7  23 

8  21 
5  24 

7  21 

7 
7 

7,  20 
5  23 

8  22 


4-  6  24 
3-17  19 
3-16  16 
4-11  19 
4-  5  24 

4-  8  24 


28  oi 


7  23 

7  26 

8  28 
7  26 


8  24 

7  23 

8  26 
7  28 

11  28 

7 

7  27 

7  23 

7  25 

7  27 

7 

8  28 
7  25 


4-  6  27 

4-  a  28 

5-  7  27 


5-  7  28 
4-  5  23 
4-  5  26 

3-28  27 
3-18  21 

4-  8  28 

5-  7  28 

4-11  26 
5-  7  27 

4-  8  27 
3-31  27 
4-  6  26 


7  21 
7  23 
7  25 

7  28 
7  21 

6  28 

7  20 
7  20 

6  28 

7  25 

6  28 

7  23 

7  22 

8  25 
7  22 

7  25 
7  IB 

7  26 

8  26 
7  23 

7  26 


-  7  27 

-  5  27 

-  6  26 
-U  19 

-  8  26 

-  8  24 


5-  8  31 

5-  7  26 

5-  8  28 

5-  7  26 

5-  7  25 


7  28 
7  28 
7  31 
7  27 
7  24 


6  24 

7  23 


5-  7  30 
5-  8  31 
5-  7  27 

5-  8  32 


b«li  .'. 


10-17  28 

10-17  28 

10-  4  30 

10-17  30 

11-16  29 

10-17  31 

10-17  29 

10-17  31 

10-17  32 

10-  5  31 

11-16  30 


10-  5  31 

10-  4  31 

10-17  30 

10-17  30 

10-17  30 

10-  4  30 

10-  6.  31 

10-  4  30 

10-  4  32 

10-17  31 

10-17  29 

10-17  29 

10-  4  32 


10-17  28 

10-17  32 

10-17  27 

10-17  28 

10-  5  32 

5-  6  29  !  10-17  28 

5-  7  30  i  10-17  30 

4-11  32  10-17  32 
4-11  32 

4-12  31  |  11-16  32 


4-12  32 

5-  7  28 

5-  7  29 

5-  7  29 

5-  7  27 

5-  8  31 

4-13  32 

5-  8  31 


5-19  32 
5-  7  23 
5-  7  25 


10-17  31 

10-17  26 

10-17  29 

10-17  26 

10-  4  32 


5-  7 

21 

5-16  30 

5-26 

31 

5-  7 

20 

5-  8 

32 

5-  7 

25 

5-  a 

29 

5-  7 

23 

5-  7 

22 

5-11 

30 

5-  7 

22 

5-  7 

25 

5-28 

32 

5-  8 

32 

4-16 

32 

5-  7 

23 

5-  7 

26 

5-  7 

27 

4-  5 

27 

5-  7 

s; 

5-  8 

29 

5-  7 

29 

5-  7 

29 

10-  4  31 

10-  4  30 

10-  4  32 

10-16  32 

10-  5  31 

9-30  30 
10-  4  31 
10-  4i  30 
10-  5  32 
10-  4  32 

10-17  28 
10-  5  30 
9-29  32 
10-  4:  32 


10-17  29 

9-29  31 

10-17  26 

10-17  25 

10-17  28 

10-  51  32 


9-29  32 

10-17  30 

10-17  29 

10-  5  32 

10-    5  29 

10-    5  31 


2H    or 
below 


10-17  28 

10-17  2B 

10-17  2» 

11-17  25 

11-23  IB 

11-17  27 

11-17  26 

11-16  28 

11-16  27 

11-18  26 

11-23  23 


10-17  28 

10-17  23 

11-17  27 

U-16  27 

11-16  26 

10-17  26 

10-17  28 

10-17  25 

10-17  28 

U-16  28 

U-16  27 

10-18  26 

10-17  27 


10-17  26 

U-16  27 

10-17  27 

10-17  26 

10-17  26 

10-17  28 

11-17  26 

11-17  23 

11-17  23 

U-17  26 

11-17  ?1 

10-17  26 

U-16  26 

10-17  28 

10-17  ?5 


10-  5  24 

10-17  28 

10-  5  28 

10-17  24 

10-17  28 

10-  4  24 

10-19  ?l 

10-  5  27 

10-17  26 

10-17  27 

10-17  26 

10-16  26 

10-17  23 

10-17  27 


11-  81  26 
10-  4  27 
10-17  26 
10-17  25 
10-17    26 

10-17    26 


10-17  25 

11-15  26 

U-17  22 

10-17  26 

10-17  25 

10-18  25 


U-17  23 

U-17  23 

10-17  24 

U-23  16 

11-23  18 

11-23  18 

11-23  15 

11-23  15 

11-23  15 

ll-'3  19 

U-23  23 


U-24  10 

10-17  23 

11-24  14 

U-23  13 

U-17  23 


-17  20 
-16  22 
-17  20 
-17  22 
-23  10 


U-23  14 
U-17  24 
U-17  21 


17  22 

17  24 

23  10 

17  20 

16  24 

17  21 

23  14 
17  23 
17  23 

24  12 

17  21 

17  23 

17  23 

17  23 

17  21 

17  22 

17  20 


10-  5  24 

11-  6  24 
10-17  23 
10-17  24 
U-16  24 

10-  4  24 

10-19  22 

10-17  22 

U-16  18 

10-16  22 

U-17  17 

U-22  23 

10-17  23 

U-17  23 


11-18  23 

10-  5  21 

U-16  22 

U-17  20 

U-16  22 

U-17  21 


10-16  24 

U-16  24 

U-17  22 

10-16  24 

10-16  24 

U-17  19 


20  Of 
btlow 


-24  14 

-23  17 

-l  i  Id 

.23  II 

-23  18 

-23  15 

-23  15 

-23  15 

-23  18 


11-24  10 

U-23  15 

11-24  14 

U-23  13 

U-23,  16 

U-17  20 

11-24  14 

U-17  20 

U-23  16 

U-23  10 

U-22  14 

U-24  13 

U-23  15 


U-23  14 

11-24  14 

U-23  10 

U-17  20 

U-17  19 

11-24  11 

U-23  14 

11-24  14 

11-24  15 

11-24  12 

11-24  14 

11-24  13 

U-23  12 

U-23  8 

U-23  16 

11.24  12 

U-17  20 

11-24  9 


-17  20 

-17  13 

-17  17 

-23  19 

-17  18 

-17  16 

-23  9 

-16  18 

-17  14 

-17  17 

-24  10 

-17  17 

-23  14 

-17  20 

-23  15 

-16  16 

-17  15 

-17  20 

-17  19 


-17  15 
-17  20 
-24  10 
-17  16 
-17' 17 


11-24  14  23* 

11-24  . 


U-24  15  239 
11-24  15  253 


11-24  16  2J2 
U-23  15|  270 


U-23  15 
U-23  15 
U-24  16 


U-24  10 

U-23  15 

U-24  14 

U-23  13 

U-23  16 

U-24  13 

U-24  14 

U-23  15 

U-23  16 

U-23  10 

U-23  14 

U-24  13 

U-23  15 


U-23  14 

U-24  14 

U-23  10 

U-24  12 

U-24  12 

U-24  11 

U-23  14 

U-24  14 

U-24  15 

U-24  12 

U-24  14 

U-24  13 

U-23  12 

U-23  8 

U-23  16 

U-24  12 

U-24  13 


U-17  11 

U-23  11 

U-17  13 

U-23  8 

U-24  9 

10-18  15 

U-23,  7 

U-23  9 

U-24  1 

U-17  14 

U-24  7 

U-24  10 

U-23  9 

U-23  14 

U-23  13 

U-23  15 

10-16  16 

U-17  15 

U-24  9 

U-24  5 

U-24i  11 


U-17  15  245  245 

U-23  9  252  245 

U-24  101  253  251 

U-24  10;  251  220 


U-23  15  252 


U-23  16  251 


245 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


WEST  VIRGINIA 
1970 


PINEVIlLE 

U^IIN 

WHITE  SJLPHUR  SWINGS 


NORTHEASTERN 


BERKELEY  SPRINGS 
FRANKLIN  2  NE 
HARPERS  FERRY  NAT  PARK 
KEARNEYSVLE  1  NW  WBASO 
HARTINSBURG  FAA  AP 

MATHIAS 

KOOREFIELD  2  SSE 
QHPS 

PETERSBJRG 
ROkNEY  3  NNE 

nARDENSVILLE  R  M  FARM 


9-25* 
9-24 

7-    3 
9-15* 
7-    3 


1-23 
1-22* 
1-   9 


1-23 
1-22- 
1-  9 
1-10 
1-23 

1-22 
1-10' 
1-10- 


Last  spring  minimum  of 


16    or 

below 


3-16  15 
3-17  12 
3-17    11 


3-30.  11 
A-  3  12 
2-26  10 
3-31  16 
3-30    15 

3-n\  u 

3-17  13 

3-31  12 

3-17  15 

3-30  11 

3-31    U 


20   or 
below 


3-30  11 
A-  3  12 
2-26  10 
3-31  16 
3-30    15 

3-17  11 
3-17  13 
3-31  12 
3-17  15 
3-30    11 

3-31    1A 


24    or 
below 


3-18  22 
A-  8  19 
A-    B    22 


3-30  11 

4-11  23 

3-30  21 

3-31  16 

3-30  15 

A-    8  22 

A-    8  23 

A-    3  23 

A-    B  24 

4-11  22 

4-    8  23 


28    or 
below 


4-121  27 
5-  7  25 
5-    7    26 


5-    7  25 

3-30  21 

4-11  27 

4-U  25 


5-    7 


32' or 
below 


8    32 
7    26 


5-  7    25 

4-  8    31 

5-  7    31 
5-  7    31 


First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

32    or 
below 

28   or 
below 

24    or 
below 

20°  or 
below 

16'  or 
below 

S 

0 

a 

XI 
0 

0 

O 
o 

0 
.0 
O 

O 

a 
A 

O 

St 

o 

41 

Si 
a 

d 

a 

H 

0) 

d 
B 

jd 
JS        o 

Si 

a 

a 
E 

H 

Si 
a 

a 

e 

01 
E- 

O 

10-17 
10-    4 
10-    4 

10-17 

10-  5 
U-17 
10-17 

11-  B 

10-    4 

10-  5 

11-  B 

10-    5 
10-    5 

26 

32 
32 

32 

31 
24 
32 
32 

32 
32 

32 

31 
31 

10-17    26 
10-    5    28 
10-    5    28 

10-18    26 
11-17    24 
U-17    22 
11-16    28 

10-18    27 
10-18    27 
11-18    24 

10-17|  28 

10-19    27 

11-17 
10-18 
10-17 

11-18 
11-17 
U-17 
U-17 
U-17 

U-17 
U-17 
U-18 

11-18 

U-17 

18 
20 
24 

21 

16 
24 

22 

23 

16 
18 
24 

23 

19 

11-17     IS 
10-18    20 
11-17    15 

11-23    19 
11-17    16 
11-24    15 
U-24'  12 
11-23,  15 

11-171  16 
U-171  IB 
U-24    14 

11-24    16 

U-17    19 

U-24 
U-17 
U-17 

U-2A 
U-17 
U-24 
U-24 
U-23 

U-17 
U-24 
U-24 

U-24 

U-24 

10 

15 
15 

IA 
16 
15 
12 
15 

16 
13 
14 

16 

13 

253 
2A5 

245 

239 
228 
271 
238 

238 

245 
252 

238 

2  39 
238 

245 
193 
245 

238 
228 
271 
238 
238 

2A5 
245 
238 

239 

231 

2A4 
193 
192 

233 
220 
232 
231 
232 

223 
223 
229 

221 

223 

IBS 
151 
151 

164 
232 
220 
219 

164 
164 
229 

163 

165 

163 
149 

150 

151 
223 
163 
IBS 

150 
151 
185 

151 

151 

Table   4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct 

Nov 

I 
Dec       !     A 

•        *         * 
NORTH    CENTRAL                02 

SUTTDN    RESERVOIR 

tVAP 

- 

- 

- 

- 

5.47B 

5.99B 

6.06B 

6.096 

4.19 

- 

- 

- 

*         *         * 
SOUTHWESTERN                  03 

HDGSETT    CALLIPJLIS     DAM 

EVAP 

WIND 

- 

: 

- 

'. 

- 

- 

5.67B 
1250B 

5.25 
1125 

5.43B 
1064 

3.92B 
U56B 

; 

: 

*          «          * 
CENTRAL                                     04 

PARSONS     1     SE 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

- 

\ 

1 

U44B 
69.2 

45.9 

5.70 

957 

78.0 

52.8 

5.69 

708 

83.3 

59.0 

5.31 

617 

85.0 

62.5 

5.65B 

615 
85.4 
62.1 

4.15 

471 

B1.7 

58.9 

2.45 

94  1 

64.5 

45.6 

" 

1 

*          »          * 
SOUTHERN                            05 

BLUEST0NF     DAM 

EVAP 
WIND 

MIN 

\ 

\ 

- 

3.49B 
1634B 
68.4 
45.1 

5.47B 
1386 
81.9 
53.8 

5.57B 
U89B 
86.4 
62.4 

5.38B 
1278 
88.4 
65.2 

4.73 
1120 
87.3 
65.3 

3.66 
1142 
B4.0 
62.7 

2.74B 
1200 
67.1 
49.9 

j 

\ 

•          »          * 
NORTHEASTERN                  06 

KEARNEYSVLE     1     NW    WBASD 

CVAP 

WIND 

m 

-_ 

- 

: 

7.03 

6.33 
978 

6.90 
883 

6.42 

809 

6.01 
904 

: 

- 

- 

waroensville  r  m  farm 

FVAP 
OEP 
WIND 
MAX 

MIN 

- 

'- 

: 

4.24B 

.28 
16818 

5.94B 

.54 
1186 

5.94 

h          .26 

966 

6.05B 
.40 
874 

5.75 
.19 
754 

4.99 

.66 

775 

62.7 

53.5 

2.99 

h       -15 

863 

66.0 
43.6 

: 

\ 

BLUESTONE  DAM  :  GALVANIZED  STEEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM  ,     MONEL  EVAPORATION  PAN  PAINTED  ON  OUTSIDE  WITH  WHITE  PAINT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


RLfAIOHT 

ALOMSUN 

ALMNA     1     NW 

ARfOVALI    I 

ATHINS    CONCUftO   CQLLECf 

tAYAAO 

fICKLtY  V  A  HOSPITAL 

•ICKLCV  WSO  « 

flllNOTON 

IClVA 

Bt?NS  RUN  1  HI 
IMKELtY  SPRINGS 

llUIFttlD  FAA  AIRPORT 
6LUlSTON§  0AM 

6AANCHLAN0 
IRAN0ONV1LLE 
BRUSHY  RUN 
BUCKEYE 
6UCKH4NN0N  *  m 

burnsvrle 

CAIRO  1  S 
CAMDEN  ON  GAULEY 

CANAAN  VALLEY 

CENTRALIA 

CHARLESTON  WSO         R 

CHARLESTON  1 

CLARKSBURG  1 

CLAY  1 

CLENOENIN  1  SM 

CORTQN 


OILLE 

0«V  CREEK 
OUNLQW  5  SE 

EAST  RaINElI 
ELKlNS  WSO 
ELLENROAO 
FAIRMONT 
FLAT  TOP 


LIN 


V-.8J 


FREEH. 

GARY  I 

GASSAWAY 

GLENVILLE  2  NE 

GRANTSvlLLE  2  NW 

GRIFFITHSV1LLE 

HACKER  VALLEY 

HALL 

HAMLIN 

HARPERS  FERRY 

HARPERS  FERRY  NAT  PARK 

HASTINGS 

HICO 

HOGSETT  GALLIPOLIS  DAM 

HUNDRED 

HUNTINGTON  WSO 

HUNTINGTON  SEW  TRMT  PL 

IAEGER 

IRELAND 


JANE 


1  i 


KEARNEYSV 
KERMIT 
KOPPERSTON 
LAKE  LYNN 
LEWISBURG  2  SSW 
LtNDSIOE  3  SW 
LIVERPOOL 
LOCKNEY 


d 

6 

X 

2 

B 

H 

1 

a 

009« 

04 

OLOI  09 

01*1  0* 

Oi»1  0* 

1 

0317 

OA 

County 


PRISTON 
MONROl 

RANOOLPH 
PQCAMONMJ 


0110  06  HUKGAN 


1073 

03 

LINCOLN 

LOII 

PRESTON 

LI  19 

06 

04 

PENDLtTQN 
POCAHONTAS 

\Z20 

0? 

UPSHUR 

if  2 

02 

BRAXTON 

1328 

01 

RITCHIE 

1 16| 

WEBSTER 

l  (99 

0* 

TUCKER 

1526 

BRAXTON 

15T0 

01 

1379 

0* 

L6T1 

02 

HARRliON 

16*6 

0» 

CLAY 

l  '  1  -' 

Ji 

1959 

05 

KANAWHA 

1094. 

01 

WIRT 

II 09 

0* 

TUCKER 

2J5S 

01 

CLAY 

1461 

RALEIGH 

2520 

01 

WAYNE 

263P 

GREENBRIER 

27ie 

0* 

RANOOLPH 

27*6 

01 

RITCHIE 

29£0 

02 

MARION 

3072 

0* 

MERCER 

1219 

OB 

PENDLETON 

1239 

07 

LEWIS 

3  j?3 

HC  OOMELL 

3361 

0? 

BRAXTON 

354* 

02 

GILMER 

38*6.  03;  LINCOLN 


397*  02 


JEFFERSON 
JEFFERSON 

WETZEL 


WETZEL 


:  *200.  03 
43691  01 
<  A393.  03,  WAYNE 
!  A397  031  WAYNE 
*tOB  05  MC  DOWEL 
**76l  02  LEWIS 


*559  02 
4763  Ob' 


LEWIS 


PERSON 

*B16  03  MINGO 
I  <.9S6'  05  WYOMING 
1  5002,  02  MONONGALIA 
.  522*.  05  GREENBRIER 
I  528*  03.  MONROE 
1  5323'  03  JACKSON 

53*1  02  GILMER 


Station 


ONOQN  t  OCKS 
DISON 
NINCTUN  I 
KINGTON  1 

I  I  NT  LIN 

TINsriUAC.  I 

rjNsnuRG  i 
4 1  Al 


ROSS 
MIODLEBOURNE  2  FJF 
H0OREF1ELD  2  SSf 
MORGANTOWN  FAA  AIRPORT 
MORGANTOWN  I  AND  D 
MOUNDSVILLE 
MT  STORM 
NAOMA 

NEW  CUMBERLAND 
NEW  MARTINSVILLE 

OAK  HILL 
OMPS 

PARKERSBURG  FAA  AP 
IPARKERSBURG  WSO       I 
PARSONS  1  SE 
PETERSBURG 
HILI'Pl 


9  NNE 


flHK 


PICKENS  1 
PINEVlLLE 
PDINT  PLEASA 


PRINCETON 
RACINE  LOCKS  A 
RAVENSHOOD  LOCI 
REEDSVILLE  ExP.  FARI 
RENICK  NO  2 
RICHWOOO 
RIPLEY 
ROMNEY  3  NNE 
ROWLESBURG  1 
SENECA  STATE  FOREST 


SMITHBURG 

SMITHVILLE 

SPENCER 

SPRUCE  KN08 

STONY  RIVER  DAM 

SUMMERSVILLE  RESERVOIR 

SUTTON  RESERVOIR 

TERRA  ALTA  NQ.  1 

TERRA  ALTA 

THOMAS 

TRIABLE 

TYCART  DAM 

UNION 

VALLEY  BEND 

VALLEY  HEAD 

VANDALIA 

WAftDENSVRLE  R  M  FARM 

WAYNE  2 


HELLSBURC  3  NE 

WESTON 

WEST  UNION 

WHEELING  WARWOOD  OH  12 

WHITE  SULPHUR  SPRINGS 

WILLIAMSON 

WILLIAMSON  2 

WINFIELD    LOCKS 


County 


KANAWHA 

booni 

MAfllON 


Oft  BEHKlLlY 


9712 
if  19 

Of, 

3  74  7 

01 

||4  f 

01 

5171 

0* 

|«6I 

02 

6202  02 
6212!  02 
'   624B  01 


66T4 

6a*v 
&a?v 
6667  . 
699*1  06 
6982  02 
6991  0* 
7029  03 
7112  03 


FAYETTE 

MORGAN 

WOOD 

WOOD 

TUCKER 

GRANT 

BAR60UR 

RANDOLPH 

WYOMING 

MASON 

MERCER 

MASON 

JACKSON 

PRESTON 

GREENBRIER 

NICHOLAS 

JACKSON 

HAMPSHIRE 


827*  02  OODtJRIDGF. 
82B61  02'  RITCHIE 


B*33i  0*  PENDLETON 
8536,  0*  GRANT 
861*  0*  NICHOLAS 
8662.  02  BRAXTON 
8777J  04!  PRESTON 
8782  0*  PRESTON 
8607  04  TUCKER 


10NROE 
UNDOLPH 

lANDOLPH 


9011  09 
9068  0* 
9066[  0* 
910* 

■5281 
9323 
9333 
93*5 


93681  01  BROOKE 
9*36  02  LEWIS 

9*50|  02,  OODDRIDGE 


01,  OHIO 

09'  GREENBRIER 
03  MINGO 
INGO 
03  PUTNAH 


16  II 
11  ■'» 
I*  » 
I*  II 

16  II 
I*  I* 
I*  If 
IS  91 
IT  29 
J  '  9* 

>7  59 
19  21 
>»  02 
19  16 
19  IT 
19  94 
19  17 

37  92 
40  10 
19  If 

17  91 

19  30 
39  21 
!♦  16 
39  06 
39  00 
19    09 

38  40 

17  15 

18  95 

17  22 

18  55 

38  37 

39  30 
IB  00 
18    I 

18  49 

19  21 
19    21 

38  20 

39  17 
39  04 
38    46 

38  < 

39  06 
38    1 

38  39 

39  27 
39  27 
39   09 

39 


38  *6 

38  33 

38  96 

39  06 
36  13 

36  29 

40  24 

40    IB 
39    02 

39  IB 

40  06 

37  4B 
37   40 

37  41 

38  32 


1 

I 

•  I  H 
I]     |f 

60   21 

80  il 
BO  09 
T7  59 
Tf  00 
T9    92 

81  11 
60    44 

60   *9 


79  1* 
81    29 

80  16 

60  92 

81  09 
TB    IT 

81    16 

81  1* 

79  40 
76   OT 

80  02 
80    13 

61  32 

82  OT 


01 

T9  90 
80    22 

80  33 

81  *3 
TB    44 

79  ■ 
T9    5* 

80  ** 

81  05 
81  21 
T9    31 

79  18 

80  53 
BO  *1 
79  32 
79    33 

79  30 

81  50 

80  02 
60    32 

79  55 

80  02 
60  2* 
78    35 

82  26 
60  25 
60    36 

80    35 

60  28 
80  *7 
80    *2 

80  IB 
82  17 
82    18 

81  55 


[•IS 
2990 

'■51 


3050 
3*00 

175T 

919 

;isoo 

2*87 
3070 


■ 

record 


Rftfar 
to 

UblM 


l   1   9 

1    J    I 

I    I    9 

2 

' 
I    2    3 

I 
1   I   9  C 


1  2  9 

1  2  I 

I  I  9   C 

1  2  9 

1  2  9 

1  2  I 


1  I    9   C 

1  2   9 

1  2   9 

1  2   3  C 

1  2   94 

1  2   3 

2 

1  2    1 

1  2    9 

1  2   1 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  9 

1  2  9 

1  2  3 


J     DRAINAGE  CODE:      1- BIG  SANDY    2-CHEAT    3-GUYANDOT    4-KANAWHA    5-LITTLE  KANAWHA    6-MONONGAHELA    7-NEW    8-OHJ.O    9-POTOMAC    10-TYGART  11-YOUGHIOGHENY 


NEW  NAME 
JANE  LEW  1 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 
JANE  LEW 


DATE 

MAY  18,  1970 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


CRESTON  1  SSW 


JANE  LEW  1  N 

ROWLESBURG  1 
ROWLESBURG  1 
TERRA  ALTA  NO  1 
VALLEY  BEND 
WEBSTER  SPRINGS  1  E 


EQUIPMENT  MOVED  25  FEET  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  ESE 
HYGROTHERMOMETER  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  WEST 

EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  WEST 
EQUIPMENT  MOVED  0.8  MILE  NE 
EQUIPMENT  MOVED  0.4  MILE  NNE 
SAIN  GAGE  RELOCATED  50  FEET  SOUTH 
EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NE 


JUNE  17,  1970 
JULY  15,  1970 
OCTOBER  19,  1969 
JUNE  29,  1970 
MAY  IB,  1970 

JUNE  24,  1970 
OCTOBER  1,  1970 
NOVEMBER  25,  1969 
OCTOBER  1,  1969 
APRIL  1,  1970 


WEST    VIRGINIA 
REFERENCE    NOTES  1970 

Additional    information   regarding    the   climate   of    West   Virginia   may    be   obtained    by  writing    to    the   National  Oceanic    and  Atmospheric    Administration  State   Climatologist, 
Agricultural   Engineering   Building,    West   Virginia    University,    Morgantown,    West   Virginia    26506,    or    to   any   National   Weather   Service   Office   near   you.      Additional    pre- 
cipitation   data    are    contained    in    "HOURLY    PRECIPITATION    DATA    WEST   VIRGINIA." 

DIMENSIONAL   UNITS.      Unless   otherwise    indicated,    dimensional   units   used    in    this    bulletin   are:    Temperature   in    °F,    precipitation   and   evaporation   in    inches,    and  wind 
movement    in   miles. 

EVAPORATION    is   measured    in    the   standard   Weather   Service-type    pan   of   4-foot   diameter   unless    otherwise   shown    by    footnote    following    the    Evaporation   and  Wind   table. 
Max   and    Min   values    in    the   Evaporation   and   Wind    table   are  monthly   averages   of   daily    extremes   of    temperature   of   water    in   pan   as    recorded   during   24   hours    ending   at 
time   of   observation.      Wind    is    the    total   wind  movement    in  miles   over    the   evaporation   pan   as    determined    bv   a   continuous   anemometer   recorder    located   6-8    inches   above 
the    pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.       "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//            Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information   concerning    the   history   of    changes    in    location,    elevations,    exposures,    etc.,    of    substations    through    1955  may    be   found   in    the   publication    "Substation 
History"    for    this   State.      That    publication  may    be   obtained    from    the   Superintendent   of    Documents,    Government    Printing  Office,    Washington,    D.    C.    20402,    for   35 
cents.      Similar    information    for   regular   National   Weather   Service   Offices   may    be    found    in    the    latest   annual    issue   of   Local   Climatological   Data,    obtained   as    indi- 
cated  above,    price    15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington, 
D.   C.     20402.  
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